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U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

LEWIS  L.  STRAUSS,  Secretary 


CLIMATOLOGICAL  DATA 

FLORIDA 


JANUARY  1959 
Volume  LXIII   No.  1 


ASHEVILLK:  1939 


FLORIDA  -  JANUARY  1959 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


Highest  Temperature:     89°  on  the  21st  at  De  Land  and  on  the  28th  at 

Tamiami  Trl  40  Mi  Bend 

Lowest  Temperature:     17°  on  the  17th  at  Lake  City  2  E 

Greatest  Total  Precipitation:     7.23  inches  at  Jacksonville  Beach 

Least  Total  Precipitation:     0.62  inch  at  Cape  Sable  Ranger  Station 

Greatest  One-Day  Precipitation:     2.75  inches  on  the  1st  at  Glen  St  Mary 

Nursery 


PREPARATION  AND  PUBLICATION  OF  THIS  BULLETIN 

Much  of  the  data  presented  in  this  publication  comes  from  observations  taken  by  volunteer 
cooperative  observers.     These  observations  are  mailed  after  the  close  of  the  month  to  a  Wea- 
ther Records  Processing  Center,  where  they  are  checked  for  accuracy  and  completeness  and 
placed  on  punch  cards.     These  cards  are  used  to  prepare  copy  for  the  various  tables.  Print- 
ing and  mailing  is  done  at  the  National  Weather  Records  Center  at  Asheville,  North  Carolina. 

The  various  steps  all  take  time.     Records  for  any  state  can  not  be  checked  by  machine  until 
nearly  all  of  them  for  that  state  have  been  received.     Printing  can  not  be  done  until  all  the 
tables  and  the  text  for  an  issue  are  completed  and  assembled. 

Constant  effort  is  made  to  speed  up  publication  and  still  maintain  high  quality  of  the  data. 
A  realistic  deadline  for  mailing  the  printed  Climatological  Data  has  been  set  as  the  15th  of 
the  second  following  month   (45  days  after  the  end  of  the  month  for  which  data  are  published) . 
If  any  recipient's  copy  is  unduly  delayed,    the  Director,   National  Weather  Records  Center, 
Asheville,   North  Carolina  should  be  advised. 
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3 

o 

2.68 

1.23 

2 

.0 

0 

5 

3 

1 

TAMPA  WB  AIRPORT 

R 

69.4 

48.6 

59.0 

_ 

2.5 

83 

21 

30 

1  1 

213 

o 

o 

2 

o 

3.66 

1.67 

1.82 

2 

•  0 

5 

TARPON  SPRINGS 

55.0 

7.1 

8  5 

2  2 

2  7 

1 9 

308 

0 

0 

8 

0 

4  49 

2.22 

1.00 

2 

fi 

_ 

VENICE 

7n*fl 
* 

50*5 
* 

83 

20 

2  8 

1  7+ 

172 

0 

0 

3 

0 

2.60 

1.41 

25 

*0 

VERO  BEACH  FAA  AIRPORT 

61*1 

3 1 

3 1 

175 

3.29 

2.36 

25 

.0 

0 

4 

I 

1 

WAUCHULA  2  N 

72*  4 

48*5 

61*5 

87 

J: 

2.33 

.0 

0 

5 

2 

0 

WINTER  HAVEN 

71.2 

47.4 

59.3 

85 

31 

29 

1  1 

201 

3.41 

1.05 

25 

.  0 

0 

5 

3 

2 

DIVISION 

59.9 

3.0 

3.27 

1.34 

.  0 

EVERGLADES  AND  SW 

COAST 

BELLE  GLADE   EXP  STA 

AM 

72.4 

50.6 

61  .5 

_ 

2.3 

85 

31 

30 

18 

172 

1.30 

-  .17 

.32 

25 

" « 

0 

0 

J* 

CANAL  POINT  USDA 

72.2 

52.7 

62.5 

83 

31 

35 

18 

137 

0 

0 

0 

0 

2.20 

.83 

26 

.  0 

0 

° 

CAPE  SABLE  RANGER  STA 

lr> 

0 

0 

0 

0 

*9^ 

.  0 

0 

2 

0 

0 

CAPTIVA 

,  \  *  \ 

ft? 

30 

J: 

17  + 

132 

0 

0 

0 

0 

2*39 

.0 

0 

5 

3 

0 

CLEWlSTON  U   S  ENG 

AM 

714 
1.4 

52*7 

62.1 

86 

22 

3  2 

1  1 

159 

0 

0 

X 

0 

.  91 

*26 

.0 

0 

6 

0 

0 

DEVILS  GARDEN  TOWER 

73.6 

5  1.4 

62.5 

85 

31  + 

31 

1  1 

154 

0 

0 

1 

0 

1.36 

.44 

17 

.0 

0 

5 

0 

0 

EVERGLADES 

74.6 

54.3 

64.5 

_ 

2.5 

84 

31 

35 

11 

100 

o 

o 

o 

(J 

.0 

0 

FORT  MYERS  WB  AP 

R 

72.9 

50.7 

61  .  8 

- 

2.8 

85 

29 

32 

11 

165 

(J 

o 

o 

1.48 

-  .04 

.57 

25 

.0 

0 

5 

1 

0 

LA  BELLE 

74.  3M 

50.  3M 

62. 3M 

87 

31  + 

27 

1  1 

166 

2.05 

.58 

.61 

16 

' 

J? 

r 

J? 

MILES  CITY  TOWER 

74.  1 

52.0 

63.1 

87 

21 

30 

1  1 

145 

0 

2 

2.41 

.62 

4 

•  0 

MOORE  HAVEN   LOCK  1 

AM 

71.5 

4  8.8 

60.2 

3.8 

83 

2  2 

3  1 

1  8 

19  9 

0 

0 

4 

0 

1.09 

-  ,45 

.38 

1  7 

0 

o 

NAPLES 

o 

g 

o 

.57 

.0 

0 

4 

l 

0 

PUNTA  GORDA 

72  *  4 

53*0 

62*7 

^  ^ 

85 

29  + 

35 

132 

0 

3*59 

2.03 

2.05 

2^ 

.0 

0 

7 

2 

1 

TAM I  AM  I    TRL   40   MI  BEND 

77.5 

56.2 

66.9 

28 

38 

1  1 

73 

o 

o 

o 

0 

2.04 

.60 

23 

•  0 

0 

7 

DIVISION 

62  .9 

2.2 

1.77 

•  2  8 

LOWER   EAST  COAST 

FORT  LAUDERDALE 

75.6 

57.4 

66.5 

_ 

1.8 

86 

28 

35 

18 

83 

. 

u 

2.60 

.42 

.80 

23 

.  0 

0 

6 

0 

FT   LAUDERDALE  BAHIA  MAR 

74.  2 

57.9 

66.1 

81 

31  + 

40 

19  + 

88 

_ 

2.68 

.52 

29 

.  0 

0 

0 

FT   LAUDERDALE  EXP  STA 

AM 

64.7 

86 

2^ 

1 8 

115 

0 

0 

0 

0 

.  0 

0 

2 

0 

HIALEAH 

AM 

75  •  2M 

s***n 
56. OM 

65.6M 

8£ 

0 

0 

0 

0 

*Q7 
* 

?fi 

.  0  - 

0 

HOMESTEAD  EXP  STA 

76.  2 

54.8 

65.5 

• 

85 

28 

i  a 

92 

1  O 

1.9 

.55 

.0 

0 

5 

v 

0 

HYPOLUXO 

74.7 

57.6 

66.2 

1.9 

84 

27  + 

35 

18 

91 

0 

0 

0 

0 

3.55 

1.00 

1.19 

25 

LOXAHATCHEE 

75.2 

52.2 

63.7 

87 

31 

31 

18 

125 

0 

0 

l 

0 

2.22 

.84 

25 

.0 

0 

7 

2 

0 

MIAMI   BAY  FRONT 

6 1  •  6M 

6  8  •  1  M 

8  3 

2 

4  1 

19  + 

68 

0 

0 

0 

1.4  8 

.0 

0 

4 

a 

0 

MIAMI  BEACH 

74.  3 

62.1 

68.2 

_ 

1.8 

82 

3  + 

42 

1  1 

57 

0 

0 

0 

0 

1.00 

-  1.04 

.48 

22 

.0 

0 

: 

0 

0 

MIAMI   WB  AIRPORT 

R 

74.5 

58.3 

66.4 

- 

1.9 

84 

22 

40 

11 

82 

0 

0 

0 

0 

2.21 

.15 

1.19 

27 

.0 

0 

M 

1 

1 

MIAMI    12  SSW 

74.5 

55.7 

65.1 

82 

31  + 

38 

18 

98 

o 

n 

o 

o 

1.59 

1.12 

28 

.0 

0 

4 

1 

1 

POMPANO  BEACH 

75.5 

57.1 

66.3 

85 

28  + 

36 

18 

86 

0 

o 

o 

0 

2.68 

.65 

d 

\ 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

76.  6 

54.4 

65.5 

85 

31  + 

35 

11 

93 

0 

0 

0 

0 

.98 

.36 

28 

*n 

° 

SOUTH  MIAMI    3  W 

0 

0 

0 

1.88 

^  7 

*0 

7 

2 

1 

STUART 

72.5 

5  3.6 

6  3.1 

85 

31  + 

3  3 

18 

131 

0 

0 

0 

0 

5.14 

.0 

0 

WEST   PALM  BEACH 

73.2 

58. 7M 

66. OM 

_ 

1.7 

84 

22 

37 

18 

100 

0 

0 

0 

2.78 

.40 

.59 

28 

.0 

0 

6 

1 

0 

WEST   PALM  BEACH  WB  AP 

R 

73.7 

56.7 

65.2 

1.8 

85 

22 

35 

18 

112 

0 

u 

0 

0 

1.56 

-  .92 

.30 

28 

•  0 

0 

6 

0 

0 

D I V  I  S I  ON 

65.6 

1  .5 

2.30 

.18 

.0 

KEYS 

DRY  TORTUGAS 

72.2 

62.8 

67.5 

80 

2 

49 

18 

35 

0 

0 

0 

0 

3.38 

2.72 

25 

.0 

0 

4 

I 

1 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

73.5 

63.4 

68.5 

2.3 

85 

22 

49 

1  1 

38 

0 

0 

0 

0 

.92 

-  .62 

.33 

16 

.0 

0 

0 

0 

MARATHON  SHORES 

74.8 

62.2 

68.5 

84 

27  + 

47 

1  1 

46 

0 

0 

0 

'1 

1.59 

.64 

25 

.0 

0 

5 

1 

0 

TAVERN  1 ER 

75.2 

63.2 

69.2 

81 

31  + 

46 

11 

37 

0 

0 

0 

0 

1.36 

.54 

25 

.0 

0 

6 

1 

0 

DIVISION 

68.4 

2  .  1 

1.81 

.22 

.0 

See  Refeience  Notes  Following  Station  Index 
-  4  - 


DAILY  PRECIPITATION 


ALEXANDER  SWINGS 

apalachicola  we  city 

ARCADIA 
AVON  PARK 
BAB  SON  PARK. 

BARTOW 
BAY  LAKE 
BAY PORT 

BELLE  GLADE  EXP  STA 
B1THLO 

8LOUNTSTOHN  2  SE 
BRADENTON  EXP  STATION 
BROOK  SV I L  L  £   CM  I N  MILL 
BUSMNEL L  2  E 
C  *  HAL  POINJ  USOA 

CAPE   SABLE  RANGER  STA 

CAPT  1  VA 

CARRABELLE 

CARYVILLE 

CEDAR  KEY 


4.25 
3.7* 
2.09 


♦  .73 

1.30 
3.65 


1.15 
.05 
1.96 


Day  of  month 
12  I  13  I  14  I  15 


CHIPLEY  3  E 
CLEARWATER  BEACM 
CLERMONT  6  S 
CLEWISTON 

CLEWISTON  U  S  ENG 
CORNWELL  4  NW 
CRESCENT  CITY 
CROSS  CITY  FAA  AIRPORT 
DAN  1 A   *  WNW 

DAYTONA  BEACH 

DAYTONA  BEACM  WB  AP  R 

DEER  PARK 

DE  PUN  1 AK  SPRINGS 

DE  LAND 

DE  SOTO  CITY  4  SW 
DEVILS  GARDEN  TOWER 
DRY  TORTUGAS 
EVERGLADES 
FEDERAL  POINT 

FELLSNERE 
FERNANOINA  BEACH 
FORT  DRUM  5  NW 
FOR T  GREEN   12  WSW 
FORT  LAUDERDALE 

FT  LAUDERDALE  8 AMI  A  MAR 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

FORT  MYERS  WB  AP  P 
FORT  PIERCE 
FOUNTAIN  3  S 

GAINESVILLE  3  WSW 
GLEN  ST  MARY  NURSERIES 
GRAPE  HAMMOCK 
MART  LAKE 
HIALEAH 

HIGH  SPRINGS 
HILLSBOROUGH  RVR  ST  PK 
HOMESTEAD  EXP  STA 
HYPOLUXO 
INVERNESS 

ISLAND  GROVE  2  WNW 
1SLEWORTH 

JACKSONVILLE  WB  AP  R 
JACKSONVILLE  BEACH 
JASPER  3  $E 

KENDALL  2  E 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

RET  WEST  WB  CITY 

KISSIMMEE 

LA  BELLE 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

LAKE  CITY  2  E 

LAKE  H1AWASSE 

LAKELAND  W8  CITY  R 

LAKE  PLACID  2  SW 

LAKE  TRAFFORD 
LISBON 

live  oak  2  ese 
longboat  key 
loxahatcmce 

MAO I  SON 

MARATHON  SHORES 
MAR  I ANNA  FAA  AIRPORT 
MAR  1 ANNA   INO  SCHOOL 
MAYO  5  NW 

MELBOURNE 

MI  AMI  BAY  FRONT 

MIAMI  BEACH 

MIAMI  WB  AIRPORT  R 
MIAMI    12  SSW 

MILES  CITY  TOWER 
MILTON  EXP  STATION 
MONT ICELLO  2  S 
MOORE  HAVEN  LOCK  1 
MOUNTAIN  LAKE 

MT  PLEASANT 

MYAKKA  RIVER  ST  PARK 

NAPLES 

NEW  SMYRNA  BEACH  *  N 
NICEVILLE 

NITTAW  1  S 

OCALA 

OC  ALA  2  NE 

OKEECHOBEE  9  W 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

ORLANDO  WB  AIRPORT  R 
PALATKA 
PANAMA  CITY  2 
PARR  I SH 

PENS ACOLA  FAA  AIRPORT 

PENSACOLA  WB  CITY  R 

PERRINE 

PERRY 

PLANT  CITY 
POMP  A NO  BEACH 


3.94 
3.60 
4.76 


4.91 
4.53 
2.46 
4.49 


.09   1.59  1.63 


3.66 
2.61 
3.88 
1.65 


4.15 

7.23 
6.50 

2.6* 
.92 
1.28 

2.05 


.67  .45 
.80  1.47 

.50  2.00 


RECORD  MISSING 


3.22 
3.91 
1.28 

1.76 
5.24 
6.26 
6.45 

2.22 

6*11 


1.82  .91  1.46 
.66  •  1.23 
.05  2.06 


.12    1.87  1.03 
1.06     .85  2 
.13  2.40 


2.41 
5.62 
5.23 


3.62 
4.5* 
*.98 

5.07 


3.88 
5.98 
2.68 


.01   1.23  .05 


.02  .13 
.05 

.30 


.84  T 
.39  .* 
.50  1-00 


1  .48 
1.13 


.06  T 
.11  .11 


.05  .16 
T  T 
.13  .07 


2.72  .0* 


1.70 
1.76 


.68  .02 
1.60  .32 
.17 


1.19     .02     .10  .68 


.03     .03  .0* 


3*«  B*f*renc0  HotH  Pollovlnc  Station  lodax 


DAILY  PRECIPITATION 


Station 

- 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5  6 

10  |  11  |  12 

13  1  14  1  15 

1  1  1  

16  1 

17  18 

 '  

19 

20  i  21 

1 

22  ! 

1 

23 

1 

24 

25  1 

1 

26 

27 

28     29  30 

 1  1  

31 

PUNTA  GOOD* 

>.*>■' 

.41 

.01 

.14 

2*05 

■  01 

1*23  . 

OUlNCY  EXP  STATION 

* 

1.20 

.73 

.21 

ROYAL  PALM  DANCER  ST A 

.98 

'  ;'r 

"on 

_ 

.03 

.20 

T 

T 

T 

.36  T 

SAINT  AUGUSTINE 

4.70 

.  :.  | 

.83 

T 

.43 

.25 

T 

•  01     T  T 

T 

SAINT  LEO 

3.8* 

.10 

1.  14 

.06 

.  09 

.72 

.90 

SAINT  MARKS   6  S€ 

3.47 

.57 

.45 

1  .23 

.30 

. 

.50 

T 

.30 

.02 

.03 

.02 

.02  . 

ST  PETERSBURG 

•  01 

.  .  t 

T 

.06 

.61 

.44 

.57 

SANBORN  TOMER 

3.42 

1  *45 

.  08 

.42 

.55 

.31 

.16 

T 

.06  . 

SANFOAD  EXP  STATION 

3.44 

*  1  3 

•  87 

•  -  1 

.44 

T 

.66 

.21 

SARASOTA 

2.66 

.11 

1.23 

.03 

.56 

.21 

.60 

SOUTH  HIAHI    3  W 

3.33 

*__ 

03 

* 

.23 

T 

.11 

.06 

.19 

T 

.19 

1.88 

.60 

.02 

.12 

.60 

.40 

5TEINMATCMEE  2 

2.39 

.04 

.07 

.07 

.04 

.04 

3.85 

.04 

STUART 

5.14 

.55 

.02 

.10 

.33 

.02 

.01 

TALLAHASSEE   KB  AP 

.03 

1.03 

.05 

T 

.97 

.68 

.23 

.3C 

.04 

.01 

.26 

.75  . 

T  AH  I  AM  1    T  PL  40  M]  BENO 

2.04 

19 

.50 

.17 

.61 

.60 

.23 

.23 

.10 

■  02 

.57 

.38 

T 

T 

TARPON  5PR1NGS 

4.49 

*  50 

i  "oo 

•  50 

.22 

.50 

.05 

.06 

.88 

.36 

•  40 

TAVERN JER 

1.36 

.10 

.12 

.25 

.20 

•  15 

.54 

TITUSVlLLE  2  V 

2.01 

.33 

.42 

.12 

.30 

.84 

USHER  TOWER 

3.57 

.60 

.65 

. .  .  : 

.02 

.10 

T 

.70 

.40 

VENICE 

2.60 

.07 

.76 

■  07 

.14 

.13 

1.41 

.02 

VERO  BEACH  FAA  AIRPORT 

3.29 

T 

.16 

.05 

.01 

.21 

.01 

.25 

.07 

.06 

2.36 

HAUCHULA  2  N 

2.33 

.05 

.53 

.  ■  a 

.02 

.05 

■  26 

.36 

.23 

.70 

.02 

.01 

.02 

WEST    PALM  BEACH 

2.78 

.26 

.06 

.02 

.31 

T 

.05  .02 

.07 

.37 

.49 

.47 

.01 

.06 

.59     T  T 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP  R 

1.56 

T 

.10 

.06 

T 

.27 

.02  T 

T 

.25 

.26 

.22 

.08 

.30 

WEWAMl TCHKA 

5.26 

.51 

.51 

.61 

.03 

.61 

1.83 

.02 

.57 

.05 

.04 

.58  . 

WINTER  HAVEN 

3.41 

1.01 

.20 

.01 

.02 

.03 

.66 

.39 

1.05 

.02 

.02  . 

WOODRUFF  OAM 

5.04 

.63 

.03 

.80 

.02 

.  66 

.70 

T 

.68 

T 

.01 

T  T 

1.31  • 

See  Reference  Note*  Following  statloo  lodes 


DAILY  TEMPERATURES  FLORIDA 

JANUARY  1959 


Day 

Of  Month 

01 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

ie 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

E 
> 
< 

ALEXANDER  SPRINGS 

MAX 

72 

68 

70 

72 

69 

61 

71 

68 

65 

61 

5  1 

65 

69 

71 

73 

69 

50 

5  2 

67 

s: 

63 

80 

61 

70 

64 

77 

77 

77 

M 

81 

•  4 

69.2 

MIN 

61 

62 

55 

55 

40 

38 

37 

46 

50 

30 

2 : 

24 

2  6 

36 

35 

50 

27 

2  6 

24 

36 

6  2 

50 

35 

46 

48 

52 

6  ) 

54 

50 

54 

61 

43.5 

APALACH I  COLA  WB  CITY 

MAX 

69 

57 

60 

68 

45 

48 

56 

65 

57 

51 

54 

58 

66 

62 

66 

60 

40 

52 

59 

61 

64 

59 

56 

62 

60 

64 

64 

64 

42 

62 

69 

59.4 

MIN 

59 

50 

48 

4  3 

3  3 

29 

4J4 

5  i 

42 

32 

34 

34 

38 

44 

47 

30 

28 

31 

4  7 

48 

57 

39 

31 

3  8 

50 

53 

54 

56 

54 

54 

62 

43.9 

ARCADIA 

MAX 

76 

76 

77 

77 

69 

70 

74 

72 

66 

6  0 

64 

72 

71 

74 

76 

57 

71 

B  • 

86 

78 

70 

74 

67 

80 

61 

81 

1- 

85 

6b 

73.6 

MIN 

65 

64 

66 

5  3 

* 

40 

50 

5  5 

54 

35 

2  4 

27 

36 

37 

41 

51 

32 

28 

27 

47 

64 

53 

45 

64 

61 

56 

58 

56 

55 

60 

b2 

66.5 

AVON  PARK 

MAX 

'  75 

74 

79 

75 

69 

70 

75 

65 

67 

55 

62 

72 

71 

73 

76 

72 

55 

51 

72 

83 

85 

82 

66 

7  0 

64 

76 

tl 

82 

84 

66 

87 

73.0 

MIN 

64 

65 

65 

57 

4  I 

41 

5  0 

5  0 

54 

34 

30 

33 

41 

42 

43 

54 

31 

)0 

30 

47 

64 

54 

45 

54 

61 

55 

53 

57 

6  6 

60 

bl 

49.4 

BARTOW 

MAX 

73 

71 

78 

71 

60 

67 

t3 

69 

69 

55 

59 

68 

67 

71 

74 

72 

6  9 

69 

61 

6- 

64 

76 

7  5 

70 

73 

77 

77 

12 

64 

81 

72.4 

MIN 

64 

64 

62 

55 

4  5 

40 

49 

57 

54 

35 

30 

30 

37 

41 

42 

60 

3  0 

32 

29 

4  3 

65 

53 

42 

52 

50 

56 

57 

57 

54 

51 

62 

48.3 

BAYPORT 

MAX 

68 

71 

74 

59 

66 

55 

63 

72 

66 

52 

4o 

50 

58 

n 

64 

68 

56 

43 

50 

86 

■  1 

82 

57 

62 

71 

67 

72 

71 

b  ' 

76 

81 

64.4 

MIN 

54 

58 

55 

55 

42 

34 

35 

49 

51 

34 

2  6 

28 

28 

2  9 

38 

42 

28 

2  9 

28 

.  » 

53 

52 

35 

37 

45 

54 

54 

52 

54 

53 

64 

42.5 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

MAX 

72 

78 

81 

60 

67 

66 

70 

73 

76 

64 

57 

59 

69 

70 

72 

76 

72 

51 

57 

72 

80 

82 

81 

66 

70 

73 

78 

81 

63 

6  2 

86 

72.4 

MIN 

60 

64 

67 

6  0 

52 

44 

46 

52 

60 

43 

31 

33 

38 

40 

45 

48 

34 

30 

35 

66 

55 

65 

49 

49 

63 

57 

56 

61 

63 

61 

57 

50.6 

BLOUNT  STOWN  2  SE 

MAX 

63 

70 

51 

58 

65 

43 

52 

64 

66 

53 

47 

60 

64 

.  69 

72 

71 

4  2 

38 

51 

20 

73 

69 

47 

60 

60 

64 

73 

74 

72 

69 

77 

59.6 

MIN 

55 

50 

48 

45 

30 

27 

28 

40 

40 

2  6 

23 

23 

25 

31 

36 

40 

21 

22 

26 

6  5 

46 

26 

29 

29 

29 

46 

9  0 

52 

6  2 

51 

61 

37.7 

BRADENTON  EXP  STATION 

MAX 

66 

73 

70 

75 

60 

71 

75 

71 

67 

54 

56 

66 

67 

73 

71 

66 

51 

57 

71 

63 

6  3 

70 

67 

73 

63 

75 

77 

73 

85 

82 

61 

70.2 

MIN 

62 

63 

61 

5  9 

46 

38 

61 

5  5 

52 

39 

3  1 

32 

f  6 

41 

41 

52 

33 

31 

28 

-.4 

6C 

62 

39 

5  0 

55 

57 

59 

55 

68 

55 

6  0 

46.1 

BROOKSVILLE   CHIN  HILL 

MAX 

72 

70 

70 

75 

71 

61 

73 

70 

65 

52 

62 

67 

70 

72 

73 

71 

5  1 

55 

6  7 

BC 

8  3 

80 

61 

70 

66 

76 

77 

75 

77 

82 

69.8 

MIN 

6  1 

59 

54 

57 

41 

33 

43 

52 

49 

29 

29 

37 

41 

*6 

46 

48 

2  6 

30 

34 

45 

6  2 

49 

1! 

43 

55 

54 

51 

56 

52 

57 

46.0 

BUSHNELL  2  E 

MAX 

72 

70 

71 

73 

69 

62 

71 

66 

65 

52 

58 

66 

68 

70 

74 

65 

47 

54 

65 

BO 

84 

78 

62 

70 

65 

75 

76 

75 

7S 

82 

85 

69.3 

MIN 

62 

61 

55 

58 

40 

32 

39 

47 

50 

31 

2  3 

25 

2  9 

38 

38 

46 

26 

2  V 

26 

44 

64 

50 

35 

44 

55 

53 

6  1 

54 

53 

54 

62 

44.7 

CANAL   POINT  USDA 

MAX 

80 

77 

77 

67 

66 

68 

73 

76 

68 

58 

62 

68 

70 

71 

74 

70 

54 

60 

72 

8C 

82 

82 

64 

70 

71 

74 

78 

80 

61 

61 

63 

72.2 

MIN 

64 

67 

64 

59 

50 

46 

54 

51 

51 

43 

40 

43 

44 

42 

45 

51 

37 

35 

42 

49 

59 

56 

60 

62 

64 

59 

59 

65 

61 

6  2 

6  9 

52.7 

CAPE   SABLE   RANGER  STA 

MAX 

78 

80 

80 

76 

77 

73 

74 

75 

72 

65 

67 

72 

73 

75 

74 

72 

61 

59 

72 

75 

76 

79 

71 

76 

76 

78 

80 

81 

61 

61 

5  2 

74.6 

MIN 

70 

68 

69 

66 

61 

52 

57 

52 

58 

46 

4C 

39 

50 

52 

46 

48 

47 

42 

42 

5( 

56 

59 

46 

61 

60 

65 

65 

63 

61 

61 

70 

55.3 

CAPTIVA 

MAX 

74 

77 

73 

71 

68 

67 

72 

74 

68 

59 

56 

66 

67 

66 

73 

66 

5  8 

53 

6'' 

73 

78 

71 

64 

6  9 

66 

71 

77 

72 

•  1 

82 

79 

69.8 

MIN 

65 

65 

66 

61 

55 

46 

55 

56 

58 

h6 

6C 

44 

50 

49 

47 

56 

40 

43 

43 

51 

61 

56 

"6 

57 

61 

56 

57 

60 

63 

65 

46 

54.4 

CARRABELLE 

MAX 

72 

69 

60 

68 

55 

52 

61 

65 

65 

53 

54 

58 

69 

66 

68 

52 

58 

63 

6  3 

65 

59 

65 

65 

67 

69 

65 

6  I 

64 

68 

62.2 

MIN 

49 

50 

47 

52 

31 

27 

41 

47 

42 

2  3 

27 

27 

33 

41 

49 

41 

23 

29 

40 

40 

57 

37 

21 

13 

51 

49 

6  2 

54 

9  > 

52 

66 

41.2 

CEDAR  KEY 

MAX 

69 

70 

65 

65 

57 

57 

67 

65 

60 

53 

50 

6  3 

68 

66 

62 

55 

43 

6. 

62 

74 

75 

71 

60 

68 

67 

71 

66 

70 

70 

7J 

74 

64.1 

MIN 

57 

47 

52 

54 

38 

30 

45 

52 

47 

32 

33 

37 

37 

47 

50 

42 

27 

31 

32 

45 

48 

50 

52 

4C 

54 

55 

55 

55 

it 

56 

59 

45.7 

CHIPLEY  3  E 

MAX 

70 

62 

56 

59 

50 

52 

67 

65 

61 

52 

60 

64 

71 

75 

71 

67 

5  7 

6  6 

76 

77 

74 

66 

56 

63 

75 

76 

75 

73 

70 

66 

64.6 

MIN 

55 

46 

44 

48 

27 

24 

32 

46 

38 

26 

2  1 

20 

31 

41 

49 

34 

19 

2' 

38 

40 

62 

30 

27 

3  0 

43 

45 

53 

58 

51 

54 

56 

39.2 

CLEARWATER  BEACH 

MAX 

71 

69 

'72 

67 

64 

65 

69 

65 

66 

54 

51 

58 

6  2 

65 

67 

65 

52 

51 

65 

78 

78 

72 

71 

69 

67 

67. 

67 

63 

75 

76 

75 

66.4 

MIN 

62 

62 

61 

61 

48 

39 

51 

59 

52 

43 

38 

37 

46 

44 

50 

44 

32 

32 

39 

51 

64 

52 

40 

47 

59 

57 

60 

60 

66 

64 

64 

50.8 

CLERMONT  6  S 

MAX 

72 

69 

72 

72 

64 

64 

71 

67 

66 

50 

57 

66 

67 

71 

73 

64 

46 

53 

6  ' 

76 

6  1 

75 

6  2 

71 

63 

75 

77 

77 

74 

81 

81 

68.8 

MIN 

62 

63 

58 

57 

43 

39 

47 

51 

50 

35 

31 

32 

35 

41 

41 

48 

29 

33 

32 

45 

64 

51 

39 

47 

55 

55 

57 

37 

64 

57 

6< 

47.5 

CLEWISTON  U  S  ENG 

MAX 

70 

81 

84 

81 

67 

63 

66 

74 

79 

64 

6  0 

59 

67 

60 

68 

79 

70 

54 

54 

66 

61 

66 

81 

62 

69 

68 

72 

83 

n 

76 

61 

71.4 

MIN 

63 

66 

67 

63 

56 

50 

49 

56 

60 

40 

32 

34 

39 

43 

48 

53 

39 

38 

41 

49 

57 

63 

49 

49 

61 

60 

59 

61 

63 

65 

6  2 

52.7 

CROSS  CITY  FAA  AIRPORT 

MAX 

69 

61 

64 

68 

48 

53 

69 

65 

57 

46 

56 

64 

69 

73 

69 

62 

39 

54 

66 

i : 

80 

70 

56 

64 

72 

74 

76 

69 

65 

82 

70 

65.1 

MIN 

61 

53 

50 

48 

33 

29 

40 

45 

38 

23 

16 

21 

26 

35 

34 

31 

23 

24 

23 

36 

59 

39 

3  2 

ie 

50 

47 

60 

53 

51 

51 

61 

39.2 

DAYTONA  BEACH 

MAX 

68 

73 

71 

64 

68 

56 

60 

65 

71 

65 

46 

49 

62 

67 

65 

74 

62 

4  6 

49 

57 

73 

83 

»7 

62 

66 

67 

65 

68 

76 

66 

66 

64.  1 

MIN 

64 

65 

59 

56 

44 

45 

45 

51 

53 

33 

32 

39 

38 

42 

46 

51 

27 

26 

34 

41 

55 

56 

40 

44 

61 

57 

56 

57 

5* 

64 

54 

47.9 

OAYTONA  BEACH  WB  AP 

MAX 

73 

68 

72 

73 

57 

60 

67 

70 

63 

45 

55 

62 

69 

70 

73 

63 

45 

52 

59 

77 

83 

71 

61 

69 

68 

73 

77 

.  79 

73 

73 

13 

67.4 

MIN 

64 

60 

56 

55 

40 

40 

41 

4  9 

40 

31 

26 

35 

34 

44 

42 

38 

27 

31 

30 

40 

67 

45 

40 

5  3 

58 

56 

57 

56 

53 

55 

60 

46.0 

DEER  PARK 

MAX 

73 

70 

77 

75 

60 

66 

72 

72 

69 

53 

60 

64 

70 

74 

73 

70 

5  0 

58 

69 

^9 

8  5 

79 

65 

72 

67 

78 

6  2 

79 

6  0 

82 

64 

71  .2 

MIN 

65 

65 

65 

57 

45 

40 

45 

49 

50 

32 

25 

29 

3  5 

40 

38 

39 

28 

26 

29 

60 

66 

51 

45 

62 

60 

56 

58 

57 

65 

6  6 

6  3 

47.1 

DE  FUN  I AK  SPRINGS 

MAX 

67 

60 

58 

60 

43 

50 

66 

66 

58 

50 

6  1 

65 

70 

71 

68 

64 

40 

57 

65 

74 

M 

70 

57 

6  9 

64 

74 

76 

76 

72 

64 

63 

63.3 

MIN 

55 

44 

43 

42 

25 

24 

34 

49 

37 

25 

25 

31 

37 

4  2 

49 

32 

20 

26 

38 

45 

64 

29 

26 

1  1 

45 

52 

52 

56 

51 

5k 

6  b 

40.0 

DE  LAND 

MAX 

70 

71 

73 

70 

72 

67 

75 

70 

65 

50 

47 

70 

70 

76 

75 

76 

55 

55 

71 

6 

8  9 

61 

56 

70 

70 

77 

78 

79 

77 

86 

65 

71.2 

MIN 

61 

56 

56 

51 

40 

36 

37 

39 

44 

30 

7  3 

20 

26 

36 

36 

36 

27 

25 

28 

38 

6  6 

49 

38 

46 

55 

52 

54 

57 

6  0 

5b 

b  i 

44.5 

DEVILS  GARDEN  TOWER 

MAX 

81 

81 

80 

74 

67 

69 

73 

76 

72 

59 

61 

69 

70 

71 

76 

70 

56 

56 

73 

BC 

84 

82 

62 

70 

72 

81 

81 

82 

83 

85 

86 

73.6 

MIN 

65 

61 

68 

62 

53 

43 

51 

53 

58 

39 

31 

34 

42 

39 

45 

54 

34 

33 

34 

47 

62 

57 

4  6 

59 

63 

58 

57 

62 

6  2 

6  2 

59 

51.4 

DRY  TORTUGAS 

MAX 

79 

80 

77 

76 

70 

71 

74 

77 

75 

66 

63 

68 

68 

70 

72 

74 

6  5 

61 

66 

75 

78 

78 

65 

70 

72 

73 

75 

71 

74 

76 

76 

72.2 

MIN 

71 

72 

69 

68 

64 

61 

67 

68 

64 

58 

53 

60 

61 

6  2 

61 

62 

51 

49 

54 

66 

64 

61 

58 

61 

65 

65 

67 

67 

6  1 

69 

64 

62.8' 

EVERGLADES 

MAX 

80 

79 

78 

73 

66 

73 

76 

76 

75 

70 

65 

74 

74 

75 

77 

70 

61 

6  9 

75 

8  2 

82 

77 

6  b 

73 

71 

76 

80 

81 

Bl 

61 

64 

74.6 

MIN 

68 

67 

65 

62 

59 

46 

52 

5b 

54 

41 

35 

41 

46 

44 

47 

50 

43 

38 

38 

52 

66 

65 

49 

59 

60 

60 

6  1 

65 

65 

64 

64 

34  •  3 

FEDERAL  POINT 

MAX 

68 

67 

61 

71 

65 

55 

65 

67 

64 

46 

52 

62 

7C 

71 

72 

54 

65 

7  9 

8  1 

77 

57 

66 

67 

75 

72 

77 

73 

77 

11 

66.6 

MIN 

60 

57 

52 

55 

39 

33 

41 

46 

45 

31 

31 

32 

34 

42 

40 

47 

26 

31 

32 

3  9 

62 

47 

16 

4  3 

51 

50 

56 

57 

9  4 

3  i 

59 

44  •  5 

FELLSMERE 

MAX 

79 

76 

82 

75 

74 

66 

72 

72 

69 

55 

62 

70 

70 

73 

76 

71 

56 

72 

79 

$5 

79 

65 

73 

69 

79 

61 

80 

63 

81 

•6 

73.1 

MIN 

66 

67 

67 

57 

47 

42 

.8 

52 

55 

35 

30 

33 

41 

42 

44 

55 

30 

29 

.  36 

47 

66 

52 

45 

62 

62 

57 

5  7 

56 

9  4 

5  9 

b  1 

50.2 

FERNAND I NA  BEACH 

MAX 

68 

67 

57 

70 

60 

52 

61 

67 

61 

48 

52 

60 

70 

71 

72 

62 

61 

71 

81 

71 

53 

60 

66 

71 

66 

77 

64 

62 

65 

63.3 

MIN 

60 

55 

49 

53 

35 

31 

39 

42 

47 

29 

27 

30 

35 

46 

43 

45 

.22 

2t 

29 

42 

59 

46 

33 

19 

48 

49 

6  1 

55 

42.7 

FORT  DRUM  5  Nw 

MAX 

77 

77 

79 

74 

67 

67 

73 

72 

68 

55 

62 

71 

70 

73 

79 

57 

71 

•3 

85 

79 

67 

■3 

68 

76 

8  2 

SO 

83 

86 

•7 

73.0 

MIN 

65 

65 

67 

58 

4  6 

42 

48 

55 

55 

34 

28 

31 

37 

43 

44 

51 

31 

28 

31 

65 

53 

45 

56 

62 

56 

56 

60 

5  6 

S  9 

62 

49.6 

FORT  LAUDERDALE 

MAX 

81 

85 

79 

75 

72 

72 

75 

76 

71 

63 

66 

73 

75 

74 

79 

79 

62 

to 

73 

S 1 

60 

78 

69 

72 

72 

83 

64 

86 

63 

83 

e  I 

75.6 

MIN 

72 

69 

69 

66 

5  8 

50 

62 

59 

61 

43 

36 

46 

52 

41 

49 

55 

42 

35 

42 

64 

71 

67 

65 

60 

68 

63 

63 

64 

55 

67 

66 

57.4 

FT  LAUDERDALE   BAHIA  MAR 

MAX 

78 

80 

80 

76 

72 

68 

68 

74 

76 

69 

62 

68 

70 

'8 

75 

75 

65 

60 

66 

n, 

79 

80 

6  8 

76 

79 

80 

60 

81 

76 

81 

81 

74.2 

MIN 

72 

68 

68 

64 

64 

52 

64 

66 

66 

46 

40 

40 

5C 

50 

50 

58 

44 

40 

40 

46 

?9 

65 

5  4 

64 

66 

63 

62 

65 

64 

71 

71 

57.9 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

MAX 

76 

81 

82 

78 

70 

72 

72 

74 

76 

69 

61 

67 

72 

74 

74 

76 

76 

56 

58 

71 

79 

78 

66 

78 

72 

78 

62 

63 

64 

62 

82 

74.8 

MIN 

70 

68 

68 

66 

6  0 

48 

50 

55 

59 

43 

35 

41 

46 

40 

47 

53 

37 

33 

38 

46 

63 

70 

54 

6  2 

67 

62 

6i 

62 

64 

62 

61 

54.5 

FORT   MYERS  WB  AP 

MAX 

78 

80 

77 

73 

67 

70 

74 

77 

69 

58 

62 

71 

Tl 

72 

75 

69 

53 

66 

72 

6  2 

64 

74 

6' 

73 

68 

80 

«0 

79 

65 

84 

63 

72.9 

MIN 

64 

65 

61 

61 

45 

43 

54 

56 

48 

38 

32 

33 

41 

40 

43 

49 

37 

36 

33 

52 

66 

52 

37 

61 

56 

57 

62 

60 

64 

61 

50.7 

FORT  PIERCE 

MAX 

80 

77 

80 

73 

64 

67 

71 

74 

69 

56 

61 

63 

67 

70 

76 

70 

52 

55 

68 

75 

6" 

79 

76 

70 

70 

73 

'  ] 

79 

77 

73 

11 

71.3 

MIN 

66 

67 

61 

59 

45 

45 

52 

56 

44 

38 

33 

40 

45 

44 

49 

42 

33 

32 

38 

51 

66 

55 

48 

66 

62 

37 

5  9 

63 

62 

6  2 

4  2 

51.6 

FOUNTAIN  3  S 

MAX 

65 

64 

64 

66 

52 

50 

65 

67 

62 

49 

61 

65 

69 

'3 

70 

68 

45 

6  6 

69 

74 

70 

75 

56 

•8 

69 

74 

76 

74 

67 

89 

75 

65.4 

MIN 

50 

39 

45 

49 

28 

26 

37 

48 

40 

27 

23 

25 

33 

38 

41 

40 

19 

24 

36 

41 

62 

31 

28 

33 

44 

43 

60 

58 

41 

■  1 

50 

38.9 

S*«  Reler«nc*  Noim  Following  Station  ind« 


continued 


DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
JANUARY  1959 


Slatton 

1 

ay 

01  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

GAINESVILLE   3  NSW 

MAX 

68 

49 

54 

65 

79 

84 

81 

56 

66 

69 

76 

76 

74 

70 

82 

a  1 

66 

2 

MIN 

60 

55 

50 

54 

37 

29 

41 

4  8 

47 

29 

20 

22 

26 

35 

36 

44 

23 

25 

24 

36 

61 

49 

32 

41 

52 

49 

54 

53 

53 

48 

61 

41 

8 

GLEN   ST   MARY  NURSERIES 

MAX 

67 

57 

65 

66 

66 

61 

53 

56 

70 

72 

73 

68 

50 

54 

64 

76 

8  3 

78 

58 

63 

72 

75 

60 

7  7 

71 

60 

79 

67 

7 

MIN 

56 

55 

48 

52 

34 

24 

33 

41 

45 

27 

23 

23 

30 

37 

37 

44 

18 

25 

25 

33 

55 

46 

26 

27 

43 

44 

50 

52 

54 

54 

59 

39 

4 

GRAPE  MAMMOCK 

MAX 

?5 

67 

•o 

58 

59 

70 

68 

72 

75 

70 

59 

60 

70 

80 

63 

79 

65 

70 

65 

75 

80 

83 

82 

64 

85 

72 

5 

MIN 

65 

68 

66 

55 

47 

42 

49 

54 

50 

36 

36 

40 

41 

45 

39 

48 

33 

35 

33 

41 

6C 

51 

45 

44 

60 

56 

58 

59 

58 

60 

58 

49 

5 

H I ALEAM 

MAX 

77 

69 

68 

68 

73 

74 

?5 

77 

76 

56 

60 

72 

77 

80 

80 

75 

76 

79 

81 

78 

S3 

82 

82 

75 

2 

MIN 

70 

69 

68 

6  1 

5  0 

53 

56 

S  B 

44 

42 

42 

44 

45 

50 

50 

42 

38 

40 

♦7 

66 

72 

62 

55 

66 

64 

64 

65 

64 

66 

65 

56 

0 

HIGH  SPRINGS 

MAX 

65 

49 

52 

63 

78 

83 

76 

56 

61 

70 

73 

77 

76 

70 

77 

74 

66 

3 

M  i  N 

60 

55 

5C 

53 

35 

2  7 

36 

45 

46 

28 

20 

20 

28 

36 

37 

44 

22 

26 

25 

37 

62 

47 

29 

33 

48 

47 

55 

53 

54 

54 

62 

41 

2 

HOMESTEAD   EXP  STA 

MAX 

85 

80 

74 

72 

74 

77 

7  4 

63 

66 

7  3 

74 

75 

78 

65 

60 

74 

82 

85 

71 

74 

78 

84 

84 

85 

6  3 

63 

84 

76 

2 
8 

MIN 

63 

64 

68 

65 

61 

;-C 

49 

51 

61 

47 

40 

43 

46 

39 

44 

52 

40 

36 

40 

53 

66 

67 

56 

64 

66 

63 

59 

61 

61 

61 

60 

54 

HTPOLUXO 

MAX 

80 

84 

B2 

7  6 

70 

7  0 

71 

77 

70 

64 

70 

72 

76 

7  4 

77 

75 

58 

68 

83 

67 

72 

79 

84 

8  3 

7  U 

82 

82 

74 

7 

M  i  N 

70 

ro 

69 

65 

58 

51 

64 

60 

61 

43 

38 

45 

51 

44 

52 

57 

36 

35 

40 

64 

72 

63 

55 

65 

67 

64 

62 

64 

67 

69 

65 

57 

6 

INVERNESS 

«i  > 

70 

7  3 

74 

6  8 

73 

67 

66 

52 

54 

69 

67 

7  3 

75 

66 

48 

65 

80 

85 

79 

62 

71 

76 

79 

83 

84 

69 

9 

MIN 

62 

59 

54 

57 

42 

34 

41 

48 

5  0 

32 

25 

28 

26 

40 

38 

47 

27 

31 

27 

40 

62 

51 

36 

•  4 

54 

54 

56 

54 

55 

57 

63 

45 

0 

JACKSONVILLE   MB  AP 

MAX 

69 

65 

58 

48 

67 

57 

45 

61 

37 

53 

62 

77 

81 

73 

55 

61 

68 

72 

77 

80 

61 

73 

*7 

63 

9 

MIN 

62 

51 

50 

48 

31 

29 

36 

43 

40 

29 

27 

:  7 

34 

46 

43 

31 

23 

29 

29 

39 

64 

37 

31 

34 

48 

50 

55 

55 

53 

51 

52 

41 

3 

JACKSONVILLE  BEACH 

MAX 

68 

63 

48 

49 

69 

67 

49 

59 

67 

81 

72 

53 

59 

61 

65 

65 

76 

60 

59 

66 

62 

4 

MIN 

5  6 

55 

50 

52 

3  6 

2  8 

40 

45 

43 

29 

27 

29 

36 

47 

43 

42 

22 

28 

32 

38 

58 

50 

49 

55 

55 

43 

0 

JASPER   3  SE 

MAX 

70 

70 

60 

70 

6  0 

58 

70 

65 

63 

45 

56 

65 

70 

73 

73 

65 

40 

55 

55 

75 

80 

78 

60 

65 

70 

75 

80 

70 

70 

60 

75 

66 

5 

MIN 

50 

50 

40 

50 

35 

2  2 

40 

45 

43 

26 

19 

21 

30 

36 

34 

40 

18 

24 

25 

38 

50 

44 

25 

25 

45 

45 

50 

50 

50 

55 

60 

36 

2 

KEY  WEST   MB  AIRPORT 

MAX 

78 

78 

76 

83 

70 

72 

75 

76 

74 

62 

56 

70 

75 

79 

85 

66 

72 

76 

75 

81 

78 

81 

61 

81 

73 

5 

MIN 

71 

7  ) 

71 

69 

63 

61 

64 

68 

61 

55 

49 

5  8 

60 

60 

60 

62 

55 

53 

55 

61 

66 

65 

59 

64 

67 

66 

69 

67 

67 

72 

72 

63 

4 

KISSIMMEE 

MAX 

M  N 

LA  BELLE 

MAX 

81 

81 

81 

77 

7  0 

6  8 

75 

79 

72 

61 

6  3 

7  2 

74 

77 

72 

56 

74 

87 

82 

7  1 

69 

82 

62 

6  3 

87 

8  7 

74 

3 

64 

65 

6  8 

61 

49 

43 

51 

54 

56 

3  9 

27 

31 

39 

37 

42 

55 

34 

26 

29 

64 

57 

45 

57 

63 

56 

60 

61 

65 

60 

50 

3 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

MAX 

69 

7  J 

74 

70 

67 

68 

69 

57 

5  3 

69 

80 

83 

76 

63 

69 

63 

73 

79 

76 

8  3 

83 

83 

70 

7 

MIN 

61 

63 

64 

54 

43 

38 

47 

55 

53 

31 

26 

28 

32 

40 

40 

53 

27 

29 

28 

42 

65 

51 

40 

47 

56 

56 

56 

56 

54 

57 

61 

46 

9 

LAKE   CITY   2  E 

MAX 

68 

67 

5  8 

69 

55 

67 

66 

62 

43 

56 

70 

74 

73 

67 

40 

55 

65 

7  8 

83 

77 

55 

64 

71 

73 

79 

72 

69 

60 

76 

66 

4 

MIN 

57 

51 

45 

46 

31 

2  3 

35 

4  2 

42 

25 

24 

24 

30 

37 

35 

40 

17 

24 

25 

40 

56 

42 

26 

26 

45 

45 

51 

52 

53 

51 

69 

38 

7 

LAKE  HIAWASSE 

MAX 

70 

7  2 

72 

70 

70 

56 

64 

7  2 

68 

56 

49 

58 

68 

67 

70 

74 

61 

45 

55 

67 

SO 

62 

57 

6  3 

70 

65 

76 

77 

74 

76 

82 

67 

4 

MIN 

62 

64 

60 

58 

44 

38 

43 

49 

52 

35 

30 

31 

34 

41 

40 

45 

28 

31 

27 

41 

63 

57 

37 

47 

53 

56 

57 

56 

53 

59 

53 

46 

6 

LAKELAND  WB  CITY 

MAX 

72 

?2 

73 

74 

6  8 

67 

59 

64 

46 

54 

65 

79 

82 

70 

6  0 

69 

63 

70 

76 

75 

83 

64 

81 

68 

5 

MIN 

65 

6? 

57 

57 

39 

36 

50 

57 

44 

35 

34 

38 

44 

50 

50 

43 

30 

33 

42 

50 

65 

50 

39 

49 

58 

55 

60 

56 

54 

60 

64 

49 

4 

LAKE  PLACID  2  SW 

MAX 

76 

78 

BO 

6  3 

7  2 

70 

69 

54 

56 

72 

84 

85 

77 

68 

7  3 

66 

79 

79 

82 

8  * 

86 

66 

74 

6 

MIN 

64 

65 

65 

25 

35 

40 

39 

42 

50 

33 

28 

29 

46 

64 

52 

43 

55 

61 

54 

58 

59 

55 

58 

60 

49 

3 

LISBON 

MAX 

69 

69 

61 

68 

50 

54 

65 

77 

82 

78 

61 

70 

66 

77 

77 

75 

75 

81 

63 

69 

3 

MIN 

61 

62 

55 

56 

38 

33 

42 

48 

49 

32 

27 

31 

31 

42 

41 

50 

27 

31 

30 

4  3 

62 

48 

56 

44 

52 

53 

53 

56 

53 

56 

61 

45 

9 

LIVE  OAK  2  ESE 

MAX 

70 

65 

59 

68 

61 

5  3 

66 

65 

64 

52 

57 

64 

70 

72 

63 

43 

54 

62 

7  8 

81 

73 

56 

63 

71 

75 

78 

75 

67 

60 

75 

66 

2 

57 

51 

47 

52 

32 

24 

36 

44 

43 

26 

20 

23 

29 

36 

35 

39 

19 

23 

26 

36 

61 

43 

26 

32 

47 

48 

52 

53 

55 

57 

60 

39 

7 

LOXAHATCHEE 

MAX 

81 

82 

7  8 

78 

68 

75 

77 

61 

65 

7J 

75 

78 

73 

59 

58 

75 

82 

80 

84 

66 

6  8 

75 

84 

63 

85 

8  2 

84 

8  7 

75. 

2 

MIN 

65 

68 

67 

60 

64 

40 

59 

50 

59 

41 

35 

40 

45 

36 

45 

55 

33 

31 

35 

49 

65 

59 

60 

61 

60 

60 

58 

61 

64 

59 

52 

52 

2 

MADISON 

MAX 

68 

63 

61 

64 

49 

51 

64 

63 

45 

56 

63 

59 

36 

5  6 

63 

78 

78 

70 

56 

6  1 

68 

73 

79 

71 

63 

80 

70 

63. 

7 

59 

48 

..8 

50 

31 

25 

38 

49 

43 

27 

25 

29 

37 

43 

43 

32 

21 

26 

34 

40 

58 

39 

26 

31 

42 

50 

56 

53 

85 

57 

58 

41. 

1 

MARATHON  SHORES 

MAX 

8  2 

8  1 

7  7 

80 

7  2 

73 

75 

7  8 

73 

69 

75 

63 

56 

72 

78 

79 

84 

7  1 

7  4 

79 

82 

84 

78 

82 

82 

62 

74, 

8 

MIN 

70 

72 

70 

68 

64 

58 

65 

68 

59 

52 

47 

54 

58 

68 

58 

62 

53 

48 

52 

59 

69 

63 

59 

65 

64 

67 

67 

66 

61 

72 

72 

62. 

2 

MAR  I  ANNA   FAA  AIRPORT 

MAX 

67 

8  3 

65 

60 

3  e 

50 

63 

63 

53 

47 

J7 

67 

58 

37 

55 

64 

73 

7  6 

53 

55 

56 

63 

72 

6  7 

71 

62 

60. 

6 

MIN 

53 

46 

46 

34 

26 

24 

34 

47 

35 

28 

23 

23 

33 

39 

48 

25 

21 

26 

36 

40 

53 

30 

29 

27 

47 

45 

53 

56 

53 

55 

60 

38. 

5 

MAR 1ANNA    IND  SCHOOL 

MAX 

68 

6  2 

66 

62 

47 

56 

65 

39 

56 

66 

74 

76 

74 

56 

57 

63 

76 

77 

75 

71 

74 

4>7 

64. 

3 

M  1  N 

55 

45 

44 

47 

27 

23 

34 

44 

3  9 

26 

24 

25 

33 

39 

43 

34 

20 

25 

35 

39 

61 

31 

27 

29 

44 

45 

52 

58 

49 

51 

59 

39. 

0 

MAYO   5  NW 

MAX 

69 

64 

58 

67 

59 

62 

39 

55 

65 

79 

eo 

73 

56 

62 

71 

73 

79 

71 

67 

79 

74 

65. 

6 

MIN 

59 

52 

48 

52 

34 

25 

36 

46 

45 

27 

24 

21 

30 

36 

35 

39 

20 

23 

26 

33 

54 

39 

26 

26 

49 

45 

49 

53 

54 

57 

64 

39. 

6 

MELBOURNE 

MAX 

76 

72 

56 

52 

68 

76 

82 

81 

72 

71 

67 

77 

80 

79 

77 

75 

85 

71. 

4 

MIN 

66 

66 

66 

57 

48 

4  2 

51 

56 

64 

36 

33 

38 

40 

44 

47 

55 

31 

33 

37 

46 

67 

53 

46 

61 

62 

58 

59 

59 

59 

59 

66 

51. 

4 

MIAMI    BAY  FRONT 

MAX 

80 

79 

57 

60 

71 

75 

78 

82 

69 

72 

82 

80 

62 

62 

6  1 

80 

80 

74. 

6 

MIN 

73 

73 

6  0 

68 

62 

6  1 

57 

68 

65 

46 

42 

53 

52 

59 

69 

45 

41 

41 

67 

72 

69 

57 

67 

70 

66 

66 

68 

68 

71 

72 

61. 

6 

MIAMI  BEACH 

MAX 

7  B 

82 

Br: 

78 

72 

69 

75 

65 

76 

66 

60 

67 

75 

76 

80 

71 

7  2 

77 

78 

78 

60 

79 

79 

79 

74. 

3 

73 

73 

72 

68 

6  2 

54 

65 

68 

63 

48 

42 

81 

58 

54 

59 

65 

46 

43 

49 

66 

71 

69 

55 

68 

70 

66 

67 

68 

66 

73 

74 

62. 

1 

MIAMI    WB  AIRPORT 

MAX 

79 

83 

79 

72 

72 

7  J 

73 

7  6 

70 

63 

79 

56 

6  9 

72 

77 

80 

84 

68 

1 2 

79 

80 

81 

82 

62 

80 

81 

74. 

5 

72 

71 

69 

65 

54 

51 

57 

62 

8  3 

45 

40 

48 

54 

49 

53 

51 

44 

41 

45 

66 

'1 

62 

56 

67 

67 

66 

64 

65 

65 

68 

67 

58. 

3 

MIAMI    12  SSW 

MAX 

76 

80 

8  c 

80 

75 

72 

7J 

69 

76 

79 

59 

59 

73 

7  7 

79 

82 

6  8 

71 

78 

79 

60 

60 

82 

82 

74. 

5 

69 

68 

6  8 

66 

61 

49 

52 

60 

6  2 

44 

39 

46 

47 

4  3 

48 

54 

40 

36 

41 

44 

66 

68 

56 

51 

67 

63 

61 

63 

62 

64 

69 

55. 

7 

MILES  CITY  TOWER 

MAX 

80 

82 

H  ] 

?2 

ro 

75 

60 

70 

60 

70 

56 

88 

65 

77 

8  ! 

77 

73 

73 

72 

64 

84 

85 

85 

85 

86 

74. 

1 

62 

66 

it 

61 

65 

44 

52 

62 

58 

41 

30 

31 

39 

35 

40 

51 

37 

41 

44 

45 

64 

60 

55 

56 

62 

56 

65 

62 

60 

64 

58 

52. 

0 

MILTON   EXP  STATION 

MAX 

60 

g  Q 

w 

57 

40 

6  0 

65 

65 

'8 

50 

60 

67 

64 

39 

69 

62 

68 

73 

58 

56 

60 

72 

75 

73 

74 

70 

64 

62 

61. 

9 

MIN 

50 

42 

41 

40 

2  6 

24 

32 

60 

16 

26 

20 

24 

31 

3  4 

43 

32 

22 

22 

32 

50 

58 

27 

25 

28 

41 

47 

52 

51 

51 

57 

53 

37. 

6 

MONT ICELLO  2  S 

MAX 

68 

65 

5  9 

66 

44 

, 

63 

63 

62 

48 

63 

39 

56 

63 

74 

71 

69 

5  7 

66 

69 

75 

77 

7* 

69 

77 

75 

64. 

3 

MIN 

58 

47 

46 

50 

30 

24 

36 

45 

4  2 

26 

24 

26 

35 

40 

39 

40 

19 

24 

34 

35 

54 

36 

27 

34 

46 

47 

54 

54 

54 

53 

60 

40. 

0 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

MAX 

70 

80 

HO 

81 

70 

6  1 

71 

71 

7 1 

75 

67 

86 

55 

68 

8  0 

83 

78 

63 

68 

70 

77 

80 

61 

SO 

62 

71. 

5 

MIN 

59 

63 

66 

61 

54 

44 

45 

6  2 

65 

35 

32 

3  2 

35 

40 

44 

47 

35 

31 

32 

37 

54 

64 

45 

43 

56 

57 

57 

58 

59 

60 

41 

48. 

8 

MOUNTAIN  LAKE 

MAX 

71 

71 

7  | 

75 

70 

6  6 

73 

70 

6  9 

54 

60 

70 

69 

71 

75 

71 

53 

64 

69 

80 

86 

61 

65 

72 

67 

72 

79 

77 

82 

85 

85 

71. 

4 

MIN 

65 

69 

6  6 

56 

45 

19 

49 

57 

5  3 

33 

26 

2  8 

33 

39 

40 

53 

30 

2  9 

27 

47 

66 

51 

43 

61 

59 

56 

57 

57 

56 

57 

63 

48. 

2 

MT  PLEASANT 

MAX 

69 

68 

69 

65 

54 

54 

67 

64 

6  2 

56 

61 

64 

71 

75 

71 

67 

45 

5  8 

65 

75 

71 

75 

56 

61 

70 

75 

79 

76 

72 

81 

72 

66. 

8 

MIN 

45 

40 

4S 

47 

28 

24 

37 

37 

39 

26 

23 

24 

34 

39 

44 

37 

20 

22 

36 

37 

6  0 

33 

26 

10 

47 

45 

51 

55 

53 

56 

60 

38. 

7 

MYAKKA  RIVER   ST  PARK 

MAX 

70 

n 

'6 

76 

77 

61 

68 

75 

70 

61 

57 

6  2 

71 

72 

74 

73 

65 

84 

57 

71 

8  2 

83 

59 

67 

73 

74 

60 

79 

81 

84 

84 

71. 

2 

MIN 

55 

64 

(  l 

54 

48 

)8 

43 

51 

S3 

35 

26 

3  0 

32 

35 

40 

42 

34 

70 

27 

33 

60 

57 

43 

4  1 

50 

56 

55 

58 

56 

58 

59 

45. 

7 

S«e  Reference  Notee  Following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES  FL0RI0A 

CONTINUED  JANUARY  1959 


Station 

Day 

Ol  Month 

R. 
&" 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

NAPLES 

MAX 

79 
67 

81 
67 

77 
68 

69 

64 

6  6 

57 

71 
46 

76 
55 

77 
59 

71 
59 

61 

43 

63 
34 

70 
40 

70 
45 

72 
44 

75 
46 

69 
57 

61 
40 

58 

36 

7  3 
40 

8  3 
51 

82 
68 

70 

61 

6  2 
-6 

72 
60 

7  2 
b'- 

59 

5  9 

75 
64 

63 

63 

8  3 

65 

8  C 
6  4 

72.9 
54.6 

NEW  SMYRNA  BEACH  4  N 

MAX 

72 
64 

69 
61 

70 
59 

70 
55 

63 

61 
38 

65 
42 

70 
48 

65 
50 

57 
31 

52 
28 

61 
35 

68 
33 

67 
40 

74 
41 

67 
65 

50 
27 

51 
31 

60 
28 

76 
>  9 

83 
64 

77 
47 

62 
41 

66 
57 

65 
58 

71 
51 

74 
-6 

77 
55 

68 
6  4 

7  0 

55 

4  7 

bl 

67.3 
46.7 

NICEVILLE 

MAX 

67 
-8 

64 
41 

56 
42 

65 
51 

67 
26 

40 

25 

57 
25 

65 

39 

62 
39 

55 
25 

50 
19 

60 
19 

62 
22 

68 

32 

67 
35 

67 

35 

41 

19 

40 

20 

58 

21 

6  0 

29 

61 

30 

70 
29 

47 

25 

56 
25 

53 
29 

67 
50 

73 
51 

70 
49 

69 
6. 

6  It 

6  0 

6  3 

6  5 

60.3 
34.  1 

OCALA 

MAX 

72 
59 

6B 

60 

71 
53 

74 

57 

69 
38 

59 
31 

72 
40 

67 
51 

66 

50 

53 
31 

60 

25 

67 

29 

70 
33 

73 
43 

74 
41 

69 
49 

49 
26 

54 
29 

66 
28 

8  0 
4  5 

84 

59 

50 

6  1 
34 

7  0 
41 

66 
53 

76 

52 

7  6 
8b 

75 
56 

72 
53 

84 
66 

82 
6  2 

69.7 
44.6 

OCALA   2  NE 

MAX 

72 
61 

67 
61 

71 
52 

74 
56 

63 
38 

58 
31 

72 
36 

65 
46 

64 
49 

50 
31 

59 
19 

65 
21 

26 

76 

62 

43 

46 
26 

85 

63 

76 
49 

70 
40 

6  8 

S3 

76 
53 

74 
53 

7  3 
54 

8  3 
56 

83 
61 

66.8 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

MAX 

72 
65 

70 
65 

74 
69 

79 
59 

73 
48 

61 
46 

68 

45 

70 
50 

67 
58 

62 
39 

54 
34 

60 
38 

69 

35 

67 
38 

71 
48 

70 
50 

65 
35 

50 
34 

53 
29 

66 

37 

73 
56 

78 

64 

66 
47 

0  5 
44 

72 
3* 

67 
57 

72 
60 

73 
62 

77 
62 

82 
6  3 

8  n 
6  2 

68.6 
50.1 

ORLANDO  KB  AIRPORT 

MAX 

72 
64 

69 

63 

73 
57 

73 
57 

60 
39 

65 
38 

73 
47 

69 
51 

65 
40 

51 

34 

59 
30 

69 
35 

68 
37 

71 
45 

75 
44 

63 

40 

45 
28 

54 

32 

6  1 
32 

6  0 
45 

82 

63 

70 
49 

6  ! 
41 

70 
-8 

66 

57 

77 
56 

78 

6  0 

76 
60 

77 
55 

6  2 
56 

83 

6. 

69.2 
47.3 

PALATKA 

MAX 

69 
61 

69 
59 

63 
52 

72 
56 

67 
39 

57 
33 

67 
40 

69 
49 

65 
49 

50 
30 

53 
27 

61 

31 

69 
34 

69 
42 

72 
43 

68 
48 

49 

26 

54 
30 

62 

31 

75 

41 

82 
62 

7  8 
49 

66 
34 

65 
43 

67 
52 

74 

52 

76 
57 

76 
58 

69 

56 

77 
54 

80 
60 

67.1 
45.1 

PANAMA  CITY  2 

MAX 

65 
40 

65 
39 

64 
46 

68 
48 

54 

29 

53 
27 

65 
39 

68 
49 

62 
41 

49 

28 

61 

22 

65 
26 

70 

33 

75 
39 

75 
43 

68 
41 

65 
21 

54 

25 

6  3 

35 

7  6 
41 

71 
43 

76 

3  3 

68 

7  V 

6  9 
34 

71 
34 

74 
45 

75 
50 

76 

59 

tl 

5  0 

6  0 

52 

76 
51 

67.1 
38.5 

PARR  I SH 

MAX 

70 
62 

74 
64 

75 
62 

77 
64 

74 
47 

58 
38 

70 
43 

72 
48 

68 
55 

58 
36 

50 
28 

57 
29 

68 

32 

69 
34 

72 
42 

75 
46 

63 
33 

48 

30 

56 
28 

0 
31 

54 

55 

8  1 

5  5 

5  6 
38 

6  8 
40 

71 
50 

77 
57 

80 

56 

79 
50 

84 

57 

86 

52 

86 

65 

70.2 

PENSACOLA   FAA  AIRPORT 

MAX 
M I N 

61 
46 

49 
45 

59 
43 

56 
32 

40 
29 

46 
28 

60 
39 

68 

46 

52 
35 

52 
28 

59 
29 

63 
32 

66 
39 

66 
43 

70 
44 

44 

26 

42 

25 

56 

30 

67 
44 

7  0 

56 

72 
42 

47 

3  0 

58 
29 

69 
37 

69 
47 

7  1 
55 

7  0 
65 

73 
53 

b5 

»7 

64 

61 

62 
55 

59.9 

PENSACOLA   WB  CITY 

MAX 

62 
a 

49 
45 

58 
44 

57 
32 

4  1 

29 

46 
28 

58 
41 

67 
46 

51 
36 

52 
29 

54 
31 

60 
35 

62 
44 

66 

44 

67 
44 

44 

28 

42 

27 

56 

32 

65 
48 

68 

57 

70 
40 

47 

3  0 

57 
29 

5  8 
39 

6*. 
48 

68 

55 

6  | 
5  6 

5  M 

53 

64 

50 

64 
61 

62 
55 

56.5 
41.4 

PERRY 

MAX 

70 
47 

60 
46 

65 
51 

61 

33 

63 
26 

66 
36 

65 
43 

19 

70 

27 

5  7 

35 

38 
20 

54 
20 

6  5 
30 

76 
33 

77 
55 

71 

40 

70 

73 

46 

7  8 
51 

72 
51 

69 
5i 

78 

53 

66 

61 

66.7 

PLANT  CITY 

MAX 

72 
63 

73 
64 

74 
59 

75 
53 

65 
44 

67 
37 

74 
48 

71 
57 

65 

53 

54 
34 

61 
25 

70 
29 

71 
31 

73 

40 

75 
42 

73 
54 

58 
29 

55 
32 

69 

2  9 

82 
45 

85 

65 

8  2 
51 

63 
38 

73 
47 

73 
59 

73 
56 

76 

57 

77 
56 

8  7 
55 

85 
60 

84 

62 

72.0 

POMPANO  BEACH 

MAX 

81 

70 

83 
69 

79 
69 

75 
65 

72 
58 

70 
50 

74 

63 

76 
55 

72 
62 

6  5 
-3 

68 
37 

72 
46 

75 
51 

75 
43 

76 
49 

76 
52 

62 
39 

60 
36 

72 

42 

79 
6-. 

79 
71 

85 
66 

70 
55 

71 
60 

78 

67 

83 
63 

8  J 
62 

85 

63 

8  0 
b  I 

6  2 
66 

82 
64 

75.5 

PUNTA  GORDA 

MAX 

74 

65 

77 
65 

75 
64 

74 
60 

68 

51 

70 
43 

73 
53 

72 
57 

68 
56 

60 
41 

63 
35 

71 
38 

71 
45 

74 
47 

74 
47 

66 

5* 

57 
36 

57 
38 

73 
39 

8  2 
52 

83 
66 

76 
55 

68 

48 

72 
56 

65 
bl 

78 
60 

76 
59 

79 
62 

85 
bl 

82 
65 

82 
63 

72.4 

OUINCY   EXP  STATION 

MAX 

67 
57 

66 
46 

57 
45 

66 
46 

5  3 
29 

51 
25 

65 
36 

63 
44 

61 
40 

56 
26 

60 

22 

64 

25 

69 
35 

73 
42 

69 
39 

65 
38 

38 

20 

55 
24 

61 

32 

70 
34 

68 

59 

71 

34 

56 
28 

59 
32 

68 
46 

72 
46 

74 

52 

73 
55 

71 

52 

78 

55 

70 

60 

64.2 

ROYAL   PALM  RANGER  STA 

MAX 
MIN 

81 

65 

83 
66 

81 
68 

78 
67 

73 
61 

71 
49 

75 
51 

77 
51 

75 
61 

65 

43 

66 

35 

72 
39 

74 
46 

75 
42 

76 
48 

78 

55 

65 
43 

59 
36 

73 

3e 

78 
56 

83 
66 

84 
68 

76 
56 

78 
56 

78 
60 

77 
57 

8  3 
60 

85 

62 

85 
b. 

8) 

60 

85 

59 

76.6 

SAINT  AUGUST INE 

MAX 
MIN 

70 
61 

69 
56 

63 
52 

72 

54 

66 
37 

55 
30 

65 
38 

68 
46 

65 
47 

48 

30 

52 
26 

56 

30 

71 
34 

7  1 
45 

72 
41 

67 
45 

46 

24 

52 
28 

6  1 

29 

7  3 
39 

83 
59 

78 
46 

55 
34 

63 
48 

65 
51 

73 
53 

70 
57 

79 
57 

70 
56 

64 

52 

69 

58 

65  .6 

SAINT  LEO 

MAX 
MIN 

72 
62 

70 
61 

73 
59 

75 
53 

64 
42 

65 
34 

73 

46 

66 
54 

66 

51 

5  2 
33 

60 

31 

67 
34 

70 
39 

72 
47 

73 
44 

64 

46 

47 
27 

54 
31 

6  7 
34 

8  2 
47 

83 
66 

75 
51 

62 
36 

7  1 
44 

65 

57 

73 
55 

77 
58 

75 
57 

81 

53 

8  i 

69 

8  ) 
63 

69.7 

SAINT   MARKS   6  SE 

MAX 
MIN 

57 

50 

59 
47 

51 

53 
30 

54 
26 

60 

35 

61 
45 

62 
43 

55 
26 

57 
24 

60 
27 

6  7 

33 

68 
40 

63 
49 

60 

36 

38 
19 

50 
25 

57 
41 

5  B 
79 

69 
52 

63 
37 

5  8 

25 

64 

30 

69 
48 

66 
48 

73 
52 

65 
53 

70 
53 

70 
bi 

65 
58 

61.5 
40  •  4 

ST  PETERSBURG 

MAX 
MIN 

71 
60 

65 
63 

64 
61 

73 
57 

5  5 
47 

67 
40 

70 
53 

67 

60 

58 
52 

48 
41 

59 
38 

65 
40 

66 
44 

70 
49 

71 
49 

65 

53 

46 

34 

54 

33 

38 

6  0 
6  1 

80 
64 

57 
54 

63 

4  1 

b  7 

50 

6  3 
bO 

71 
57 

74 
60 

70 
60 

80 
56 

81 

63 

79 
64 

66.7 

SANBORN  TOWER 

MAX 
MIN 

60 

65 
48 

60 
45 

>7 

56 

30 

55 
26 

66 

37 

66 
43 

65 
42 

52 
27 

65 
21 

68 
22 

71 
2  6 

74 
34 

71 

37 

64 

40 

46 
18 

56 
23 

31 

69 
34 

6  7 

60 

69 

3  9 

6  1 
2  4 

66 
26 

70 
45 

7  2 
47 

76 

6  0 

69 

52 

b9 

54 

74 

52 

65 
52 

65.5 

SANFORD  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

73 
61 

7 1 
63 

72 
56 

71 

55 

70 
40 

64 

38 

72 
48 

70 
48 

67 
48 

5  0 
32 

56 

29 

67 
30 

67 
36 

72 

40 

74 
40 

71 
51 

53 
27 

51 
32 

6  8 

2  9 

8  1 
40 

83 
62 

7  8 
46 

63 

39 

72 
48 

b6 
54 

77 
54 

78 

57 

77 
58 

74 

53 

8  0 
54 

83 

62 

70.0 

SARASOTA 

MAX 
MIN 

73 
64 

72 
64 

74 
64 

77 
55 

71 
46 

69 
38 

75 
53 

72 
58 

68 
54 

56 
38 

60 
29 

69 
31 

70 
37 

73 
42 

74 
45 

67 
53 

54 
35 

56 

33 

72 
30 

82 
47 

82 
64 

76 
53 

66 

37 

75 
52 

69 

61 

76 
58 

79 
56 

76 
59 

84 
56 

83 

60 

83 
61 

72.0 
49.  5 

SOUTH  MIAMI   3  W 

MAX 
MIN 

65 

68 

68 

64 

60 

72 
48 

74 

5: 

76 
55 

70 
60 

66 
44 

70 
19 

73 
42 

76 
49 

76 
41 

77 
46 

76 
54 

63 
40 

62 
38 

74 
41 

77 
58 

79 
67 

84 

69 

65 
55 

69 
65 

77 

65 

80 
62 

62 

60 

62 

62 

8- 

62 

81 

6J 

•2 
63 

75.4 
55.8 

STARKE 

MAX 
MIN 

60 

55 

58 
50 

55 

58 
35 

49 

30 

65 
3  8 

65 
44 

64 

45 

56 

2  9 

55 
26 

63 
26 

70 
34 

72 
40 

72 
41 

62 
45 

4  8 

28 

65 

29 

45 

82 

72 

48 

57 
31 

65 

37 

69 
49 

75 
51 

75 
55 

75 
56 

70 
53 

80 
50 

77 
60 

66.3 
42.9 

STE I NHATCHEE  2 

MAX 
MIN 

50 

49 

69 
50 

69 
49 

60 
36 

53 
28 

64 

39 

64 
47 

63 
46 

51 
30 

56 

3  4 

61 

37 

68 

38 

61 
43 

64 
29 

63 
39 

40 

24 

52 
27 

65 

29 

72 
36 

79 
40 

77 
29 

6  ) 

31 

71 
51 

72 

49 

74 

50 

75 
5  8 

71 

53 

69 
60 

70 
56 

69 
68 

65.3 
41.8 

STUART 

MAX 
MIN 

67 

68 

69 

6  0 

55 

69 
46 

68 

56 

73 
59 

69 
57 

68 

39 

63 

35 

69 
39 

70 
46 

72 
»3 

69 
50 

69 
5  9 

62 
39 

59 
33 

69 

37 

74 

5  0 

77 
59 

8  0 

57 

64 
49 

65 

62 

69 
60 

76 
58 

81 
58 

■  5 

63 

8  2 

62 

82 
64 

85 
62 

72.5 
53.6 

TALLAHASSEE   WB  AP 

MAX 
MIN 

59 

48 

48 

19 

28 

27 

62 

37 

64 
44 

54 

39 

47 
28 

59 

63 
25 

6  7 

32 

72 
38 

67 
38 

60 
JO 

38 
21 

55 
24 

60 
34 

7  0 
34 

70 
57 

57 
33 

5  7 

3  0 

60 

30 

70 
49 

72 
48 

74 

5  3 

70 
55 

68 

55 

78 

5  6 

6* 

6  9 

62.0 
39.4 

T AM  I AM  I    TRL  40  MI  BEND 

MAX 
MIN 

66 

69 

67 

65 

59 

50 

7  4 
54 

79 
58 

74 
61 

66 
44 

69 
38 

75 
44 

77 

5  0 

76 
45 

78 
51 

78 
56 

64 
43 

61 
39 

73 
42 

'9 
54 

84 

65 

86 
58 

6  7 

52 

73 
60 

78 
64 

85 
62 

8o 
63 

89 

65 

87 
65 

66 
6  6 

86 
4  1 

77.5 
56  •  2 

TAMPA   WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

65 

62 

60 

58 

59 
41 

68 
37 

71 

51 

67 
59 

64 
43 

5  3 
37 

6  9 
30 

68 
33 

66 
3  9 

72 
43 

70 
45 

65 
46 

49 

32 

56 

35 

6  8 

3* 

8  2 
48 

S3 
66 

70 
51 

6! 
40 

71 

48 

66 
58 

74 
56 

74 

57 

74 

56 

8: 

54 

82 
62 

79 
62 

69.4 
46.6 

TARPON  SPRINGS 

MAX 
MIN 

5b 

56 

57 

56 

45 

36 

3  8 

49 

54 

6  0 

J  7 

5  5 
30 

55 
31 

6  0 

31 

63 
32 

70 
42 

70 
44 

62 
29 

44 

31 

6  3 
27 

68 
2  8 

80 
49 

85 
52 

5  9 
if 

62 
36 

70 
48 

65 
54 

72 
54 

72 
53 

71 
33 

77 
3* 

to 

48 

66.6 
43.4 

TAVERN  I ER 

MAX 
MIN 

72 

71 

71 

70 

66 

57 

73 
67 

76 
69 

73 
63 

68 
5  1 

63 
46 

70 
52 

72 
57 

72 
57 

75 
58 

76 
63 

70 
51 

64 
48 

70 
50 

75 
64 

79 
71 

81 

73 

73 

6  0 

70 
64 

78 
67 

80 
68 

81 
58 

79 
68 

81 

6  8 

•  1 

74 

81 
74 

75.2 
63.2 

TITUSVILLE   2  W 

MAX 
MIN 

64 

64 

62 

56 

43 

41 

41 

50 

66 
50 

64 

3  2 

69 
29 

65 
35 

69 
3  6 

70 
43 

77 
42 

71 

48 

50 
28 

52 
30 

70 
28 

BO 
41 

83 
64 

78 
49 

65 
43 

71 

37 

68 
61 

75 
57 

83 

57 

78 
55 

76 
56 

80 
54 

8  1 
6  4 

71.0 
47.8 

USHER  TOWER 

MAX 
MIN 

6  9 
60 

65 
54 

51 

5  I 

38 

28 

39 

48 

46 

29 

57 
21 

63 

23 

66 
2  6 

71 
36 

69 
36 

62 
43 

44 

23 

53 
24 

6  4 

26 

en 
40 

81 

57 

74 
49 

58 

3  0 

67 
37 

70 
52 

75 
48 

7* 
52 

70 
53 

69 

56 

81 
6  4 

7  6 

61 

66.3 
41. t 

VENICE 

MAX 
MIN 

70 
65 

74 
65 

72 
65 

75 
57 

68 
49 

69 
41 

73 
52 

70 
57 

67 
55 

55 

3  8 

59 
28 

68 

33 

68 

38 

71 
43 

74 
44 

55 

28 

58 

35 

72 
32 

83 

50 

80 
66 

73 
54 

68 

4* 

73 
54 

70 
61 

72 
57 

76 
58 

72 
59 

82 
5  8 

8  2 
63 

tl 
61 

70.8 
50.5 

VERO  BEACH  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

79 
66 

77 
66 

79 
60 

72 
59 

64 
47 

67 
47 

70 
53 

73 
.  55 

67 
45 

54 

3  8 

60 

33 

67 
38 

65 
46 

69 
46 

76 
49 

69 
42 

50 
33 

53 
31 

68 

38 

75 
49 

80 
69 

76 

55 

69 

64 

62 

59 

to 

62 

6  0 

6. 

64 

70.4 
61.8 

WAUCHULA   2  N 

MAX 
MIN 

7* 
64 

73 
65 

75 
65 

75 
55 

70 
46 

68 
39 

75 

5  0 

69 

55 

66 
54 

55 

35 

60 
24 

70 
28 

69 

3  5 

72 
4  0 

75 
42 

72 
53 

53 
30 

55 
27 

71 
27 

83 
46 

87 

65 

8  1 

53 

6  6 

73 
52 

6  6 
6  0 

76 
58 

79 
5* 

79 
57 

8  5 

57 

»» 

6  0 

6  5 
61 

72.4 
4t.S 

See  Reference  Note*  Following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES  flor.d* 

JANUARY  1959 


CONTINUED 


Station 

Day 

01  Month 

■ 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

[0 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

WEST   PALM  BEACH 

MAX 
M1N 

7  3 
72 

82 
71 

68 

64 

59 

51 

( <. 

66 

59 

f-  c 
43 

65 
40 

70 
46 

}  1 

53 

12 
52 

75 
57 

T- 

59 
39 

37 

68 
43 

;  t 

65 

77 
72 

84 

62 

67 

53 

70 
50 

7  7 
67 

79 
65 

6  2 
68 

BO 
66 

ra 

69 

BO 
70 

80 
69 

73.2 
58.7 

WEST   PALM  BEACH  WB  AP 

MAX 
Ml  N 

71 

69 

66 

63 

be 

69 
51 

72 
62 

75 
64 

69 
«9 

60 
43 

65 
40 

70 
46 

72 
50 

73 
47 

76 
54 

74 
45 

54 
39 

57 
35 

70 
42 

78 
62 

78 

70 

85 
62 

68 
54 

70 
66 

77 
65 

82 
64 

84 
64 

83 
65 

80 
68 

82 
66 

83 
64 

73.7 
56.7 

WEWAMI TCHKA 

MAX 
M  I N 

72 
59 

62 
4  B 

60 
47 

67 
47 

54 

3  o 

54 
28 

65 
39 

67 
47 

63 
42 

51 
28 

62 
23 

67 
25 

70 
30 

75 
36 

72 
41 

67 
39 

41 
22 

58 
25 

64 
38 

75 
40 

75 
64 

72 
30 

60 
29 

62 
30 

68 
hi 

75 
50 

77 
54 

77 
54 

71 
52 

81 

52 

73 
62 

66.4 
40.5 

WINTER  HAVEN 

MAX 
MIN 

68 

S3 

71 
56 

74 
62 

75 
55 

71 
45 

65 

41 

72 
51 

68 

52 

67 

53 

54 
35 

61 

29 

70 
34 

70 
34 

73 
39 

74 
42 

69 

52 

52 
30 

55 
31 

69 

31 

81 
46 

84 
65 

79 
53 

69 
42 

69 
50 

66 
59 

74 
56 

78 
56 

79 

55 

83 
52 

82 

55 

85 
54 

71.2 
47.4 

WOODRUFF  OAM 

MAX 
M1N 

64 
54 

67 
49 

50 
46 

56 
48 

61 
31 

39 
26 

53 
27 

61 
40 

64 
43 

53 
30 

48 

20 

59 
25 

63 
25 

67 
33 

74 
39 

70 
40 

43 
25 

48 
26 

56 
27 

64 
42 

73 
50 

7Z 
38 

*7 

32 

55 
31 

55 
32 

60 
46 

70 
50 

76 
54 

72 
53 

67 
53 

75 
57 

60.7 
38.5 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  oi  month 


bubon 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1  i 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 

or 
Avg. 

BAY  LAKE 

EVAP 

.01 

.02 

.03 

0  5 

.15 

.18 

.08 

.03 

.02 

.09 

.09 

.08 

.07 

.11 

.07 

.17 

.17 

1.0 

.08 

.11 

.09 

.16 

.11 

.15 

.01 

.04 

.05 

.07 

.09 

.09 

B2.  66 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

EVAP 

.02 

.06 

.08 

09 

.02 

.13 

.10 

.11 

.10 

.15 

* 

.22 

.10 

.11 

.10 

.10 

.09 

.11 

.09 

.10 

.09 

11 

* 

.14 

.04 

.10 

.09 

.13 

.13 

.13 

2.84 

CLEWISTON  US  ENGRS  (a) 

EVAP 

.03 

.  114 

.  U4 

.03 

.14 

.18 

.10 

.06 

.04 

.22 

.19 

.09 

.04 

.11 

.05 

.05 

.  14 

.10 

.16 

.06 

.05 

.02 

.15 

.06 

.02 

.01 

.00 

.05 

.12 

.03 

.11 

2.49 

MAX 

70 

73 

75 

75 

68 

6  6 

66 

70 

7  2 

66 

60 

58 

64 

66 

66 

71 

62 

57 

56 

63 

71 

76 

75 

59 

62 

66 

75 

77 

79 

80 

80 

68.  5 

MIN 

63 

63 

66 

66 

62 

54 

55 

58 

60 

52 

54 

46 

49 

53 

53 

56 

50 

48 

53 

48 

55 

60 

55 

55 

57 

62 

62 

64 

65 

66 

69 

57.4 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

EVAP 

14 

.03 

.10 

.13 

.06 

.22 

.07 

.08 

.11 

.18 

.17 

.14 

.08 

.14 

.07 

.11 

.16 

.14 

.08 

.10 

.04 

.11 

.15 

.07 

.02 

.17 

.12 

.13 

.14 

.10 

.15 

3.51 

WIND 

68 

49 

28 

40 

63 

72 

69 

29 

59 

96 

27 

75 

25 

23 

25 

25 

67 

30 

65 

23 

59 

69 

73 

21 

77 

158 

1 

21 

1 

28 

34 

1500 

GAINESVILLE  3  WSW 

EVAP 

.00 

.03 

.10 

.05 

.16 

.08 

.06 

04 

.07 

.07 

.11 

.06 

.13 

.08 

.10 

.  18 

.10 

.08 

.07 

.10 

.17 

.19 

.14 

.  14 

.06 

.10 

04 

.06 

.03 

.05 

.09 

2.74 

WIND 

50 

25 

60 

25 

75 

70 

30 

20 

105 

45 

50 

15 

25 

10 

35 

110 

75 

40 

30 

25 

85 

100 

85 

90 

55 

20 

15 

25 

30 

30 

40 

1495 

MAX 

67 

67 

60 

68 

68 

54 

65 

65 

61 

53 

55 

61 

66 

69 

69 

68 

55 

56 

63 

75 

8  2 

80 

60 

64 

65 

75 

74 

73 

72 

80 

81 

66.8 

MIN 

59 

60 

53 

55 

37 

30 

39 

49 

49 

31 

31 

31 

31 

40 

42 

51 

29 

31 

31 

40 

62 

53 

30 

35 

51 

52 

57 

56 

57 

52 

64 

44.8 

HIALEAB 

EVAP 

2  6 

.12 

.  10 

.10 

.18 

.13 

.11 

.11 

.15 

.13 

.08 

.13 

.16 

.10 

.16 

.06 

.07 

.12 

* 

.11 

.12 

.09 

.13 

.12 

.10 

.15 

B3.68 

WIND 

146 

77 

28 

42 

73 

60 

44 

.  70 

94 

65 

43 

26 

17 

47 

77 

45 

43 

40 

86 

78 

78 

86 

137 

38 

1*5 

13 

15 

21 

27 

1631 

LOXAHATCHEE 

EVAP 

.06 

.06 

.  00 

.14 

.07 

.10 

.06 

.07 

.12 

.14 

.10 

.07 

.07 

.10 

.06 

.12 

.09 

.11 

.05 

.06 

.07 

.07 

* 

* 

.11 

.03 

.08 

.16 

.09 

.11 

.09 

2.44 

MILES  CITY  TOWER 

EVAP 

.02 

.05 

.01 

.04 

.37 

.13 

.12 

.17 

.09 

.09 

.16 

.06 

.12 

.07 

.08 

.13 

.  12 

.20 

.06 

.05 

.06 

* 

.33 

.01 

.07 

.12 

.08 

.08 

.14 

.09 

3.12 

WIND 

9 

6 

0 

13 

17 

28 

,  0 

0 

22 

19 

10 

0 

0 

0 

5 

31 

14 

27 

7 

12 

0 

7 

16 

80 

20 

1 

1 

14 

7 

0 

0 

366 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

EVAP 

.03 

.07 

.12 

.  13 

.05 

.21 

.12 

.11 

10 

.11 

.15 

.11 

.  10 

.11 

.09 

.13 

.10 

.13 

.13 

.09 

.08 

.12 

.12 

.02 

.09 

.01 

.  11 

.07 

.12 

.14 

.19 

3.26 

WIND 

48 

75 

110 

40 

37 

85 

43 

142 

101 

87 

74 

53 

50 

43 

28 

84 

75 

63 

72 

60 

45 

100 

116 

131 

108 

52 

23 

14 

15 

51 

19 

2044 

OKEECHOBEE  HRN  GATE  6 

EVAP 

.09 

.01 

.14 

.16 

.15 

.15 

.14 

.15 

.05 

.15 

11 

.17 

.11 

.16 

.12 

.13 

18 

.10 

.20 

.13 

.  09 

.11 

.11 

.10 

.04 

.09 

.07 

.13 

.10 

.21 

.14 

3.79 

TAMIAMI  TRL  40  MI  BEND 

EVAP 

.09 

.06 

.  10 

.23 

.08 

12 

.11 

.10 

.10 

.17 

.09 

.10 

.09 

.06 

.09 

.08 

.13 

.12 

.07 

.07 

.10 

.08 

.11 

.02 

.04 

.09 

.09 

.11 

.12 

.11 

.13 

3.06 

VERO  BEACH  FAA  AIRPORT 

EVAP 

.08 

.15 

.15 

.06 

.20 

.05 

.02 

.08 

.11 

.18 

.19 

.08 

.07 

.  14 

.10 

.10 

.34 

.09 

.05 

.06 

.05 

.06 

.07 

.16 

.06 

.07 

.10 

.10 

.07 

B3.25 

WOODRUFF  DAM 

EVAP 

.08 

.05 

.05 

.16 

.15 

.03 

.03 

.16 

.11 

.  10 

.05 

.09 

.03 

* 

.21 

.11 

.08 

.21 

* 

.  36 

.02 

.05 

.05 

.07 

.03 

.  09 

B2.45 

WIND 

1(1" 

39 

69 

1H 

160 

162 

53 

17 

141 

186 

1  1H 

27 

15 

19 

16 

119 

237 

50 

46 

62 

94 

173 

164 

71 

64 

19 

15 

8 

16 

24 

33 

2335 

(a)  Evaporation  measured  in  pan  36  x  36  inches. 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


FLORIDA 
JANUARY  1959 


Station 
And 
Depth 

Day  of  month 

• 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30~ 

31 

Ave: 

FT.   LAUDERDALE  EXP  STA 

MEASURED  UNDER  SOD 

6  INCHES  (1) 

MAX 
MIN 

67 
66 

67 
66 

66 
66 

68 
68 

68 
68 

68 
66 

6  6 

65 

64 

64 

62 

61 

61 

61 

60 

62 

62 

61 

80 
60 

69 
65 

86 
65 

66 
65 

67 
66 

67 
88 

64.9 
64.0 

6  INCHES  (2) 

MAX 
MIN 

67 
66 

68 
66 

68 
66 

68 
67 

68 
67 

67 
64 

64 

63 

65 
62 

65 
63 

65 
62 

62 
59 

61 
58 

61 
60 

62 
59 

61 
59 

.,.1 

60 

62 
60 

61 
58 

60 
58 

59 
58 

61 
59 

64 

62 

65 
64 

64 

63 

84 
64 

64 
64 

65 
64 

1,6 

88 

66 
65 

68 

66 

68 

66 

64.3 
62.5 

6  INCHES  (3) 

MAX 
MIN 

67 
66 

68 
66 

68 
66 

68 
67 

68 
67 

67 
64 

64 

63 

65 
62 

65 
63 

65 
63 

62 
59 

61 
58 

60 
3  8 

61 
58 

61 
60 

63 
80 

6  2 

so 

61 

56 

58 

58 
56 

62 
60 

64 

62 

65 
64 

64 
63 

64 
64 

64 
64 

65 
64 

68 

65 

66 
65 

68 
66 

68 
66 

64.1 
62.3 

GAINESVILLE  3  WSW 

MEASURED  UNDER  SOD 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

63 
60 

62 
62 

62 
59 

67 
60 

60 
54 

56 
48 

60 
SO 

59 
54 

57 
56 

56 
47 

55 
44 

56 
43 

57 
46 

58 
48 

60 
50 

58 
56 

56 
45 

54 
44 

56 
44 

61 
47 

66 
57 

60 
58 

58 
48 

58 
49 

60 

54 

64 

56 

63 
49 

66 
58 

64 

60 

70 
61 

68 
64 

60.3 
52.6 

8  INCHES 

MAX 
MIN 

62 
60 

62 
62 

62 
59 

66 
60 

60 
58 

58 
41 

57 
52 

57 
55 

57 
56 

56 
50 

52 
47 

53 
47 

54 
48 

54 
50 

56 
52 

57 
56 

56 
48 

52 
47 

53 
47 

58 
49 

62 
56 

60 
58 

58 
5'2 

56 
51 

58 
54 

60 
56 

6  2 
49 

62 
59 

62 
60 

85 
61 

67 
64 

58.5 
51  .9 

FT.  LAUDERDALE  EXP  STA  -  Soil  Type:  Davis  fine  sand.  Ground  Cover:  St.  Augustine  sod  growing  in  concrete  tanks  4  1/2  x  9  feet  set  flush 
to  the  surrounding  soil  level.     Instrumentation:     Foxboro  Temperature  Recorder. 


(1)  Water  table  controlled  at  12  inches  below  soil  surface. 

(2)  Water  table  controlled  at  24  inches  below  soil  surface. 

(3)  Water  table  controlled  at  36  inches  below  soil  surface. 

GAIHESVILLE  3  WSW  -  Soil  Type:     Arredonda  fine  sand.     Ground  Cover:     Bahlagrass  sod.     Instrumentation:     3  point  Foxboro  Thermograph. 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind  direction 

Wind  speed 

m  p.  b 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

Prevailing 

Percent  ol 
time  from 
prevailing 

e 

0* 

a 

e 

> 
< 

•  e 

li 

§  1 
1  o| 

Date  of 
fastest  mile 

1:00  a 
EST 

7:00  a 
EST 

1:00  p 
EST 

7:00  p 
EST 

| 
H 

.01-09 

.10-49 

i 

100-199 

2.00 
and  over 

Total 

APALACHICOLA  WB  CITY 

8.2 

39 

N 

5 

2 

4 

3 

2 

1 

0 

12 

71 

6.0 

DAYTONA  BEACH  WB  AIRPORT 

NW 

14 

9.8 

40++ 

W 

16 

86 

90 

61 

78 

4 

1 

2 

1 

1 

1 

10 

6.0 

FT.   MYERS  WB  AIRPORT 

9.6 

35++ 

WSW 

16 

7 

1 

4 

1 

0 

0 

13 

5.3 

JACKSONVILLE  WB  AIRPORT 

NW 

13 

9.4 

34 

w 

16 

82 

85 

58 

72 

3 

1 

2 

3 

1 

0 

10 

58 

6.5 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

11 .3 

31 

w 

16 

86 

76 

80 

5 

2 

4 

0 

0 

0 

11 

66 

6.1 

LAKELAND  WB  CITY 

7.1 

1 

3 

1 

2 

0 

1 

8 

49 

5.5 

MIAMI  WB  AIRPORT 

NNW 

13 

7.4 

23++ 

sw 

16 

81 

87 

62 

74 

5 

4 

3 

0 

1 

0 

13 

570 

5.7 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

NNE 

19 

8.4 

32++ 

NW 

16 

87 

89 

60 

71 

3 

4 

2 

1 

1 

0 

11 

5.8 

PENSACOLA  WB  CITY 

10.4 

26 

W 

21 

3 

3 

1 

1 

1 

1 

10 

50 

TALLAHASSEE  WB  AIRPORT 

NW 

16 

6.8 

78 

81 

58 

67 

1 

4 

3 

3 

1 

0 

12 

6.6 

TAMPA  WB  AIRPORT 

N 

18 

9.2 

35++ 

WNW 

16 

83 

82 

59 

72 

3 

1 

2 

2 

1 

0 

9 

58 

5.9 

WEST  PALM  BEACH  WB  AIRPORT 

NW 

19 

11 .9 

40++ 

WNW 

22 

84 

85 

61 

73 

4 

3 

6 

0 

0 

0 

13 

6.3 

6  City  Office  Data 
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TOTAL  PRECIPITATION 


FLORIDA 
JANUARY  1959 


AVERAGE  TEMPERATURE 


FLORIDA 
JANUARY  1959 


STATION  INDEX 


FLORIDA 
JANUARY  1959 


STATION 

INDEX  NO.  1 

rntTNTV 
lAJUPI  1 1 

DRAINAGE  t  1 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

UDOLn V  Ln 

STATION 

d 

z 

COUNTY 

DRAINAGE  I 

LATITUDE 

U 

0 
2= 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

l/dolii  v  en 

1 

< 

SPECIAL 


PRECIP. 

£ 

SPECIAL 

ALEXANDER  SPRINGS 

0070 

29  09 

81  34 

90 

APALACH1 COLA  WB  CITY 

u.s.  weather  Bureau 

JACKSON 

FED.  AVIATION  AGENCY 

ARCADIA 

DC  SOTO 

RADIO  STATION  WAPG 

MAR  I ANNA   IND  SCHOOL 

53TI 

JACKSON 

85  17 

FLAa  IND. S. FOR  BOYS 

AVOM  PARK 

HIGHLANDS 

6P 

J.  WILEY  COTMRAN 

MARINE LAND 

9391 

FLAGLER 

61  13 

c 

MARINE  STUDIO  INC 

SAB SON  PARK 

27  90 

01  31 

150 

ip 

5 

30  06 

. 

6P 

4P 

CITY  OF  BAR  TOW 

MELBOURNE 

BREVARD 

CITY  OF  MELBOURNE 

HILL  SB  OKI  H  l|  H 

BA TROUT 

HERNANDO 

W.  D>  GOOO 

f 

MIAMI  BEACH 

5658 

DADE 

80  OB 

J 

LIFE  GUARO  PATROL 

BELLE  GLADE  CIP  STA 

PALM  BEACH 

flA 

BA 

Everglades  exp  sta 

MIAMI   WB  AIRPORT 

3663 

DADE 

80  16 

C  J 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

8tl.lt  GlADE  HRCN  GATE  A 

PALM  BEACH 

26  42 

80  A3 

31 

C 

2 

25  39 

10 

BA 

BA 

FLOOD  CONTROL  D1ST 

*p 

FLA.  FOREST  SERVICE 

BLACKMAN   4  WNW 

OKALOOSA 

BLOUNTSTOWN  2  S£ 

CALHOUN 

JOHN  PuRlFOY 

MONT  I CELLO  2  S 

5879 

JEFFERSON 

83  32 

A.  M.  PHILLIPS 

BOCA  RATON 

PALM  BEACH 

GUS  P.  HAGER 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

5S99 

GLADES 

61  05 

OA 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BRAOENTON  EIP  STATION 

27  29 

62  33 

10 

5P 

5P 

7 

27  56 

160 

5P 

3P 

a 

MISS  ElMA  SHULER 

40 

301 

MISS  RACHEL  HUBBARD 

MYAKKA   RIVER    ST  PARK 

STATE  PARK  SERVICE 

BUSHNELL  2  E 

SUMTER 

MRS.  A.  H.  NELSON 

NAPLES 

*"7P. 

COLLIER 

81  47 

CITY  OF  NAPLES 

CANAL  POINT  GATE  5 

PALM  BEACH 

CORPS  OF  ENGINEERS 

NEW    SMYRNA   BEACH   4  N 

6210 

VOLUSIA 

80  57 

A.  8.  NO ROMAN 

CANAL  POINT  USDA 

i?  't, 

26  92 

80  36 

29 

MID 

BA 

5 

30  31 

60 

8A 

a* 

c 

CAPE  SABLE  RANGER  STA 

NATIONAL  PARK  SVC 

NITTAW  1  S 

27  56 

60 

7A 

MR  S.ANN  IE  M.STEVENS 

ALLEN  T -  WEEKS 

NORTH  NEW  RvR  CANAL  1 

PALM  BEACH 

c 

U.  S*  GEO.  SURVEY 

CARRABELLE 

FRANKLIN 

MRS.  HAZEL  F.  COOK 

NORTH    NEW   RVR   CANAL  2 

6323 

PALM  BEACH 

80  32 

c 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

CARYVILLE 

WASHINGTON 

LONNIE  H.  WHITTAKER 

OCALA 

MARION 

82  08 

CITY  OF  OCAlA 

1432 

29  06 

83  02 

19 

6P 

BP 

5 

29  13 

68 

BP 

8P 

AIRWAY  OBSERVER 

WASHINGTON 

65  29 

130 

OKEECHOBEE  9  w 

6480 

OKEECHOBEE 

7 

27  14 
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REFERENCE  NOTES 


rmatlon  regarding  the  climate  of  Florida  u;  be  obtained  by  writing  to  the  State  CUmatologiat  at  P.  O.  Box  3658,  University  Station,  Gainesville     Florida     or  to  an*  Heather 
ear  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   Indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  beating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  In  the  June   Issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  bur  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  either  are  missing  or  were  received  too  late  to  be  included  In  this  Issue 

Divisions,   as  used  In  "Cllmatologlcal  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  Mayi956. 

units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  *F,  precipitation  and  evaporation  In  inches  and  wind  movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals 
of  average  dally  temperatures  from  6S*F. 

Evaporation  Is  measured  in  the  standard  leather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  Table.  Max  and  Nln  in  "Evaporation 
and  find"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  ar  time  of  observation. 

adjusted  to  represent  observations. taken  at  the  present 

Data  In  the  "Dally  Precipitation"  Table;   "Dally  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  atfd  find"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     The  Station  Index 
shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Ho  record  in  the    'Cllmatologlcal  Data"  Table  and  the  "Dally  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-  Ho  record  in  the  "Dally  Precipitation"  Table;   "Evaporation  and  Wind"  Table;   and  the  Station  Index. 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++  Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  Is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*  Amount  Included  In  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

§  Thermometers  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  fee  feet  above  sod-covered  ground;  however,   the  reference  Indicates  that  the  thermometers  are  exposed  In  a  shelter  located 
oo  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

AM  Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

M  One  or  more  days  of  record  missing;    if  average  value  Is  entered,    leas  than  10  days  record  Is  missing       See  "Dally  Temperature"  Table  for  detailed  record.     Degree  day  data,   If  carried 

for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R  Amounts  from  recording  gage.      (Thame  amounts  are  essentially  accurate  but  nay  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

Z  Observation  time  Is  1:00  a.m.,  E.S.T.  of  the  following  day. 

TAB  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  and  J  In  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  Indicate  the  following: 

C     Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  Id  "Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin. 
G    "Soil  Temperature"  Table. 
J     "Supplemental  Data"  Table. 

Information  concerning  the  history  of  changes  In  locations,  elevations,  exposure  etc.  of  substations  through  1955  may  be  found  In  the  publication  "Si 
publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C.  for  35  cents.  Similar  lnformatloi 
may  be  found  In  the  latest  annual  Issue  of  Local  Climatologioal  Data  for  the  respective  stations,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 

General  weather  conditions  in  the  D     S.   for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW  and  the  MONTHLY  CLI MA TO LOGICAL  DATA,  NATIONAL  SUMMARY,   either  of  which  may 
be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington  25,  D.  C. 

$2.50  per  year.  (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary).  Checks,  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the 
regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,   D.  C. 
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U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

LEWIS  L.  STRAUSS,  Secretary 

WEATHER  BUREAU 

F.  W.  REICHELDERFER,  Chief 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


ASHEVTLLE:  1939 


FLORIDA  -  FEBRUARY  1959 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:     90°   on  the  27+  at  7  stations 

Lowest  Temperature:     25°   on  the  21st  at  Crestview  Radio  WJSB 

Greatest  Total  Precipitation:     10.75  inches  at  Jasper  3  SE 

Least  Total  Precipitation:     .01  inch  at  Canal  Point  USDA 

Greatest  One-Day  Precipitation:     3.71  inches  on  the  24th  at  Wewahitchka 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:     Trace  at  Tallahassee  WB  Airport  and 

Pensacola  FAA  Airport 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 
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49.9 

56.9 

74 

3  3 

0 

0 

0 

0 

4,37 

•  44 

o 

I  ] 

o 

QUINCY  EXP  STATION 

68.3 

50.7 

59.5 

4.1 

80 

15 

29 

21 

190 

0 

0 

<? 

0 

6.63 

2.71 

3.22 

.0 

0 

0 

3 

2 

SAINT   MARKS  6  SE 

68.0 

51.6 

59.8 

a  - 

2  9 

2  \ 

0 

0 

1 

0 

5.45 

i 

.0 

0 

' 

6 

2 

SANBORN  TOWER 

70.  3 

51  .8 

61  .  1 

84 

15 

27 

21 

159 

0 

0 

0 

5.01 

1.85 

25 

.0 

0 

7 

3 

2 

TALLAHASSEE  WB  AP 

67.6 

5  1.1 

59.4 

3.8 

81 

15 

33 

21 

190 

0 

0 

0 

n 

6.15 

2,11 

2.32 

4 

T 

0 

5 

1 

3 

UP  y AH  1  TCHK A 

69.8 

52.6 

61.2 

85 

15 

33 

21 

153 

0 

0 

0 

0 

7.34 

3.71 

4 

2 

WOODRUFF  DAM 

AM 

66.2 

48.7 

57.5 

81 

15  + 

34 

22  + 

229 

0 

0 

0 

0 

6.62 

2.90 

5 

.0 

0 

9 

5 

2 

D 1 V  I  S I  ON 

58.8 

3.1 

5.82 

1.82 

T 

NORTH 

CEDAR  KEY 

73.1 

58.0 

65.6 

5.7 

80 

16+ 

38 

21 

42 

0 

0 

0 

0 

1  .42 

27 

.0 

0 

2 

1 

CROSS  CITY  FAA  AIRPORT 

72.0 

53.1 

62.6 

84 

1  4 

30 

22 

117 

0 

0 

1 

0 

4.50 

1.62 

27 

.0 

0 

6 

4 

2 

FEDERAL  POINT 

73.0 

55.9 

64.5 

85 

13 

40 

22 

90 

0 

0 

0 

0 

2.78 

-  .23 

1.18 

27 

.0 

0 

4 

2 

1 

FERNAND I NA  BEACH 

69.4 

52.3 

60.9 

2.9 

85 

14  + 

32 

22 

165 

0 

0 

1 

0 

7,09 

4.56 

2.10 

27 

.0 

0 

9 

4 

3 

GAINESVILLE   3  WSW 

75.4 

54.6 

65.0 

5.2 

85 

14+ 

33 

22 

80 

0 

0 

0 

0 

4.37 

1.19 

2.17 

8 

.0 

0 

5 

2 

2 

GLEN  ST  MARY  NURSERIES 

73.3 

50.8 

62.  1 

4.8 

85 

13 

28 

22 

138 

0 

0 

2 

0 

5.13 

1.77 

2.20 

27 

.0 

0 

9 

' 

1 

HIGH  SPRINGS 

74.2 

52.7 

0 

0 

2 

0 

5.66 

.0 

0 

9 

4 

3 

JACKSONVILLE  WB  AP 

R 

69.9 

53.8 

61.9 

4.4 

86 

14 

32 

22 

152 

0 

0 

1 

0 

5.22 

2.56 

1.88 

27 

.0 

0 

6 

4 

2 

JACKSONVILLE  BEACH 

70,1 

53.3 

61.7 

84 

10+ 

40 

22 

132 

0 

0 

0 

0 

4.13 

1.99 

27 

.0 

0 

7 

: 

1 

JASPER   3  SE 

75.6 

49.9 

62.8 

85 

14  + 

29 

22  + 

106 

0 

0 

2 

0 

10.75 

2.50 

25 

.0 

0 

1  1 

8 

4 

LAKE  CITY  2  E 

72.4 

49.9 

61.2 

3.4 

86 

14  + 

28 

21 

156 

0 

0 

2 

0 

4.74 

1  .35 

1.68 

27 

.0 

0 

B 

J 

2 

LIVE  OAK  2  ESE 

71.1 

51.5 

0 

0 

2 

0 

6.30 

3.20 

27 

.0 

0 

3 

1 

MAD  I  SON 

69.4 

52.6 

61.0 

4.1 

84 

15 

29 

21 

167 

0 

0 

1 

0 

7.93 

4.29 

2.29 

8 

.0 

0 

5 

4 

3 

MAYO  5  NW 

71.1 

52,5 

0 

0 

I 

0 

5.72 

2.97 

27 

.0 

o 

7 

3 

2 

PALATKA 

74.0 

57.1 

65.6 

4.7 

85 

14  + 

44 

21 

78 

0 

0 

0 

0 

3.47 

.20 

1.60 

27 

.0 

0 

5 

2 

2 

PERRY 

72. 8M 

52. OM 

62. 4M 

81 

15 

29 

22 

119 

0 

0 

1 

0 

6.16 

2.10 

26 

.0 

0 

9 

4 

2 

SAINT  AUGUST  I NE 

72.7 

55.0 

63.9 

4.6 

86 

15  + 

36 

22 

102 

0 

0 

0 

0 

2.85 

.18 

1.42 

27 

.0 

0 

5 

2 

1 

STARKE 

73.7 

53.1 

63.4 

86 

14  + 

34 

22 

113 

0 

0 

0 

0 

5.13 

1.81 

27 

.0 

0 

*■ 

1 

2 

STEINHATCHEE  2 

73.7 

53.9 

63.8 

82 

15 

33 

23 

70 

0 

0 

0 

0 

1.94 

.63 

7 

•  0 

0 

6 

1 

0 

USHER  TOWER 

74.1 

54.1 

64.  1 

83 

13 

33 

23 

77 

0 

0 

0 

0 

2.80 

1.10 

28 

.0 

0 

7 

2 

1 

DIVISION 

63.0 

4.4 

5.09 

1  .98 

.0 

NORTH  CENTRAL 

ALEXANDER  SPRINGS 

77.7 

56.4 

67.1 

87 

13 

42 

23 

38 

0 

0 

0 

0 

1  .94 

.88 

27 

.0 

0 

5 

2 

0 

BAYPORT 

AM 

75.5 

56.8 

66.2 

84 

1  4 

0 

0 

0 

0 

3.21 

1.36 

27 

.0 

0 

S 

2 

1 

BROOKSV I LLE  CHIN  HILL 

78. 8M 

57. 4M 

68.  1M 

5.3 

86 

15  + 

41 

21 

27 

0 

0 

0 

0 

3.32 

.25 

.98 

27 

.0 

0 

5 

4 

0 

BUSHNELL  2  E 

67.7 

88 

13 

41 

21 

28 

0 

0 

0 

0 

3.27 

.97 

26 

.0 

0 

6 

3 

0 

CLERMONT  6  S 

78.0 

59.0 

68.5 

5.4 

86 

13 

46 

21 

16 

0 

0 

0 

0 

4.41 

1.97 

2.81 

26 

.0 

0 

7 

I 

1 

DAYTONA  BEACH 

AM 

75.5 

58.6 

67.1 

86 

16 

51 

23 

37 

0 

0 

c 

0 

1.84 

.44 

6 

.0 

0 

6 

0 

0 

DAYTONA  BEACH  WB  AP 

R 

73.7 

58.1 

65.9 

0 

0 

0 

0 

2.13 

.27 

.60 

28 

.0 

0 

1 

0 

DE  LAND 

77.5 

58.1 

67.8 

6.4 

90 

13 

43 

23 

27 

1 

0 

0 

0 

27 

.0 

0 

INVERNESS 

78.5 

57.7 

68.1 

6.4 

88 

13 

43 

21 

30 

0 

0 

0 

0 

1.82 

-  1.30 

1  .04 

.0 

0 

5 

: 

1 

LAKE  HIAWASSE 

AM 

76.9 

58.1 

67.5 

85 

16+ 

46 

22  + 

36 

0 

0 

0 

0 

3.75 

2.84 

26 

.0 

0 

5 

l 

1 

LIS80N 

77.6 

57.8 

67.7 

85 

15+ 

41 

21 

35 

0 

0 

0 

0 

2.28 

.67 

26 

.0 

0 

6 

2 

0 

NEW  SMYRNA  BEACH  *  N 

46 

23 

30 

0 

0 

0 

0 

2.24 

-  .42 

.55 

26 

.0 

0 

9 

i 

0 

OCA  LA 

76.0 

55.9 

66.0 

88 

13 

35 

22 

60 

0 

0 

0 

0 

2.25 

1.24 

25 

.0 

0 

4 

l 

1 

OCA  LA  2  NE 

77,3 

56.9 

67.  1 

88 

1 3 

38 

22 

0 

0 

0 

0 

2.14 

1  .09 

27 

.0 

0 

5 

; 

1 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

R 

77.0 

58.1 

67.6 

4.4 

86 

15+ 

45 

21 

36 

0 

0 

0 

0 

4.55 

2.50 

2.00 

25 

.0 

0 

5 

2 

2 

SAINT  LEO 

78. 7M 

59. 1M 

68.  9M 

6.2 

87 

13 

43 

21 

22 

0 

0 

0 

0 

2.83 

-  .08 

.75 

28 

.  0 

0 

2 

SANFORD  EXP  STATION 

78.5 

57.4 

68.0 

5.8 

86 

14  + 

45 

21 

26 

0 

0 

0 

0 

1  .69 

-  .56 

.52 

26 

.0 

0 

6 

1 

0 

TITUSVILLE   2  W 

79.0 

58.2 

68.6 

5.7 

88 

15 

44 

21 

21 

0 

0 

c 

0 

4.19 

1  .98 

1  .36 

28 

.0 

0 

7 

3 

1 

DIVISION 

67.5 

5.4 

2.82 

•  2  3 

.0 

SOUTH  CENTRAL 

ARCADIA 

81.4 

59.3 

70.4 

6.0 

88 

16 

47 

21 

6 

0 

0 

0 

0 

2.15 

-  .30 

1.10 

27 

.0 

0 

4 

1 

1 

AVON  PARK 

81.8 

60.0 

70,9 

5.9 

88 

15+ 

48 

21 

5 

0 

0 

0 

0 

3.60 

1.30 

1.56 

28 

.0 

0 

4 

3 

1 

BARTOW 

AM 

80.6 

59.9 

70.3 

6.8 

87 

15 

47 

21 

9 

0 

0 

0 

0 

4.31 

1.81 

1.27 

28 

.0 

0 

5 

4 

2 

BRADENTON  EXP  STATION 

78.7 

59.2 

69.0 

5.9 

88 

1  1 

44 

21 

10 

0 

0 

? 

0 

3.59 

2.37 

28 

.0 

0 

3 

2 

1 
1 

CLEARWATER  BEACH 

76.2 

63.9 

70.1 

85 

13+ 

50 

22  + 

14 

0 

0 

0 

0 

3.52 

2.02 

27 

.0 

0 

6 

2 

DEER  PARK 

79.5 

58.1 

68.8 

86 

15+ 

45 

23 

18 

0 

0 

3 

0 

3.74 

.84 

5 

.0 

0 

7 

S 

0 

FELLSMERE 

79.9 

60.2 

70.1 

5.6 

86 

10 

49 

22 

8 

0 

0 

c 

0 

2.3* 

.01 

.82 

17 

.0 

0 

7 
» 

2 
0 

0 
0 

FORT  DRUM  5  NW 

81.9 

59.7 

70.8 

89 

15 

48 

23  + 

6 

0 

a 

0 

0 

1  .62 

.36 

28 

.0 

0 
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FORT  PIERCE 

79.0 

63.7 

71.4 

5.6 

86 

10 

54 

2  3+ 

2 

0 

0 

0 

0 

.96 

—  1 ,  39 

.62 

28 

.0 

0 

2 

1 

0  1 

GRAPE  HAMMOCK 

80.8 

59.3 

70.1 

86 

13 

49 

23 

0 

0 

0 

0 

0 

4.42 

2.06 

28 

.0 

0 

5 

4 

1 

K I  SS  I MME  E 

M 

g 

Q 

o 

0 

.0 

0 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

78.7 

58.6 

68.7 

5.9 

86 

15+ 

46 

21 

16 

0 

0 

0 

0 

3.39 

.95 

2.23 

28 

.0 

0 

6 

1 

1  j 

LAKELAND  WB  CITY  R 

76.9 

59.6 

68.3 

4.9 

84 

15+ 

45 

21 

24 

0 

a 

0 

0 

3.45 

1.13 

2.27 

28 

.  0 

0 

6 

1 

1 

LAKE  PLACID  2  SW 

81  •  8M 

59. 9M 

70  •  9M 

8  8 

1 3 

49 

2  1 

4 

0 

0 

0 

0 

3.11 

1  .77 

28 

.0 

0 

6 

2 

1  1 

MELBOURNE 

78.6 

61.3 

70.0 

87 

15 

49 

21 

12 

0 

0 

0 

0 

4.31 

1.28 

28 

.0 

0 

7 

3 

3 

MOUNTAIN  LAKE 

79.6 

58.9 

69.3 

6.1 

86 

15+ 

45 

21 

16 

o 

3.60 

1.17 

1.10 

17 

.0 

0 

5 

4 

2  1 

MYAKKA  RIVER   ST   PARK  AM 

80.3 

58.4 

69.4 

8  6 

14  + 

45 

21 

12 

0 

0 

0 

0 

2.52 

1.51 

28 

.0 

0 

4 

2 

1 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6  AM 

77.9 

63.8 

70.9 

82 

19  + 

50 

21 

1 

o 

o 

0 

.56 

.30 

28 

PARR  I SH  AM 

81.2 

58.9 

70.  1 

89 

15  + 

43 

2  1 

1  1 

n 

o 

0 

2.91 

1.68 

28 

.  0 

0 

3 

2 

PLANT  CITY 

80.8 

59.0 

69.9 

7.3 

88 

16  + 

43 

21 

15 

0 

0 

0 

0 

1.86 

-  .88 

.90 

28 

.0 

0 

4 

2 

0 

ST  PETERSBURG 

7  7,4 

62.7 

70.  1 

5.3 

85 

1  3 

48 

21 

8 

0 

0 

0 

0 

2.18 

•  76 

.90 

28 

.  0 

0 

5 

2 

0 

SARASOTA 

79.8 

61  .3 

70.6 

87 

12 

45 

21 

8 

0 

0 

0 

0 

3.46 

1  .46 

28 

.0 

0 

4 

3 

2 

TAMPA  WB  AIRPORT  R 

77.5 

60.4 

69.0 

6.1 

87 

12 

47 

2 1 

1 1 

0 

0 

0 

0 

2.36 

-  .14 

•  88 

27 

.0 

0 

9 

2 

0 

TARPON  SPRINGS 

76.9 

56.5 

66.7 

3.7 

85 

14 

42 

21 

34 

0 

3.30 

.38 

1.00 

27 

.0 

0 

5 

4 

1 

VENICE 

78. R 

61.4 

70.1 

87 

12 

48 

21 

5 

0 

0 

0 

0 

2.95 

1.00 

27 

.0 

0 

5 

2 

1 

VERO  BEACH  FAA  AIRPORT 

78.2 

63.1 

70.7 

85 

15 

54 

23 

2 

0 

0 

0 

0 

1  .54 

.94 

28 

.0 

0 

3 

1 

0 

WAUCHULA  2  N 

8". 9 

59.4 

70.2 

88 

13 

47 

21 

9 

0 

0 

0 

0 

2.54 

.93 

27 

.0 

0 

3 

3 

0 

WINTER  HAVEN 

79.1 

59.4 

69.3 

87 

1  5 

48 

21 

1  1 

0 

0 

0 

0 

2.78 

1.45 

28 

.0 

0 

4 

2 

1 

DIVISION 

69.9 

6.2 

2.85 

.34 

.0 

EVERGLADES  AND  SW  COAST 

BELLE  GLADE   EXP   STA  AM 

62.0 

59.2 

70.6 

6.3 

87 

27  + 

5 1 

23+ 

3 

0 

0 

0 

0 

.74 

-  .91 

•  46 

28 

.0 

0 

2 

0 

0 

CANAL   POINT  USDA 

82.1 

60.8 

71.5 

88 

26 

50 

23 

0 

o 

g 

0 

.01 

.01 

7 

.0 

0 

0 

0 

0 

CAPE  SABLE  RANGER  STA 

81.4 

67.6 

74.  5 

84 

12 

57 

23+ 

0 

0 

0 

0 

0 

2,07 

1.20 

6 

.0 

0 

3 

2 

1 

CAPT I VA 

77.9 

64.4 

71.2 

84 

13  + 

53 

21 

2 

o 

o 

o 

0 

2.76 

1.22 

28 

CLEWISTON  U  S  ENG  AM 

81  .9 

63.1 

72.5 

90 

15 

53 

24 

0 

1 

0 

0 

0 

,34 

.22 

28 

.0 

0 

1 

0 

0 

DEVILS  GARDEN  TOWER 

82.2 

60.1 

71.2 

87 

26 

50 

22 

3 

0 

0 

0 

0 

.75 

.28 

28 

.0 

0 

3 

0 

0 

EVERGLADES 

8  3.4 

63.7 

7  3.6 

6.1 

8  7 

13  + 

5  3 

2  3+ 

0 

0 

0 

0 

0 

.50 

—  .93 

.22 

.  0 

0 

FORT  MYERS  WB  AP  R 

81  .4 

60.9 

71.2 

5.6 

88 

13 

50 

22 

2 

0 

0 

0 

0 

1,72 

-  .22 

1.17 

27 

.0 

0 

3 

1 

1 

LA  BELLE 

83. 2M 

60  •  5M 

71  ,9M 

89 

14 

48 

2  3 

2 

0 

0 

0 

0 

1.21 

•  73 

•  47 

9 

.0 

0 

3 

0 

0 

MILES  CITY  TOWER 

84.6 

61.6 

73.1 

90 

14  + 

51 

21 

1 

2 

0 

0 

0 

,70 

.36 

28 

.0 

0 

2 

0 

0 

MOORE   HAVEN   LOCK    1  AM 

81.9 

60.2 

70.6 

5.7 

88 

27 

50 

22  + 

5 

0 

0 

0 

0 

1.08 

-  .63 

.46 

28 

.0 

0 

3 

0 

0 

NAPLES 

81.6 

64.  1 

72.9 

88 

1  3 

53 

21 

0 

0 

0 

0 

0 

1.38 

.69 

28 

.  0 

0 

2 

2 

0 

PUNTA  GORDA 

79.7 

62.8 

71.3 

5.3 

87 

14  + 

51 

21 

1 

0 

0 

0 

0 

2.86 

.55 

1.45 

27 

.0 

0 

9 

2 

1 

TAMIAMI    TRL   40  MI  BEND 

86,  3M 

64. OM 

74,  7M 

90 

26 

55 

22 

0 

1 

0 

0 

0 

.  32 

.11 

20 

.0 

0 

1 

0 

0 

DIVISION 

72.2 

6.4 

1.18 

-  .68 

.0 

LOWER   EAST  COAST 

FORT  LAUDERDALE 

83.5 

66.7 

75.1 

6.8 

88 

27 

58 

24+ 

0 

0 

0 

0 

0 

1.75 

.21 

•  70 

6 

.0 

0 

4 

2 

0 

FT   LAUDERDALE  BAHIA  MAR 

81.0 

67.4 

74.2 

86 

27 

67 

21 

0 

0 

0 

0 

0 

3.37 

1  .60 

6 

.0 

0 

5 

3 

1  1 

FT   LAUDERDALE  EXP  STA  AM 

8?. 7 

64.0 

73.4 

90 

27 

55 
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74.5 

87 

28 

57 

21 

0 

a 

0 

0 

0 

.74 

.22 

6 
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66.6 

74.6 
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0 

? 
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0 
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.0 

0 

5 

0 

0 
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82.0 

62.0 

72.0 
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10 

52 

23 
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.0 
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<* 
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73.0 

85 

27  + 

56 

24 

0 

0 

0 

0 

0 

1  .74 

.71 

17 
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70.0 

74.6 
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64 

24 

0 

0 

0 

0 
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.0 

0 
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0 
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81.3 
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77.1 
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0 

0 

0 

0 
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.0 

0 

3 

0 
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85 

27  + 
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0 
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1 
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.0 

Precipitation 
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•  02 

•  02 

.93 

.48 

WEST   PALM  BEACH 

1*36 

T 

.55 

.29 

.02 

T 

T 

.14 

.06 

.04 

T 

•  04 

T 

.22 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP  R 

1 .03 

•  54 

T 

T 

.04 

T 

.16 

T 

T 

T 

.02 

T 

.27 

WEWAH I TCHK.A 

7.34 

.05 

.01 

■  OS 

3.71 

.17 

.40 

.02 

T 

.17 

T 

.06 

T  2.23 

.*7 

WINTER  HAVEN 

2.70 

.26 

.05 

.05 

.50 

.02 

.45 

1.49 

WOODRUFF  DAM 

6.62 

.04 

T 

•  37 

.55 

2.90 

.11 

1.01 

T 

T  .06 

.22 

.02 

.01 

.51 

.92 

.2^ 

.09 

See  Reference  Notes  Following  station  Indei 
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DAILY  TEMPERATURES 


FEBRUARY  1959 


Day 

Ol  Month 

& 

B 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

ALEXANDER  SPRINGS 

MAX 
MIN 

79 
SB 

71 
53 

77 
53 

86 
62 

80 
58 

68 

55 

72 
55 

76 
57 

86 
62 

84 
59 

84 
58 

80 

58 

87 
59 

86 
60 

86 
59 

82 
57 

81 
68 

8  2 
64 

74 
61 

65 
47 

65 

16 

75 
48 

81 

42 

62 
61 

79 
60 

75 
58 

6  9 
'■6 

64 

55 

77.7 
56.4 

APALACH I  COLA   WB  CITY 

MAX 
MIN 

61 
36 

58 

50 

63 
49 

65 
55 

62 
50 

67 
49 

63 
48 

61 

58 

67 
60 

67 
59 

74 
63 

69 
61 

71 
64 

7  0 
64 

74 
63 

65 
53 

70 
55 

72 
64 

62 
43 

51 
43 

U 

36 

62 
44 

6  9 

50 

75 

63 

59 
51 

59 
50 

67 
54 

58 

54 

65.0 
53.9 

ARCAO I A 

MAX 
MIN 

84 
63 

81 
59 

83 
60 

84 

63 

75 
60 

7  0 
61 

77 
58 

84 
61 

86 

6.' 

86 
58 

8  5 
57 

85 
63 

87 
62 

6  6 
60 

86 
59 

88 

62 

83 
59 

82 
64 

80 
67 

76 
54 

75 
47 

77 
48 

81 

99 

81 
6  3 

83 
54 

84 

68 

77 
64 

72 
65 

81.4 
59.3 

AVON  PARK 

MAX 
MIN 

85 
65 

79 
59 

81 
59 

85 
63 

77 
60 

70 
61 

75 
59 

84 

DO 

86 
64 

88 
61 

87 
59 

66 

65 

88 
64 

88 
62 

88 
61 

84 
64 

84 

60 

34 

6  i 

79 
65 

74 
55 

73 

16 

78 

50 

83 
51 

61 

56 

6i 

57 

86 

69 

81 

61 

60 

81.8 
60.0 

BARTOW 

MAX 
MIN 

79 
63 

76 
57 

80 
58 

84 
67 

84 
60 

70 
60 

71 
57 

84 

6  0 

6  J 

61 

85 
60 

85 
60 

85 
66 

86 
65 

8  6 
62 

87 
61 

86 

6  1 

79 
62 

79 
64 

79 
66 

SO 
53 

72 
47 

76 
48 

80 
60 

6  J 
52 

82 
59 

84 

67 

75 
61 

80 

6  5 

80.6 
59.9 

BAYPORT 

MAX 
MIN 

76 
62 

75 
54 

68 

53 

78 
55 

6  2 
58 

69 
55 

71 
55 

74 

5  9 

78 
61 

78 
61 

79 

60 

76 
5  9 

83 
61 

8, 
6i 

82 
61 

79 
62 

79 
56 

77 
64 

76 

61 

72 
50 

6  9 
42 

68 
43 

70 
16 

72 
55 

72 
56 

80 
61 

71 

57 

74 

55 

75.5 
66.6 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

MAX 
MIN 

87 
59 

85 

60 

77 
58 

83 
60 

69 

66 

73 
65 

74 
63 

78 
60 

83 
59 

84 

55 

86 

57 

85 

60 

83 
59 

84 
59 

84 
58 

84 
64 

83 
58 

83 

61 

84 

65 

78 
56 

80 
54 

77 
51 

7  6 
51 

Bl 

52 

8  3 
55 

84 

63 

67 
63 

63 

82.0 
59.2 

BLOUNTSTOWN  2  SE 

MAX 
MIN 

63 
57 

61 
50 

51 
43 

63 
43 

73 

16 

64 
44 

60 
45 

65 
47 

67 
59 

75 
59 

81 
62 

78 

6  0 

74 
60 

76 
62 

79 
63 

79 
45 

70 
46 

78 

52 

75 
39 

57 
3  8 

51 

33 

58 
34 

72 
42 

72 
53 

70 
49 

55 
49 

56 
49 

65 
52 

67.4 
49.3 

BRADEN TON  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

78 
62 

79 
59 

79 
59 

79 
66 

74 
58 

73 
60 

76 
56 

82 
61 

61 
61 

82 
59 

6  8 
57 

8  5 

6  2 

85 
63 

82 
59 

81 
61 

8  2 
64 

79 
61 

77 

6  5 

77 
67 

76 

52 

73 
44 

80 
i6 

77 

19 

77 
55 

79 
55 

83 
67 

71 

65 

66 
63 

78.7 
59.2 

BROOKSV I LLE  CHIN  HILL 

MAX 
MIN 

85 
53 

78 
52 

81 
64 

79 
56 

68 

53 

76 

55 

82 
64 

84 
61 

86 
63 

81 

61 

86 
64 

86 
64 

6  0 
63 

80 
60 

77 
61 

74 
61 

71 
50 

69 
41 

76 
44 

SO 
51 

81 
62 

80 
59 

75 
59 

75 
56 

74 
54 

78.8 
57.4 

BUSHNELL   2  E 

MAX 
MIN 

78 
61 

74 
54 

79 
53 

84 

65 

76 
bb 

67 
55 

70 
65 

78 
61 

62 
63 

86 
58 

83 
60 

81 

61 

88 
63 

8  6 
62 

86 
61 

6  2 
61 

7  9 
58 

7  9 
63 

73 
62 

70 
49 

6  9 

11 

75 
i  ! 

84 

47 

82 
60 

81 

56 

72 
60 

74 
5  7 

55 

78.3 
57.1 

CANAL   POINT  USDA 

MAX 
MIN 

83 
61 

76 
63 

77 
62 

84 

62 

80 
66 

73 
66 

76 
66 

84 
62 

83 
59 

86 
56 

61 
58 

61 

62 

86 
60 

B6 
58 

85 
59 

83 
68 

84 

61 

82 
71 

83 
61 

6  1 
61 

79 

6  6 

,'b 

53 

6  2 

50 

82 

56 

85 
54 

88 

67 

8  5 
61 

64 

S2.1 
60.  6 

CAPE  SABLE  RANGER  STA 

MAX 
MIN 

81 
66 

80 
64 

79 
68 

81 
74 

79 
74 

83 
68 

81 

69 

DO 

71 

81 
71 

82 
74 

82 
68 

61 
6  8 

81 
68 

82 
70 

82 
64 

81 
71 

82 
72 

B3 
73 

83 
6  5 

81 

59 

30 
58 

78 
57 

6  1 

57 

82 

6  1 

S3 
65 

83 
74 

82 
71 

72 

81.4 
67.6 

CAPT1VA 

MAX 
MIN 

75 
65 

75 
63 

78 
65 

76 
68 

75 
63 

71 
64 

77 
62 

BO 
65 

81 
65 

81 
69 

82 
64 

81 

69 

64 
68 

82 
69 

80 
70 

78 
67 

79 
67 

79 
70 

77 
62 

7  5 
60 

73 
53 

78 

5  6 

77 

6  0 

75 
62 

79 
63 

79 
71 

76 
61 

62 

77.9 
64.4 

CARRABE  LLE 

MAX 
MIN 

62 
57 

58 

50 

57 
47 

68 
56 

63 
49 

69 
47 

66 
47 

61 

58 

67 

59 

68 
59 

76 
65 

74 

60 

72 
63 

73 
62 

77 
62 

66 

52 

72 
50 

73 
64 

65 
41 

59 
42 

63 
31 

64 

3  9 

79 

45 

7  9 
61 

70 
49 

60 
49 

65 

53 

52 

67.4 
52.6 

CEDAR  KEY 

MAX 
MIN 

75 
58 

76 
58 

75 
56 

70 
60 

68 

58 

70 
56 

72 
59 

73 
53 

6  9 
60 

72 
63 

75 

63 

76 
65 

79 
66 

8  0 
66 

60 
65 

80 
60 

75 
60 

78 
6  6 

70 
61 

69 

52 

65 
3  6 

72 
45 

72 
57 

'1 

5  6 

75 
58 

75 
58 

68 
54 

53 

73.1 
56.0 

CHIPLEY  3  E 

MAX 
MIN 

64 

57 

58 
46 

48 

39 

71 
47 

63 
41 

61 
41 

65 
41 

65 

52 

77 
59 

81 
63 

79 
59 

78 
57 

77 
60 

83 
63 

79 
61 

70 
42 

78 
47 

74 
61 

72 
35 

51 
36 

57 
7  8 

75 
33 

74 
10 

70 
53 

56 
47 

55 
47 

6  3 
51 

49 

68.1 
46.4 

CLEARWATER  BEACH 

MAX 
MIN 

78 
63 

75 
62 

76 
61 

76 
70 

72 
56 

70 
58 

73 
62 

82 
67 

80 
69 

62 
69 

82 
68 

85 
69 

85 
71 

61 

70 

80 
72 

78 
70 

77 
70 

75 
7  2 

73 
65 

70 
53 

68 

50 

75 
50 

75 
57 

71 

6  6 

75 
63 

79 
65 

70 

62 

60 

76.2 
63.9 

CLERMONT   6  S 

MAX 
MIN 

78 
62 

70 
55 

80 
56 

83 
63 

76 
58 

70 
57 

70 
57 

78 
58 

82 
63 

83 
62 

83 
61 

8  2 
62 

86 
67 

65 
63 

85 
61 

81 
62 

77 
60 

78 

61 

73 
64 

75 
50 

70 
16 

77 
49 

80 
51 

79 
61 

S3 
62 

77 
62 

73 
5  6 

70 
57 

76.  0 
59.0 

CLEWISTON  U  S  ENG 

MAX 
MIN 

80 
62 

84 
65 

74 
64 

84 
62 

85 
66 

72 
66 

72 
65 

80 
65 

82 
62 

80 
60 

89 
63 

81 

67 

85 
67 

6  8 
61 

90 
65 

87 
65 

80 
63 

85 
66 

84 
68 

79 
65 

76 
56 

73 
58 

75 
59 

S3 

53 

82 
56 

87 
60 

88 

69 

67 

81.9 
63.1 

CRESTVIEw  RADIO  WJSB 

MAX 
MIN 

64 
43 

67 

53 

73 
62 

79 
64 

73 
52 

71 

52 

75 
61 

75 
66 

70 
56 

70 
39 

74 
41 

74 
63 

74 
33 

66 

33 

6  6 

25 

71 
40 

72 
53 

66 
18 

58 
46 

62 
48 

63 
50 

48 

68.7 
48.9 

CROSS  CITY  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

68 

53 

54 
47 

74 
47 

76 

60 

72 
54 

70 
50 

72 
51 

70 
58 

79 
56 

79 
58 

81 

6  6 

8  1 

59 

83 
62 

81 

59 

77 
60 

80 
55 

76 
52 

71 

63 

66 
49 

56 
44 

6  7 

37 

77 
30 

75 

12 

61 

6  3 

65 
54 

69 
51 

6  6 

53 

52 

72.0 
53.1 

OAYTONA  BEACH 

MAX 
MIN 

83 
57 

71 
54 

61 
54 

77 
54 

85 
58 

62 
57 

69 
56 

71 
61 

60 
63 

81 
64 

61 
65 

'6 
61 

74 
64 

78 
61 

85 
64 

86 
62 

78 

59 

52 
61 

80 
59 

73 
53 

71 

52 

69 

54 

71 
51 

81 

61 

81 

63 

74 
56 

62 
5  6 

56 

75.5 
58.6 

DAYTONA  BEACH   WB  AP 

MAX 
MIN 

69 
54 

62 
55 

77 
54 

84 
62 

67 
58 

64 

57 

72 
60 

70 
59 

80 
6  3 

83 
64 

62 
62 

75 
66 

84 
65 

8  5 
65 

85 
64 

70 
59 

82 
57 

6  1 

65 

68 
54 

62 
48 

61 

9  6 

70 
51 

6  0 
16 

SO 
6  3 

77 
59 

61 
56 

7  0 

57 

63 
55 

73.7 
58.1 

DEER  PARK 

MAX 
MIN 

82 
60 

75 
58 

80 
57 

86 
65 

80 
60 

77 
58 

75 
59 

80 
60 

85 
59 

85 
59 

84 
56 

8  0 
60 

85 
61 

86 
60 

86 

62 

83 
63 

82 
57 

81 

6  6 

73 
61 

72 

6  3 

70 
46 

70 
48 

79 

45 

82 

54 

85 
57 

79 
62 

7* 

60 

60 

79.5 
58.1 

DE  FUN  I AK  SPRINGS 

MAX 
MIN 

63 
57 

58 
44 

60 
39 

68 
49 

65 
41 

58 
43 

65 
41 

65 
52 

75 
60 

77 
64 

73 
57 

79 
54 

73 
59 

77 
66 

72 
58 

73 
40 

7  7 
18 

73 
59 

71 
33 

50 
34 

60 

27 

76 
36 

.'6 
5  0 

6  6 
49 

52 
46 

63 
47 

64 
50 

48 

67.8 
48.3 

DE  LAND 

MAX 
MIN 

82 
53 

78 
53 

77 
54 

85 
61 

81 
58 

7  0 
60 

72 
57 

75 
65 

83 
63 

84 
63 

80 

;  g 

6  5 
bi 

9  0 
62 

8! 

63 

84 
64 

6  0 
60 

81 

55 

76 
65 

76 
61 

64 
49 

67 

5  0 

77 
53 

78 
43 

82 
62 

76 
61 

71 
86 

66 

58 

63 
55 

77.5 
58.1 

DEVILS   GARDEN  TOWER 

MAX 
MIN 

85 
61 

77 
63 

82 
61 

83 
61 

SO 
64 

73 
66 

77 
61 

6  5 
61 

61 

60 

86 
55 

85 
59 

84 
61 

85 
62 

66 
63 

85 
59 

83 
64 

84 

59 

8  3 

65 

81 
66 

6  0 
57 

75 
51 

77 
50 

SI 

51 

83 

51 

85 
55 

87 
67 

85 

62 

61 
65 

82.2 
60.1 

DRY  TORTUGAS 

MAX 
MIN 

75 
69 

72 
67 

78 
68 

78 

70 

82 
70 

79 
70 

79 
69 

78 

69 

60 

ro 

80 
71 

78 
71 

7  7 
70 

80 
73 

82 
7  3 

82 
74 

84 
71 

82 

70 

81 

72 

81 

72 

77 
6  9 

74 
65 

75 
69 

79 
69 

77 
64 

80 
67 

82 
70 

63 
79 

83 
73 

79.2 
70.0 

EVERGLADES 

MAX 
MIN 

85 
63 

77 
66 

80 
64 

82 
65 

83 
66 

82 
68 

83 
65 

67 

67 

B2 
65 

86 
64 

87 

6  5 

8  6 

6  0 

87 
66 

86 

6  6 

82 
65 

85 
64 

8i 
64 

82 
70 

83 
71 

85 

61 

80 

54 

82 

53 

81 

53 

S3 
55 

84 

57 

85 
73 

83 

67 

82 
66 

83.4 
63.7 

FEDERAL  POINT 

MAX 
MIN 

65 
53 

54 
50 

73 

so 

81 
61 

77 
57 

67 
53 

71 
51 

69 
58 

81 

6  ! 

83 
61 

8  3 
66 

7  5 
6  2 

85 
63 

61 
6  2 

84 
64 

75 
59 

78 
54 

.•9 
64 

73 
52 

5  9 

5  1 

60 
42 

73 
40 

8  7 
47 

6  0 
63 

69 
57 

6  6 
61 

59 

54 

60 
54 

73.0 
55.9 

FELLSMERE 

MAX 
MIN 

85 
62 

75 
61 

80 
60 

84 
64 

BO 
61 

68 
62 

70 
63 

32 
62 

6  5 
6  2 

86 

58, 

63 
6  0 

6  2 
6  6 

85 
66 

6  2 
62 

80 
62 

85 
59 

84 
61 

8  3 
6  6 

78 
62 

71 

56 

72 
50 

73 
49 

82 
50 

81 

54 

83 

57 

81 
66 

77 

6  2 

75 
62 

79.9 
60.2 

FERNAND I NA  BEACH 

MAX 
MIN 

54 
50 

50 
44 

55 
44 

82 

50 

75 
53 

63 

16 

62 
51 

60 

53 

7  9 
59 

85 
59 

60 
64 

5  6 

81 
63 

8  5 

61 

81 
63 

76 
50 

70 
50 

78 

6  0 

75 

64 

47 

5i 
43 

64 
32 

82 

5  0 

8  0 
64 

72 
53 

56 
51 

57 
52 

56 
52 

69.4 
52.3 

FORT  DRUM  5  NW 

MAX 
MIN 

81 
65 

79 
60 

82 

59 

87 
64 

79 
61 

68 
61 

73 
59 

61 
60 

06 

63 

88 
58 

D  7 
57 

81 

66 

87 
65 

8  6 

61 

89 
60 

87 
65 

87 
61 

83 
65 

79 
63 

77 
54 

75 

18 

75 
49 

83 

18 

8  3 
51 

86 

55 

86 
65 

78 
6  1 

73 
65 

81.9 
59.7 

FORT  LAUDERDALE 

MAX 
MIN 

83 
64 

79 
67 

85 
60 

84 
68 

83 
72 

81 
70 

79 
70 

82 

ro 

8  J 
66 

86 
67 

84 
64 

8  i 

73 

83 
73 

34 
72 

84 

72 

87 
68 

87 
64 

87 
68 

87 
67 

83 
66 

78 
58 

77 
64 

80 
67 

85 
58 

84 
60 

85 
68 

66 
68 

87 
63 

S3. 5 
66.7 

FT  LAUDERDALE   BAH  1 A  MAR 

MAX 
MIN 

82 
65 

80 
65 

79 
61 

81 
71 

81 
70 

BO 
67 

76 
69 

81 
66 

Dl 
67 

82 
72 

82 
6  9 

8  0 

73 

82 
73 

82 
72 

82 
72 

83 
63 

6  2 
67 

65 
66 

84 

67 

82 
70 

75 
57 

73 
66 

78 
67 

80 
61 

81 
63 

84 

70 

86 

69 

83 
66 

81  .0 

67.4 

FT   LAUDERDALE   EXP  STA 

MAX 
MIN 

82 
62 

82 
64 

78 
59 

81 
62 

83 
69 

85 
6  9 

84 

69 

78 
70 

82 
63 

82 
64 

84 
62 

us 

68 

81 

72 

62 
6  6 

83 
68 

85 
67 

85 
64 

85 
67 

85 
65 

84 

63 

82 

6  6 

78 

57 

76 
59 

79 

55 

84 
58 

84 
64 

9  0 
61 

88 
64 

82.7 
64.0 

FORT  MYERS  WB  AP 

MAX 
MIN 

83 
61 

77 
61 

81 
61 

81 
66 

77 
63 

71 

60 

79 
59 

85 
62 

81 

62 

86 
61 

84 

60 

86 
66 

88 
63 

85 
6i 

84 

63 

82 
63 

82 
65 

81 
6  9 

81 
60 

77 
57 

76 
51 

78 

50 

60 
54 

82 
5  3 

84 

58 

84 

65 

80 
6  I 

78 
61 

81.4 
60.9 

FORT  PIERCE 

MAX 
MIN 

73 
65 

76 
64 

77 
64 

85 
65 

74 
64 

70 
64 

73 
67 

79 
6  6 

31 

65 

86 
63 

6: 

72 

B  i 

72 

82 
67 

6  2 
62 

81 
64 

83 
66 

85 
62 

83 
65 

78 
64 

78 
61 

71 
54 

73 
64 

77 
5* 

80 
62 

83 
59 

81 
66 

82 

61 

75 
59 

79.0 
63.7 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day 

01  Month 

V 
0> 

2 
a> 
> 
< 

1 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

FOUNTAIN   3  S 

MAX 

67 

70 

6  0 

72 

76 

12 

59 

75 

63 

64 

69 

3 

Ml  N 

59 

59 

42 

46 

44 

43 

43 

42 

56 

62 

60 

5  7 

58 

65 

62 

43 

47 

6  0 

37 

36 

29 

37 

38 

5  J 

48 

49 

43 

42 

48 

6 

GAINESVILLE   3  WSW 

MAX 

63 

70 

72 

69 

CO 

84 

64 

81 

85 

a  5 

84 

78 

78 

79 

73 

67 

62 

74 

79 

83 

61 

68 

62 

56 

75 

4 

M  IN 

54 

50 

4  0 

66 

57 

5  2 

50 

58 

64 

56 

67 

61 

59 

61 

63 

57 

52 

65 

52 

48 

36 

33 

46 

63 

54 

52 

54 

54 

6 

GLEN  ST   MARY  NURSERIES 

MAX 

78 

83 

85 

84 

83 

76 

80 

80 

76 

63 

62 

75 

80 

80 

73 

58 

56 

57 

73 

3 

MIN 

50 

45 

-  1 

62 

53 

46 

45 

5. 

0. 

57 

63 

5  4 

61 

59 

59 

49 

48 

62 

45 

42 

31 

28 

41 

64 

50 

50 

52 

50 

50 

6 

GRAPE  HAMMOCK 

MAX 

85 

86 

85 

85 

83 

85 

79 

78 

79 

80 

81 

B  0 

82 

82 

79 

76 

60 

8 

MIN 

64 

59 

57 

67 

60 

57 

58 

58 

6  0 

60 

59 

65 

60 

61 

60 

59 

61 

62 

61 

51 

52 

52 

49 

58 

58 

67 

64 

6 

59 

3 

M1ALEAM 

MAX 

78 

85 

81 

84 

84 

85 

85 

86 

83 

78 

76 

79 

84 

82 

85 

87 

82 

* 

MIN 

64 

67 

6  0 

6  6 

73 

1  i 

71 

71 

6'. 

66 

64 

71 

73 

71 

69 

69 

66 

68 

68 

66 

57 

62 

60 

59 

61 

70 

70 

65 

66 

HIGH  SPRINGS 

MAX 

63 

73 

79 

83 

?7 

6  5 

85 

64 

78 

78 

79 

75 

65 

6  0 

76 

79 

81 

77 

64 

59 

57 

74 

2 

MIN 

52 

47 

44 

64 

54 

49 

47 

51 

55 

58 

66 

S  J 

64 

62 

61 

55 

54 

64 

47 

47 

32 

31 

45 

63 

52 

50 

51 

52 

5 

7 

HOMESTEAD  EXP  STA 

MAX 

83 

82 

82 

8  5 

86 

79 

83 

84 

85 

63 

82 

62 

83 

64 

84 

84 

84 

84 

86 

80 

78 

80 

65 

84 

87 

87 

86 

83 

4 

"  . 

60 

61 

55 

61 

71 

6  6 

69 

71 

59 

58 

58 

66 

70 

63 

62 

61 

59 

69 

69 

64 

57 

56 

52 

53 

56 

-  66 

65 

61 

1 

HTPOLUXO 

MAX 

82 

7  7 

8  l 

82 

83 

76 

75 

81 

8  3 

82 

B  0 

81 

83 

8  7 

85 

89 

84 

79 

77 

74 

80 

84 

83 

90 

87 

63 

82 

•0 

MIN 

65 

66 

65 

68 

r2 

69 

69 

70 

6  7 

72 

65 

73 

73 

73 

74 

68 

63 

69 

67 

69 

59 

65 

67 

56 

65 

70 

67 

64 

67 

5 

INVERNESS 

MAX 

78 

75 

8  0 

85 

78 

7 1 

73 

80 

82 

85 

85 

85 

88 

87 

86 

80 

82 

80 

73 

68 

68 

75 

86 

83 

79 

67 

76 

64 

78 

5 

MIN 

60 

52 

67 

58 

55 

55 

6  1 

6  5 

58 

56 

62 

64 

63 

61 

64 

58 

66 

59 

52 

43 

45 

48 

63 

5  8 

59 

56 

55 

57 

>7 

JACKSONVILLE   WB  AP 

MAX 

74 

78 

78 

67 

52 

56 

70 

81 

79 

58 

58 

57 

69 

9 

MIN 

50 

46 

49 

57 

5  , 

u0 

50 

55 

63 

65 

63 

61 

67 

64 

65 

55 

52 

64 

47 

43 

36 

32 

49 

62 

54 

51 

53 

5  3 

53 

8 

JACKSONVILLE  BEACH 

MAX 

53 

77 

63 

76 

84 

80 

68 

74 

82 

83 

73 

76 

80 

71 

69 

55 

63 

82 

80 

7  6 

58 

59 

58 

70 

1 

MIN 

50 

48 

47 

49 

55 

6  0 

54 

55 

5  5 

58 

63 

59 

60 

60 

62 

54 

53 

59 

48 

46 

43 

40 

46 

62 

56 

52 

52 

53 

3 

JASPER  3  SE 

MAX 

70 

78 

85 

60 

78 

70 

75 

80 

80 

75 

•  6 

M 1 N 

50 

45 

40 

58 

50 

45 

45 

50 

56 

57 

65 

5  6 

65 

60 

65 

50 

45 

60 

42 

42 

29 

29 

35 

50 

50 

55 

55 

60 

49 

►  9 

KEY  WEST   WB  AIRPORT 

MAX 

80 

79 

81 

81 

82 

84 

8  1 

82 

82 

84 

82 

8  0 

62 

81 

82 

82 

82 

83 

84 

80 

75 

78 

8  0 

79 

8  0 

82 

83 

82 

81 

.3 

MIN 

70 

71 

73 

74 

(4 

73 

73 

73 

75 

75 

74 

74 

76 

76 

74 

71 

72 

76 

74 

69 

67 

69 

69 

69 

71 

75 

76 

76 

72 

.8 

KISSIMMEE 

MAX 

79 

7  s 

B  u 

86 

7  7 

69 

77 

a  3 

85 

84 

80 

82 

MIN 

62 

6  5 

55 

63 

54 

6V 

60 

60 

62 

65 

64 

68 

64 

LA  BELLE 

MAX 

86 

82 

84 

85 

78 

75 

77 

8  0 

86 

87 

87 

8  4 

88 

89 

88 

81 

85 

84 

81 

78 

77 

77 

82 

85 

66 

86 

84 

83 

2 

M  N 

59 

6  0 

62 

65 

62 

65 

59 

62 

61 

58 

59 

65 

64 

61 

58 

65 

60 

68 

68 

56 

51 

51 

48 

52 

58 

70 

LAKE   ALFRED   EXP  STA 

MAX 

79 

78 

78 

a  3 

76 

69 

70 

79 

64 

85 

85 

63 

86 

84 

86 

81 

77 

80 

73 

74 

7  0 

77 

81 

82 

81 

80 

71 

71 

78 

7 

MIN 

59 

56 

56 

65 

58 

58 

55 

58 

59 

60 

60 

6  5 

66 

60 

61 

65 

61 

63 

66 

51 

46 

47 

48 

57 

59 

66 

59 

56 

' 

LAKE  CITY   2  E 

MAX 

61 

49 

?5 

76 

74 

67 

72 

70 

77 

62 

83 

78 

86 

60 

78 

80 

79 

73 

61 

61 

74 

81 

80 

73 

57 

57 

55 

72 

,4 

M  N 

48 

43 

44 

62 

50 

44 

43 

53 

60 

57 

63 

53 

62 

59 

61 

50 

49 

60 

42 

41 

26 

30 

42 

61 

48 

46 

50 

4  I 

49 

>9 

LAKE  HIAWASSE 

MAX 

81 

77 

64 

78 

84 

65 

66 

69 

78 

83 

82 

80 

85 

85 

85 

80 

77 

79 

70 

72 

66 

74 

80 

79 

62 

73 

74 

76 

.9 

MIN 

60 

55 

56 

57 

68 

56 

56 

58 

61 

61 

59 

62 

65 

61 

62 

64 

58 

63 

66 

50 

46 

46 

48 

61 

60 

62 

58 

56 

58 

>  1 

LAKELAND  WB  CITY 

MAX 

67 

78 

71 

69 

84 

83 

81 

84 

81 

77 

78 

74 

72 

67 

79 

79 

79 

60 

68 

76 

.9 

MIN 

60 

56 

56 

67 

58 

57 

58 

6  0 

6/ 

64 

62 

66 

66 

66 

65 

66 

63 

62 

54 

51 

45 

49 

55 

58 

61 

60 

60 

56 

59 

•  6 

LAKE   PLACID  2  SW 

MAX 

87 

78 

83 

85 

74 

76 

84 

86 

87 

67 

86 

88 

87 

87 

83 

84 

81 

79 

76 

75 

78 

83 

84 

85 

78 

77 

81 

>8 

MIN 

62 

59 

60 

64 

61 

61 

60 

60 

61 

57 

55 

66 

64 

61 

61 

61 

59 

66 

66 

55 

49 

50 

50 

55 

69 

62 

62 

59 

L 1 SBON 

MAX 

78 

73 

78 

84 

78 

67 

70 

75 

82 

84 

84 

6  0 

85 

84 

85 

83 

79 

82 

75 

68 

72 

73 

78 

82 

80 

76 

64 

77 

.6 

58 

53 

62 

63 

57 

55 

55 

61 

62 

62 

61 

64 

63 

64 

64 

61 

60 

64 

63 

50 

41 

44 

48 

62 

61 

56 

56 

57 

LIVE  OAK   2  ESE 

MAX 

6 1 

55 

71 

77 

75 

66 

71 

68 

76 

80 

33 

85 

82 

76 

78 

79 

71 

56 

60 

?5 

78 

68 

57 

55 

71 

.1 

MIN 

49 

45 

41 

61 

50 

46 

45 

54 

63 

60 

65 

56 

65 

59 

65 

51 

48 

62 

42 

43 

30 

29 

48 

64 

49 

46 

52 

51 

"5 

LOXAHATCHEE 

MAX 

88 

78 

83 

85 

82 

74 

78 

85 

86 

6  7 

a  6 

86 

8  1 

88 

83 

85 

85 

82 

78 

76 

78 

86 

84 

85 

90 

88 

87 

83 

8 

M  N 

59 

64 

60 

62 

'0 

6  6 

65 

63 

61 

57 

58 

62 

63 

59 

58 

65 

58 

66 

58 

56 

58 

68 

69 

61 

65 

66 

60 

58 

62 

.0 

MADISON 

MAX 

58 

52 

64 

72 

67 

65 

67 

6  5 

73 

80 

79 

81 

83 

75 

78 

79 

68 

?5 

78 

75 

67 

57 

59 

57 

69 

.4 

MIN 

52 

45 

41 

53 

50 

47 

44 

55 

64 

61 

66 

58 

66 

64 

67 

48 

60 

6  0 

48 

42 

09 

35 

50 

64 

48 

49 

53 

51 

52 

>6 

MARATHON  SHORES 

MAX 

82 

B  2 

80 

62 

84 

84 

82 

82 

83 

82 

82 

83 

85 

84 

84 

83 

83 

78 

79 

82 

78 

84 

85 

8b 

84 

82 

.7 

MIN 

72 

72 

n 

72 

74 

72 

72 

1 1 

73 

73 

73 

73 

72 

74 

74 

69 

70 

73 

73 

71 

62 

65 

69 

67 

65 

72 

74 

77 

71 

i3 

MAR  I  ANNA   FAA  AIRPORT 

MAX 

60 

52 

59 

70 

61 

6  5 

65 

66 

76 

82 

7  3 

75 

81 

69 

77 

74 

49 

56 

71 

75 

66 

52 

55 

61 

67 

65 

.9 

MIN 

51 

41 

4  0 

51 

4  6 

44 

43 

54 

60 

64 

61 

59 

61 

68 

55 

43 

48 

48 

37 

37 

29 

33 

50 

48 

48 

47 

53 

5 1 

48 

'* 

MAR  1  ANNA    IND  SCHOOL 

MAX 

62 

58 

50 

71 

63 

59 

65 

65 

78 

?7 

76 

74 

78 

72 

77 

72 

70 

51 

58 

74 

55 

55 

6  3 

63 

67 

•  6 

MIN 

55 

44 

19 

49 

42 

43 

41 

53 

59 

62 

59 

57 

60 

64 

62 

41 

47 

62 

35 

35 

29 

33 

51 

54 

47 

46 

51 

49 

48 

9 

MAYO  5  NW 

MAX 

64 

54 

68 

75 

73 

67 

7 1 

75 

79 

80 

82 

83 

75 

78 

78 

70 

5  6 

61 

76 

77 

79 

70 

57 

57 

56 

71 

.1 

54 

47 

46 

65 

51 

47 

47 

56 

63 

59 

65 

68 

66 

59 

64 

52 

50 

63 

44 

44 

30 

28 

45 

65 

50 

49 

52 

52 

"5 

MELBOURNE 

MAX 

76 

7  5 

8  1 

78' 

69 

78 

81 

83 

82 

79 

83 

82 

79 

7 1 

68 

72 

63 

82 

8  1 

78 

75 

78 

.6 

64 

57 

59 

65 

61 

6  0 

55 

6  ) 

69 

62 

61 

68 

69 

63 

64 

65 

62 

64 

62 

58 

49 

54 

53 

58 

61 

67 

64 

60 

61 

"3 

MIAMI    BAY  FRONT 

MAX 

81 

79 

B2 

82 

a. 

a  5 

77 

'9 

6  0 

85 

82 

8  0 

81 

81 

84 

82 

84 

82 

85 

80 

78 

75 

80 

80 

82 

86 

86 

85 

81 

•  6 

68 

68 

6  0 

71 

75 

71 

73 

72 

58 

73 

74 

75 

75 

75 

71 

70 

69 

69 

71 

64 

59 

69 

72 

64 

66 

74 

75 

70 

70 

.0 

MIAMI  BEACH 

MAX 

80 

77 

19 

80 

61 

8  0 

76 

78 

ao 

61 

79 

78 

79 

79 

82 

82 

81 

86 

88 

80 

77 

74 

77 

81 

81 

62 

84 

84 

80 

3 

73 

70 

7  2 

73 

75 

7.' 

72 

72 

72 

74 

74 

74 

74 

74 

74 

72 

70 

70 

72 

73 

60 

70 

70 

65 

68 

74 

75 

7 

.6 

MIAMI    WB  AIRPORT 

MAX 

82 

78 

BO 

82 

84 

84 

78 

81 

81 

83 

81 

81 

8 1 

6  0 

83 

83 

84 

84 

84 

81 

78 

75 

76 

8  3 

62 

85 

67 

86 

81 

8 

65 

67 

64 

73 

72 

71 

72 

71 

6  6 

71 

69 

74 

74 

72 

71 

69 

67 

68 

67 

66 

58 

62 

65 

61 

63 

71 

69 

67 

66 

° 

MIAMI    12  SSW 

MAX 

82 

81 

BO 

82 

82 

8  6 

64 

79 

6  1 

83 

85 

8  3 

81 

80 

82 

85 

85 

84 

84 

86 

83 

79 

77 

79 

81 

83 

65 

83 

82 

4 

61 

65 

6C 

67 

72 

6  0 

72 

71 

64 

68 

72 

1  1 

73 

72 

72 

65 

63 

67 

69 

66 

57 

59 

67 

57 

59 

62 

72 

64 

66 

4 

MILES  CITY  TOWER 

MAX 

87 

77 

46 

84 

85 

6  4 

60 

85 

86 

85 

88 

90 

90 

85 

86 

84 

85 

84 

82 

77 

78 

84 

85 

88 

89 

86 

82 

84 

6 

58 

64 

'.a 

61 

70 

70 

63 

63 

6  ,' 

66 

65 

6  6 

64 

60 

57 

61 

56 

55 

64 

56 

51 

55 

59 

60 

65 

67 

62 

63 

61 

6 

MILTON   EXP  STATION 

MAX 

60 

58 

6  7 

67 

63 

64 

69 

81 

73 

aa 

7? 

69 

73 

58 

56 

61 

66 

6 

MIN 

53 

45 

4  0 

50 

3  6 

J  7 

41 

6  1 

62 

64 

56 

50 

62 

66 

55 

39 

43 

62 

33 

33 

26 

34 

52 

46 

45 

48 

60 

49 

47 

5 

MONTICELLO  2  S 

MAX 

60 

49 

6  0 

70 

65 

6  . 

64 

66 

58 

68 

6 

MIN 

52 

47 

4  0 

49 

47 

4  4 

44 

54 

64 

60 

65 

6  7 

65 

66 

66 

45 

49 

61 

39 

40 

30 

36 

54 

63 

48 

48 

6  0 

49 

51 

2 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

MAX 

87 

82 

/  3 

81 

82 

7  4 

69 

75 

80 

83 

86 

8  0 

83 

85 

84 

83 

84 

80 

77 

74 

7* 

81 

85 

83 

88 

83 

80 

9 

MIN 

62 

61 

6  1 

62 

62 

6  1 

63 

64 

61 

60 

59 

63 

67 

64 

60 

61 

60 

60 

67 

57 

50 

50 

53 

54 

54 

59 

66 

66 

60 

2 

MOUNTAIN  LAKE 

MAX 

B  l 

85 

78 

68 

73 

82 

84 

86 

83 

B. 

84 

85 

66 

83 

80 

8  1 

77 

73 

71 

73 

82 

81 

84 

82 

72 

73 

79 

6 

MIN 

61 

58 

57 

64 

59 

6  0 

58 

58 

6  0 

59 

59 

6  6 

66 

60 

60 

63 

60 

64 

65 

51 

46 

47 

47 

56 

58 

68 

60 

59 

58 

9 

MT  PLEASANT 

MAX 

64 

54 

6  0 

73 

66 

>..) 

69 

66 

71 

83 

78 

7  ; 

79 

83 

81 

74 

80 

76 

72 

54 

66 

76 

81 

7  7 

65 

56 

65 

67 

70 

4 

MIN 

55 

44 

40 

45 

45 

4  i 

44 

57 

6  0 

62 

62 

58 

63 

67 

62 

43 

47 

6  0 

37 

37 

28 

34 

49 

6  1 

67 

47 

52 

51 

50 

0 

S««  R*ler«nce  No 

«s  Following 

Station 

Ind«z 

-  24  - 


DAILY  TEMPERATURES 


CONTINUED 


Station 

Day 

01  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MYAKKA  RIVER   ST  PARK 

MAX 

67 

70 

B  6 

85 

84 

83 

80 

82 

76 

75 

77 

79 

60 

80 

6  3 

74 

80 

3 

M I N 

59 

59 

59 

60 

58 

58 

57 

5  6 

62 

58 

56 

o2 

62 

6  1 

60 

65 

62 

63 

64 

53 

45 

47 

50 

54 

55 

59 

64 

64 

58 

4 

NAPLES 

MAX 

77 

62 

6  i 

68 

79 

82 

79 

78 

78 

80 

61 

79 

84 

63 

8  2 

80 

61 

6 

M 1 N 

62 

64 

64 

67 

68 

67 

64 

64 

64 

64 

64 

66 

1,6 

65 

65 

65 

71 

72 

60 

S3 

54 

56 

86 

60 

72 

68 

67 

64 

1 

NEW  SMYRNA  BEACH  4  N 

MAX 

71 

70 

82 

B4 

86 

i 

81 

81 

75 

62 

61 

6  8 

82 

7  9 

77 

73 

72 

71 

76 

3 

MIN 

56 

53 

55 

61 

58 

58 

56 

56 

6  1 

62 

58 

60 

63 

65 

64 

58 

57 

65 

56 

54 

52 

46 

6  0 

62 

58 

61 

54 

58 

0 

NICEVILLE 

MAX 

63 

64 

70 

69 

7  1 

70 

7  3 

73 

60 

32 

59 

63 

70 

69 

57 

64 

63 

65 

6 

MIN 

55 

49 

40 

41 

40 

39 

37 

40 

55 

57 

57 

52 

51 

50 

60 

40 

41 

48 

34 

32 

2  8 

30 

36 

68 

54 

40 

42 

47 

44 

6 

OCALA 

MAX 

78 

87 

71 

71 

79 

8  1 

70 

65 

8 1 

5  1 

67 

62 

61 

76 

0 

MIN 

57 

51 

49 

65 

58 

54 

52 

59 

6  6 

65 

63 

(  0 

60 

60 

60 

57 

6  2 

65 

56 

50 

41 

35 

46 

64 

58 

56 

55 

53 

55 

9 

OCALA   2  NE 

MAX 

79 

71 

73 

73 

60 

81 

5  2 

6  4 

78 

68 

65 

62 

77 

3 

MIN 

58 

51 

47 

64 

58 

54 

52 

59 

6  6 

59 

66 

6  0 

64 

64 

65 

60 

57 

6  6 

57 

50 

40 

16 

52 

6  0 

60 

52 

6 

53 

56 

9 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

MAX 

79 

71 

69 

79 

79 

f  4 

'  5 

75 

75 

79 

78 

61 

77 

9 

MIN 

65 

60 

61 

68 

62 

64 

63 

6  5 

6  5 

65 

64 

66 

68 

6  6 

73 

65 

64 

68 

68 

57 

50 

5  6 

56 

63 

70 

70 

67 

63 

8 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

MAX 

69 

71 

80 

79 

7 1 

73 

80 

81 

82 

7 1 

7  5 

61 

77 

0 

MIN 

56 

55 

55 

62 

56 

56 

58 

60 

62 

64 

61 

63 

66 

6  3 

65 

63 

59 

63 

51 

48 

4  5 

47 

6  0 

62 

63 

56 

57 

67 

68 

1 

PALATKA 

MAX 

64 

69 

76 

75 

79 

75 

63 

60 

73 

81 

84 

80 

66 

6C 

61 

74 

0 

MIN 

55 

51 

50 

65 

58 

54 

50 

52 

64 

63 

66 

62 

65 

65 

65 

60 

55 

66 

54 

51 

44 

45 

52 

64 

59 

54 

6  5 

54 

57 

1 

PANAMA  CITY  2 

MAX 

62 

67 

72 

70 

60 

75 

74 

'  8 

64 

56 

6  8 

65 

69 

0 

MIN 

50 

46 

45 

46 

45 

42 

43 

54 

56 

63 

60 

5  8 

59 

6  5 

63 

5  4 

42 

6  2 

49 

48 

39 

46 

6  6 

63 

48 

42 

52 

50 

61 

7 

PARR  I SH 

MAX 

70 

72 

75 

6  6 

89 

68 

89 

85 

6  5 

7  6 

r'4 

74 

61 

85 

81 

79 

6  6 

78 

81 

2 

MIN 

57 

58 

56 

59 

57 

59 

56 

60 

59 

60 

57 

58 

65 

64 

60 

66 

61 

6  5 

64 

57 

43 

47 

51 

54 

57 

67 

66 

64 

56 

9 

PENSACOLA  FAA  AIRPORT 

MAX 

61 

5  6 

61 

69 

70 

76 

69 

6  7 

78 

76 

70 

70 

70 

76 

51 

50 

58 

65 

73 

66 

55 

61 

65 

63 

64 

9 

MIN 

55 

44 

43 

44 

41 

47 

56 

63 

65 

54 

52 

64 

67 

51 

43 

50 

47 

16 

35 

33 

42 

59 

48 

47 

51 

52 

53 

49 

5 

PENSACOLA  WB  CITY 

MAX 

59 

61 

70 

68 

51 

6  4 

61 

63 

6 

MIN 

54 

44 

43 

50 

4  ] 

46 

46 

57 

62 

63 

54 

52 

63 

66 

50 

43 

52 

48 

37 

35 

33 

44 

61 

4  | 

47 

51 

52 

54 

49 

9 

PERRY 

MAX 

65 

67 

70 

76 

6  0 

8  0 

81 

77 

74 

63 

72 

6 

MIN 

53 

43 

61 

49 

45 

46 

56 

58 

58 

66 

62 

65 

5  1 

49 

6  3 

44 

29 

42 

49 

51 

52 

0 

PLANT  CITY 

MAX 

74 

73 

83 

60 

69 

60 

6 

MIN 

64 

57 

57 

67 

57 

57 

57 

60 

60 

61 

58 

6  6 

66 

64 

60 

65 

61 

62 

65 

5  1 

43 

4  | 

4  4 

5  9 

58 

62 

61 

59 

59 

0 

POMPANO  BEACH 

MAX 

80 

79 

83 

65 

86 

62 

5 

MIN 

64 

66 

62 

65 

71 

69 

71 

70 

65 

67 

63 

I  3 

70 

72 

72 

67 

65 

6  3 

66 

6  6 

5  8 

64 

66 

6  6 

61 

68 

65 

63 

66 

6 

PUNTA  GOROA 

MAX 

69 

74 

82 

80 

60 

73 

79 

7 

MIN 

65 

61 

62 

65 

61 

61 

60 

64 

65 

63 

63 

67 

64 

65 

64 

65 

69 

71 

68 

57 

51 

53 

55 

89 

60 

71 

66 

62 

62 

8 

QUINCY  EXP  STATION 

MAX 

63 

66 

80 

72 

77 

60 

68 

3 

MIN 

55 

46 

41 

49 

46 

46 

44 

58 

63 

61 

63 

57 

63 

66 

63 

45 

46 

63 

37 

37 

29 

32 

4  7 

60 

47 

46 

52 

51 

50 

7 

ROYAL   PALM  RANGER  STA 

MAX 

63 

80 

61 

8  5 

78 

83 

86 

8  3 

82 

83 

63 

81 

83 

62 

82 

c 

MIN 

60 

61 

56 

64 

7  0 

66 

66 

66 

60 

60 

61 

63 

68 

62 

62 

62 

60 

68 

65 

63 

56 

55 

52 

54 

57 

66 

6  6 

64 

62 

0 

SAINT  AUGUST  I NE 

MAX 

60 

54 

58 

85 

7  9 

61 

72 

67 

84 

86 

75 

86 

73 

78 

60 

72 

7 

MIN 

50 

50 

49 

56 

56 

52 

54 

58 

61 

60 

65 

60 

63 

60 

64 

57 

53 

6  1 

51 

50 

45 

36 

4  9 

63 

55 

53 

64 

64 

55 

0 

SAINT  LEO 

MAX 

75 

72 

80 

83 

75 

68 

72 

8  1 

R  3 

84 

85 

84 

67 

66 

85 

81 

79 

78. 

7 

MIN 

62 

55 

55 

64 

56 

56 

56 

61 

64 

64 

62 

64 

66 

64 

65 

63 

61 

S  i 

63 

50 

43 

44 

52 

60 

60 

64 

6  9 

59. 

1 

SAINT   MARKS  6  SE 

MAX 

65 

58 

58 

65 

65 

68 

68 

63 

63 

70 

7  1 

76 

61 

66 

0 

MIN 

55 

48 

44 

55 

50 

45 

45 

57 

56 

57 

60 

56 

63 

64 

64 

50 

50 

63 

40 

42 

29 

35 

48 

62 

49 

49 

53 

51 

51 

6 

ST  PETERSBURG 

MAX 

77 

75 

78 

78 

74 

72 

71 

6  2 

79 

81 

84 

85 

8  3 

61 

80 

78 

70 

77 

4 

MIN 

63 

56 

59 

69 

56 

60 

59 

63 

65 

65 

64 

67 

68 

6  6 

68 

67 

66 

67 

67 

55 

48 

52 

5  9 

64 

62 

68 

65 

61 

62 

7 

SANBORN  TOWER 

MAX 

63 

59 

65 

7 1 

66 

69 

66 

65 

70 

79 

82 

78 

75 

79 

65 

62 

70 

3 

MIN 

57 

49 

45 

55 

46 

44 

43 

57 

62 

60 

66 

59 

63 

66 

69 

43 

48 

63 

40 

42 

27 

32 

42 

6  5 

50 

50 

53 

62 

51 

8 

SANFORD  EXP  STATION 

MAX 

81 

74 

76 

65 

B 1 

67 

71 

76 

60 

8  0 

86 

62 

81 

80 

76 

67 

74 

6  1 

6  i 

85 

80 

76 

74 

78. 

5 

MIN 

56 

54 

53 

60 

57 

56 

55 

58 

62 

63 

59 

62 

61 

63 

61 

60 

56 

64 

60 

49 

45 

46 

47 

62 

61 

60 

57 

56 

57. 

4 

SARASOTA 

MAX 

77 

79 

80 

79 

75 

73 

76 

84 

84 

83 

86 

87 

86 

83 

81 

79 

79 

78 

73 

78 

79 

79 

60 

65 

70 

79. 

8 

MIN 

63 

59 

60 

69 

59 

61 

57 

63 

61 

59 

59 

63 

64 

6  2 

61 

68 

64 

68 

68 

66 

45 

47 

51 

62 

57 

69 

66 

62 

61 . 

3 

SOUTH  MIAMI    3  W 

MAX 

82 

80 

8  0 

62 

83 

76 

80 

8  1 

83 

82 

8  i 

85 

8  3 

79 

77 

7  6 

82 

82 

85 

65 

64 

81. 

4 

MIN 

61 

63 

59 

66 

70 

67 

70 

73 

62 

62 

64 

72 

72 

66 

65 

64 

63 

67 

67 

64 

57 

60 

60 

56 

59 

66 

67 

62 

64. 

6 

STARKE 

MAX 

61 

53 

75 

61 

75 

6  9 

73 

6  7 

80 

84 

85 

86 

77 

79 

80 

72 

65 

6  0 

56 

73. 

7 

MIN 

52 

45 

44 

65 

54 

52 

46 

55 

64 

60 

63 

60 

65 

6  0 

61 

56 

53 

6  3 

49 

45 

te 

34 

46 

84 

53 

52 

4  9 

49 

53. 

1 

STE1NHATCHEE  2 

MAX 

74 

73 

74 

73 

71 

69 

74 

74 

78 

81 

80 

77 

8(3 

62 

75 

70 

/  } 

73 

73 

76 

67 

73. 

7 

MIN 

50 

45 

48 

64 

60 

68 

59 

58 

59 

50 

54 

62 

64 

69 

61 

58 

54 

62 

54 

45 

36 

46 

33 

56 

55 

46 

51 

50 

53. 

9 

STUART  RADIO  WSTU 

MAX 

80 

77 

80 

63 

79 

60 

83 

88 

83 

81 

81 

H  3 

86 

65 

66 

79 

81. 

1 

MIN 

63 

64 

64 

66 

64 

65 

66 

67 

63 

61 

65 

69 

72 

65 

65 

67 

65 

6  5 

65 

64 

56 

65 

64 

58 

63 

69 

63 

67 

64. 

9 

TALLAHASSEE  WB  AP 

MAX 

60 

52 

64 

71 

62 

61 

66 

65 

72 

79 

7  6 

75 

71 

77 

60 

67. 

6 

MIN 

52 

44 

43 

52 

47 

45 

47 

58 

62 

61 

64 

59 

66 

66 

60 

46 

46 

6  2 

40 

37 

)  s 

34 

44 

52 

49 

50 

8» 

53 

51 . 

1 

TAMIAMI    TRL   AO   MI  BEND 

MAX 

86 

85 

84 

84 

87 

8  9 

79 

84 

67 

66 

67 

H2 

8  3 

66 

90 

88 

87 

65. 

3 

MIN 

66 

65 

63 

66 

71 

69 

67 

68 

65 

62 

6  5 

66 

67 

66 

65 

65 

6  6 

66 

61 

56 

55 

57 

68 

58 

65 

67 

64 

64. 

0 

TAMPA  WB  AIRPORT 

MAX 

77 

73 

77 

78 

68 

73 

72 

60 

61 

81 

84 

8  7 

85 

81 

79 

70 

78 

77 

'6 

78 

79 

71 

69 

77. 

5 

MIN 

62 

58 

58 

63 

56 

59 

59 

63 

64 

62 

60 

65 

68 

6  6 

65 

64 

63 

6  8 

57 

53 

4  7 

49 

53 

62 

60 

64 

63 

59 

60. 

4 

TARPON  SPRINGS 

MAX 

76 
48 

74 

72 

78 

81 

72 

80 

79 

61 

8  1 

84 

86 

60 

8  1 

76 

70 

66 

77 

7  7 

75 

79 

8  1 

71 

76. 

9 

MIN 

55 

55 

56 

55 

66 

56 

56 

60 

59 

58 

59 

65 

61 

64 

62 

60 

6  2 

64 

50 

42 

44 

47 

49 

58 

60 

60 

60 

56. 

5 

TAVERNIER 

MAX 

81 

61 

60 

80 

83 

79 

80 

62 

82 

82 

6  0 

80 

8  1 

84 

82 

82 

84 

85 

65 

77 

79 

80 

82 

83 

86 

64 

81. 

6 

MIN 

74 

74 

75 

72 

76 

73 

73 

71 

74 

75 

75 

12 

75 

75 

75 

71 

74 

74 

75 

72 

6  4 

66 

71 

68 

67 

76 

76 

75 

72. 

9 

TITUSVILLE  2  W 

MAX 

80 

72 

80 

85 

82 

67 

72 

83 

82 

86 

84 

76 

86 

b_ 

77 

68 

6  5 

74 

83 

8  3 

83 

74 

78 

74 

79. 

0 

MIN 

59 

57 

56 

57 

60 

57 

60 

59 

63 

60 

60 

6  6 

67 

59 

62 

56 

57 

6  1 

57 

53 

44 

47 

46 

62 

65 

59 

6  0 

58 

56. 

2 

USHER  TOWER 

MAX 

74 

65 

72 

77 

72 

70 

72 

73 

78 

74 

62 

82 

83 

79 

62 

79 

77 

81 

65 

74 

6  4 

70 

75 

80 

72 

70 

65 

66 

74. 

1 
1 

MIN 

56 

50 

47 

63 

57 

50 

54 

51 

63 

60 

58 

6  1 

65 

60 

60 

55 

53 

5  ' 

52 

48 

3  6 

48 

3  3 

63 

54 

53 

84 

55 

54. 

VENICE 

MAX 

78 

78 

79 

76 

72 

70 

79 

83 

84 

81 

84 

8  1 

85 

6  4 

83 

80 

78 

re 

76 

75 

76 

76 

75 

76 

80 

81 

75 

75 

78. 

6 

MIN 

63 

60 

60 

67 

60 

62 

58 

64 

63 

61 

60 

64 

63 

63 

63 

67 

64 

6  1 

69 

55 

48 

50 

6  1 

58 

58 

69 

6  6 

65 

61. 

4 

VERO  BEACH  FAA  AIRPORT 

MAX 

72 

75 

80 

64 

73 

69 

75 

76 

8  2 

64 

82 

8  0 

81 

82 

85 

83 

84 

62 

74 

75 

68 

73 

78 

79 

81 

80 

79 

71 

78. 

2 

MIN 

65 

63 

6  2 

66 

64 

64 

66 

65 

6  6 

61 

64 

71 

69 

61 

64 

67 

64 

6  7 

62 

61 

57 

57 

54 

58 

60 

66 

63 

60 

63. 

1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


CONTINUED 


Station 

Day 

Ol  Month 

0) 

c 
p 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

3 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

.3 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

WAUCHULA   2  N 

MAX 
M1N 

83 

64 

77 
59 

81 
59 

84 
64 

77 
59 

69 
60 

75 
57 

86 

80 

It 
64 

85 

6V 

85 
5  7 

85 
65 

88 
64 

87 
60 

86 
59 

85 
65 

83 
61 

81 
62 

79 
66 

75 
53 

73 
47 

76 
48 

81 
49 

81 

56 

83 
55 

84 
68 

80 
61 

70 
62 

80.9 
59.4 

WEST  PALM  8EACK 

MAX 
MIN 

80 
68 

75 
66 

79 
65 

83 

70 

84 

71 

80 
69 

75 

66 

79 
69 

81 

7  0 

86 
67 

79 
74 

60 
74 

82 
74 

81 

73 

80 
68 

85 
66 

84 

6f: 

80 
66 

77 
69 

7* 
58 

73 
65 

77 
68 

80 
60 

81 
65 

87 
71 

86 
69 

82 
67 

80.4 
67.8 

WEST  PALM  8EACH  WB  AP 

MAX 
MIN 

84 

66 

76 
66 

80 
65 

85 
66 

86 

7  0 

75 
68 

76 
70 

82 
70 

82 
87 

85 
65 

84 

65 

83 
74 

82 
73 

82 
71 

87 
67 

83 
6  6 

85 
64 

86 
70 

81 
68 

79 
64 

76 
59 

75 
66 

79 
64 

84 
58 

83 
62 

88 

70 

69 

66 

84 
64 

82.2 
66.6 

WEWAHI TCHKA 

MAX 
MIN 

■■9 

n 

(.5 

53 

18 

64 
46 

67 
46 

7 0 
57 

65 

83 
61 

65 

60 

6  5 

67 

64 

75 
47 

77 
49 

63 

40 

55 
39 

33 

73 
39 

47 

61 

62 
50 

58 
49 

63 
63 

62 
52 

69.8 
52.6 

WINTER  HAVEN 

MAX 
MIN 

81 

63 

77 
58 

SO 
66 

83 

64 

78 

59 

70 
59 

72 
58 

82 
58 

83 
59 

86 

59 

84 

57 

83 
66 

86 
66 

85 
61 

87 
59 

82 
66 

80 
62 

81 
64 

76 
66 

74 
55 

70 
48 

75 
51 

74 
51 

82 
56 

b; 
56 

80 
67 

73 
60 

69 
59 

79.1 
59.4 

WOODRUFF  DAM 

MAX 
MIN 

64 
56 

59 
50 

51 
41 

62 
40 

7  0 
46 

60 
45 

57 
45 

67 
45 

65 
56 

78 

56 

81 

60 

70 
57 

76 
59 

77 
63 

81 
60 

74 
45 

68 
46 

78 
50 

73 
40 

53 
39 

50 
34 

57 
34 

71 
40 

76 
59 

65 
49 

53 
48 

55 

48 

63 
52 

66.2 
48.7 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


Button 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 

or 
Avg. 

BAY  LAKE 

EVAP 

10 

07 

.15 

.10 

.  14 

.  10 

.19 

.06 

.07 

.10 

.12 

.14 

.18 

.13 

.10 

.10 

.09 

.14 

.24 

.19 

.15 

.18 

.13 

.11 

.15 

.  28 

B3.78 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

EVAP 

.13 

.15 

.05 

.14 

.18 

.10 

.12 

.08 

.12 

.10 

.13 

.16 

.19 

.15 

.17 

.09 

.14 

.13 

.19 

.18 

.09 

.14 

.17 

.13 

.14 

.15 

.15 

.11 

3.78 

CLEWISTON  US  ENGRS  (a) 

EVAP 

.06 

.  13 

.00 

.10 

.13 

.07 

.14 

.05 

.05 

.10 

.17 

.10 

.13 

.18 

.16 

.04 

.  14 

16 

.15 

.20 

.19 

14 

.13 

.16 

.10 

.11 

.12 

.13 

3.34 

MAX 

B6 

82 

72 

80 

B0 

76 

70 

73 

77 

80 

HI 

81 

81 

82 

82 

811 

82 

81 

77 

77 

75 

74 

76 

80 

80 

80 

82 

79 

78.8 

UIN 

62 

66 

66 

66 

68 

69 

66 

63 

65 

65 

66 

68 

68 

68 

63 

69 

70 

69 

69 

66 

61 

66 

64 

66 

65 

70 

72 

71 

66.7 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

EVAP 

.13 

.  10 

.13 

.17 

.22 

.01 

.  17 

.14 

.16 

.13 

.20 

18 

.21 

.18 

.15 

.06 

.12 

.18 

.20 

.15 

.17 

.20 

.10 

.14 

.14 

.19 

.18 

.19 

4.30 

WIND 

15 

17 

43 

20 

85 

45 

116 

59 

49 

23 

27 

52 

83 

41 

40 

35 

15 

66 

74 

39 

52 

34 

38 

77 

6 

55 

45 

53 

1304 

GAINESVILLE  3  WSW 

EVAP 

.11 

.10 

.  06 

.17 

.14 

.17 

.11 

.05 

.15 

.16 

.20 

.18 

.13 

.15 

.12 

.08 

.18 

.25 

.21 

.13 

.16 

.  24 

.14 

.15 

.06 

.05 

.02 

B3.81 

WIND 

40 

90 

70 

100 

8(1 

45 

90 

25 

30 

35 

50 

83 

67 

35 

45 

30 

15 

150 

120 

55 

60 

45 

55 

75 

45 

50 

55 

50 

1690 

MAX 

77 

7  1 

73 

78 

76 

74 

71 

67 

8  3 

83 

8H 

84 

84 

85 

83 

84 

82 

79 

77 

73 

66 

76 

80 

82 

81 

73 

71 

58 

77.2 

MIN 

56 

50 

46 

65 

58 

53 

49 

59 

64 

60 

67 

59 

63 

62 

64 

59 

55 

63 

55 

48 

34 

39 

49 

63 

55 

56 

55 

52 

55.6 

HIALEAH 

EVAP 

.  11 

.18 

.13 

12 

18 

.15 

.11 

.10 

.17 

.12 

.in 

.25 

.16 

.23 

.15 

.16 

.18 

.  24 

.18 

.16 

.23 

.18 

.17 

.20 

.11 

.19 

B4.65 

WIND 

23 

•10 

34 

65 

86 

60 

97 

120 

30 

43 

37 

73 

118 

76 

20 

72 

33 

63 

80 

44 

39 

60 

66 

32 

28 

60 

42 

48 

1589 

LOXAHATCHEE 

EVAP 

.13 

.11 

.09 

.16 

.09 

.10 

.12 

.06 

.09 

.16 

12 

.16 

.16 

.14 

.14 

.13 

.17 

.20 

.18 

.26 

.10 

.12 

.21 

.16 

.26 

.08 

.20 

.07 

3.97 

MILES  CITY  TOWER 

EVAP 

.10 

.  10 

.11 

.10 

.13 

.  2a 

.08 

.09 

.22 

.07 

.12 

.13 

.10 

.12 

.18 

.21 

.09 

.20 

.08 

.08 

.21 

.37 

.15 

.12 

.21 

.06 

.29 

.02 

4.02 

WIND 

0 

31 

6 

17 

5 

30 

14 

12 

4 

0 

9 

11 

8 

8 

5 

0 

26 

30 

17 

15 

51 

0 

0 

0 

0 

18 

30 

15 

362 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

EVAP 

.10 

.16 

.05 

.13 

.23 

.06 

.14 

.10 

.11 

.12 

.17 

.13 

.21 

.14 

.14 

.10 

.11 

.20 

.16 

.18 

.17 

.18 

.20 

.16 

.19 

.17 

.20 

.12 

4.13 

WIND 

16 

80 

54 

16 

162 

48 

145 

86 

31 

26 

31 

46 

67 

33 

33 

27 

11 

130 

54 

92 

98 

106 

64 

30 

25 

86 

59 

80 

1766 

OKEECHOBEE  HRN  GATE  6 

EVAP 

.14 

.15 

.13 

.11 

.  23 

.07 

.12 

.14 

.13 

.19 

.22 

.20 

.24 

.21 

.20 

.15 

.20 

.20 

.21 

.25 

.20 

.20 

.20 

.19 

.14 

.17 

.10 

.10 

4.79 

TAMIAM1  TRI,  40  III  BEND 

EVAP 

.10 

.15 

.08 

.19 

.10 

.07 

.12 

.12 

.12 

.14 

.12 

.16 

.13 

.08 

.13 

.19 

.16 

.10 

.15 

.17 

.14 

.14 

.17 

.19 

.12 

.02 

B3.48 

VERO  BEACH  FAA  AIRPORT 

EVAP 

.10 

.14 

.09 

.08 

.17 

.13 

13 

.15 

.11 

.09 

.  18 

.11 

.18 

.18 

.14 

.11 

.16 

.29 

.22 

.13 

.15 

.26 

.23 

.05 

.18 

.19 

.19 

.15 

4.29 

WOODRUFF  DAM 

EVAP 

03 

.06 

.  00 

.21 

.09 

.07 

.05 

.08 

.23 

.04 

.02 

.19 

.16 

.13 

.  14 

.14 

.16 

.08 

.07 

.06 

.10 

.09 

.04 

.03 

.13 

B2.69 

WIND 

78 

111 

125 

37 

80 

33 

87 

69 

9 

18 

40 

76 

63 

2  5 

45 

90 

32 

54 

139 

137 

135 

49 

22 

41 

78 

101 

74 

86 

1934 

(a)     Evaporation  measured  in  pan  36  x  36  inches. 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


FEBRUARY  1959 


StAnd°" 

Day  of  mouth 

0 

f 

Depth 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

3. 

i 

FT.  LAUDERDALE  EXP  STA 
MEASURED  UNDER  SOD 

6  INCHES  (1) 

MAX 
UIN 

68 
67 

68 
67 

68 
67 

68 
68 

68 
.-,7 

69 
68 

69 
68 

69 
69 

69 
68 

69 
68 

69 
66 

69 
68 

69 
6H 

69 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 
70 

70 
6  9 

69 
6  b 

69 
67 

69 
68 

6H 

68 

70 
68 

70 
70 

69.2 
68.4 

6  INCHES  (2) 

UAX 
UIN 

68 
67 

69 
67 

68 

67 
o  4 

68 
67 

6H 

69 
68 

70 

70 
68 

70 
68 

70 
68 

70 
68 

70 
68 

70 
68 

70 
68 

71 
69 

71 
70 

71 
70 

71 
69 

71 

7U 

71 
70 

72 
70 

70 
6K 

69 

66 

68 
66 

69 
68 

69 

70 

70 

69.8 
68.2 

6  INCHES  (3) 

MAX 
UIN 

68 
67 

68 
67 

68 
66 

68 

66 

68 
66 

70 
68 

70 
68 

70 
68 

70 
68 

70 
68 

70 
68 

70 
68 

70 
68 

70 
68 

71 
69 

71 

70 

71 
70 

71 
69 

71 

70 

72 
70 

72 
69 

70 
68 

69 
66 

68 
66 

69 
66 

69 
66 

70 
68 

70 
68 

69.8 
67.8 

GAINESVILLE  3  WSW 
MEASURED  UNDER  SOD 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

70 
62 

62 
62 

66 
59 

69 
64 

69 
64 

68 
61 

66 
59 

65 
62 

72 
64 

73 
64 

77 
68 

73 
66 

75 
67 

76 
67 

73 
68 

75 
67 

72 
65 

73 
67 

72 
65 

67 
63 

65 
55 

68 
55 

71 

59 

74 
66 

67 
64 

70 
62 

68 
62 

62 
60 

69.9 
63.1 

8  INCHES 

UAX 
UIN 

70 
67 

67 
62 

63 
58 

66 
63 

67 
64 

66 
62 

64 
61 

64 

62 

69 
64 

70 
65 

73 
68 

70 
68 

72 
68 

73 
68 

72 
69 

72 
68 

70 
67 

70 
68 

70 
66 

66 
65 

65 
58 

65 
58 

68 
61 

71 
60 

66 
65 

67 
64 

67 
62 

>,'> 

60 

88.0 
64.0 

FT.  LAUDERDALE  EXP  STA  -  Soil  Type:  Davis  fine  sand.  Ground  Cover:  St.  Augustine  and  growing  in  concrete  tanks  4  1/2x9  feet  set  flush 
to  the  surrounding  soil   level.     Instrumentation:     Foxboro  Temperature  Recorder. 


(1)  Water  table  controlled  at  12  inches  below  soil  surface. 

(2)  Water  table  controlled  at  24  inches  below  soil  surface. 

(3)  Water  table  controlled  at  36  Inches  below  soil  surface. 

Gainesville  3  WSW  -  Soil  Type:     Arredonda  fine  sand.     Ground  Cover:     Bahiagrass  sod.     Instrumentation:     3  point  Foxboro  Thermograph. 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind  direction 

Wind 
m. 

speed 

p.  h. 

Relative   humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

1  • 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

1:00  a 
EST 

7:00  a 
EST 

1 :00  p 
EST 

7:00  p 
EST 

Trace 

60-10' 

.10-.49 

66 -OS 

66I-O0I 

2.00 
and  over 

Total 

APALACHICOLA  WB  CITY 

8.7 

30 

E 

12 

3 

3 

1 

1 

2 

0 

10 

59 

7.6 

DAYTOHA  BEACH  WB  AIRPORT 

NNW 

12 

11.0 

32++ 

SSW 

4 

88 

91 

67 

79 

6 

1 

6 

1 

0 

0 

14 

7.3 

FT.  MYERS  WB  AIRPORT 

9.3 

32  +  + 

SSW 

4 

3 

4 

2 

0 

1 

0 

10 

5.7 

JACKSONVILLE  WB  AIRPORT 

NE 

15 

10.7 

37 

sw 

4 

86 

88 

64 

73 

7 

3 

2 

2 

2 

0 

16 

50 

7.4 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

11  .5 

26 

NE 

6 

84 

73 

79 

4 

2 

0 

0 

0 

0 

6 

83 

3.9 

LAKELAND  WB  CITY 

7.5 

1 

2 

5 

0 

0 

1 

9 

46 

6.9 

MIAMI  WB  AIRPORT 

S 

13 

7.9 

23  +  + 

S 

4 

88 

88 

64 

79 

7 

2 

4 

2 

0 

0 

15 

700 

5.1 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

NNE 

17 

8.6 

31++ 

SSW 

4 

90 

93 

65 

72 

4 

3 

3 

0 

1 

1 

12 

6.8 

PENSACOLA  WB  CITY 

10.7 

25 

NW 

4 

2 

5 

7 

4 

0 

0 

18 

23 

TALLAHASSEE  WB  AIRPORT 

3 

11 

7.1 

84 

87 

64 

72 

12 

4 

2 

0 

2 

1 

21 

8.0 

TAMPA  WB  AIRPORT 

SSW 

10 

9.5 

30++ 

S 

27 

88 

93 

65 

75 

5 

1 

3 

2 

0 

0 

11 

51 

6.4 

WEST  PALM  BEACH  WB  AIRPORT 

SE 

12 

11.7 

29++ 

SSW 

4 

86 

89 

60 

78 

8 

2 

2 

1 

0 

0 

13 

5.9 

0  CITY  OFFICE  DATA 

See  reference  note*  following  Station  Index. 
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TOTAL  PRECIPITATION 


FLORIDA 
FEBRUARY  1959 


Ltgnusvltae  Kef 


O     •     »    Pfcifi/torio*  onif 

■O  ♦    ♦   Pncitftotia*  ana  r,^,,..,,,, 
-9-    +  PrKipitvfM*.  T0mi»mt*r»  and  (rowon 


»r.     W.-ill     FB  Cltf 


I «o lines  art  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.  Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be  available  In 
the  publication  "Hourly  Precipitation  Data". 

-  28  - 


Isolines  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.  Hourly  precipitation  data  fro*  recorder  eubstatlon*  .111  be  .v.ll.ble  In  the 
publication  "Hourly  Precipitation  Data". 
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STATION  INDEX 


FLORIDA 
FEBRUARY  1959 


STATION 

INDEX  NO 

COUNT  T 

< 

i 

Ca 

LATTTUDE 

0 
Q 

ELEVATION 

OBSFRV  ATION 
TIME  AND 
TABLES 

UDbutVbn 

STATION 
Dim  iwii 

INDEX  NO.  J 

COUNTY 

|  DRAINAGE  J  | 

U 

s 

LONGITUDE  ! 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

ORQFBVFR 
vjdjlh  v  en 

a 

B 

\ 

1 

special 

1 

SPECIAL 

ALCxANOtR  SP* INGs 

LAKE 

a 

81  3* 

IP 

all kAnoer  spgs  asso 

MAR 1 ANNA  FAA  AP 

5367 

JACKSON 

1 

30  50 

85  11 

110 

lb 

FED.  AVIATION  AGENCY 

APALACMlCOLA   w»   C 1  I T 

FRANKLIN 

t 

8A  59 

ID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

MAR I ANNA   1  NO  SCHOOL 

5372 

JACKSON 

30  45 

120 

SP 

SP 

FLA.    IND.S.FOR  BOYS 

«p 

6P 

5391 

2 

81  13 

10 

JUO(lt>PAB« 

0349 

HIGHLANDS 

T 

27  35 

81  30 

165 

*p 

c 

J.  WILEY  COTHRAN 

MAYO  5  NW 

5539 

LA  f AYE  T  TE 

5 

30  06 

83  14 

6P 

ROBERT  L.  ANN 1 N 

OAS  SON  PARK 

09*0 

POLK 

27  30 

81  31 

130 

MARRY  M.  TOLSON 

MELBOURNE 

9*12 

BREVARD 

28  05 

80  37 

24 

3P 

SP 

C 

CITY  OF  MELBOURNE 

BAATOM 

POLK 

81  30 

125 

5P 

5P 

CITY  OF  BARTOW 

MIAMI   BAY  FRONT 

5653 

OADE 

2 

25  47 

60  11 

8 

5P 

5P 

CITY  OF  MIAMI 

SAT  LAKE 

HILLSBOROUGH 

3 

82  30 

7A 

/A 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

* 

MIAMI  BEACH 

5638 

DADE 

2 

25  47 

80  08 

9 

SP 

3P 

LIFE  GUARD  PATROL 

HERNANDO 

28  32 

7A 

u 

5663 

2 

80  16 

■  7 

Hit 

10 

C  J 

OEl.Lt  GLADE   EXP  STA 

0*11 

PALM  BEACH 

2*  *0 

80  36 

16 

BA 

8A 

EVERGLADES  EXP  STA 

MIAMI    12  5SW 

s*  ra 

DADE 

2 

25  39 

80  17 

10 

6A 

U.S. PLANT    INTROOCTN  STA 

BCLLE   GLADE    MRC«  GATE  A 

UM', 

PALM  BEACH 

7 

2*  *2 

80  A3 

31 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MILES  CITY  TOWER 

3719 

COLLIER 

* 

26  11 

81  21 

10 

6P 

6P 

SP 

FLA.  FORtST  SERvlCt 

8ITMLO 

07St 

28  33 

Bl  06 

65 

6P 

FLOOD  CONTROL  DIST 

MILTON  EXP  STATION 

5793 

SANTA  ROSA 

9 

30  47 

87  09 

217 

5P 

5P 

AGR.  EXP.  STATION 

Black. man  *  wnw 

07*! 

OkalOOSa 

3 

30  37 

86  *2 

200 

c 

MRS.  S.  YOUNGBLOOO 

MONT ICELLO  2  S 

^«7S- 

JEFFERSON 

5 

30  32 

83  52 

209 

5P 

SP 

A.  M.  PHILLIPS 

BLOuN'MOlh    2  Sf 

C  n  0  - 

CALHOUN 

30  26 

51 

7A 

5895 

22 

8A 

8A 

ft* 

C 

BOCA  RATON 

0**5 

PALM  BEACH 

2 

26  21 

60  03 

21 

C 

GUS  P.  MAGER 

MOUNTAIN  LAKE 

9973 

POLK 

27  5* 

81  36 

160 

5P 

»P 

MOUNTAIN  LAKE  CORP 

8AADENT0N  EXP  StAI ION 

09*0 

MANATEE 

3 

27  29 

82  33 

10 

5P 

5P 

GULF  COAST  EXP  STA 

MT  PLEASANT 

599 

GADSDEN 

1 

30  40 

84  42 

30 

5P 

9P 

MISS  RACHtL  HUBBARD 

BRISTOL 

10X0 

LIBERTY 

1 

30  2* 

8*  59 

160 

c 

MISS  ELMA  SHULER 

MYAKKA  RIVER    ST  PARK 

6065 

SARASOTA 

5 

27  15 

82  19 

20 

8A 

8A 

STATE  PARK  SERVICE 

8ROOKSVILLE  CHIN  MILL 

HERNANDO 

5 

2B  37 

82  22 

200 

5P 

5P 

c 

W-CENT  FLA  EXP  STA 

NAPLES 

6078 

COLLIER 

5 

2*  09 

81  47 

5P 

9P 

CITY  OF  NAPLES 

6USHNE  LL  2  E 

11*3 

* 

28  *0 

75 

6P 

6P 

6210 

2 

BO  57 

10 

AP 

CANAL  POINT  GATE  4 

1271 

PALM  BEACH 

26  32 

80  38 

36 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

NICEV1LLE 

62*0 

OKALOOSA 

5 

30  31 

86  30 

60 

BA 

8A 

c 

JACKSON  GU.FOR.^TA. 

CANAL  POINT  USOA 

127* 

PALM  BEACH 

26  52 

25 

MID 

SUGAR  PLANT   FLD  STA 

NITTAW  1  S 

OSCEOLA 

8 

27  56 

81  00 

60 

7A 

MRS. ANNIE  M.STEVENS 

CAPE  SABLE  RANGER  ST A 

1305 

MONROE 

25  08 

80  55 

3 

5P 

SP 

NATIONAL    PARK  SVC 

NORTH  NEW  RVR  CANAL  1 

6318 

PALM  BEACH 

2*  34 

80  45 

15 

c 

U.  5.   iEO.  SURVtY 

CAPTIVA 

1310 

LEE 

5 

26  32 

82  11 

3 

5P 

SP 

ALLEN  T.  WEEKS 

NORTH  NEW  RvR  CANAL  2 

6323 

PALM  BEACH 

26  20 

80  32 

22 

c 

U.  im  GEO*  SURVEY 

CARRA8ELLE 

133* 

29  51 

10 

5P 

5P 

5 

62  08 

6b 

SP 

SP 

CARYV I LLE 

13SB 

WASHINGTON 

3 

30  *7 

85  *9 

70 

7A 

LONN1E   M.  WHITTAKfcR 

OC ALA    2  NE 

6*1  - 

MARION 

5 

29  13 

82  07 

68 

«P 

bP 

AIRwAY  OBSERVER 

CEDAR  KEY 

1*32 

LEVY 

3 

29  OB 

83  02 

19 

6P 

6P 

C.  C.  WHIODON 

OKEECHOBEE  9  w 

6*8 

OKEECHOBEE 

27  14 

80  59 

5P 

U.  S.  GEO.  SURVtY 

CHIPLEY  J  £ 

13** 

WASHINGTON 

3 

30  *7 

65  29 

130 

sp 

A.  W.  0  STEEN 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

6465 

OKEECHOBEE 
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REFERENCE  NOTES 


Additional   information  regarding  the  climate  of  Florida  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  CI lmatologist  at  P.  O.  Box  363B,  University  Station,  Gainesville,  Florida,   or  to  any  Weather 
Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  naae,  such  as  12  SSW,    Indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  In  the  June   Issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  In  the  Index,   bur  for  which  data  are  not  listed  In  the  tables,  either  are  missing  or  were  received  too  late  to  be  Included  In  this  Issue 
Divisions,   as  used  In  "CI lmatologlcal  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  Hay  1956. 

Unless  otherwise  Indicated,   dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:     Temperature  In  °F,   precipitation  and  evaporation  In  Inches  and  wind  movement   in  miles.     Monthly  degree  day  totals 
are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65*F. 

Evaporation  is  measured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  Table.  Max  and  Mia  In  "Evaporation 
and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  In  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at   time  of  observation. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  In  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted  to  represent  observations  taken  at  the  present 
location      Long-term  means  for  all  stations  except   full-time  Weather  Bureau  stations  are  baaed  on  the  period  1931-1955. 

Data  in  the  "Dally  Precipitation"  Table;   "Dally  Temperature"  Table;   and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     The  Station  Index 
shows  observation  times  In  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

No  record  In  the  "CI lmatologlcal  Data"  Table  and  the  "Dally  Temperature"  Table  1b  Indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  In  the  annual  Issue  of  this  publication. 

-  No  record  In  the  "Dally  Precipitation"  Table;   "Evaporation  and  Wind"  Table;   and  the  Station  Index 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++  Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  Is  not  equipped  with  automatic  wind  Instruments. 

•  Amount  included  In  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

«  Thermometers  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    the  reference  Indicates  that  the  thermometers  are  exposed  In  a  shelter  located 
on  the  roof  of  a  building 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  tine  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

AM  Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

M  One  or  more  days  of  record  missing;    If  average  value  Is  entered,   less  than  10  days  record   Is  missing       See  "Dally  Temperature"  Table  for  detailed  record.     Degree  day  data,   If  carried 

for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R  Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Bourly  Precipitation  Data  ) 

SS  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  Is  1:00  a.m.,  E.S.T.   of  the  following  day. 

v A R  This  entry  In  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  variable. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,   and  J  In  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",   Indicate  the  following: 

.  C    Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.     Bourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  "Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin. 
G     "Soil  Temperature"  Table. 
J     "Supplemental  Data"  Table 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,   exposure  etc.   of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  state.  That 
publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington  25,  D.  C.   for  35  cents       Similar  Information  for  regular  Weather  Bureau  stations 
may  be  found  In  the  latest  annual  Issue  of  Local  Climatologlcal  Data  for  the  respective  stations,   obtained  as   indicated  above,  price  15  cents. 

General  weather  conditions  in  the  II.   S.   for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW  and  the  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA,  NATIONAL  SUMMARY,   either  of  which  may 
be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,    Washington  25,  D.  C. 

Subscription  Price;  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary).  Checks,  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the 
Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington  25,  D.  C. 
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FLORIDA  -  MARCH  1959 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


Highest  Temperature:     91°  on  the  31+  at  4  stations 
Lowest  Temperature:     30°  on  the  8th  at  Lake  City  2  E 

Greatest  Total  Precipitation:     16.12  inches  at  Clearwater  Beach 
Least  Total  Precipitation:     2.05  inches  at  Everglades 

Greatest  One-Day  Precipitation:     7.31  inches  on  the  5th  at  Apalachicola 

WB  City 


SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 
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Most  of  this  month's  abundant  rainfall 
occurred  in  two  separate  rainy  periods  - 
the  first  and  third  weeks  of  the  month. 
In  the  western  counties  each  of  the  rain 
periods  contributed  about  equally  to  the 
monthly  totals;   on  the  peninsula  the  mid- 
month  rains  produced  about  three  times  as 
much  moisture  as  the  early  month  rains. 
Although  March  rainfall  was  greater  than 
average  over  the  entire  state,   new  histori- 
cal rainfall  records  were  established  only 
in  the  area  from  about  Gainesville  south 
to  Lake  Okeechobee.     Many  places  in  that 
area  received  more  rainfall  this  month 
than  in  any  other  March  since  weather 
records  have  been  kept.     Some  monthly 
totals  were  several  inches  greater  than 
any  other  recorded  March  amount  while 
others  were  not  appreciably  larger  than 
previously  existing  March  record  totals. 
In  general,  the  greatest  departures  from 
previous  record  March  rainfall  occurred 
on  the  west  central  peninsula. 

The  abnormal  mid-month  rains  were  the 
result  of  successive  low  pressure  areas 
moving  northeastward  across  the  peninsula. 
During  this  4  to  5  day  period  skies  remained 
overcast  and  rains  were  general  and  nearly 
continuous.     Rainfall  totals  diring  this 
period  ranged  from  3  to  4  inches  on  the 
southern  peninsula  to  generally  6  to  8 
inches  on  the  central  and  northern  penin- 
sula.    These  rains,   falling  on  an  area 
already  well  soaked  by  the  late  February 
and  earlier  March  rains,   caused  almost  all 
lakes  and  streams  in  the  affected  area  to 
rise  rapidly  to  near  or  above  flood  levels. 
Some  streams,   notably  the  Suwannee,  Hills- 
borough and  Alafia  rivers  and  their  tribu- 
taries,  rose  to  very  high  levels.  River 
overflow  closed  a  number  of  roads,  inundated 


considerable  farm  land   (particularly  in  the 
Suwannee  river  area) ,   and  forced  the  evacu- 
ation of  some  resort  and  residential  areas 
near  these  streams.     Although  the  Suwannee 
river  did  rise  to  very  high  levels,  nowhere 
did  the  river  reach  the  levels  experienced 
during  the  1948  flood.      In  the  Tampa  Bay 
area,   the  Hillsborough  and  Alafia  rivers 
overflowed  and  forced  some  residents  to 
evacuate.     Rainfall  during  the  last  10  days 
of  the  month  was  generally  light  favoring 
stream  recession  and  farm  land  drainage. 
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Keith  Butson,   State  Climatologist 
U.   S.   Weather  Bureau 
Gainesville,  Florida 
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15 

.0 

0 

1  1 

f 

6 

TITUSVILLE   2  W 

75 

*^ 

5  3 

* 

64 

.3 

2 

.4 

86 

27  + 

34 

13 

89 

0 

0 

0 

c 

9 

,05 

5 

.77 

1 

.55 

20+ 

.  0 

0 

1  3 

* 

2 

DIVISION 

63 

.1 

- 

3 

. 

10 

6 

6 

.71 

.0 

SOUTH  CENTRAL 

ARCADIA 
AVON  PARK 

77 

.  1 

55 

.2 

65 
66 

.9 
.2 

- 

2 

: 

.5 

88 
89 

31 
31 

34 
34 

13 
13 

70 
75 

0 
0 

(7 

0 

0 

0 

0 

0 

6 

7 

.49 

'7 

3 
4 

.82 
.54 

. 

.00 
.26 

19 
18 

.0 
.0 

0 

0 

I  1 

12 

4 

(. 

9 

2 
2 
7 

BARTOW 

AM 

75 

.7 

54 

.8 

65 

.3 

2 

.1 

87 

31 

39 

13 

81 

0 

0 

0 

0 

11 

.53 

8 

.17 

.70 

16 

.0 

0 

12 

12 

4 

CLEARWATER  BEACH 

75 
70 

.2 
.8 

54 
57 

•  5 
.4 

64 
64 

.9 
.1 

1 

.6 

85 
81 

28  + 

25 

45 

13 

75 
81 

0 
0 

0 
0 

0 

0 

0 

0 

( 

16 

.79 
.12 

6 

.83 

. 

3 

.99 
.92 

16 
12 

.0 
.0 

0 
0 

9 

6 

DEER  PARK 
FELLSMERE 

75 
76 

.1 
.4 

54 
55 

.9 
.9 

65 
66 

.0 
.2 

1 

.4 

87 
88 

15 
31 

36 
38 

13 
13 

89 
63 

0 
0 

0 

0 

0 
0 

■ 

10 

.  7  . 

■  31 

7 

.06 

.60 
.18 

18 
17 

.0 
.0 

0 
0 

.  3 

12 

6 

B 

5 
4 

FORT  DRUM  5  NW 

77 

.3 

56 

.2 

66 

.8 

91 

31 

38 

13+ 

64 

1 

7 

0 

0 

7 

.41 

1 

.26 

1  e 

.0 

0 

i  1 

6 

4 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


FLORIDA 
MARCH  1959 


Temperature 


Station 

e  | 

£  2 
<  S 

•  e 

«  1 
<  s 

| 

** 

□ 

o  1 

J  1 

£  | 

S 

"o> 
X 

| 

a 

* 
-* 

a 

• 

a 

No.  of  Days 

o.  i 
lis 

S  £  g 
Q  i  * 

s 

(J 

5 

Sno 

No.  ol  Oay% 

Ma* 

Mm. 

| 

t"! 

Q  I 

5  o 

I 
a 

Q 

o 

S 

5 
o 

■ 

:  - 

t  , 

a, 

1 

»* 

t,i 

FORT  PIERCE 

75.5 

57.8 

66.7 

_ 

2.2 

87 

15 

38 

3 

57 

7.76 

4.40 

2.26 

19 

.0 

0 

1  I 

GRAPE  HAMMOCK 

75.5 

55.6 

65.6 

85 

31  + 

36 

13 

73 

0 

0 

6.50 

1.79 

ie 

.0 

0 

5 

3 

K1SS1MMEE  2 

73  •  7M 

55.2 

64  •  5M 

85 

1 5 

38 

1 3 

t1* 

0 

0 

0 

0 

i  n"  7^ 

J  2 

0 

1  1 

8 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

73.7 

54.3 

64.0 

3.1 

P  5 

31  + 

36 

1 3 

90 

0 

0 

0 

0 

*n 

0 

10 

LAKELAND  WB  CITY 

R 

72.7 

5  5.3 

64.0 

2.6 

85 

3 1 

43 

1 3 

93 

0 

0 

0 

12.16 

.  36 

->'-T7 

i  ■> 

•  0 

0 

J  i 

8 

5 

LAKE  PLACID   2  SW 

55.7 

66.  3 

87 

31 

36 

13 

66 

6.91 

1.83 

19 

.0 

0 

1  \ 

MELBOURNE 

75.  1 

56.9 

66.0 

88 

15 

39 

13 

67 

j: 

6.45 

1.31 

18 

.0 

0 

1  4 

*: 

MOUNTAIN  LAKE 

74  •  3 

54.6 

64.5 

2.8 

86 

1  5 

0 

0 

0 

0 

7.64 

|  2 

0 

1 1 

6 

MYAKKA  RIVER   ST  PARK 

AM 

74.6 

54.5 

64.6 

84 

6 

n 

1 3 

0 

0 

0 

0 

1*69 

"n 

0 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

AM 

74.3 

60.5 

67.4 

85 

28 

40 

13 

0 

0 

3 

0 

t  n-j 

1.79 

*  n 
* 

0 

2  , 

PARR ISH 

AM 

76.0 

54.7 

65.4 

85 

29+ 

38 

13 

75 

0 

0 

0 

0 

7.66 

.0 

0 

PLANT  CITY 

75.3 

54.1 

64.7 

- 

1.6 

86 

31  + 

39 

13 

90 

0 

0 

0 

0 

13.70 

10.21 

3.21 

12 

.0 

0 

12 

7 

5 

ST  PETERSBURG 

73.3 

58.4 

65.9 

2.4 

82 

31  + 

47 

13 

62 

J? 

11.33 

8.15 

2.52 

30 

.0 

0 

12 

7 

5 

SARASOTA 

76.0 

55.9 

66.0 

85 

28  + 

39 

13 

62 

■? 

8.81 

1  .48 

19+ 

.0 

0 

12 

7 

3 

TAMPA  WB  AIRPORT 

R 

73.6 

56.1 

64.9 

1.1 

84 

31  + 

45 

13 

78 

r 

12.64 

9.52 

2.37 

12 

.0 

0 

TARPON  SPRINGS 

71.7 

52.6 

62.3 

4.3 

83 

2  6 

40 

1  4 

128 

0 

0 

0 

0 

0 

• 

8 

| 

VENICE 

75.0 

57.0 

66.0 

3n 

^\ 

0 

0 

0 

0 

* 

1*93 
* 

1 9 

•  0 

VERO  BEACH  FAA  AIRPORT 

74.9 

58.1 

66.5 

87 

1? 

j? 

0 

13 

6 

3 

WAUCHULA   2  N 

76.0 

5  4,7 

35 

82 

9*22 

2  32 

17 

*0 

0 

13 

7 

3 

WINTER  HAVEN 

75.0 

54.3 

64.7 

85 

31 

37 

13 

81 

. 

o 

10.97 

1.72 

12 

•  0 

0 

13 

8 

6 

DIVISION 

65.4 

2.0 

9.52 

6.40 

.0 

EVERGLADES  AND  SW 

COAST 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

AM 

77.  3 

56.5 

66.9 

_ 

.3 

86 

17  + 

37 

3 

49 

0 

0 

6.37 

3.46 

2.65 

20 

.0 

0 

1 

BIG  CYPRESS  RESERVATN 

CANAL  POINT  USDA 

77.6 

56.8 

67.2 

86 

31 

3  5 

3 

3  8 

0 

0 

0 

0 

^"  ?3 

1  * 

0 

9 

6 

1 

CAPE  SABLE  RANGER  STA 

79.1 

61.8 

70.5 

84 

31  + 

44 

3 

i5 

0 

0 

0 

0 

* 

?n 

"n 

0 

7 

2 

1 

CAPTIVA 

75.1 

60.4 

67.8 

84 

2  5 

48 

14 

3  4 

0 

0 

0 

0 

4.37 

1.65 

•  0 

0 

9 

3 

1 

CLEWISTON  U  S  ENG 

AM 

77.  4 

59.0 

68.2 

90 

17 

42 

3 

42 

1 

0 

0 

0 

6.  86 

1.71 

20 

.0 

0 

10 

4 

3 

DEVILS  GARDEN  TOWER 

78.7 

56.4 

67.6 

88 

31  + 

35 

1  3 

57 

0 

0 

0 

0 

4.94 

1.43 

20 

.0 

0 

8 

3 

2 

EVERGLADES 

79.7 

59.8 

69.8 

.6 

69 

17 

42 

13 

25 

c 

0 

0 

0 

2.06 

-  .15 

1.18 

1 

.0 

0 

4 

1 

1 

FORT  MYERS  WB  AP 

R 

77.6 

56.9 

67.  3 

- 

1  .  3 

87 

1  t 

40 

13 

49 

0 

0 

0 

0 

6.33 

4.15 

1  .67 

29 

.0 

0 

7 

6 

2 

LA  BELLE 

79. OM 

56. 6M 

67. 8M 

91 

16 

36 

13 

60 

1 

0 

0 

1 

7.35 

4.79 

2.17 

20 

.0 

0 

10 

5 

^ 

MILES  CITY  TOWER 

81.3 

5  5.7 

68.5 

89 

3 1 

3  7 

13+ 

42 

0 

0 

0 

J 

j 

0 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

AM 

76.5 

5  6.0 

66.3 

1.6 

86 

1  7 

^9 

1  3 

W 

0 

0 

0 

0 

\'  \f. 

3.31 

1*57 

7 

*n 

0 

10 

NAPLES 

79.2 

60.  3 

69.8 

0 

0 

0 

J: 

1.13 

n 

0 

7 

3 

1 

PUNTA  GORDA 

76.7 

5  8.3 

6  7.5 

1.9 

85 

31  + 

47 

13  + 

36 

^! 

*: 

5  84 

3  43 

19 

*0 

0 

9 

3 

2 

TAMIAMI   TRL  40  MI  BEND 

82. 4M 

60.  1M 

71  .3M 

91 

31 

43 

13 

19 

u 

5.57 

1.72 

20 

.0 

0 

2 

DIVISION 

68.3 

■  7 

5.22 

2.76 

.0 

LOWER   EAST  COAST 

FORT  LAUDERDALE 

79.6 

62.4 

71.0 

.  1 

67 

31  + 

43 

1  3 

26 

0 

0 

J 

6.70 

3.89 

2.30 

19 

.0 

0 

4 

3 

FT   LAUDERDALE  BAH1A  MAR 

78.1 

62.7 

7C  .4 

85 

31 

44 

13 

24 

0 

6.16 

1.30 

18 

.0 

0 

9 

6 

FT   LAUDERDALE   EXP  STA 

AM 

73.8 

59.8 

69.3 

87 

7 

4  1 

1  3 

3  3 

0 

0 

0 

0 

6.71 

2.95 

2  0 

0 

H I ALEAH 

AM 

78.7 

6  1  •  5  M 

70  .  1 M 

8  7 

1 

45 

13  + 

0 

0 

0 

5.46 

"n 

0 

HOMESTEAD  EXP  STA 

80.8 

5  9.4 

7C  •  1 

.  8 

8  8 

31  + 

3  8 

2  6 

^ 

0 

7.27 

5.10 

4  . 

20 

•  0 

0 

10 

3 

1 

HYPOLUXO 

78.7 

61.9 

70.3 

.0 

67 

22  + 

40 

3 

'  1 

0 

0 

0 

0 

6.28 

2.90 

1  .90 

20 

.0 

0 

LOXAHATCHEE 

78.9 

58.6 

68.8 

86 

31 

34 

3 

38 

0 

0 

0 

0 

5.12 

2.08 

20 

.0 

0 

9 

3 

1 

MIAMI   BAY  FRONT 

79  •  3M 

66.2M 

7  2  •  8  M 

67 

1  2 

4  7 

1  3 

0 

0 

0 

0 

0 

MIAMI  BEACH 

78.6 

66.  7 

72  .7 

.5 

97 

12 

49 

1  3 

11 

0 

0 

0 

0 

4.29 

2.00 

1.10 

21 

.0 

0 

7 

3 

2 

MIAMI   WB  AIRPORT 

R 

79.  1 

63.4 

71.3 

.0 

97 

12  + 

47 

13 

16 

: 

0 

0 

0 

4.85 

2.60 

1.59 

19 

.0 

0 

7 

3 

2 

MIAMI    12  SSW 

79. C 

61  .2 

7C.1 

88 

1 

43 

3 

30 

0 

0 

: 

6.92 

3.25 

20 

.0 

0 

12 

3 

2 

POMPANO  BEACH 

79.4 

6  2 . : 

70.8 

98 

6 

43 

3 

27 

0 

0 

0 

0 

6.  32 

1  .65 

20 

.0 

0 

1  0 

- 

2 

ROYAL   PALM  RANGER  STA 

78.7 

59.9 

69.3 

99 

1  7 

40 

13 

31 

0 

0 

0 

0 

4.87 

1.78 

20 

.0 

0 

7 

2 

SOUTH  MIAMI    3  W 

79. C 

60.8 

69.9 

86 

31  + 

42 

3 

27 

0 

0 

0 

0 

8.59 

1.93 

20 

.  0 

0 

I  2 

4 

STUART   RADIO  WSTV 

77.: 

60. 2 

68.6 

91 

31 

4C 

3 

4  1 

1 

' 

0 

9  .  65 

2.22 

20 

.0 

0 

1  . 

6 

4 

WEST   PALM  BEACH 

77.5 

63.1 

7C.3 

.  1 

94 

6 

46 

1  3 

21 

' 

0 

0 

7.28 

3.80 

1.28 

20 

.0 

0 

1  • 

7 

1 

WEST   PALM  BEACH  WB  AP 

R 

78.0 

62.0 

70.0 

97 

31 

46 

13  + 

28 

0 

0 

0 

4.71 

1  .49 

1.17 

1  9 

.0 

j 

DIVISION 

KEYS 

DRY  TORTUGAS 

77. 2M 

66.  9M 

72.  1M 

83 

30  + 

57 

3 

4 

u 

0 

c 

0 

3.92 

1.46 

1 

.0 

0 

7 

2 

2 

KEY  WEST   WB  AIRPORT 

78.4 

68.2 

73.3 

85 

31  + 

55 

1  3 

4 

• 

'.- 

0 

2.46 

.89 

.64 

16 

.0 

0 

G 

2 

0 

MARATHON  SHORES 

79.6 

66.5 

73.1 

87 

31 

52 

13 

6 

0 

4.21 

1.30 

21 

.0 

0 

e 

2 

TAVERN  I ER 

79.5 

67.1 

73.3 

DC 

31 

51 

13 

2 

0 

2.75 

.95 

19 

0 

6 

2 

0 

DIVISION 

73.0 

.6 

3.  34 

1  .48 

Precipitation 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


ARCADIA 
AVON  PARK 
8ABS0N  PARK 

BARTOW 
BAY  LAKE 
BAYPORT 

BELLE  GLADE  EXP  STA 
BIG  CYPRESS  RESERVATN 

BITMLO 

BLOUNTSTOWN  2  SE 
8RADENTON  EXP  STATION 
BROOKSVILLE  CHIN  MILL 
BUSHNELL  2  E 

CANAL  POINT  USDA 

CAPE"  SABLE  RANGER  STA 

CAPTIVA 

CARRABELLE 

CARYVI LLE 

CEDAR  KEY 
CHIPLEY  3  E 
CLEARWATER  BEACH 
CLERMONT  6  S 
CLEWISTON 

CLEWISTON  U  S  ENG 
CORNWELL  4  NW 
CRESCENT  CITY 
CRESTVIEW  RAOIO  WJSB 
CROSS  CITY  FAA  AIRPORT 

DAN  I  A  ft  WNW 

DAYTON A  8EACH 

DAYTONA  BEACH  WB  AP  R 

DEER  PARK 

DE  FUN  I AK  SPRINGS 

DE  LAND 

DE  SOTO  CITY  4  SW 
DEVILS  GARDEN  TOWER 
DRY  TORTUGA5 
EVERGLAOES 

FEDERAL  POINT 

FELLSMERE 

FERN AND  I NA  BEACH 

FORT  DRUM  5  NW 

FORT  GREEN  12  WSW 

FORT  LAUDERDALE 
FT  LAUDERDALE  BAHIA  MAR 
FT  LAUDERDALE  EXP  STA 
FORT  MYERS  WB  AP  R 
FORT  PIERCE 

FOUNTAIN   3  5 
GAINESVILLE   3  WSW 
GLEN  ST  MARY  NURSERIES 
GRAPE  HAMMOCK 
HART  LAKE 

HI  ALEAH 
HIGH  SPRINGS 
HILLSBOROUGH  RVR  ST  PK 
HOMESTEAD  EXP  STA 
HYPOLUXO 

INVERNESS 

ISLAND  GROVE  2  WNW 
ISLFWORTH 

JACKSONVILLE  WB  AP  R 
JACKSONVILLE  BEACH 

JASPER  3  SE 
KENDALL  2  E 
KEY  WEST  WB  AIRPORT 
KEY  WEST  WB  CITY 
KISSIMMEE  2 

LA  BFLLE 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

LAKE  CITY  2  E 

LAKE  HJAWASSE 

LAKELAND  WB  CITY  R 


SW 


LAKE  PLACID 
LAKE  TR AFFORD 
LISBON 

LIVE  OAK  2  ESE 
LONGBOAT  KEY 

LOX  AMATCHEE 
MADISON 

MARATHON  SHORES 

MAR  I  ANNA   FAA  AIRPORT 

MAR  I  ANN A   IND  SCHOOL 

MAYO  5  NW 
MELBOURNE 

MIAMI   BAY  FRONT  V 
MIAMI  BEACM 
MIAMI  WB  AIRPORT 

MIAMI    12  SSW 
MILES  CITY  TOWER 
MILTON  EXP  STATION 
MONT  I  CELLO  2  S 
MOORE  HAVEN  LOCK  1 

MOUNTAIN  LAKE 

MT  PLEASANT 

MYAKKA  RIVER  ST  PARK 

NAPLES 

NEW  SMYRNA  BEACH  4  N 

NICEVILLE 
NITTAW  I  S 
OCALA 

or ALA   ?  NF 

OKEECHOBEE  9  W 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 
ORLANDO  WB  AIRPORT 
PAL AT K  A 
PANAMA  CITY  2 
PARR  I 

PENSACfUA  FAA  AIRPORT 
PFN^stila  w«  r  I  T  Y 
PERRINE 
PERRY 

PLANT  CITY 


11.53 
13. 61 
10.59 


.60  .32 
•77  ,27 
RECORD  MISSING 


2.28  1.71 


8.10 
11.38 
6.46 
9.90 


RECORD  MISSING 


10.76 
8.35 
9.7* 

12.16 


7.53 
11.86 
11.41 


6.07 
7.69 
9.81 


.30  ,70 
•03  .02 


•  1.43 
.01  .06 


2.20  1.26 
1.37  1.17 


2.20  2.99 
T  .16 
•  42 


1.62  2.00 


8.10 
10*21 
13.70 


.1«  -1* 
1.12  .20 


•26  .04 
.07  .24 


10  I  11  I  12     13  I  14  I  15      16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28  I  29  I  30  31 


1.31 

.05 

.30  .56 


1*61 
2.28 
1.52 


2.34 
.06 
2.00 


1  .60 
1*31 


.90   1.51  .52 

2*39  .49 

.30     .41  1.45 

.63     .54  2.26 

1.67  1.28  1.42 

1.70      .87  1.55 

1.88  2.20  1.65 
1.53  2.32 


.45  1.09  1.23 
.08  1.27  .01 
1.99  .87  1.36 
2.52  1.70  .66 
1.06  1.72  2.52 


.30  1.22 
.75  .80  1.00 
.98  2.03  .37 


1.78  1.75  .72 
1.36  .95  .40 
•49  1.46  1.60 


.08 


.  1  0 


.78  1.54  .4* 
•43  2.18  .99 
.08  1*06  .09 
.36  1.08  1.26 
1.14   1.77  1,65 


1  .50 


,15 


1.20  1 .55 

.30  1.30 

1.00  .67  1.79 

.60  ,36  1,50 


1.50  1,00 


,61      .61  1,07 

.45  1.01 
1.25  ,87  1,49 
1.25  1.81 

,97  1.26  1.40 
1,76  1,34 

.42      ,70  1.48 

.85  1.67 
•84  1*25 
1,25   1.05  1.36 


•  15 


•  37 


.93  1.27  ,05 
.18  1.23  1.31 
•  1.32 
.30  1.07 
.05  1.25 

1.00 


.91    1.00  1.65 


.30   1.16  1 
.90  1.53 
.77  1.42 
•       1.50  1.40 


.24  1,1"  1,30 


3.21 

Reference  Botes  following  Station  Index 


2.00 
1,46 
1,22 


1.67 
,93 
.88 

.27  1. 
1.50 
.35  1. 


1.30 
.64  1. 

1.20 


.23 

.19  2. 
.99  1. 
.01  1. 

1.16 
.42 

2.30 


.13 
1.41 


2.?0 
1.10 
.47 


.33  1. 

.35  2. 

.34  2. 

1.30 


.93     .07  .05 


,91     .03  T 


•  03 
.49 

,33  .07 


.14     ,34  T 

,98  .02 

.04  .82 

.25  .09 
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DAILY  PRECIPITATION 


NtAPCH  1959 

CONTINUED  


Station 

Total 

Day  of  month 

2  1  3 

 1  

4   |   5  6 

n  1 
7 

r 

8 

 L 

9 

1                   I  ft 

10      11  12 

 1  1  

i        1  _ 
13     14  Id 

16  | 

17  1 

18 

19  J 

20  | 

21 

22  J 

23  |  24 

25  26 

27 

28  1 

29 

30 

31 



PO*»P*NO  BFACM 

6.32 

.33 

•  72 

.32 

.06  T 

.53 

1.65 

T 

•  06 

•  19  . 

PUNTA  gorda 

.  30 

•  23 

2.25 

T02 

2  *02 

'  \u 

05 

*02 

•  02 

.  1 1 

QUINCT  E*P  STATION 

9.86 

.03 

2.77 

2.05 

•  OA 

•  33 

1.31 

.  1  4 

T 

.33 

.56 

BOVAL   PALM  RANGER   ST A 

(..■7 

.42 

.07 

.09 

•  11 

•  04 

.05 

•  70 

1  .07 

1.78 

.25 

.09 

•  29 

SAINT  AUGUSTINE 

9,72 

.78 

.29 

T 

.  30 

T 

•  61 

1*95 

•  67 

1  .65 

•  49 

.13 

2.52 

.02 

•  02 

SAINT  LEO 

.95 

1.75 

1  .20 

1  ,95 

2.20 

2.15 

•  40 

.75 

SAINT    MASKS   6  SE 

1  1  *60 

70 

1  "  88 

•02  .25 

3.27 

•  18 

T 

.06 

T 

•  35 

ST  PETERSBURG 

11.33 

!« 

.21 

.19 

.26 

.04 

.42 

3.10 

1.21 

•  86 

1  .66 

2.04 

1  .04 

.25 

T 

•  10 

2.52 

SANBORN  TOWER 

11-^9 

.25 

3.50 

1.38 

T  .08 

•  90 

1  .58 

T 

.03 

.52 

SANFOPO  EXP  STATION 

1.0* 

.34 

1  .04 

1  .89 

.63 

1*14 

1.14 

.61 

1.24 

.04 

•  09 

T 

SARASOTA 

.70 

.26 

.19 

.06 

1*31 

.54 

1.48 

•  98 

1  .48 

•  86 

■  38 

.01 

.05 

•  39 

SOUTH  MIAMI    3  W 

J 

T 

T 

.10 

•  03 

1  .93 

•  57 

•  32 

•  12 

T 

.35 

1.70  • 

STARKE 

9.7* 

•  23 

.36 

.03 

1.15 

.01 

1.96 

1.46 

.56 

1*42 

■  44 

•  22 

1.68 

•  10 

.10 

.02 

STEINMATCHEE  2 

.02 

.32 

* 

• 

T  .17 

4.50 

1.20 

1.13 

•  IB 

•  30 

■  04 

STUART   RAO 1 0  WSTV 

1.11 

.06 

.23 

•  60 

•  11 

.75 

1  .26 

1  .30 

2.22 

.38 

.4% 

T 

TALLAHASSEE  WB  AP 

T 

•  04  T 

•28  2*36 

1  .33 

.41 

T 

.02 

01 

•  22 

.07 

*  39 

08 

.24 

.  "■  B 

•  06 

•  03 

* 

•  07 

•  14 

TAMPA  WB  AIRPORT  P. 

12.64 

.54 

T 

.13 

.06 

T 

T  2.37 

1  .90 

•  99 

1.59 

!s5 

2*09 

Io5 

T 

•  06 

2.21 

.09 

T  , 

TARPON  SPRINGS 

.70 

.51- 

•  20 

.15 

1.45 

•  01 

1  .50 

2.30 

: 

•  04 

•  14 

TAVEPNIER 

2.75 

•  34 

.05 

•  30 

.26 

.95 

.18 

.66 

TITUSVILLF   2  W 

9. OS 

.81 

.29 

.24 

.23 

.59 

.75 

.63 

.93 

1.55 

•  88 

1*55 

.35 

.29 

U5hF°  TOWFP 

14.88 

1*10 

.20 

. 

1.60 

.30 

4.90 

2.70 

•  70 

•  20 

1  .80 

.20 

.13 

•  29 

VENICE 

7.74 

.6? 

•  25 

■  07 

•  29 

1*46 

•  B4 

1.93 

.42 

.20 

.05 

1.09 

VfRO  BEAC"  FA A  AIRPORT 

7.92 

.40 

.i">b 

.02 

.20 

.22 

.51 

.11 

1.31 

.64 

.57 

1  .94 

1.22 

.06 

.15 

•  03 

T 

.26 

.22 

T  . 

WAUCHULA  2  N 

9.22 

.92 

.14 

.16 

.26 

.12 

.61 

.53 

2.32 

1.14 

1.36 

.88 

.24 

.02 

.01 

•  49 

T  . 

WEST  PALM  BEACH 

7.20 

.32 

.09 

.13 

.08 

T 

.41 

.32 

T  .16 

.68 

.01 

.59 

.67 

1.26 

•  74 

.54 

•  26 

T 

•  98 

.02  . 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP  R 

4.71 

.30 

.02 

.06 

.01 

.25 

•  28 

.18 

.27 

T 

.03 

.35 

1.17 

.81 

.66 

.15 

T  T 

T 

•  17 

T  . 

WEWAHl  KHKA 

9.79 

T 

2.21 

2.80 

.06 

T  1.87 

.77 

1.33 

T 

•  03 

•  15 

T 

.06 

.51 

WINTfP  HA vF w 

10.97 

1  .52 

.12 

.20 

.25 

.11 

1.72 

1  .76 

1  .55 

•  65 

1  .45 

1.53 

1.02 

.24 

•  61 

WOODRUFF  DAM 

8.15 

T 

.03  .09 

3.72 

T 

.  30 

.91 

.01 

.35 

.12 

.10 

.  40 

.27 

See  Reference  Hotea  following  Station  lodox 
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DAILY  TEMPERATURES 


MARCH  1959 


Station 

Day 

Ol  Month 

ft 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

:: 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 
> 
< 

ALEXANDER  SPRINGS 

MAX 
M1N 

64 
54 

64 

40 

72 
32 

76 
42 

80 
58 

78 

58 

67 
40 

69 
38 

77 
49 

76 
42 

83 
42 

58 

66 
31 

76 
33 

72 
56 

66 

53 

59 
47 

63 
•7 

6  2 
56 

67 

57 

80 

57 

80 
61 

re 

58 

80 
54 

82 

50 

84 

46 

86 

S7 

79 
57 

10 

59 

7  4 

61 

SI 
64 

74.0 
50.2 

APALACHICOLA   WB  CITY 

MAX 
MIN 

63 
50 

61 

42 

70 
31 

63 
53 

67 
60 

59 
51 

59 
48 

61 
48 

70 
45 

67 
51 

67 
61 

69 

45 

62 
40 

62 
56 

66 
61 

61 
43 

59 
43 

60 
49 

59 
48 

66 
56 

68 
56 

70 
55 

68 

53 

70 
54 

72 
55 

74 
63 

79 

6  ■ 

66 
58 

66 
57 

69 

61 

to 
61 

66.0 
52.8 

ARCADIA 

MAX 
MIN 

71 
57 

65 

70 
*1 

78 
48 

85 

63 

81 

63 

71 
41 

72 
48 

77 
it 

80 
47 

64 
51 

78 
3  7 

67 
34 

79 
40 

85 
60 

85 
64 

71 
61 

62 
50 

63 
57 

78 
61 

75 
60 

74 
61 

81 
54 

81 

60 

82 
58 

•2 

51 

93 
60 

83 
65 

74 
61 

78 
68 

88 

61 

76.9 
54.9 

AVON  PARK 

MAX 
MIN 

65 
56 

66 
42 

71 

39 

81 

47 

85 
60 

78 

63 

69 
45 

71 
48 

78 
» 

81 
49 

85 
50 

BC 
59 

67 
34 

76 
41 

66 
61 

83 
63 

70 
55 

61 
51 

61 
58 

SO 
60 

8  ! 

6  0 

76 
60 

80 
55 

82 
63 

82 

4P. 

62 
56 

85 

61 

63 
65 

72 
63 

79 
68 

89 

6t 

77.1 
55.2 

BARTOW 

MAX 
MIN 

66 
56 

65 
47 

73 
41 

77 
47 

82 
61 

78 

55 

66 
47 

73 
47 

77 
54 

79 
54 

65 

52 

82 
5  1 

66 
39 

76 
41 

86 
60 

77 
61 

64 

51 

58 
48 

61 
55 

71 
58 

77 
60 

78 
60 

no 
61 

91 
61 

92 
57 

83 
56 

85 
61 

80 
62 

12 
65 

r9 

61 

87 
65 

75.7 
54.8 

BAYPORT 

MAX 
MIN 

65 
55 

66 

52 

44 
42 

69 
49 

77 

55 

82 
57 

65 
49 

62 

41 

70 
42 

66 
53 

74 
51 

80 

52 

68 
41 

61 
39 

75 
43 

82 
63 

68 
49 

59 
46 

63 
52 

61 
54 

68 
59 

74 
61 

79 
53 

78 

55 

80 
58 

83 
55 

82 

57 

79 
59 

76 

c  4 

69 

61 

7* 
63 

71  .4 
52.4 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

MAX 
MIN 

83 
56 

67 
45 

67 
37 

73 
48 

76 
56 

81 
70 

81 
49 

72 
51 

68 
54 

75 
51 

76 

S  I 

82 
65 

80 
49 

66 
42 

77 
56 

86 
63 

86 
66 

79 
56 

66 
59 

69 

83 
59 

78 
62 

82 
57 

-4 

58 

78 
54 

78 
56 

4  ) 

57 

84 
65 

82 

62 

76 
67 

84 

67 

77.3 
56.5 

BIG  CYPRESS  RESERVATN 

MAX 
MIN 

BLOUNTSTOWN  2  SE 

MAX 
MIN 

62 
51 

60 
39 

62 
39 

72 
45 

71 
54 

70 
46 

63 
44 

59 
36 

62 
40 

75 
43 

75 
47 

71 
44 

55 
35 

68 

36 

66 

50 

77 
49 

51 

42 

So 
45 

59 
48 

62 
50 

64 

55 

70 
54 

TO 

43 

75 

4  7 

77 
53 

78 
55 

■4 

63 

63 
53 

6  0 

49 

66 
53 

71 
52 

67.7 
47.2 

BRAOENTON  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

67 
56 

63 
53 

68 
43 

81 
45 

84 
61 

79 

58 

68 
51 

75 
47 

7  0 
it 

73 
51 

61 

49 

77 
56 

66 
36 

77 
40 

81 
59 

82 

63 

77 
51 

60 
4  1 

60 

55 

75 
58 

76 

59 

72 
62 

76 
50 

83 

49 

85 

57 

62 

53 

79 

0  9 

85 

62 

73 
62 

75 
65 

82 

63 

75.2 
64.5 

BROOKSV I LLE  CHIN  HILL 

MAX 
MIN 

60 
55 

64 
48 

72 
43 

77 

50 

82 
60 

BO 
55 

70 
43 

73 

7V 
54 

63 
51 

90 
54 

67 
35 

77 
41 

82 

52 

56 
45 

62 
45 

62 
53 

65 
55 

81 
59 

77 
55 

B2 

47 

83 
57 

84 
54 

84 

60 

80 
44 

75 
58 

84 
62 

75.0 
52.4 

BUSHNELL   2  E 

MAX 
MIN 

64 
55 

60 
43 

7* 
39 

75 
46 

61 

59 

78 
57 

62 
4- 

7  0 
42 

7* 

52 

78 
51 

84 
49 

74 
56 

to 
it 

75 
39 

82 
61 

67 
53 

57 
47 

46 

60 
55 

65 
57 

78 
59 

77 
• 

76 
56 

8C 
56 

80 

46 

81 

56 

84 

62 

77 
58 

6  8 

59 

76 
63 

81 
6* 

73.1 
52.8 

CANAL   POINT  USDA 

MAX 
MIN 

68 
58 

66 

55 

7  0 
35 

79 

50 

81 

63 

81 

65 

76 

53 

68 

52 

76 

59 

77 
54 

83 
49 

78 
-  5 

69 
44 

79 
43 

66 

53 

97 
61 

78 
65 

6" 

58 

65 
62 

79 
65 

76 
61 

80 
62 

4  ] 

62 

6  0 

57 

79 

55 

81 
54 

85 
54 

86 
62 

76 

62 

K  | 
64 

! 0 
65 

77.6 
56.8 

CAPE   SABLE   RANGER  STA 

MAX 
MIN 

80 
61 

71 
52 

74 
44 

81 

56 

80 
58 

81 
72 

76 
56 

74 
57 

78 
67 

80 
57 

81 
57 

81 
62 

71 
46 

77 

52 

82 
68 

82 
67 

83 
75 

79 
oO 

74 
64 

78 
67 

B  0 
61 

80 
65 

77 
59 

41 

61 

79 
63 

79 
62 

4  1 

62 

82 
62 

91 

71 

64 

75 

44 
74 

79.1 
61  .8 

CAPT1VA 

MAX 
MIN 

69 
59 

67 
57 

6B 

50 

79 
56 

60 
67 

76 

6  ! 

71 
56 

67 

52 

71 
60 

72 
53 

80 
58 

72 
Oft 

65 
49 

77 
48 

80 
60 

83 
67 

70 
65 

68 
53 

66 
61 

76 
61 

75 
62 

74 

62 

41 

58 

82 
64 

84 
65 

80 

63 

79 
67 

79 
70 

81 
68 

78 

70 

81 
70 

75.1 
60.4 

CARRABELLE 

MAX 
MIN 

65 
51 

65 
41 

69 
43 

68 
51 

67 
58 

66 

50 

60 

63 
37 

74 
42 

72 
47 

69 
59 

6  b 

43 

64 
36 

62 
46 

72 
57 

64 
43 

62 

42 

62 
47 

59 

47 

68 
57 

6  0 

55 

72 
54 

70 

72 

4  0 

73 
52 

82 
64 

79 
53 

65 
54 

73 
61 

75 
58 

68.3 
49.7 

CEDAR  KEY 

MAX 
MIN 

64 
55 

63 
46 

69 
50 

76 

57 

74 
57 

69 
55 

60 
48 

65 
41 

66 
47 

73 
55 

78 
54 

7C 
52 

68 
40 

68 
42 

68 

52 

64 
48 

64 
44 

60 

45 

64 

50 

70 
57 

69 
59 

73 
59 

80 
54 

4  6 

52 

82 
58 

80 
60 

78 
64 

75 
66 

75 
64 

80 
68 

80 
66 

71.3 
53.8 

CHIPLEY   3  E 

MAX 
MIN 

64 
49 

63 
37 

71 

75 
49 

74 
58 

72 
44 

61 
43 

66 
34 

74 
42 

76 
42 

75 
57 

69 
42 

69 
36 

68 
46 

83 
52 

79 
47 

57 
43 

58 
44 

65 
45 

64 
55 

71 

56 

4  6 

52 

75 
43 

79 
48 

82 
49 

82 
58 

8  0 
67 

80 
51 

68 
51 

63 
47 

81 
55 

71.4 
47.9 

CLEARWATER  BEACH 

MAX 
MIN 

65 
58 

61 
55 

68 
53 

76 
53 

79 
65 

75 
57 

65 
54 

67 
50 

67 
57 

66 
61 

78 
58 

7  3 

53 

60 
45 

72 
50 

78 
63 

75 
58 

58 

50 

00 
4  0 

60 
49 

67 
58 

74 
61 

66 
62 

72 
57 

7  6 

60 

81 

61 

77 
63 

79 

64 

76 
64 

74 
61 

70 
64 

78 
6! 

70.6 
57.4 

CLERMONT   6  S 

MAX 
MIN 

62 
55 

60 
46 

70 
40 

77 
48 

81 
59 

75 
60 

64 
47 

72 
48 

77 
55 

76 
52 

83 
51 

77 

55 

67 

40 

77 
41 

85 
60 

70 
55 

61 
49 

61 
49 

61 

57 

67 
57 

79 
58 

74 

62 

77 
56 

81 

60 

81 

56 

82 
55 

83 
62 

77 
60 

69 
61 

77 
65 

83 
64 

73.9 
54.3 

CLEWISTON  U  S  ENG 

MAX 
MIN 

80 
59 

70 
47 

67 
42 

67 
50 

76 
54 

85 
70 

80 
58 

70 
52 

65 

5' 

76 
54 

75 
53 

86 
65 

79 
50 

65 
47 

80 
61 

88 
66 

oo 
67 

76 
55 

67 
60 

68 
63 

83 

62 

75 

63 

81 

5( 

78 
63 

79 

62 

79 
63 

83 
59 

88 
68 

40 
(  0 

79 
69 

44 

6  7 

77.4 
59.0 

CRESTVIEw  RADIO  WJSB 

MAX 
MIN 

60 
46 

64 
36 

65 
47 

72 
42 

73 
58 

63 
41 

63 
37 

68 
34 

75 
42 

75 
43 

75 
56 

66 
41 

68 
37 

63 
48 

78 

54 

60 
48 

60 
42 

6] 
45 

63 
46 

63 
55 

66 
55 

75 
52 

75 
42 

76 
44 

78 
48 

75 
61 

79 
66 

74 
51 

62 
55 

6  1 

78 

57 

68.9 
47.6 

CROSS   CITY   FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

66 

43 

60 

39 

69 
!5 

75 
53 

74 
59 

72 
46 

52 
42 

66 
31 

74 

4  2 

76 
48 

79 
51 

68 

i  8 

65 
32 

70 
36 

67 
61 

63 
47 

64 
43 

66 
45 

59 
48 

69 

58 

74 

59 

74 
58 

77 
53 

4  0 

55 

83 
56 

80 

57 

76 

44 

-72 
55 

68 

55 

76 
S9 

83 
64 

70.9 
49.3 

DAYTONA  BEACH 

MAX 
MIN 

63 
55 

62 
43 

62 
41 

72 
51 

70 
61 

75 
60 

71 
49 

61 
46 

63 
58 

67 
53 

71 
51 

7  7 
66 

7  0 
39 

62 
41 

70 
62 

75 
61 

64 

53 

60 
51 

65 
54 

65 
58 

67 
59 

79 
64 

78 
61 

72 
61 

76 

57 

77 
59 

7  6 
6  0 

85 
61 

67 
62 

71 
66 

7  0 
6^ 

70.1 
55.7 

DAYTONA   BEACH   WB  AP 

MAX 
MIN 

63 
51 

61 
42 

7  1 
36 

69 
46 

78 
60 

74 
50 

57 
47 

64 
45 

71 
56 

73 
51 

81 
46 

71 
46 

65 
38 

72 
38 

70 
59 

66 
56 

61 

50 

»o 
oo 

64 
59 

65 
58 

80 

57 

79 
62 

69 
59 

75 
59 

76 
54 

77 
54 

44 
<  1 

70 
60 

'0 
6* 

78 
64 

73 
63 

70.7 
53.0 

OEER  PARK 

MAX 
MIN 

65 
55 

63 

72 
i  1 

75 
43 

82 
62 

76 

68 
45 

n 

41 

77 
58 

77 
50 

83 
49 

75 
62 

65 
36 

74 
40 

87 
57 

82 
61 

67 
55 

62 

51 

64 
56 

73 
58 

78 
58 

78 
60 

79 
58 

77 
65 

77 
64 

80 
61 

85 

5  8 

80 
62 

73 
^  1 

82 

66 

4,0 
6  4 

75.1 
54.9 

DE  FUN  I AK  SPRINGS 

MAX 
MIN 

60 
47 

67 
36 

70 
44 

76 
42 

70 
58 

65 

44 

63 

37 

69 

it 

74 

79 
44 

70 
58 

66 

70 
36 

64 
46 

63 
54 

67 
43 

60 
41 

0  0 
45 

64 
46 

64 
55 

6  1 

56 

67 
58 

79 
43 

80 

4t 

80 
48 

78 
56 

S3 
63 

76 
51 

65 
5* 

t  5 
48 

81 
56 

70.3 
47.7 

DE  LAND 

MAX 
MIN 

63 
55 

63 
43 

71 

33 

79 
43 

75 
55 

78 
60 

67 
40 

71 
47 

76 
55 

79 
49 

82 
45 

19 

5  0 

65 
33 

72 
34 

69 
55 

61 
49 

65 
49 

63 

46 

65 
57 

70 
62 

80 

72 
58 

78 

57 

80 

83 
50 

65 

52 

ti 

49 

76 
65 

78 
66 

7', 

66 

4  | 
f  ! 

73.6 
52.3 

OEV1LS  GARDEN  TOWER 

MAX 
MIN 

77 
57 

68 
45 

72 
3  ' 

80 
50 

83 
64 

BO 
62 

72 
49 

66 
49 

?0 

79 
47 

84 
58 

7  0 
60 

66 
35 

7  0 
41 

88 
59 

87 
64 

79 
65 

6  0 

64 
60 

83 
63 

40 
6  0 

82 
63 

80 
56 

•0 

4  9 

81 

59 

82 

59 

=  4 

58 

84 

67 

79 
57 

86 

66 

84 

to 

78.7 
56.4 

DRY  TORTL'GAS 

MAX 
MIN 

77 

62 

72 
63 

' 

76 
65 

80 

72 

8  1 
►  t 

69 
64 

69 
63 

'4 

75 
67 

80 
67 

« 

63 

66 
58 

60 

61 

80 
72 

82 

73 

74 
64 

72 
65 

60 
70 

o  1 

81 
69 

73 
66 

" 

79 

70 

79 
71 

79 
70 

82 
70 

8.' 

72 

83 
73 

80 
73 

77.2 
66.9 

EVERGLADES 

MAX 
MIN 

77 
59 

68 
50 

75 
45 

83 
55 

66 
58 

1  1 
7  1 

72 
57 

70 
53 

BC 

6 

81 
52 

84 

56 

5  9 

68 
42 

80 
48 

83 
64 

87 
68 

89 
70 

OP 

62 
69 

80 
67 

73 

77 
60 

83 
58 

34 
56 

85 

62 

84 

60 

61 

84 

71 

«  | 

61 

85 

70 

18 

79.7 
59.8 

FEDERAL  POINT 

MAX 
MIN 

67 
54 

60 
43 

'7 

71 

51 

75 
55 

5  7 

66 
49 

65 

41 

75 
46 

77 
51 

60 
48 

74 

'■4 

67 

39 

72 

67 
60 

64 
51 

63 
45 

6  ' 
4< 

63 
54 

70 
58 

79 
57 

75 
50 

70 
54 

78 

80 

52 

82 
52 

«. 
'  1 

77 
55 

e  6 

57 

74 

40 

77 
t  7 

71.6 
52.1 

FELLSMERE 

MAX 

MIN 

70 
59 

65 
44 

72 
39 

76 
48 

61 
66 

77 
■  ' 

68 
47 

67 
47 

7  ■ 
48 

77 
50 

78 

52 

61 
1 1 

66 
38 

76 
41 

84 
50 

86 
57 

70 
60 

55 

66 
61 

70 
60 

80 
62 

46 

61 

'9 

77 
57 

81 
56 

4> 

60 
69 

80 

67 

84 

69 

=  4 

64 

76.4 
56.9 

FERNANDINA  BEACH 

MAX 
MIN 

69 
52 

61 
41 

n 

69 
54 

68 
46 

S 

65 
46 

60 

36 

7  3 
~ 

68 
43 

76 
47 

68 
52 

67 
36 

66 

42 

64 
58 

63 
50 

61 
43 

59 
.<■ 

64 
51 

67 
59 

n 

c  a 

71 
56 

64 
56 

73 
55 

79 

53 

78 
56 

44 

40 

75 
51 

67 
94 

»9 

to 

68.6 
50.5 

FORT   D"'JM  5  N« 

MAX 
MIN 

68 
57 

66 
43 

72 
38 

78 
48  ' 

63 
62 

79 
64 

72 
46 

71 
47 

7 

t  6 

80 
48 

83 
49 

79 
6  0 

66 
38 

76 
41 

88 
58 

86 
62 

71 
59 

64 

5  3 

65 
60 

80 
61 

1  0 

f 1 

77 
63 

81 
56 

46 
t  ,. 

79 

56 

62 
57 

"  " 

80 
68 

72 
6* 

83 
68 

91 
6< 

77.3 
56.2 

FORT  LAUDERDALE 

MAX 
M|N 

79 
56 

69 
47 

V. 

44 

79 
56 

80 
70 

S  I 

r  - 

79 
65 

72 
5  ' 

65 

81 

56 

62 

56 

7  9 
56 

68 
43 

69 
51 

63 
6V 

"3 
71 

85 
72 

7* 
61 

71 
65 

80 
67 

■! 
61 

87 
64 

41 

59 

4  0 
0' 

80 
66 

8] 

69 

84 

t' 

84 
67 

79 
70 

SI 
73 

67 

-  4 

79.6 
62.4 

FT   LAUDERDALE    dAHIA  MAR 

MAX 
MIN 

80 
57 

67 
48 

'." 
-  " 

75 
60 

79 
70 

72 

82 
56 

70 

55 

16 
6< 

76 
58 

61 

63 

83 
61 

65 
44 

76 
55 

81 
69 

83 
6« 

80 
68 

" 

4  6 

71 

64 

82 
66 

84 

62 

•2 

57 

77 

,6 

77 
68 

79 
69 

go 

70 

83 

67 

77 
69 

82 

72 

9! 
70 

78.1 

62.7 

FT   LAUDERDALE   EXP  SfA 

MIN 

58 

44 

41 

51 

63 

57 

70 
55 

7  | 

59 

78 

52 

81 

54 

- 

69 

64 
41 

68 
48 

76 
64 

69 

84 

70 

83 

6(1 

70 
61 

74 
65 

4  4 
,  6 

84 

63 

65 
58 

40 
,6 

78 

62 

78 
61 

46 

*: 

63 

66 

85 

TO 

78 

71 

86 

67 

76.6 
59.6 

FOP T   MYERS  WB  AP 

MAX 
MIN 

69 
57 

66 
48 

1  ; 

80 

53 

84 
65 

1 E 

72 
51 

68 

7  B 
57 

79 
48 

64 
54 

78 

66 
40 

80 
43 

84 
63 

47 

65 

77 
57 

S2 

60 

S3 

S3 

78 
50 

79 
46 

62 

82 
60 

O  3 
50 

4  4 

63 

94 

66 

81 
66 

80 
66 

85 

67 

77.6 
56.9 

See  Reference  No 

es  Following  Station 

-  39  - 


DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
MARCH  1959 


FOR!  PIERCE 


FOUNTAIN   3  S 


GAINESVILLE   3  HSW 
GLEN  ST   MARY  NURSERIES 
GRAPE  HAMMOCK 
HlALEAH 
HIGH  SPRINGS 
HOMESTEAD   EXP  STA 
HYPOLUXO 
INVERNESS 

JACKSONVILLE  KB  AP 
JACKSONVILLE  BtACH 
JASPER   3  SE 
KEY  WEST  KB  AIRPORT 
KISSIMMEE  2 


LAKE   ALFRED  EXP  STA 
LAKE   CITY   2  E 
LAKE  H1AWASSE 
LAKELAND   WB  CITY 
LAKE   PLACID  2  SW 
LISBON 

LIVE  OAK   2  ESE 
LOXAHA  TCHEE 
MAO  I  SON 

MARATHON  SHORES 
MAR  1  ANNA   FAA  AIRPORT 
MAR  I  ANNA    IND  SCHOOL 
MAYO   5  NW 
MELBOURNE 
MIAMI   BAY  FRONT 
MIAMI  BEACH 
MIAMI    HB  AIRPORT 
MIAMI    12  SSW 
MILES  CITY  TOWER 
MILTON   EXP  STATION 
MONT  1  CELLO  2  S 
MOORE   HAVEN  LOCK  1 
MOUNTAIN  LAKE 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

M :  N 


MIN 


MAX 
M  i  N 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


Day 

Ol  Monlh 

0» 
0 
• 
> 
< 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

8 

3 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

I  j 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

67 

65 

77 

r, 

78 

>o 

69 

7  6 

74 

7  9 

80 

63 

75 

87 

84 

73 

69 

69 

SO 

75 

77 

77 

77 

76 

70 

82 

76 

73 

83 

83 

76.5 

55 

44 

3D 

51 

69 

52 

49 

52 

58 

52 

53 

4  6 

42 

45 

59 

60 

64 

63 

60 

60 

48 

67 

66 

61 

* 

70 

70 

6  6 

67,8 

62 

64 

71 

74 

68 

71 

66 

66 

72 

76 

73 

71 

6  6 

69 

80 

79 

75 

58 

62 

65 

70 

70 

75 

79 

82 

«2 

82 

75 

74 

72 

81 

72.0 

43 

3a 

39 

52 

57 

44 

42 

35 

39 

42 

5  . 

4  2 

33 

44 

51 

42 

42 

44 

47 

65 

45 

*7 

66 

67 

51 

47,1 

69 

66 

74 

77 

77 

66 

67 

76 

79 

81 

76 

67 

71 

66 

62 

63 

62 

69 

81 

78 

79 

79 

82 

83 

82 

77 

75 

78 

86 

73.6 

54 

41 

36 

50 

56 

54 

45 

33 

43 

46 

45 

52 

32 

3. 

57 

48 

44 

67 

62 

72 

71 

70 

70 

65 

62 

7' 

76 

e  i 

74 

6  6 

67 

63 

6  ' 

66 

62 

64 

68 

78 

76 

75 

6  ] 

«1 

81 

81 

73 

69 

71 

81 

71.3 

53 

39 

36 

52 

51 

56 

43 

31 

41 

41 

44 

4  7 

32 

37 

68 

4R 

42 

45 

46 

67 

66 

58 

50 

40 

86 

45 

47 

65 

59 

47.5 

66 

63 

70 

76 

81 

77 

69 

71 

76 

77 

81 

78 

7  6 

65 

82 

65 

68 

63 

75 

77 

75 

80 

79 

78 

80 

79 

84 

79 

81 

85 

76.6 

56 

'.1 

41 

49 

6  0 

61 

50 

47 

57 

53 

54 

53 

3  6 

44 

59 

55 

55 

B7 

65 

70 

73 

78 

60 

85 

72 

72 

79 

82 

80 

6  3 

69 

77 

83 

83 

85 

70 

7n 

84 

82 

86 

78 

78 

79 

79 

81 

85 

79 

65 

78.7 

59 

48 

45 

55 

62 

74 

59 

56 

57 

5  7 

6  7 

72 

■.  6 

50 

71 

73 

61 

63 

67 

60 

66 

67 

68 

61.5 

67 

63 

72 

74 

75 

69 

64 

65 

73 

77 

79 

75 

6  6 

71 

64 

66 

65 

65 

63 

72 

77 

78 

76  ' 

81 

65 

61 

77 

72 

73 

75 

83 

72.3 

51 

41 

38 

52 

55 

49 

47 

3  3 

43 

43 

49 

52 

35 

40 

56 

6? 

43 

44 

50 

" 

58 

50 

6  ? 

S3 

61 

60 

54 

63 

66 

62 

49.5 

81 

69 

76 

76 

82 

83 

70 

78 

62 

BC 

86 

7  0 

78 

84 

85 

85 

72 

79 

86 

86 

79 

80 

60 

81 

84 

86 

79 

86 

88 

80.8 

60 

47 

3  a 

53 

7  0 

7 . 

6  9 

56 

67 

5  3 

51 

64 

9 ; 

48 

59 

67 

68 

61 

65 

65 

63 

64 

56 

68 

66 

61 

70 

69 

64 

69.4 

78 

70 

7  3 

78 

80- 

•"7 

72 

69 

82 

77 

1:  i 

84 

6  6 

77 

62 

83 

82 

73 

70 

86 

80 

87 

80 

78 

78 

79 

81 

85 

75 

81 

85 

76.7 

56 

42 

40 

56 

69 

7 

55 

56 

68 

56 

56 

60 

9  9 

49 

69 

.  R 

70 

62 

65 

64 

60 

65 

60 

69 

68 

70 

70 

66 

70 

71 

70 

61.9 

67 

60 

73 

77 

63 

81 

62 

6.9 

75 

78 

6-. 

79 

6  6 

74 

74 

68 

62 

64 

63 

65 

61 

77 

77 

80 

82 

82 

81 

76 

68 

77 

82 

73.8 

55 

4  3 

36 

4  7 

6  3 

56 

44 

6.2 

54 

53 

5  5 

3  7 

38 

60 

53 

46 

46 

54 

" 

68 

62 

66 

68 

56 

55 

59 

58 

69 

64 

64 

52.7 

67 

61 

71 

66 

72 

71 

54 

.... 

74 

74 

7'. 

68 

7 : 

6  9 

66 

64 

69 

60 

65 

68 

78 

77 

71 

76 

82 

81 

82 

66 

66 

72 

77 

70.3 

48 

4  i 

42 

55 

53 

46 

36 

44 

48 

6  0 

44 

9 

60 

47 

60 

65 

2 

51.5 

67 

61 

71 

64 

68 

74 

6  9 

61 

66 

65 

72 

69 

66 

65 

64 

69 

60 

60 

63 

66 

69 

..9 

65 

71 

74 

72 

84 

74 

64 

67 

69 

67.2 

52 

38 

41 

42 

60 

4  7 

39 

47 

46 

43 

49 

3  6 

42 

58 

53 

43 

42 

51 

70 

7  0 

75 

75 

68 

75 

78 

6  0 

75 

7  0 

70 

75 

65 

65 

65 

70 

81 

75 

75 

80 

"4 

84 

75 

75 

75 

70 

82 

74.1 

50 

40 

Je 

53 

50 

5b 

45 

33 

40 

4  3 

45 

4  6 

3  2 

40 

50 

45 

40 

" 

50 

° 

47.6 

78 

66 

72 

77 

82 

84 

72 

72 

75 

75 

81 

82 

67 

77 

81 

82 

76 

81 

81 

83 

73 

81 

80 

80 

81 

86 

82 

83 

85 

78.4 

63 

6  1 

5  c 

67 

73 

6  6 

66 

64 

66 

68 

68 

62 

55 

62 

72 

73 

74 

65 

7 1 

71 

68 

68 

68 

67 

73 

7  3 

71 

70 

75 

76 

76 

68.2 

6". 

63 

72 

75 

77 

76 

70 

81 

76 

66 

72 

85 

72 

62 

63 

63 

68 

73 

80 

78 

78 

77 

77 

64 

a.-. 

70 

79 

64 

73.7 

56 

44 

50 

59 

61 

46 

4  7 

56 

52 

52 

59 

6  6 

43 

63 

68 

52 

49 

57 

60 

62 

67 

58 

68 

64 

61 

61 

67 

65 

55.2 

76 

66 

72 

78 

66 

81 

72 

69 

78 

60 

67 

82 

89 

91 

83 

67 

66 

83 

80 

80 

80 

80 

80 

84 

86 

85 

80 

83 

88 

79.0 

41 

51 

66 

64 

46 

56 

46 

36 

* 

60 

62 

64 

53 

6 

6 

62 

5 

6 

62 

60 

6 

63 

70 

6 

56.6 

61 

62 

73 

76 

60 

77 

74 

70 

76 

76 

81 

80 

6  6 

75 

85 

►  7 

58 

68 

58 

65 

73 

76 

77 

80 

80 

80 

85 

78 

73 

78 

85 

73.7 

60 

43 

40 

46 

58 

59 

52 

46 

5  5 

5  1 

52 

5  5 

3  6 

40 

60 

57 

57 

48 

57 

57 

60 

59 

56 

61 

56 

53 

63 

59 

61 

63 

54.3 

68 

62 

7  3 

73 

69 

75 

62 

66 

75 

77 

90 

74 

67 

67 

65 

64 

63 

63 

63 

65 

76 

78 

74 

76 

30 

82 

60 

74 

70 

73 

81 

71.5 

30 

42 

45 

31 

46 

40 

60 

64 

6C 

71 

76 

61 

69 

62 

6  9 

74 

77 

81 

7. 

64 

74 

86 

70 

54 

63 

63 

66 

78 

76 

78 

80 

80 

3^ 

70 

73 

78 

71.9 

45 

5 

" 

* 

66 

*' 

6  2 

53 

: 

56 

60 

5 

54 

52 

62 

60 

6 

63 

54.0 

64 

60 

71 

75 

60 

74 

61 

66 

74 

76 

81 

70 

65 

75 

84 

68 

61 

62 

62 

67 

76 

75 

76 

77 

78 

80 

83 

76 

70 

77 

85 

72.7 

" 

46 

61 

1 

56 

56 

56 

48 

47 

61 

1  6 

48 

48 

" 

60 

6 1 

7 

56 

61 

60 

58 

63 

62 

63 

6 

55.3 

68 

66 

73 

81 

83 

78 

72 

68 

79 

79 

84 

76 

6  | 

77 

85 

66 

71 

62 

64 

79 

77 

76 

81 

82 

81 

82 

82 

83 

74 

79 

87 

76.8 

5  7 

48 

3d 

45 

o  3 

6  6 

44 

48 

57 

48 

51 

56 

36 

40 

61 

63 

58 

52 

59 

6 1 

60 

59 

56 

63 

56 

61 

68 

64 

68 

65 

55.7 

64 

59 

73 

74 

78 

78 

65 

69 

75 

77 

61 

80 

66 

72 

72 

66 

59 

64 

61 

66 

76 

78 

75 

77 

79 

78 

83 

-8 

69 

77 

82 

72.7 

55 

46 

4  1 

4  1 

57 

59 

46 

41 

6  3 

54 

50 

50 

36 

42 

62 

46 

46 

56 

58 

6  2 

56 

56 

56 

63 

c  6 

60 

65 

65 

53.2 

65 

60 

7  0 

72 

71 

73 

59 

67 

74 

76 

76 

72 

67 

66 

75 

6.6 

63 

62 

62 

66 

77 

75 

74 

80 

8  2 

61 

77 

76 

66 

72 

82 

71  .0 

52 

39 

54 

6 

45 

4 

45 

46 

40 

55 

96 

42 

48 

48 

57 

56 

50 

° 

57 

57 

56 

61 

49.3 

70 

66 

75 

80 

81 

83 

75 

64 

78 

80 

83 

82 

6  9 

78 

65 

n' 

81 

72 

6  8 

84 

84 

«  i 

80 

80 

80 

82 

83 

«9 

76 

85 

88 

78.9 

7 

* 

49 

8 

62 

62 

49 

58 

42 

50 

64 

6  7 

67 

62 

64 

65 

64 

63 

58.6 

60 

61 

73 

70 

70 

70 

66 

6  6 

74 

78 

74 

66 

6,9 

66 

67 

.... 

62 

62 

6  6 

63 

78 

72 

75 

82 

86 

63 

79 

76 

65 

70 

82 

70.3 

39 

42 

44 

37 

42 

46 

' 

43 

45 

55 

44 

41 

47 

47 

66 

57 

56 

60 

50 

50 

60 

61 

49.6 

79 

70 

74 

82 

B2 

85 

75 

7  3 

74 

76 

82 

63 

(  E 

78 

63 

82 

85 

77 

76 

83 

85 

84 

72 

78 

79 

80 

84 

84 

83 

86 

87 

79.6 

63 

54 

66 

7  0 

64 

62 

66 

65 

67 

6  5 

52 

64 

71 

72 

73 

64 

'  6 

7 1 

68 

t  6 

66 

67 

T  1 

73 

64 

66 

72 

73 

66.5 

56 

62 

69 

73 

72 

•  i 

58 

65 

74 

75 

71 

67 

68 

64 

61 

55 

57 

56 

65 

63 

72 

ro 

74 

80 

»1 

81 

61 

69 

61 

64 

80 

68.5 

45 

39 

45 

52 

46 

39 

34 

42 

43 

57 

40 

37 

48 

55 

44 

44 

45 

*7 

56 

c  7 

45 

48 

50 

60 

61 

6  1 

51 

48 

48.2 

60 

62 

71 

74 

72 

71 

59 

6  8 

74 

76 

76 

67 

69 

65 

82 

76 

56 

55 

65 

64 

73 

71 

74 

80 

82 

81 

80 

75 

66 

65 

82 

70.7 

40 

42 

7 

* 

53 

44 

43 

65 

° 

65 

63 

71 

74 

71 

73 

57 

65 

75 

74 

78 

66 

66 

66 

66 

66 

66 

62 

62 

65 

75 

75 

75 

80 

86 

82 

77 

72 

72 

75 

83 

71.1 

53 

6 

5 

*  - 

42 

45 

45 

34 

39 

56 

45 

42 

46 

46 

58 

57 

57 

5 

54 

54 

60 

54 

9 

49.3 

65 

73 

74 

79 

76 

71 

7  0 

74 

75 

78 

75 

65 

73 

88 

74 

69 

64 

66 

74 

80 

79 

78 

77 

76 

78 

86 

72 

84 

82 

75.1 

62 

" 

54 

59 

42 

58 

63 

59 

54 

58 

58 

6 

62 

59 

6 

57 

59 

61 

64 

66 

56.9 

69 

73 

77 

79 

81 

80 

7.' 

78 

61 

79 

87 

3  0 

74 

82 

86 

85 

77 

72 

83 

80 

85 

84 

78 

77 

77 

77 

39 

78 

82 

85 

79.3 

58 

68 

61 

63 

73 

47 

69 

67 

73 

73 

62 

66 

69 

65 

65 

60 

73 

71 

71 

72 

74 

72 

75 

72 

66.2 

79 

73 

72 

76 

79 

89 

82 

72 

80 

80 

77 

87 

69 

72 

80 

79 

85 

77 

73 

82 

81 

83 

81 

76 

77 

76 

80 

84 

77 

82 

82 

78.6 

72 

62 

5 

61 

6 

69 

49 

68 

71 

71 

73 

65 

65 

68 

66 

65 

61 

72 

71 

72 

72 

70 

73 

73 

66  .  7 

77 

68 

78 

80 

6  7 

72 

7.' 

78 

81 

6  1 

87 

69 

76 

82 

83 

85 

73 

72 

85 

83 

85 

78 

78 

79 

60 

82 

8  2 

78 

84 

85 

79.1 

65 

5 

59 

47 

6 

70 

72 

72 

63 

67 

67 

64 

66 

60 

64 

6  7 

67 

69 

66 

72 

72 

70 

6  3.4 

88 

66 

7  1 

75 

79 

CO 

67 

73 

71 

78 

6  6 

81 

81 

69 

78 

83 

83 

85 

73 

72 

86 

81 

84 

77 

79 

78 

79 

81 

83 

79 

85 

79.0 

59 

55 

7 1 

45 

■.  8 

64 

71 

71 

62 

64 

67 

64 

64 

56 

59 

66 

67 

69 

69 

69 

72 

67 

61.2 

77 

66 

73 

81 

86 

7  7 

72 

7C 

80 

80 

8  6 

82 

79 

60 

88 

87 

88 

87 

77 

82 

85 

82 

80 

80 

82 

84 

85 

8  9 

80 

86 

89 

81.3 

6  0 

60 

45 

46 

42 

37 

38 

59 

67 

65 

66 

59 

59 

62 

52 

55 

6* 

55 

52 

62 

65 

70 

64 

55.7 

61 

66 

71 

73 

71 

65 

64 

69 

75 

76 

7  0 

67 

6  9 

63 

75 

67 

60 

65 

60 

64 

70 

69 

73 

75 

77 

73 

78 

73 

60 

68 

77 

69.1 

40 

35 

41 

41 

4  1 

33 

45 

55 

47 

42 

44 

47 

53 

54 

51 

39 

40 

43 

61 

64 

60 

54 

46 

59 

46.3 

63 

64 

H 

70 

68 

64 

60 

66 

75 

77 

72 

66 

6  9 

66 

71 

61 

63 

70 

62 

65 

74 

70 

74 

79 

82 

79 

81 

80 

66 

69 

82 

70.0 

'•1 

38 

19 

52 

55 

50 

41 

34 

40 

46 

52 

44 

36 

42 

54 

42 

42 

42 

46 

55 

56 

52 

50 

52 

53 

56 

62 

48 

48 

56 

58 

48.1 

78 

70 

1  I 

71 

76 

82 

79 

71 

65 

78 

77 

82 

77 

64 

76 

85 

86 

76 

66 

66 

82 

79 

80 

79 

78 

77 

81 

85 

80 

75 

82 

76.5 

53 

43 

43 

47 

56 

67 

51 

49 

60 

49 

51 

58 

40 

42 

55 

65 

64 

49 

55 

61 

64 

63 

55 

58 

63 

63 

56 

63 

69 

67 

66 

56.0 

62 

6  ' 

72 

75 

81 

BO 

67 

68 

76 

78 

82 

80 

65 

75 

66 

74 

63 

57 

60 

69 

75 

76 

78 

78 

79 

81 

85 

82 

72 

79 

85 

74.3 

56 

42 

45 

58 

60 

45 

47 

6' 

50 

51 

58 

36 

41 

61 

61 

53 

50 

57 

59 

60 

60 

55 

62 

56 

60 

61 

61 

62 

66 

66 

54.6 

So*  Roler*nce  Notes  following  Station  Indos 
-  40  - 


DAILY  TEMPERATURES 


CONTINUED  MARCH  1959 


Station 

Day 

Ol  Month 

I 
1 

: 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

15 

6 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

2.; 

25 

26 

27 

28 

29 

10 

31 

MT  PLEASANT 

MAX 

62 

64 

74 

75 

73 

72 

62 

68 

76 

79 

77 

i . 

71 

67 

82 

77 

60 

61 

66 

66 

74 

72 

77 

8  0 

83 

82 

84 

63 

68 

69 

8  1 

,  8 

MIN 

49 

37 

41 

52 

56 

46 

42 

32 

38 

43 

51 

42 

36 

45 

52 

42 

42 

45 

47 

55 

54 

52 

45 

48 

50 

57 

6  0 

49 

48 

49 

56 

4  1 

.1 

MYAKKA  RIVER   ST  PARK 

MAX 

71 

65 

65 

69 

78 

84 

69 

68 

72 

76 

79 

82 

75 

62 

77 

81 

82 

74 

62 

65 

77 

74 

73 

80 

81 

81 

82 

81 

80 

73 

76 

74 

•  6 

MIN 

57 

48 

43 

48 

53 

61 

44 

48 

53 

48 

52 

57 

40 

42 

48 

59 

60 

54 

50 

59 

63 

62 

51 

57 

59 

57 

60 

63 

62 

68 

64 

54 

•  5 

NAPLES 

MAX 

79 

68 

71 

82 

84 

81 

73 

72 

75 

73 

84 

81 

67 

80 

64 

87 

85 

79 

70 

79 

79 

78 

82 

82 

83 

83 

82 

81 

84 

83 

85 

7  0 

,2 

M 1 N 

59 

58 

46 

56 

68 

67 

54 

53 

61 

51 

55 

62 

43 

48 

64 

68 

71 

55 

62 

62 

65 

63 

56 

6: 

61 

60 

62 

70 

67 

71 

69 

6  0 

.3 

NEW  SMYRNA  BEACH  4  N 

MAX 

63 

63 

71 

69 

77 

73 

63 

63 

t  e 

71 

77 

72 

71 

73 

77 

63 

65 

64 

65 

80 

80 

6  8 

73 

75 

75 

86 

78 

70 

80 

82 

7  1 

,  6 

MIN 

5* 

41 

35 

45 

57 

58 

46 

45 

56 

50 

46 

56 

<6 

37 

59 

58 

55 

57 

61 

60 

61 

61 

62 

61 

64 

54 

59 

61 

64 

66 

65 

64 

.1 

N1CEVILLE 

MAX 

65 

58 

65 

70 

70 

71 

60 

62 

65 

72 

70 

70 

57 

67 

70 

82 

53 

60 

60 

62 

61 

60 

71 

r2 

73 

73 

74 

76 

6  6 

.7 

MIN 

45 

36 

37 

35 

49 

42 

35 

31 

37 

38 

44 

41 

38 

41 

54 

49 

42 

44 

46 

47 

46 

47 

39 

44 

62 

53 

54 

49 

52 

47 

46 

4  1 

.9 

OCALA 

MAX 

64 

63 

72 

76 

80 

79 

66 

70 

75 

80 

84 

78 

68 

74 

72 

65 

60 

65 

62 

70 

B2 

80 

77 

79 

84 

84 

8  5 

76 

68 

76 

64 

74 

.1 

MIN 

55 

43 

39 

46 

57 

57 

47 

48 

49 

53 

49 

56 

38 

42 

60 

49 

43 

44 

52 

57 

55 

56 

53 

60 

49 

44 

60 

57 

59 

6  2 

64 

61 

.5 

OCALA   2  NE 

MAX 

67 

63 

72 

76 

80 

75 

66 

70 

76 

79 

85 

78 

68 

74 

67 

63 

60 

64 

61 

70 

81 

79 

75 

79 

83 

85 

84 

84 

67 

76 

63 

73 

.9 

MIN 

54 

42 

33 

44 

65 

56 

43 

35 

45 

50 

44 

53 

33 

35 

59 

50 

44 

45 

53 

56 

61 

54 

8  1 

50 

50 

59 

56 

58 

62 

64 

6  0 

.2 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

MAX 

75 

67 

63 

67 

78 

75 

75 

70 

66 

75 

76 

77 

76 

65 

71 

83 

79 

75 

6  ! 

66 

78 

70 

77 

79 

78 

78 

79 

86 

60 

74 

79 

7  4 

.3 

59 

48 

45 

56 

68 

70 

50 

50 

60 

52 

57 

70 

40 

43 

56 

6  8 

62 

58 

62 

65 

65 

68 

61 

66 

63 

64 

70 

70 

69 

72 

70 

6  0 

.5 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

MAX 

63 

61 

72 

75 

80 

73 

62 

69 

76 

78 

81 

72 

65 

75 

84 

72 

62 

64 

63 

67 

77 

79 

75 

77 

78 

81 

85 

73 

70 

80 

83 

7  7 

.3 

MIN 

52 

45 

41 

49 

59 

51 

47 

47 

55 

54 

52 

8  n 

40 

42 

59 

56 

49 

49 

57 

59 

57 

60 

58 

61 

66 

56 

61 

61 

63 

67 

65 

'4 

.1 

PALATKA 

MAX 

68 

63 

73 

71 

77 

76 

73 

67 

78 

79 

82 

76 

69 

72 

70 

64 

63 

64 

64 

6  8 

80 

80 

72 

78 

81 

81 

84 

69 

6S 

76 

79 

73 

,1 

MIN 

54 

43 

41 

51 

57 

56 

45 

40 

50 

51 

51 

56 

38 

44 

60 

52 

45 

47 

55 

59 

59 

60 

55 

8  6 

55 

65 

56 

56 

61 

63 

63 

6  2 

.7 

PANAMA   CITY  2 

MAX 

63 

64 

70 

75 

71 

65 

62 

66 

73 

75 

73 

71 

69 

69 

79 

78 

76 

58 

63 

65 

71 

72 

76 

79 

84 

83 

62 

76 

75 

73 

82 

7.' 

.2 

MIN 

43 

39 

39 

53 

57 

45 

42 

36 

40 

43 

52 

43 

35 

44 

53 

42 

42 

45 

48 

54 

55 

53 

46 

48 

47 

57 

68 

51 

52 

50 

56 

4  7 

.7 

PARR  I SH 

MAX 

68 

65 

62 

70 

84 

83 

74 

69 

70 

82 

84 

83 

70 

64 

80 

85 

80 

78 

70 

65 

78 

71 

75 

80 

82 

81 

83 

84 

85 

74 

78 

7  6 

.0 

MIN 

57 

51 

43 

44 

55 

61 

47 

46 

56 

54 

52 

54 

38 

40 

50 

64 

58 

60 

52 

57 

60 

61 

50 

58 

58 

56 

60 

61 

61 

64 

64 

64 

,7 

PENSACOLA   FAA  AIRPORT 

MAX 

59 

62 

66 

65 

70 

60 

63 

64 

74 

71 

70 

59 

65 

64 

77 

64 

60 

64 

58 

66 

69 

72 

71 

71 

71 

74 

80 

66 

61 

68 

72 

61: 

.6 

MIN 

42 

40 

46 

46 

54 

43 

42 

41 

49 

50 

58 

43 

42 

58 

52 

47 

45 

49 

61 

55 

58 

50 

44 

48 

53 

65 

60 

54 

54 

52 

61 

6  0 

.1 

PENSACOLA   WB  CITY 

MAX 

56 

61 

66 

64 

70 

59 

59 

62 

74 

68 

67 

57 

63 

64 

78 

53 

59 

63 

56 

64 

68 

70 

68 

69 

68 

72 

79 

66 

61 

67 

69 

66 

,2 

43 

40 

50 

48 

54 

43 

43 

43 

52 

52 

56 

44 

44 

57 

53 

46 

46 

49 

51 

55 

57 

53 

45 

50 

54 

66 

60 

64 

53 

51 

60 

50 

.6 

PERRY 

MAX 

67 

74 

68 

64 

62 

67 

64 

65 

62 

64 

70 

73 

73 

76 

8  0 

80 

78 

76 

72 

68 

73 

82 

70 

.8 

39 

42 

48 

31 

36 

57 

41 

42 

46 

48 

54 

54 

56 

58 

54 

54 

56 

63 

62 

52 

59 

62 

50 

.3 

PLANT  CITY 

MAX 

64 

64 

73 

78 

81 

79 

70 

71 

74 

79 

83 

81 

66 

75 

86 

81 

67 

56 

60' 

68 

77 

78 

78 

82 

82 

82 

85 

84 

68 

77 

86 

75 

.3 

MIN 

56 

44 

40 

47 

61 

60 

43 

46 

54 

52 

53 

56 

39 

40 

60 

62 

50 

46 

55 

55 

61 

61 

53 

59 

58 

55 

61 

60 

61 

64 

64 

64 

.1 

POMPANO  BEACH 

MAX 

82 

69 

73 

77 

79 

88 

80 

69 

79 

81 

80 

83 

69 

75 

83 

82 

82 

74 

70 

86 

63 

„6 

80 

79 

79 

80 

83 

85 

78 

64 

65 

79 

.4 

58 

46 

43 

57 

70 

73 

57 

55 

66 

57 

55 

61 

44 

51 

70 

66 

72 

62 

68 

68 

61 

65 

59 

64 

65 

65 

66 

67 

71 

7* 

69 

6  2 

1 

PUNTA  GORDA 

MAX 

67 

69 

71 

79 

83 

80 

77 

69 

82 

77 

82 

74 

70 

79 

82 

85 

74 

62 

64 

78 

70 

73 

82 

82 

82 

83 

81 

84 

75 

78 

85 

76 

,7 

58 

51 

47 

63 

52 

64 

52 

51 

50 

52 

56 

59 

47 

48 

63 

65 

59 

52 

59 

62 

64 

62 

56 

63 

60 

59 

68 

68 

65 

69 

69 

68 

,3 

QUINCY  EXP  STATION 

MAX 

61 

62 

71 

72 

71 

69 

62 

67 

73 

77 

74 

67 

68 

65 

75 

74 

59 

60 

64 

64 

73 

70 

74 

78 

78 

79 

83 

62 

66 

70 

8  0 

70 

6 

51 

38 

40 

52 

55 

47 

43 

33 

40 

43 

52 

43 

36 

42 

54 

43 

41 

46 

46 

55 

55 

53 

49 

49 

50 

55 

63 

50 

48 

51 

57 

47 

7 

ROYAL   PALM  RANGER  STA 

MAX 

74 

67 

73 

75 

80 

83 

78 

68 

78 

81 

79 

84 

68 

74 

83 

84 

89 

80 

70 

81 

81 

S3 

78 

79 

78 

79 

61 

85 

79 

84 

85 

76 

7 

MI 

60 

47 

43 

53 

70 

72 

58 

67 

66 

51 

53 

61 

40 

48 

62 

69 

69 

60 

63 

63 

63 

63 

56 

56 

61 

68 

58 

61 

71 

69 

65 

41 

9 

SAINT  AUGUST  I NE 

MAX 

67 

62 

72 

69 

70 

74 

64 

61 

72 

77 

76 

70 

68 

70 

67 

65 

60 

63 

65 

68 

77 

75 

67 

76 

76 

75 

84 

74 

66 

73 

74 

70 

.2 

MIN 

52 

43 

48 

52 

57 

57 

46 

36 

45 

47 

47 

5  i 

38 

38 

60 

52 

44 

47 

56 

58 

56 

59 

57 

53 

53 

53 

60 

53 

56 

60 

60 

61 

.5 

SAINT  LEO 

MAX 

68 

59 

72 

77 

82 

79 

62 

70 

74 

78 

83 

79 

67 

75 

85 

69 

59 

61 

60 

69 

79 

75 

78 

81 

82 

83 

84 

78 

69 

77 

84 

74 

.1 

MIN 

56 

48 

44 

49 

61 

57 

48 

46 

53 

55 

53 

52 

41 

42 

61 

54 

47 

47 

55 

57 

61 

62 

55 

56 

58 

57 

61 

61 

60 

66 

64 

6<. 

.4 

SAINT   MARKS   6  SE 

MAX 

65 

65 

69 

70 

65 

65 

66 

66 

70 

69 

68 

6  5 

65 

64 

68 

65 

64 

64 

64 

68 

70 

73 

76 

76 

74 

75 

75 

•  80 

67 

75 

78 

69 

,1 

50 

39 

45 

52 

57 

50 

43 

37 

42 

46 

55 

45 

37 

50 

56 

44 

42 

46 

47 

57 

56 

65 

51 

53 

56 

60 

64 

52 

50 

59 

61 

60 

•  2 

ST  PETERSBURG 

MAX 

66 

66 

68 

77 

81 

79 

65 

71 

70 

72 

81 

79 

64 

77 

81 

72 

61 

58 

60 

71 

74 

71 

77 

82 

82 

81 

no 

79 

70 

74 

82 

73 

3 

58 

54 

49 

55 

64 

59 

52 

50 

58 

58 

59 

57 

47 

50 

65 

65 

61 

50 

56 

58 

61 

65 

57 

62 

63 

63 

6  6 

64 

63 

64 

65 

38 

4 

SANBORN  TOWER 

MAX 

65 

67 

74 

72 

71 

69 

62 

69 

74 

74 

75 

68 

69 

65 

78 

75 

62 

61 

62 

►  8 

74 

72 

76 

77 

78 

76 

84 

80 

67 

73 

80 

71 

3 

51 

39 

37 

48 

52 

49 

42 

33 

37 

45 

55 

45 

32 

39 

55 

42 

42 

45 

45 

57 

52 

53 

46 

47 

49 

54 

64 

51 

51 

60 

60 

47 

6 

SANFORD   EXP  STATION 

MAX 

64 

61 

70 

76 

79 

78 

66 

68 

74 

76 

78 

78 

64 

75 

78 

70 

62 

66 

65 

67 

80 

78 

74 

77 

78 

81 

8  5 

81 

71 

79 

82 

73 

6 

MIN 

54 

43 

39 

45 

55 

59 

47 

48 

52 

52 

4d 

3  8 

38 

39 

57 

65 

50 

49 

58 

66 

6  7 

61 

58 

6  1 

54 

63 

6  0 

59 

62 

63 

64 

S3 

3 

SARASOTA 

MAX 

67 

66 

70 

79 

85 

79 

67 

73 

73 

75 

82 

76 

66 

78 

83 

80 

76 

61 

61 

78 

77 

73 

79 

S3 

84 

82 

60 

85 

80 

75 

82 

76 

0 

MIN 

58 

54 

45 

48 

62 

61 

46 

45 

57 

52 

53 

57 

39 

43 

64 

65 

53 

48 

56 

60 

6  0 

64 

52 

59 

58 

56 

63 

63 

68 

64 

53 

9 

SOUTH  MIAMI    3  W 

MAX 

79 

67 

74 

78 

81 

84 

79 

70 

78 

81 

79 

85 

70 

75 

82 

82 

86 

75 

70 

83 

81 

83 

79 

n 

79 

79 

8  J 

82 

78 

85 

8, 

71 

0 

MIN 

60 

46 

42 

55 

70 

72 

59 

55 

68 

55 

53 

69 

44 

51 

60 

69 

69 

62 

65 

64 

6/ 

63 

58 

68 

60 

60 

6  6 

63 

70 

72 

(  5 

60. 

6 

STARKE 

MAX 

69 

61 

72 

73 

75 

73 

64 

66 

75 

78 

81 

74 

62 

70 

65 

64 

64 

t? 

63 

70 

79 

76 

74 

79 

82 

83 

81 

72 

73 

79 

8.' 

72. 

3 

MIN 

54 

40 

38 

52 

54 

53 

47 

37 

45 

48 

47 

48 

36 

39 

55 

43 

42 

45 

45 

55 

6  5 

60 

49 

62 

53 

55 

59 

51 

51 

56 

61 

49 

2 

STE I NHATCHEE  2 

MAX 

62 

67 

68 

73 

76 

72 

71 

66 

66 

72 

79 

67 

62 

64 

67 

63 

63 

6  j 

60 

69 

7" 

71 

67 

81 

82 

81 

78 

77 

74 

75 

81 

70 

3 

MIN 

54 

52 

45 

50 

54 

58 

46 

38 

36 

49 

56 

!  0 

35 

38 

46 

45 

42 

45 

48 

56 

50 

58 

60 

6  4 

56 

57 

55 

53 

49 

51 

62 

49  < 

6 

STUART   RADIO  WSTV 

MAX 

70 

66 

71 

76 

28 

83 

75 

70 

78 

77 

78 

83 

63 

74 

82 

83 

78 

69 

65 

82 

7=) 

77 

80 

'8 

79 

78 

85 

83 

73 

63 

91 

77 

0 

MIN 

57 

46 

40 

51 

69 

69 

52 

63 

65 

52 

53 

59 

43 

50 

65 

63 

66 

57 

63 

63 

6  6 

65 

60 

fj 

65 

67 

6  7 

68 

69 

70 

67 

60 

2 

TALLAHASSEE  WB  AP 

MAX 

61 

62 

72 

71 

70 

64 

59 

66 

73 

74 

73 

67 

67 

63 

75 

69 

61 

61 

64 

65 

74 

67 

73 

'7 

79 

77 

B2 

68 

67 

72 

79 

69. 

1 

MIN 

42 

40 

38 

54 

57 

49 

40 

35 

40 

45 

52 

38 

32 

42 

58 

43 

43 

47 

47 

67 

6< 

54 

51 

53 

68 

61 

52 

60 

36 

59 

4  8 

4 

TAM1AM1    TRL   40  MI  BEND 

MAX 

64 

71 

78 

80 

83 

87 

83 

71 

61 

84 

84 

72 

78 

87 

87 

89 

p. 

69 

85 

86 

85 

82 

80 

86 

81 

87 

88 

60 

89 

91 

82. 

4 

MIN 

58 

48 

46 

56 

68 

1  71 

57 

54 

64 

53 

5  1 

43 

50 

63 

69 

68 

'8 

61 

66 

62 

56 

61 

62 

61 

61 

64 

68 

69 

61 

60. 

1 

TAMPA   WB  AIRPORT 

MAX 

66 

62 

66 

80 

82 

75 

65 

72 

74 

75 

81 

tc 

65 

76 

80 

71 

61 

60 

62 

71 

76 

73 

80 

84 

82 

81 

70 

74 

84 

73. 

6 

MIN 

54 

51 

47 

52 

64 

51 

46 

46 

37 

55 

55 

6  0 

45 

46 

64 

58 

50 

"0 

58 

62 

61 

56 

56 

60 

60 

61 

»  - 

61 

64 

66 

66 

56. 

1 

TARPON  SPRINGS 

MAX 

69 

78 

82 

68 

64 

70 

70 

71 

82 

69 

63 

76 

82 

72 

54 

61 

63 

,  a 

76 

71 

'6 

82 

83 

60 

80 

81 

70 

71. 

7 

MIN 

56 

52 

42 

46 

49 

58 

52 

44 

45 

52 

54 

55 

41 

40 

46 

63 

51 

46 

47 

64 

68 

62 

53 

54 

69 

67 

62 

38 

60 

1  I 

52. 

8 

TAVERN  1 ER 

MAX 

78 

70 

75 

77 

80 

82 

79 

75 

Ih 

77 

80 

84 

76 

76 

82 

81 

83 

re 

76 

83 

83 

83 

78 

80 

79 

80 

62 

63 

81 

84 

8  6 

79. 

3 

MIN 

64 

58 

54 

66 

69 

75 

63 

63 

t  ■ 

65 

65 

6  6 

51 

64 

72 

73 

74 

5< 

68 

71 

69 

66 

64 

i' 

67 

71 

67 

7* 

73 

73 

67. 

1 

TITUSVILLE  2  W 

MAX 

65 

64 

73 

73 
44 

79 

74 

62 

67 

76 

76 

82 

82 

66 

75 

86 

72 

66 

88 

67 

71 

5.' 

81 

76 

76 

80 

81 

86 

80 

73 

84 

b: 

75. 

2 

MIN 

55 

44 

36 

58 

59 

44 

46 

56 

51 

47 

52 

34 

37 

57 

58 

52 

52 

59 

68 

56 

61 

57 

62 

64 

64 

•  7 

62 

60 

66 

tt 

53. 

4 

USHER  TOWER 

MAX 

65 

68 

70 

60 

76 

76 

74 

72 

r« 

76 

ei 

7  g 

65 

75 

67 

71 

62 

66 

68 

70 

75 

80 

77 

■" 

82 

80 

77 

72 

78 

75 

73. 

2 

MIN 

42 

50 

54 

45 

36 

42 

46 

50 

48 

38 

45 

50 

43 

44 

4C 

49 

57 

66 

6' 

55 

57 

59 

54 

54 

39 

48. 

9 

VENICE 

MAX 

66 

65 

69 

79 

83 

77 

70 

72 

71 

73 

81 

74 

67 

78 

80 

80 

75 

6  1 

62 

78 

7! 

72 

76 

81 

83 

81 

BO 

83 

78 

75 

81 

73. 

0 

MIN 

58 

55 

45 

50 

65 

62 

46 

50 

59 

50 

53 

58 

39 

44 

63 

65 

55 

50 

56 

61 

61 

64 

53 

'  1 

60 

57 

62 

66 

63 

'  9 

64 

37. 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


CONTINUED  MARCH  1959 


Station 

Day 

Ol  Month 

■ 

i 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

B 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

 . — | 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

:? 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

VERO  tJLACH  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

67 
57 

64 
47 

40 

50 

70 

57 

49 

^  i 

58 

53 

54 

49 

41 

43 

61 

81 
64 

71 
63 

67 
58 

68 
62 

80 
64 

79 
64 

77 
62 

78 
61 

77 
67 

77 
58 

76 
59 

83 
64 

74 
69 

72 
68 

83 

70 

82 
67 

74.9 
58.1 

WAUCHULA   2  N 

MAX 
MIN 

57 

42 

39 

4( 

6  0 

61 

*. 

48 

56 

49 

56 

35 

41 

60 

78 
64 

74 
54 

50 

55 

59 

61 

59 

80 
54 

81 

62 

57 

54 

61 

81 

64 

64 

67 

86 
67 

76.0 
54.7 

WEST   PALM  BEACH 

MAX 
MIN 

63 
59 

51 

49 

6C 

69 

72 

55 

56 

67 

58 

56 

46 

54 

71 

81 
68 

B1 
68 

61 

64 

65 

63 

66 

61 

71 

69 

69 

70 

69 

71 

71 

71 

63.1 

WEST   PALM  BEACH  WB  AP 

MAX 
MIN 

58 

49 

46 

58 

70 

66 

55 

56 

63 

5  7 

53 

67 
46 

52 

83 
69 

82 
68 

79 
68 

60 

65 

68 

62 

63 

60 

69 

66 

69 

65 

68 

72 

72 

71 

62.0 

WEWAHI T  CHKA 

MAX 
MIN 

50 
49 

64 
.,  Q 

74 

40 

74 

T.J 

60 

71 
4  7 

61 

68 
)  6 

72 
4  0 

77 
46 

75 
56 

68 

67 
33 

65 

78 
53 

66 
43 

60 
42 

60 

61 

68 

75 
54 

72 
53 

77 
47 

79 
50 

80 
54 

80 
57 

74 
66 

76 
53 

73 
54 

75 
56 

80 
59 

71.0 
49.4 

WINTER  HAVEN 

MAX 
MIN 

61 
59 

63 
42 

72 
40 

76 
41 

81 
62 

78 

60 

68 

45 

1  i 

..8 

77 
58 

76 

52 

82 
51 

79 
57 

68 

37 

75 
41 

84 

59 

74 
56 

73 
54 

63 
50 

60 
57 

69 

57 

75 
61 

77 
57 

79 
54 

79 
63 

80 
57 

81 

55 

84 
61 

79 
59 

75 
62 

78 
64 

85 
64 

75.0 
54.3 

WOODRUFF  DAM 

MAX 
MIN 

63 
51 

62 
4 

62 
45 

71 
49 

75 
54 

70 
46 

60 
46 

58 

37 

64 

38 

74 
40 

76 
45 

73 
45 

55 
37 

69 
37 

72 
50 

78 
50 

51 
42 

57 
46 

59 
47 

65 

50 

62 
54 

64 
5* 

68 
47 

70 
50 

78 
51 

81 
54 

81 
62 

82 
54 

69 
49 

62 
48 

64 
49 

67.6 
47.3 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 
or 

BAY  LAKE 

EVAP 

.04 

.14 

,  16 

.12 

.19 

.12 

.18 

.24 

.05 

.20 

.16 

.20 

.13 

.21 

.09 

.08 

.04 

.15 

.16 

.17 

.16 

.19 

.17 

.13 

.19 

.18 

.04 

B4.07 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

EVAP 

.11 

.17 

.19 

.12 

.16 

.15 

.26 

.15 

.02 

.15 

.18 

.18 

.18 

.17 

.16 

.16 

.20 

.14 

.00 

.18 

.13 

.17 

.14 

.16 

.22 

.19 

.20 

.18 

.06 

.12 

B4.75 

CLEWISTON  US  ENGRS  (a) 

EVAP 

.13 

.10 

.10 

.13 

.08 

.18 

.25 

.08 

.12 

.05 

.15 

.28 

.12 

.13 

.05 

.20 

.37 

.02 

.00 

.08 

.08 

.13 

.10 

.15 

.15 

.20 

.18 

.13 

.09 

.08 

B4.04 

MAX 

78 

69 

67 

68 

77 

80 

79 

71 

63 

77 

79 

81 

73 

69 

76 

81 

86 

81 

63 

66 

77 

78 

80 

80 

82 

82 

81 

83 

84 

76 

80 

76.3 

MIN 

65 

58 

55 

56 

59 

65 

67 

59 

60 

62 

61 

63 

54 

56 

51 

65 

68 

63 

63 

62 

65 

61 

65 

65 

67 

67 

68 

68 

63 

71 

70 

62.6 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

EVAP 

.20 

.03 

.15 

.12 

.14 

.14 

.19 

.07 

.00 

.12 

.15 

.16 

.22 

.15 

.  1 1 

.22 

.22 

.12 

.12 

.20 

.15 

.25 

.15 

.21 

.20 

.22 

.19 

.14 

.09 

.16 

B4.74 

WIND 

46 

54 

33 

26 

100 

100 

75 

72 

24 

28 

14 

60 

112 

I,', 

67 

72 

53 

70 

148 

66 

63 

84 

22 

14 

74 

45 

38 

41 

74 

60 

60 

1840 

GAINESVILLE  3  WSW 

EVAP 

.07 

.  22 

.  14 

.17 

.09 

.24 

.19 

.10 

.15 

.19 

.24 

.28 

.17 

.16 

.04 

.02 

.04 

.04 

.15 

.16 

.26 

.17 

.22 

.26 

.17 

.21 

.09 

.03 

.15 

B4.72 

WIND 

60 

1  30 

45 

65 

90 

128 

56 

25 

30 

40 

50 

140 

60 

35 

35 

55 

70 

75 

90 

80 

35 

60 

65 

65 

35 

50 

70 

75 

80 

35 

20 

1950 

MAX 

68 

67 

72 

80 

79 

74 

72 

70 

7K 

81 

81 

77 

73 

72 

67 

62 

66 

65 

64 

70 

85 

84 

85 

85 

90 

88 

86 

79 

73 

73 

88 

75.9 

MIN 

54 

38 

39 

52 

56 

68 

*a 

44 

4H 

50 

51 

62 

32 

42 

59 

53 

45 

47 

50 

56 

59 

60 

52 

53 

56 

55 

60 

54 

54 

59 

64 

52.5 

HIALEAH 

EVAP 

.24 

.08 

.12 

.18 

.15 

18 

.19 

.14 

.20 

.19 

.26 

.18 

.15 

.16 

.32 

.  10 

.06 

.17 

.13 

.31 

.20 

.24 

.18 

.21 

.27 

.16 

.13 

.28 

B5.74 

WIND 

69 

47 

47 

32 

121 

109 

67 

53 

4  6 

36 

22 

83 

1118 

51 

62 

96 

69 

63 

156 

72 

67 

55 

70 

31 

75 

69 

68 

52 

82 

109 

70 

2157 

LOXAHATCHEE 

EVAP 

.17 

.18 

.10 

.15 

.15 

.15 

.  10 

.12 

.11 

.17 

.18 

.17 

.16 

.15 

.15 

.18 

.13 

.11 

.17 

.16 

.15 

.08 

.28 

.17 

.13 

.14 

.09 

.12 

B4.26 

MILES  CITY  TOWER 

EVAP 

.12 

.22 

.28 

.28 

.15 

.02 

.31 

.16 

.07 

.20 

.17 

.23 

.17 

.18 

.10 

.14 

.11 

.11 

.08 

.04 

.15 

.34 

.14 

.15 

.18 

.27 

.15 

.10 

.01 

.07 

.28 

4.98 

WIND 

14 

44 

8 

11 

69 

28 

33 

53 

8 

6 

11 

38 

26 

6 

17 

30 

17 

20 

18 

86 

21 

33 

7 

20 

18 

8 

9 

5 

17 

7 

16 

704 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

EVAP 

.25 

10 

.13 

.12 

.22 

.16 

.20 

.25 

.05 

.14 

.17 

.19 

.15 

.19 

.13 

.21 

.18 

.29 

.02 

.11 

.14 

.13 

.19 

.25 

.25 

.22 

.19 

.25 

.07 

.09 

B5.21 

WIND 

50 

23 

27 

30 

91 

125 

44 

120 

65 

28 

19 

83 

76 

48 

35 

96 

60 

172 

116 

113 

47 

52 

30 

36 

24 

108 

32 

70 

102 

68 

44 

2034 

OKEECHOBEE  HRN  GATE  6 

EVAP 

.13 

.17 

.24 

.13 

.15 

.17 

2H 

.13 

.04 

.21 

.15 

.22 

.20 

.23 

.16 

.20 

.22 

.12 

.08 

.05 

.07 

.13 

.20 

.18 

.24 

.26 

.29 

.25 

.28 

.07 

.12 

5.37 

TAMIAMI  TRL  40  HI  BEND 

EVAP 

.07 

.IK 

.15 

.14 

.IB 

.21 

.00 

.09 

.15 

.33 

.18 

.16 

.14 

.17 

.14 

.13 

.05 

.36 

.08 

.39 

.10 

.12 

.23 

.22 

.19 

.12 

.12 

.17 

.21 

B4.93 

VERO  BEACH  FAA  AIRPORT 

EVAP 

.30 

.17 

.19 

.16 

.OH 

.33 

.23 

.06 

.13 

.18 

.14 

.17 

.11) 

.13 

.09 

.15 

.26 

.20 

.31 

.22 

.22 

.34 

.23 

.16 

.23 

B5.93 

WOODRUFF  DAM 

EVAP 

.05 

.13 

.13 

.17 

.16 

.22 

.10 

.11 

.12 

.16 

.10 

.09 

14 

.42 

.19 

.17 

.06 

.00 

.00 

.11 

.19 

.12 

.22 

.22 

.23 

* 

.22 

B4.09 

WIND 

23 

177 

58 

78 

141 

111 

156 

36 

28 

28 

19 

129 

191 

42 

90 

102 

93 

nil 

117 

112 

13 

51 

47 

18 

14 

59 

92 

135 

135 

100 

50 

2546 

(a)     Evaporation  measured  in  pan  36  x  36  Inches. 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES  Florida 

MARCH  19S9 


■ 

Station 
And 
Depth 

Day  of  month 

• 

? 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

1  ' 
29    30  31 

Ave: 

FT.  LAUDERDALE  EXP  STA 

MEASURED  UNDER  SOD 

6  INCHES  (1) 

MAX 
MIN 

70 
69 

69 
68 

67 
66 

66 
66 

66 
65 

68 
67 

69 
68 

68 
68 

67 
67 

68 
67 

67 
67 

67 
67 

68 
66 

66 
66 

66 
66 

67 
66 

68 
67 

69 
69 

67 
67 

68 
68 

68 
67 

68 
68 

68 
68 

69 
68 

68 
68 

68 
68 

69 
68 

69 
68 

70 
69 

69 
69 

70 
hi) 

68 
67 

0 
4 

6  INCHES  (2) 

MAX 
MIN 

70 
68 

69 
68 

67 
65 

66 
65 

66 
65 

68 
66 

69 
67 

68 
66 

67 
66 

68 
67 

69 
66 

68 
67 

68 

65 

66 
65 

66 
65 

68 
66 

69 
67 

69 
68 

68 
66 

68 
66 

68 
66 

68 
67 

69 
88 

69 
68 

69 
68 

68 
68 

69 
88 

69 
68 

70 
69 

70 
69 

70 
h\l 

68 
66 

3 
6 

6  INCHES  (3) 

MAX 
MIN 

70 
68 

69 
66 

67 
63 

66 
64 

66 
64 

68 
66 

69 
67 

68 
6  6 

67 
66 

68 
66 

68 

65 

68 
67 

68 
64 

66 
64 

66 
64 

68 
66 

69 
67 

69 
68 

68 
66 

68 
66 

68 
65 

68 
67 

69 
68 

69 
66 

69 
67 

68 
67 

69 
67 

69 
68 

70 
69 

70 
69 

71 
89 

68 

66 

3 
3 

•  GAINESVILLE  3  WSW 

1  INCH 

MIN 

74 

62 

70 
58 

74 

52 

80 
60 

70 
64 

77 
66 

66 
59 

7  5 
52 

79 
58 

82 
60 

80 
51 

77 
68 

77 
53 

72 
55 

66 
64 

65 
62 

72 
58 

70 
62 

64 

67 

74 
62 

84 

64 

84 

65 

82 

63 

86 
64 

90 
64 

90 
65 

84 

68 

86 
64 

67 

65 

69 

61 

B 

a 

MEASURED  UNDER  SOD 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

67 
60 

63 
62 

64 

52 

70 
58 

65 
62 

70 
64 

64 
58 

65 
53 

68 

57 

71 

59 

71 
60 

70 
66 

68 
54 

65 
55 

62 
61 

63 
61 

66 

55 

62 

55 

59 
56 

65 
59 

73 
61 

75 
64 

72 
62 

75 
63 

78 
64 

78 

65 

74 

67 

74 

65 

67 
66 

70 
64 

78 
67 

68 

60 

3 

5 

8  INCHES 

MAX 
MIN 

65 
60 

61 
64 

64 

55 

67 
59 

64 
62 

68 
64 

64 

60 

82 
56 

65 
58 

67 
60 

68 

62 

67 
66 

65 
57 

64 
58 

62 
61 

63 
59 

63 
56 

60 
56 

59 
57 

63 
59 

69 
61 

71 
64 

70 
64 

70 
64 

73 
65 

75 
66 

72 
68 

71 
66 

67 

65 

68 

65 

74 

67 

66 
61 

5 
4 

Ft.   Lauderdale  Exp  Sta  - 

Soil 

Type: 

Davie  fine  sand. 

Ground 

Cov 

er : 

St  . 

August i 

ne  a 

nd  g 

row! 

ng  i 

n  concrete  t 

anks 

4  1 

/2  x 

9  feet 

Sf  t 

flush 

to  the  surrounding  soil  level.     Instrumentation:     Foxboro  Temperature  Recorder. 

(1)  Water  table  controlled  at  12  inches  below  soil  surface. 

(2)  Water  table  controlled  at  24  inches  below  soil  surface. 

(3)  Water  table  controlled  at  36  inches  below  soil  surface. 

Gainesville  3  WSW  -  Soil  Type:     Arredonda  fine  sand.     Ground  Cover:     Bahiagrass  sod.     Instrumentation:     3  point  Foxboro  Thermograph. 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind  direction 

Wind  speed 
m.  p-  h. 

Relative    humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

1  •  s 
•  i  § 

!&! 

Ut 

Prevailing 

Percent  ot 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
ol 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

1:00  a 
EST 

7:00  a 
EST 

1:00  p 
EST 

7:00  p 
EST 

Trace 

60-10' 

.10-49 

66-09 

100-1.99 

2.00 
and  over 

Total 

APALACHICOLA  WB  CITY 

9.6 

52 

SE 

29 

1 

4 

4 

1 

0 

3 

13 

66 

6.5 

DAYTONA  BEACH  WB  AIRPORT 

NNE 

9 

12.1 

33++ 

SSE 

5 

85 

90 

64 

73 

8 

2 

3 

3 

3 

0 

19 

7.3 

FT.   MYERS  WB  AIRPORT 

10.7 

32++ 

WNW 

12+ 

3 

6 

1 

4 

2 

0 

16 

6.9 

JACKSONVILLE  WB  AIRPORT 

NE 

11 

11.3 

36 

NE 

18 

64 

85 

56 

68 

7 

3 

2 

4 

2 

1 

19 

49 

7.3 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

11.6 

35 

NW 

2+ 

81 

72 

78 

1 

4 

4 

2 

0 

0 

11 

64 

5.6 

LAKELAND  WB  CITY 

8.8 

0 

5 

3 

3 

3 

2 

16 

51 

6.7 

MIAMI  WB  AIRPORT 

ESE 

13 

8.9 

28++ 

WSW 

12 

80 

83 

64 

75 

5 

6 

4 

1 

2 

0 

18 

480 

7.0 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

NNE 

11 

9.8 

25++ 

N 

15+ 

85 

90 

60 

69 

3 

2 

4 

5 

3 

0 

17 

6.9 

PENSACOLA  WB  CITY 

12.2 

33 

SE 

28 

0 

5 

4 

2 

2 

0 

13 

50 

TALLAHASSEE  WB  AIRPORT 

S 

10 

7.5 

84 

85 

54 

61 

4 

4 

5 

0 

1 

2 

16 

7.4 

TAMPA  WB  AIRPORT 

NNE 

12 

10.3 

27++ 

E 

20+ 

87 

88 

63 

72 

5 

5 

1 

3 

2 

3 

19 

56 

7.1 

WEST  PALM  BEACH  WB  AIRPORT 

E 

11 

12.3 

40++ 

WNW 

12 

81 

83 

63 

72 

5 

4 

8 

2 

1 

0 

20 

7.4 

0  CITY  OFFICE  DATA 

See  reference  note*  following  Station  Index. 
-  43  - 


TOTAL  PRECIPITATION 


FLORIDA 
MARCH  1959 


AVERAGE  TEMPERATURE 


FLORIDA 
MARCH  1959 


STATION  INDEX 


FLO* 10* 
MARCH  1959 


STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

DRAINAGE  I 

LATITUDE  [ 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

UDotn v  en 

CTATTON 
Dim  iwii 

j     INDEX  NO.  j 

! 

milNTY  ■ 

! 

LATITUDE 

1 

U 

0 

§ 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

v/dolii  v  r.n 

ft 

p 

P 

| 
o. 

i 

s 

special  j 

ft 

i 

PRECIP 

Bj 

I 

5! 

Ejl 

£5 

ALEXANDER  SPGS  ASSO 

MONROE 

81  00 

PHILIP  SPIEGEL 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

JACKSON 

FEO.  AVIATION  AGENCY 

ARCADIA 

OE  SOTO 
HIGHLANDS 

RADIO  STATION  WAPG 

MAB | ANNA    I  NO  SCHOOL 

JACKSON 

85  17 

FLA.    IND.S.FOR  80 YS 

Avon  pa*k 

4P 

6P 

J.    WILEY  COTHRAN 

MAR [NELAND 

Flagler 

81  13 

c 

MARINE  STUDIO  INC 

)39C 

7 

27  SO 

•1 

31 

150 

SP 

HARRY  M.  TOLSON 

19  » 

LA  FAYETTE 

3     30  06 

83  14 

- 

6P 

ROBERT  La  ANN I N 

CITY  OF  BARTOW 

MELBOURNE 

BREVARD 

60  37 

CITY  OF  MELBOURNE 

0520 

H  1  LLSBOPOU&H 

U.   S.  GEO.  SURVEY 

MIAMI    BAY  FRONT 

DADE 

80  11 

CITY  OF  MIAMI 

HERNANDO 

W.  D.  GOOD 

* 

MIAMI  BEACH 

80  06 

life  guard  patrol 

BELLE  GLAOE  EXP  STA 

PAL"  BEACH 

Sj 

8A 

everglades  exp  sta 

MIAMI    WB  AIRPORT 

MIO 

C  J 

u>5.  kEather  bureau 

lilt 

7 

26  42 

ao 

6] 

31 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MIAMI    12  SSW 

5678 

DADE 

2     25  39 

80  17 

10 

■A 

M 

U.S. plant  INTRODCTN  sta 

FLOOD  CONTROL  0 1  ST 

5719 

COLLIER 

81  21 

FLA.  FOREST  SERVICE 

MRS.  S.   YOUNGS LOOD 

MILTON  EXP  STATION 

SANTA  ROSA 

87  09 

AGR.  EXP.  STATION 

BlOunTSTOwn  2  SE 

CALHOUN 

JOHN  PURIFOY 

MONTICELLO  2  S 

JEFFERSON 

83  32 

BOCA  BATON 

PALM  BEACH 

GUS  P.  HAGER 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

8A 

SA 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

0940 

j 

27  29 

B2 

'  ) 

10 

sp 

5P 

gulf  coast  exp  sta 

MOUNTAIN  LAKE 

5973 

POLK 

7     27  56 

81  36 

160 

5P 

SP 

MOUNTAIN   LAKE  CORP 

MISS  ELMA  shuler 

mt  pleasant 

GADSDEN 

30  40 

84  42 

301 

SP 

MISS  RACHEL  HUBBARD 

MYAKK.A  RIVER  ST  PARK 

SARASOTA 

62  19 

STATE  PARK  SERVICE 

RUSHNELL    2  C 

SUMTER 

MRS •  A.  H.  NELSON 

NAPLES 

COLLIER 

81  47 

CITY  OF  NAPLES 

CANAL  POINT  GATE  5 

PALM  BEACH 

CORPS  OF  ENGINEERS 

NEW   SMYRNA   BEACH  *  N 

80  57 

6P 

A.    B.    NOR  OMAN 

1276 

PALM  BEACH 

7 

26  32 

BO 

18 

25 

"i  i 

8A 

SUGAR   PLANT    FLO  STA 

6240 

OKALOOSA 

5     30  31 

86  30 

60 

8A 

•A 

c 

JACKSON  GO. FOR. STA. 

NAT 10NAL    PARK  SVC 

OSCEOLA 

8     27  5 

81  00 

MRS. ANNIE  M.STEVENS 

ALLEN  T.  WEEKS 

NORTH  NEW  RVR  CANAL  1 

PALM  BEACH 

60  45 

U.  S.  GEO*  SURVEY 

CABBABELLE 

FRANKL IN 

MRS.  HAZEL  F.  COOK 

NORTH  NEW  RVR  CANAL  2 

PALM  BEACH 

80  32 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

WASHINGTON 

7A 

LONNIE  h,  whITTAKER 

SP 

CITY  OF  OCA LA 

cSa»,keE 

1*32 

5 

29  08 

a:. 

02 

19 

6P 

6P 

C.  C.  WHIDDON 

OCA LA  2  NE 

6419 

MAR  ION 

5     29  13 

62  07 

66 

BP 

BP 

AIRWAY  OBSERVER 

WASHINGTON 

A.  W.  0  STEEN 

OKEECHOBEE  9  W 

80 

OKEECHOBEE 

7 

80  59 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

fUNELLAS 

CITY  OF  CLEARWATER 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

OKEECHOBEE 

80  46 

8A 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ClEBMONT  6  S 

ED  OL 1 VEN6AUM 

ORANGE  CITY 

VOLUSIA 

81  18 

JOHN  MARCHEwKA 

CLEWISTON 

HENDRY 

ep 

GERVIN  N.  PITZEN 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

MID 

C  J 

U.S.  weather  bureau 

CLEWISTON  u  s  eng 

;  b!  - 

7 

26  45 

BO 

55 

20 

E  '■ 

BA 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ORTONA  LOCK  2 

U  S  7 

GLADES 

7     26  47 

61  16 

21 

C 

CORPS  OF  engineers 

U.   S.  GEO.  SURVEY 

Putnam 

8 

81  38 

CITY  OF    PAL AT K A 

WILLIAM   R.  RAOTKE 

PANACEA 

84  24 

CHARLES  C.  HlLES 

CRESTvlEW  BA010  WJSB 

OKALOOSA 

RA0IO  STATION  wJSB 

PANAMA   CITY  2 

BAY 

65  40 

FLA.  FOREST  SERVICE 

CROSS  CITY 

DIXIE 

COUNTY  AGENTS  OFFICE 

PARR  1 SH 

8A 

c 

OTIE  B.  GODFREY 

2011 

5 

29  38 

83 

08 

42 

MID 

MID 

FED.  AVIATION  AGENCY 

8988 

DADE 

2     25  56 

80  27 

7 

c 

U.  S.  GEO*  SURVEY 

DAN  I A   U  hNW 

BROWARD 

FLA.  POWER  *  LIGHT 

ESCAMBIA 

5 

87  12 

FED.   AVIATION  AGENCY 

V  OAyTONA  beach 

NEWS-JOuRNAL  CORP  § 

PENSACOLA  wB  CITY 

ESCAMB I A 

87  13 

U.S. WEATHER  BUREAU 

OATTONA  BEACm  wB  AP 

i  1LUSIA 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

PERRINE 

OADE 

80  21 

BELLE  AIRE.  INC. 

oee»  pabr 

OSCEOLA 

5P 

SP 

GEORGE  H.  JtEMPFEB 

6P 

FlA.  forest  service 

Ot  FUNIAK  SPPINGS- 

2  2  20 

3 

30  43 

86 

0  1 

255 

SP 

5f 

H.  C.  STORRS 

PLANT  CITY 

7  2  ]  5 

HILLSBOROUGH 

5    28  01 

82  08 

121 

SP 

SP 

D.  A.  STORMS 

RADIO  STATION  WJBS 

POMPANO  BEACH 

BROWARD 

BO  09 

ST.  FARMERS  MARKET 

OE  SOTO  C  t  T  y  it  SW 

HIGHLANDS 

CMESLEY  A.  SKIPPER 

PORT  MAYACA  S  L  CANAL 

MARTIN 

60  37 

CORPS  OF  ENGINEERS 

DEVILS  GARDEN  TOWER 

hENORy 

FLA.  FOREST  SERVICE 

PUNT A  GOPDA 

CHARLOTTE 

82  03 

E  •    J.   MC  CANN 

OOMLING  PARK 

SUWANNEE 

AOVENT    CHRISTIAN  HOME 

GADSDEN 

5P 

qbt  TORTuGAS 

2*16 

MONROE 

5 

24  38 

82 

52 

3 

6P 

6P 

JOHN  R.  OEWEESt 

RAIFORO  STATE  PRISON 

7440 

UNION 

0     30  04 

82  11 

12C 

C 

FLA.   STATE  PRISON 

MANHATTAN  MERC.  CORP 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

OADE 

60  35 

NATIONAL   PARK  SVC 

G 

29  44 

BRUCE  GRAY 

SAINT  AUGUSTINE 

ST  JOHNS 

61  19 

CITY  OF  ST. AUGUSTINE 

FELOA    2  N 

hENDRy 

26  33 

M.  GREGORY  ATCMLEY 

SAINT  LEO 

PASCO 

82  13 

BRO.  AUSTIN  VELTEN 

FELL  S MERE 

INOIAN  RIVER 

2 

*P 

*P 

SUGAR  PROD.  ASSN. 

ST  LUCIE  NEW  LOCK  1 

80  16 

c 

corps  of  engineers 

290* 

2 

30  *0 

fii 

28 

30 

5P 

5P 

LEWIS  K.  NOLAN 

7867 

WAKULLA 

5     30  05 

17 

4P 

AP 

FISH  *  WILDLIFE  SVC 

OKEECHOBEE 

7 

27  35 

r.  a.  cox 

ST  PETERSBURG 

CITY  OF  ST. PETE 

FORT  GREEN  12  MSW 

5 

27  3* 

OWEN  J.  KEEN 

SANBORN  TOwER 

U.S.  FOREST  SERVICE 

FORT  LAUDERDALE 

BROWARD 

2 

26  06 

Fa    P.    MEOFORD.  JR. 

SANFORD  EXP   STAT  ION 

SEMINOLE 

61  15 

CENTRAL  FLA  EXP  STA 

FT    LAUOEBDALE   BAM  1 A  MAS 

2 

26  07 

SP 

5P 

BAH  1  A— MAR    YACHT  HRBR 

SARASOTA 

SARASOTA 

82  32 

5P 

CITY  OF  SARASOTA 

FT   LAuD£"DAlE  EXP  STA 

317] 

BROWARD 

2 

26  06 

BO 

14 

7 

B  A 

8A 

8  A 

G 

U  OF  F  PLANT  LAB 

8396 

2     25  45 

12 

5P 

5P 

DONALD  Ha  MORGAN 

FOB T  mtE°s  wB  AP 

5 

26  35 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

527 

BRADFORD 

8 

CITY  OF  STARKE 

2 

27  25 

CITY  OF  FT.  PIERCE 

allen  a.  Russell 

FOUNTAIN  3  -S 

BAY 

5 

30  26 

FLA.  FOREST  SERVICE 

STUART  RADIO  wSTU 

MARTIN 

80  15 

RADIO  STATION  WSTU 

GAINESVILLE    3  WSw 

8 

29  38 

4P 

4F 

AGRONOMY  DEPT  U  OF  F 

TALLAHASSEE  WB  AP 

LEON 

MI  [ 

J 

U.S.  weather  Bureau 

GLEN  ST  MJBy  NURSERIES 

3*70 

BAKER 

9 

30  15 

62 

:  - 

140 

4P 

4P 

G.ST.  M.  NURSERIES 

T AMI  AM  1  CANAL 

8775 

2     25  46 

80  27 

13 

c 

U.S.  GEO.  SURVEY 

G°ACEV I  LLC 

JACK  SON 

3 

30  59 

85 

160 

CHARLES  C.LIDOON.JR 

17fl" 

DADE 

* 

60  50 

12 

SP 

NATIONAL  PARK  SVC 

G»ady 

LAFAYETTE 

1C 

29  58 

ST.  REGIS  PAPER  CO. 

TAMPA    WB  AIRPORT 

HILLSBOROUGH 

62  32 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

GRAPE  HAMMOCK 

POLK 

27  *a 

6P 

MRS    MABTMA    J.  CHANDLEY 

TARPON  SPRINGS 

PINELLAS 

62  45 

HA 

CITY  OF   TARPON  SPGS 

ORANGE 

28  23 

8A 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

TAvERNI Efl 

MONROE 

6P 

capt.  Eugene  lowe 

MIALEAH** 

2 

17 

8 

8A 

6A 

8A 

c 

MIAMI    WATER  PLANT 

TITUSVILLE  2  W 

B94S 

BREVARD 

2     28  37 

60  50 

4t 

6P 

6P 

FRANK  B.  ROOF 

mIGm  SPRINGS 

ALACHUA 

29  50 

GEO.   T.  ALEXANDER 

USHER  TOWER 

LEVY 

62  49 

FlA.  FOREST  SERVICE 

HILLSBOROUGH  RvR  ST  PK 

HILLSBOBOUGH 

5,    28  09 

50 

STATE  PARK 

VENICE 

SARASOTA 

62  27 

E.  RAYMOND  WATSON 

MOMF'.TEAO  ExP  MA 

DAOE 

2 

25  30 

SUBTROPICAL  EXP  STA 

VENUS  3  SE 

GLAOES 

61  21 

VAN  T.  OxER 

MYPOLUXO 

PALM  BEACM 

2     2b  33 

12 

6P 

6P 

JAMES  H.  GARNET  T 

WASHINGTON 

c 

AROL  HUDSON 

INCUS 

4273 

LEVY 

82 

41 

12 

c 

FLA,  POWER  COMPANY 

VERO  BEACH  FAA  AP 

9214 

INDIAN  RIVER 

2     27  39 

80  25 

24 

Ml£ 

MID 

MID 

c 

FED.  AVIATION  AGENCY 

1NVERNE  55 

C,7»US  5 

28  50 

CITY  OF  INVERNESS 

WAUCHULA    2  N 

HARDEE 

81  49 

1VON  B.  TILYOU 

ISLAND  GROVE   2  WUW 

ALACHUA 

8 

29  27 

U.   S.  GEO.  SURvtY 

PALM  BEACH 

POST-TIMES 

ISlEWORTh 

ORANGE 

8 

28  28 

CHASE    +  COMPANY 

WEST    PALM  BEACH  wB  AP 

PALM  BEACH 

BO  it 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

8 

30  25 

MIO 

MIO 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

WEWAHI TCHK A 

GULF 

85  12 

■SP 

JOSEPH  R.  HUNTER 

JACKSONVILLE  BEACH 

2 

30  17 

81 

24 

10 

7P 

7P 

FIRE  DEPARTMENT 

WINTER  HAVEN 

9707 

5     26  01 

152 

5P 

SP 

RADIO  STATION  WS1R 

«39* 

HAMILTON 

:  C 

30  29 

B2 

55 

140 

FLA.  FOREST  SERVICE 

9795 

1     30  43 

118 

•A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

4518 

DAOE 

I 

25  41 

BO 

16 

DAOE  CO.  NURSERIES 

KEr  WEST  MB  AIRPORT 

4570 

MONROE 

5 

24  33 

81 

45 

6 

C  J 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

NEW  STATIONS 

KEY  WEST   WB  CITY 

*575 

MONROE 

S 

24  33 

81 

48 

9 

J 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

KISS1NMEE  2 

4625 

OSCEOLA 

28  IB 

81 

66 

5P 

5P 

c 

HAROLO  L.  YOUNG 

PRES 

0739 

HENDRY 

S     26  19 

81 

17 

SP 

SEM 1 NOL E    INDIAN  AGE NC Y 

4662 

HENDRY 

5 

26  45 

81 

16 

SP 

6A 

ATLANTIC  LA NO  1 PV  CO 

LAKE   ALFREO   EXP  STA 

4707 

POLK 

5 

28  06 

81 

43 

180 

5P 

5P 

CITRUS  EXP  STATION 

LAKE  CITY  2  £ 

COLUMBIA 

30  12 

82 

205 

5P 

5P 

FLA.  FOREST  SERVICE 

LAKE  HlAwASSE 

ORANGE 

e 

28  32 

SI 

2  0 

115 

9  A 

SUBTROP  FRT   FLO  STA 

LAKELAND  HQ  CITY 

POLK 

5 

28  02 

81 

214 

MIC 

me 

C  J 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

I  LAKE  PLACID  2 

HIGHLANDS 

fl  1 

23 

90 

SP 

6P 

COLE  OANLEY.  JR. 

LAKE  TBAFFOBD 

4«6( 

COLLIER 

■■-I 

27 

1A 

u.  s.  GEOL.  Survey 

1  LAMONT    6  WNW 

JEFFERSON 

5 

30  24 

83 

55 

190 

c 

TUNGSTON  PLANTATION 

LIGNUMVITAE  KEY 

MONROE 

2 

80 

42 

e 

c 

DR.  E.  C.  LUNSFORD 

!  LISBON 

5071 

LAKE 

28  53 

68 

5P 

SP 

c 

OKLAwAHA  WATER  AUTH 

LIVE  OAK  2  CSE 

'UWANNEE 

10 

B2 

58 

120 

6P 

RADIO  STATION  wN£P 

LONGBOAT  KEY 

512* 

MANATEE 

5 

27  25 

83 

10 

G.  W.  HERR 1 NGSMAw 

LOKAMATCMEE 

51B2 

PALM  BEACH 

7 

80 

6P 

6P 

6P 

c 

C.  A.  KING 

LYNNE    4  !,£ 

5237 

MAR  ION 

29  10 

32 

9C 

c 

OTIS  B.  FORT 

MAD 1  SON 

5275 

MADISON 

30  28 

83 

T.  C.  MERCHANT 

t     1-APALACHICOLA,     2-ATLANTICi     3-CHOCTAWHATCMEE ,     4-EVERGLADES ,     5-GULF,     6-OCH LOCK ONE E i     7-CWEECHOBEE ,     8-ST .  JOHNS,     9-ST.  MARY ,  lO-SUWANNFE 


-  48  - 


REFERENCE  NOTES 


ity  Station,  Gainesville,   Florida,  or  to  an*  leather 

Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   Indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  In  the  June  Issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  In  the  Index,   but  for  which  data  are  not   listed  In  the  tables,  either  are  missing  or  were  received  too  late  to  be  Included  In  this  Issue. 
Divisions,   as  used  In  "CI lma tologlcal  Data"  Table  and  on  the  maps,   became  effective  with  data  for  May  1956. 

ind  evaporation  In  Inches  and  wind  movement   In  miles.     Monthly  degree  day  totals 

type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  Table.  Max  and  Mln  in  "Evaporation 
er  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at   time  of  observation. 

itlons  taken  at  the  present 
ding  at   time  of  observation.     The  station  Index 

the  Station  Index  the  letters  C,  G,   and  J  In  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",   Indicate  the  following: 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  In  "Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin. 
G     "Soil  Temperature"  Table. 
J    "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

Ho  record  In  the  "Cllmatologlcal  Data"  Table  and  the  "Dally  Temperature"  Table  Is  Indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  In  the  annual  Issue  of  this  publication, 
-    Ho  record  In  the  "Dally  Precipitation"  Table;   "Evaporation  and  Wind"  Table;   and  the  Station  Index. 
+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  Instruments. 
»     Amount   Included  In  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

f    Thermometers  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,   the  reference  Indicates  that   the  thermometers  are  exposed  In  a  shelter  located 
on  the  roof  of  a  building. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR    This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  ralo. 
AM    Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   If  average  value  Is  entered,    less  than  10  days  record  Is  missing.     See  "Dally  Temperature"  Table  for  detailed  dally  record.     Degree  day  data,  if 

carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 
R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  by  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly  Precipitation  Data.) 
SS    This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 
T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 
V     Includes  total  for  previous  month. 

X    Observation  time  Is  1:00  a.m.,  EST  of  tbe  following  day. 
VAfl    This  entry  In  time  of  observation  of  column  in  Station  Index  means  variable. 

STORM  DATA,    all  of  which 

D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  subst; 
That  publication  may  be  obtained  from  tbe  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Offic 
may  be  found  in  the  latest  Issues  of  Local  Cllmatologlcal  Data,   obtained  as  indicated  above,  prl 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


FLORIDA 


APRIL  1959 
Volume  LXIII    No.  4 


ASHXVILLK:  1939 


FLORIDA  -  APRIL  1959 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:     94°  on  the  20th  at  Avon  Park  and  on  the  21st  at 

Ft.  Lauderdale  Exp  Station 

Lowest  Temperature:     36°  on  the  14th  at  Crestview  Radio  WSJB  and 

Panama  City  2 

Greatest  Total  Precipitation:     9.31  inches  at  Pensacola  WB  City 

Least  Total  Precipitation:     0.00  inch      at  Key  West  WB  AP  and  Key  West 

WB  City 

Greatest  One-Day  Precipitation:     3.92  inches  on  the  2nd  at  Loxahatchee 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 
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1.40 

TAMPA  WB  AIRPORT  R 

5.48 

1  .53 

.17 

T 

T 

T 

.02 

•  56 

.05 

.67 

2.46 

.02 

T 

TARPON  SPRINGS 

S.90 

1.20  .60 

.05 

.10 

.60 

1  .35 

1.80 

TAVERNIFO 

.95 

T 

.10 

.85 

T I TUSVI LLE  2  W 

III? 

USHER  TOWER 

.40  .60 

.01 

.80 

.01 

1.00 

.05 

VENICE 

1  .46 

.58 

.07 

.31 

.08 

.03 

.39 

VfRO  BFACH  F A A  AIRPORT 

3.22 

.19 

.65 

.01 

•  49 

.02 

.06 

T 

.84 

.56 

.16 

•  12 

•  10 

WAUCHULA  2  N 

2.49 

.70 

.05 

.95 

.05 

.02 

.07 

.03 

.62 

WEST  PALM  BEACH 

3.88 

1.26  T 

.40 

.23 

T 

.10 

.15 

.66 

.62  .02 

WEST   PALM  BEACH  WB  AP  R 

3.43 

1*18 

.05 

.13 

T 

.21 

T 

.04 

.25 

.04 

.81 

.72 

WEWAH I TCHKA 

4.93 

.97 

.28 

.06 

•  35 

.  1  7 

.16 

.51 

2.43 

T 

WINTER  HAVEN 

5.01 

.94 

]  .05 

.05 

.27 

.02 

1.07 

.61 

WOODRUFF  DAM 

3.Z2 

.09 

.96 

.12 

.09 

.05 

.09 

.39 

.43 
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DAILY  TEMPERATURES 


APRIL  1959 


Day 

Ol  Month 

01 

Station 

0 

1 

2 

3 

A 

g 

7 

g 

10 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

'■1 

2S 

26 

27 

28 

29 

TO 

31 

Aver 

ALEXANDER  SPRINGS 

MAX 

84 

76 

82 

79 

83 

85 

8  6 

SB 

89 

88 

91 

83 

74 

80 

8  8 

84 

6  2 

9  0 

8  0 

84 

86 

9f, 

85 

87 

61.9 

MIN 

61 

62 

45 

51 

43 

50 

51 

52 

53 

56 

61 

67 

65 

44 

40 

5  0 

53 

63 

6  8 

71 

62 

62 

59 

4  7 

45 

49 

6  0 

57 

61 

64 

55.7 

APALACHICOLA   W8  CITY 

MAX 

68 

77 

71 

71 

71 

77 

76 

78 

76 

76 

76 

70 

70 

70 

78 

9  0 

70 

7  0 

71 

72 

73 

74 

75 

1  6 

80 

73.2 

MIN 

64 

64 

53 

56 

54 

60 

59 

63 

66 

66 

68 

64 

54 

44 

49 

6 1 

67 

67 

66 

65 

57 

53 

6  1 

55 

58 

6  6 

6  4 

69 

68 

60.4 

ARCAO I  A 

MAX 

65 

78 

81 

83 

82 

86 

85 

89 

77 

83 

83 

87 

89 

85 

64 

90 

63 

81 

82 

84 

65 

94 

84 

82.8 

MIN 

63 

65 

55 

53 

54 

59 

58 

59 

60 

59 

62 

65 

69 

52 

50 

61 

6  0 

64 

69 

.'0 

70 

62 

(  0 

5* 

53 

51 

53 

58 

61 

65 

59.8 

avon  park 

MAX 

89 

84 

82 

83 

85 

88 

87 

86 

88 

69 

92 

77 

82 

83 

88 

94 

82 

85 

84 

8  1 

92 

83 

86 

H9 

86 

87 

84.8 

MIN 

67 

66 

55 

54 

58 

60 

60 

60 

63 

64 

65 

68 

7  0 

52 

51 

61 

62 

67 

69 

71 

69 

( ,5 

6  0 

57 

57 

56 

4  7 

61 

63 

64 

61.8 

BAR  TOW 

90 

78 

82 

78 

6  9 

89 

89 

84 

62 

BO 

B0 

82 

66 

66 

62 

83.8 

MIN 

67 

64 

55 

'|  6 

56 

60 

61 

61 

65 

65 

66 

68 

6  9 

48 

52 

60 

62 

69 

6  9 

71 

64 

64 

62 

5  7 

56 

56 

58 

62 

66 

66 

61.8 

BA YPOR T 

80 

7  8 

80 

8  7 

O  6 

86 

6  1 

7  0 

66 

72 

78 

"1 

72 

9  0 

88 

'5 

74 

M 

79 

80 

80 

78 

80 

80 

78.4 

MIN 

65 

63 

53 

62 

54 

55 

59 

60 

61 

62 

67 

69 

68 

45 

45 

53 

59 

68 

60*3 

BELLE  6LADE  EXP  STA 

89 

85 

8 1 

79 

86 

71 

73 

82 

83 

8  6 

90 

8  9 

83 

78 

80 

76 

78 

82 

66 

82.1 

MIN 

62 

67 

56 

54 

56 

57 

56 

5  9 

59 

5  8 

62 

62 

66 

56 

52 

59 

59 

64 

69 

68 

65 

67 

63 

57 

52 

54 

44 

64 

62 

61 

59.7 

big  cypress  reservatn 

MAX 

MIN 

blountstown  2  SE 

MAX 

80 

85 

72 

78 

79 

74 

86 

78 

69 

71 

72 

78 

83 

82 

9  1 

82 

77.7 

MIN 

69 

63 

49 

56 

48 

55 

57 

58 

59 

60 

65 

52 

4  0 

44 

49 

49 

52 

57 

68 

62 

59 

48 

44 

48 

54 

44 

6  2 

66 

63 

55.2 

BRADENTON   EXP  STATION 

MAX 

86 

80 

80 

77 

8  4 

85 

8  7 

8  7 

66 

82 

81 

81 

81.2 

MIN 

66 

65 

55 

55 

56 

59 

61 

57 

57 

56 

64 

66 

69 

50 

52 

52 

60 

64 

69 

70 

68 

63 

65 

55 

64 

52 

56 

60 

64 

64 

60.2 

BROOKSVILLE  chin  hill 

MAX 

86 

84 

80 

8  1 

87 

86 

77 

63 

83 

60 

79 

8  4 

8  3 

84 

81.8 

MIN 

65 

62 

57 

59 

54 

62 

59 

60 

61 

67 

67 

44 

47 

57 

59 

66 

69 

72 

65 

62 

60 

56 

66 

56 

6  2 

66 

65 

60.5 

BUSHNELL   2  E 

77 

80 

79 

85 

90 

80 

8  0 

78 

80 

84 

94 

83 

80.8 

MIN 

66 

63 

54 

56 

55 

58 

60 

60 

62 

62 

68 

67 

67 

45 

46 

57 

59 

64 

68 

71 

65 

62 

61 

66 

55 

57 

59 

63 

66 

65 

60.5 

CANAL  POINT  USDA 

88 

70 

68 

85 

86 

8  8 

89 

85 

8  3 

8  1 

8  2 

79 

80 

B  4 

85 

86 

63.0 

MIN 

63 

67 

63 

6  2 

59 

60 

58 

57 

58 

56 

63 

62 

67 

56 

58 

63 

62 

62 

68 

69 

67 

66 

64 

63 

61 

58 

53 

4  3 

63 

63 

61.5 

CAPE   SABLE  RANGER  STA 

78 

8  0 

67 

8  3 

8  3 

94 

84 

B  7 

9  6 

65 

8<< 

79 

82 

85 

83.3 

MIN 

69 

74 

57 

64 

58 

63 

66 

67 

65 

65 

73 

75 

77 

58 

54 

63 

6 

73 

76 

77 

71 

71 

6B 

68 

64 

58 

48 

62 

69 

66 

66.5 

CAPTIVA 

8  2 

94 

8  3 

83 

83 

60 

80 

8  3 

80 

82 

81.5 

MIN 

69 

70 

63 

65 

64 

67 

67 

67 

67 

68 

7  1 

72 

71 

57 

56 

63 

64 

70 

73 

72 

73 

67 

67 

65 

63 

61 

57 

6  2 

66 

67 

66.1 

CARRABELLE 

73 

74 

7 1 

9  0 

81 

70 

74 

76 

82 

75.7 

MIN 

63 

63 

47 

58 

49 

56 

57 

59 

59 

59 

60 

67 

52 

40 

43 

5  1 

58 

66 

67 

61 

63 

61 

60 

49 

61 

53 

49 

68 

66 

66 

57.4 

CEOAR  KEY 

78 

80 

91 

82 

83 

9  0 

9  2 

80 

9  2 

78 

75 

75 

80 

8  4 

81 

62 

86 

78.5 

MIN 

64 

60 

62 

64 

56 

54 

56 

58 

40 

58 

69 

59 

55 

45 

48 

62 

64 

68 

59 

64 

64 

63 

54 

58 

62 

62 

64 

67 

66 

68 

59.6 

CHIPLEY  3  E 

77 

82 

80 

84 

76.4 

MIN 

60 

62 

54 

52 

58 

56 

55 

55 

58 

62 

63 

51 

39 

42 

44 

55 

64 

67 

68 

60 

57 

44 

44 

47 

52 

61 

65 

66 

56 

55.6 

CLEARWATER  BEACH 

80 

81 

78 

60 

78.2 

MIN 

67 

60 

53 

56 

66 

65 

67 

66 

69 

6  7 

69 

67 

66 

52 

54 

54 

63 

69 

70 

72 

67 

66 

67 

60 

60 

62 

65 

67 

69 

69 

64.1 

CLERMONT   6  S 

77 

78 

73 

8  4 

73 

82 

80 

8  n 

85 

85 

81.2 

MIN 

65 

63 

54 

56 

54 

60 

59 

60 

62 

64 

66 

67 

70 

47 

45 

49 

56 

66 

69 

71 

66 

64 

62 

47 

69 

57 

48 

62 

66 

67 

61.1 

CLEW I  ST ON  U  S  ENG 

86 

83 

78 

80 

65 

8  6 

87 

91 

85 

66 

70 

74 

84 

86 

90 

89 

89 

86 

80 

7  8 

79 

8  0 

8  2 

84 

82.9 

MIN 

64 

64 

60 

54 

63 

65 

64 

66 

67 

67 

67 

66 

66 

59 

57 

6  1 

64 

63 

6  6 

69 

68 

66 

64 

66 

66 

68 

59 

68 

63 

62 

63.9 

CRESTVIEW  RAO  10  W JS8 

80 

75 

80 

85 

76.0 

MIN 

62 

61 

50 

50 

45 

54 

56 

58 

61 

63 

65 

58 

46 

36 

46 

43 

56 

63 

63 

68 

62 

57 

46 

44 

49 

53 

6) 

63 

67 

58 

55.5 

79 

82 

85 

79.6 

MIN 

65 

54 

47 

52 

46 

53 

54 

58 

58 

61 

65 

66 

52 

40 

40 

52 

59 

66 

69 

65 

61 

62 

54 

47 

46 

51 

55 

60 

65 

64 

56.4 

8  0 

80 

82 

82 

70 

73 

77 

79 

90 

73 

86 

78.3 

MIN 

63 

62 

52 

60 

54 

59 

60 

63 

67 

66 

70 

70 

68 

45 

51 

60 

62 

68 

70 

70 

66 

64 

60 

t  ! 

55 

59 

58 

64 

66 

64 

62.0 

DA Y TON A   BEACH   W8  AP 

MAX 

80 

75 

75 

70 

76 

79 

81 

60 

82 

82 

87 

7  5 

68 

72 

78 

76 

82 

3  9 

62 

8  1 

85 

76.3 

MIN 

62 

62 

50 

54 

51 

57 

58 

59 

62 

61 

65 

68 

57 

45 

49 

56 

60 

67 

68 

66 

64 

44 

60 

68 

44 

55 

46 

63 

65 

65 

34.4 

DEER  PARK 

MAX 

88 

82 

82 

79 

79 

84 

8  3 

82 

84 

84 

86 

87 

81 

74 

70 

71 

82 

81 

6  5 

90 

80 

8  2 

67 

61.7 

MIN 

68 

64 

55 

52 

55 

57 

56 

55 

58 

56 

60 

62 

68 

49 

44 

59 

60 

65 

69 

70 

65 

65 

64 

57 

44 

54 

62 

44 

64 

64 

39.3 

de  fun i ak  spr i ngs 

MAX 

71 

76 

80 

7  8 

84 

66 

88 

8  7 

88 

61 

80 

83 

76 

78 

8  3 

67 

90 

79.1 

MIN 

63 

61 

50 

51 

44 

54 

54 

56 

60 

66 

65 

62 

4* 

37 

44 

45 

55 

63 

66 

68 

61 

66 

45 

48 

40 

51 

62 

64 

66 

60 

55.9 

LAND 

MAX 

85 

75 

79 

75 

81 

85 

86 

86 

90 

88 

85 

70 

73 

80 

8  3 

64 

81  .6 

MIN 

62 

63 

48 

52 

50 

47 

54 

55 

58 

59 

66 

64 

63 

4* 

42 

56 

58 

62 

66 

72 

65 

64 

62 

60 

54 

52 

62 

61 

62 

59 

57.  6 

np  w  1 1  4   r.ionf  «    t/iuc  d 

90 

65 

70 

83 

MIN 

64 

67 

56 

52 

52 

56 

56 

58 

63 

57 

63 

45 

6* 

57 

51 

62 

60 

66 

68 

66 

68- 

65 

6  2 

46 

57 

52 

62 

44 

60 

56 

59.7 

UK  T     1  L^K  1  UUAi 

MAX 

80 

61 

80 

82 

78 

80 

78 

80 

62 

83 

83 

81.3 

MIN 

72 

72 

70 

69 

70 

69 

72 

73 

73 

74 

73 

75 

68 

63 

63 

70 

75 

76 

75 

76 

71 

70 

67 

70 

70 

70 

72 

72 

71 

71.1 

Everglades 

MAX 

86 

84 

64 

8  3 

88 

89 

88 

89 

6  7 

81 

88 

66 

83.6 

MIN 

67 

62 

59 

59 

59 

64 

63 

63 

63 

63 

69 

66 

69 

60 

51 

61 

63 

67 

68 

70 

71 

70 

64 

48 

49 

59 

4  9 

69 

64 

65 

63.2 

FEDERAL  POINT 

MAX 

84 

77 

81 

73 

78 

84 

85 

15 

73 

80 

?5 

86 

85 

86 

80.0 

MIN 

61 

62 

52 

56 

49 

54 

55 

57 

60 

58 

64 

67 

60 

44 

46 

54 

57 

64 

67 

70 

63 

6  1 

60 

47 

42 

54 

57 

63 

67 

67 

38.7 

P  P  1  1  CMCDC 

MAX 

90 

81 

83 

84 

62 

84 

90 

69 

82 

7? 

7  9 

79 

84 

84 

64 

85 

82.2 

MIN 

67 

66 

56 

55 

59 

61 

61 

63 

65 

52 

52 

62 

62 

61 

64 

68 

67 

6  6 

63 

59 

48 

63 

6", 

5» 

65 

65 

61.9 

FERNAND1NA  BEACH 

MAX 

79 

76 

77 

71 

75 

81 

83 

»0 

82 

82 

82 

63 

72 

63 

72 

72 

76 

?2 

70 

76 

80 

87 

84 

87 

85 

76.0 

MIN 

62 

62 

46 

55 

46 

54 

57 

59 

64 

61 

66 

69 

55 

43 

43 

51 

56 

65 

67 

(.8 

62 

6  1 

56 

48 

50 

54 

60 

62 

66 

66 

56.2 

FORT  DRUM  5  NW 

MAX 

90 

80 

83 

83 

82 

85 

84 

8  5 

85 

85 

88 

8  3 

69 

82 

63 

SI 

8 1 

78 

79 

85 

8  7 

85 

87 

82.8 

MIN 

67 

67 

55 

54 

58 

60 

58 

59 

62 

63 

62 

65 

69 

53 

51 

61 

62 

67 

69 

71 

67 

67 

64 

66 

56 

54 

48 

59 

65 

65 

61.9 

FORT  LAUDERDALE 

MAX 

86 

86 

80 

81 

82 

84 

84 

83 

84 

85 

85 

85 

60 

75 

83 

9 1 

80 

61 

82 

84 

67 

91 

63.7 

MIN 

68 

70 

59 

58 

60 

60 

67 

70 

72 

73 

75 

74 

66 

61 

54 

56 

65 

73 

74 

10 

72 

70 

66 

61 

61 

67 

68 

64 

65 

65 

66.3 

FT  LAUDERDALE  BAH  I  A  -  MAR 

MAX 

82 

67 

79 

79 

•  2 

63 

•  2 

62 

83 

83 

84 

65 

88 

80 

73 

81 

87 

84 

80 

7  7 

78 

82 

83 

63 

86 

62.0 

MIN 

70 

66 

60 

60 

65 

70 

71 

70 

72 

73 

73 

74 

70 

58 

54 

65 

67 

72 

73 

71 

72 

69 

63 

62 

63 

68 

69 

70 

69 

65 

47.4 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

MAX 

89 

66 

90 

88 

62 

83 

84 

83 

83 

84 

85 

65 

86 

86 

77 

74 

73 

82 

83 

97 

94 

90 

88 

81 

8  0 

80 

79 

•1 

84 

86 

63.9 

MIN 

67 

69 

56 

55 

59 

56 

60 

66 

49 

69 

73 

73 

66 

60 

50 

59 

59 

71 

71 

69 

70 

69 

6  2 

64 

5T 

36 

46 

59 

61 

61 

42.7 

FORT  MYERS  WB  AP 

MAX 

86 

79 

80 

82 

85 

85 

86 

85 

67 

89 

88 

87 

83 

6* 

71 

79 

86 

66 

87 

88 

67 

94 

80 

81 

82 

82 

84 

83 

82 

65 

83.2 

MIN 

68 

64 

58 

56 

59 

61 

62 

62 

45 

62 

b6 

67 

64 

52 

52 

62 

61 

68 

69 

68 

71 

46 

62 

66 

46 

56 

59 

61 

63 

64 

62.1 

S»e  Re/eraio»  Nolo  Following  Station 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day 

Ol  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

FORT  PIERCE 

MAX 

81 

82 

78 

76 

79 

60 

60 

60 

61 

83 

82 

84 

83 

66 

78 

83 

85 

61 

65 

64 

77 

76 

78 

76 

79 

83 

63 

88 

80 

2 

M  I  N 

67 

63 

58 

53 

62 

66 

82 

70 

72 

71 

72 

70 

66 

53 

56 

64 

64 

72 

71 

69 

68 

66 

64 

61 

57 

58 

58 

60 

66 

64 

64 

1 

FOUNTAIN   3  S 

MAX 

76 

76 

79 

75 

80 

83 

86 

86 

86 

79 

60 

78 

70 

64 

71 

82 

81 

80 

79 

71 

72 

79 

82 

83 

62 

81 

65 

87 

76 

9 

M  IN 

59 

45 

54 

55 

55 

54 

53 

55 

54 

59 

51 

37 

43 

44 

45 

46 

63 

59 

62 

57 

46 

48 

48 

51 

57 

65 

64 

63 

53 

1 

GAINESVILLE   3  WSW 

MAX 

as 

79 

BO 

60 

8  0 

8  5 

85 

86 

87 

87 

86 

eo 

74 

72 

72 

78 

83 

85 

82 

80 

78 

76 

78 

82 

83 

82 

86 

87 

81 

2 

Ml  N 

54 

57 

59 

62 

66 

67 

6  2 

43 

40 

52 

59 

66 

69 

71 

60 

63 

57 

53 

47 

49 

54 

59 

63 

64 

57 

5 

GLEN  ST   MARY  NURSERIES 

MAX 

84 

76 

81 

80 

82 

83 

87 

87 

86 

86 

86 

85 

82 

68 

73 

76 

75 

87 

80 

80 

79 

77 

85 

84 

83 

85 

85 

86 

81 

7 

MIN 

61 

45 

52 

48 

49 

51 

54 

54 

57 

60 

61 

62 

39 

38 

47 

54 

62 

58 

6 1 

51 

45 

45 

49 

6  8 

59 

62 

65 

54 

4 

GRAPE  HAMMOCK 

MAX 

87 

8  3 

B6 

80 

b: 

84 

84 

83 

62 

84 

87 

85 

83 

76 

79 

81 

8  2 

87 

78 

82 

81 

79 

79 

81 

83 

85 

83 

84 

62 

2 

MIN 

63 

6  2 

62 

46 

50 

61 

63 

64 

61 

8 

H1ALEAH 

MAX 

86 

85 

ev 

83 

83 

80 

83 

82 

82 

83 

8  8 

83 

84 

66 

70 

82 

83 

85 

89 

89 

90 

83 

81 

79 

78 

80 

83 

85 

82 

7 

MIN 

74 

59 

8  2 

63 

63 

71 

72 

72 

72 

73 

72 

62 

54 

60 

64 

73 

77 

72 

72 

7 1 

67 

62 

61 

65 

66 

66 

9 

HIGH  SPRINGS 

MAX 

76 

80 

SO 

78 

81 

82 

88 

86 

88 

86 

84 

82 

79 

77 

80 

86 

81 

79 

74 

75 

74 

75 

77 

82 

65 

80 

87 

88 

81 

0 

MIN 

53 

54 

49 

55 

56 

5  8 

61 

65 

6  2 

59 

45 

64 

65 

70 

56 

54 

60 

55 

49 

46 

47 

62 

65 

56 

3 

HOMESTEAD  EXP  STA 

MAX 

86 

88 

85 

83 

62 

84 

83 

82 

83 

84 

84 

86 

91 

88 

76 

83 

87 

90 

88 

90 

89 

83 

80 

80 

80 

S3 

86 

88 

64 

4 

MIN 

67 

5  3 

52 

57 

59 

6  0 

63 

68 

65 

7  1 

68 

65 

62 

53 

65 

67 

70 

68 

66 

67 

71 

65 

61 

61 

55 

52 

57 

5  6 

61 

62 

4 

HYPOLUXO 

MAX 

85 

89 

79 

81 

8  0 

81 

81 

82 

82 

82 

83 

65 

93 

60 

71 

71 

80 

82 

85 

89 

66 

89 

86 

82 

80 

78 

80 

83 

63 

87 

82 

5 

MIN 

70 

5  9 

57 

64 

7  i 

70 

70 

73 

73 

75 

75 

68 

60 

57 

65 

68 

72 

74 

69 

7  1 

71 

65 

6  3 

60 

69 

69 

63 

64 

64 

67 

3 

INVERNESS 

MAX 

87 

80 

S2 

80 

81 

63 

85 

8b 

86 

86 

88 

84 

76 

72 

71 

79 

85 

87 

82 

82 

76 

79 

80 

81 

85 

84 

85 

66 

81 

9 

MIN 

66 

64 

5  0 

53 

5  3 

57 

59 

60 

63 

69 

66 

66 

46 

46 

60 

60 

68 

70 

74 

65 

62 

62 

55 

54 

52 

56 

61 

66 

64 

60 

0 

JACKSONVILLE   WB  AP 

MAX 

82 

77 

80 

71 

77 

82 

84 

83 

84 

83 

88 

81 

70 

64 

71 

78 

76 

83 

76 

80 

75 

73 

79 

82 

85 

84 

87 

87 

79 

2 

MIN 

63 

57 

48 

53 

4  7 

55 

57 

60 

6  5 

64 

6  6 

6  6 

51 

43 

43 

52 

58 

67 

68 

68 

63 

63 

66 

51 

50 

54 

62 

65 

67 

67 

58 

4 

JACKSONVILLE  BEACH 

MAX 

MIN 

JASPER   3  SE 

MAX 

80 

80 

80 

78 

84 

85 

89 

90 

ev 

86 

85 

60 

75 

70 

73 

eo 

75 

66 

80 

80 

75 

80 

80 

80 

BO 

85 

90 

85 

81 

4 

MIN 

60 

6  3 

45 

55 

44 

5  0 

50 

55 

55 

56 

60 

65 

55 

43 

38 

43 

55 

65 

65 

60 

60 

6  0 

45 

60 

54 

6 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

MAX 

85 

85 

76 

78 

82 

82 

82 

82 

82 

82 

84 

88 

84 

72 

76 

63 

84 

86 

85 

84 

78 

79 

60 

80 

80 

82 

82 

84 

Bl 

6 

MIN 

76 

72 

69 

69 

68 

7  3 

74 

74 

75 

75 

76 

75 

72 

63 

62 

6  6 

72 

75 

77 

77 

78 

74 

7  1 

70 

70 

7  0 

74 

74 

74 

72 

2 

KISSIMMEE  2 

MAX 

83 

S3 

78 

77 

79 

83 

82 

S3 

6  3 

84 

85 

83 

81 

77 

69 

75 

83 

69 

80 

81 

81 

77 

77 

79 

82 

84 

84 

85 

80 

6 

MIN 

56 

57 

57 

80 

61 

63 

65 

68 

69 

69 

46 

60 

61 

6  7 

70 

71 

65 

61 

57 

58 

59 

6  2 

65 

66 

62 

4 

LA  BELLE 

MAX 

90 

83 

84 

84 

85 

85 

87 

90 

91 

93 

91 

84 

78 

70 

90 

92 

92 

91 

86 

65 

81 

81 

87 

88 

84 

66 

85 

7 

MIN 

66 

75 

56 

53 

56 

57 

60 

80 

6  5 

60 

64 

63 

68 

55 

48 

61 

61 

65 

68 

66 

67 

65 

61 

58 

56 

53 

55 

62 

61 

60 

9 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

MAX 

87 

83 

79 

78 

8  0 

84 

65 

86 

86 

87 

67 

84 

77 

70 

70 

73 

64 

88 

78 

82 

82 

80 

80 

82 

85 

85 

82 

85 

81 

6 

MIN 

66 

6  4 

54 

55 

55 

59 

58 

59 

6  3 

6  3 

68 

70 

46 

49 

59 

60 

66 

69 

72 

65 

64 

61 

55 

57 

57 

59 

62 

67 

66 

61 

1 

LAKE   CITY   2  E 

MAX 

82 

79 

81 

76 

81 

83 

86 

86 

87 

85 

82 

78 

75 

67 

71 

76 

75 

87 

77 

79 

77 

77 

79 

83 

85 

83 

85 

86 

80 

3 

MIN 

60 

59 

43 

53 

45 

51 

53 

56 

57 

59 

64 

66 

59 

41 

41 

48 

49 

64 

66 

68 

61 

63 

54 

50 

49 

51 

57 

61 

66 

67 

56 

0 

LAKE  HIAWASSE 

MAX 

83 

86 

76 

79 

78 

79 

83 

85 

85 

85 

64 

89 

83 

75 

64 

69 

75 

77 

75 

85 

67 

74 

80 

75 

78 

78 

81 

84 

85 

83 

79 

9 

MIN 

64 

63 

53 

55 

52 

52 

57 

57 

6  0 

62 

6  4 

67 

66 

47 

46 

58 

59 

65 

65 

61 

55 

54 

56 

62 

65 

67 

59 

7 

LAKELAND  WB  CITY 

MAX 

85 

75 

79 

78 

79 

83 

62 

83 

84 

85 

86 

64 

75 

64 

68 

76 

78 

74 

84 

87 

72 

81 

77 

76 

76 

79 

93 

63 

79 

84 

79 

3 

MIN 

67 

62 

60 

60 

60 

63 

65 

63 

66 

66 

67 

67 

61 

48 

52 

60 

62 

62 

66 

62 

5 

LAKE  PLACID  2  SW 

MAX 

89 

78 

82 

84 

65 

86 

67 

85 

87 

86 

91 

85 

71 

72 

65 

68 

91 

94 

85 

80 

83 

82 

83 

86 

87 

83 

86 

83 

8 

MIN 

66 

67 

59 

54 

60 

61 

58 

62 

64 

64 

64 

69 

53 

54 

61 

6  2 

66 

69 

70 

67 

62 

56 

56 

56 

55 

59 

62 

63 

61 

6 

L I SBON 

MAX 

86 

76 

78 

78 

79 

83 

84 

64 

84 

84 

86 

88 

73 

68 

69 

75 

80 

76 

84 

86 

83 

85 

80 

77 

78 

80 

64 

84 

84 

85 

80 

7 

MIN 

65 

63 

52 

57 

52 

59 

59 

60 

63 

64 

67 

66 

67 

46 

47 

58 

59 

68 

62 

55 

59 

65 

65 

60 

6 

LIVE  OAK  2  ESE 

MAX 

82 

79 

80 

76 

81 

62 

66 

87 

68 

85 

83 

77 

73 

64 

72 

81 

77 

75 

86 

72 

78 

73 

75 

79 

82 

83 

81 

84 

86 

79 

5 

MIN 

64 

62 

46 

55 

46 

53 

53 

59 

60 

61 

64 

67 

57 

41 

41 

48 

57 

65 

65 

70 

61 

62 

53 

5  1 

48 

53 

54 

59 

65 

65 

56 

8 

LOXAHA  TCHEE 

MAX 

89 

86 

86 

80 

52 

85 

65 

85 

87 

86 

87 

68 

86 

79 

75 

70 

85 

88 

90 

90 

84 

60 

80 

80 

81 

83 

86 

65 

86 

84 

0 

MIN 

65 

67 

54 

52 

60 

57 

55 

58 

61 

58 

60 

63 

56 

53 

62 

59 

67 

62 

68 

62 

59 

60 

59 

7 

MAD  I  SON 

MAX 

81 

78 

81 

76 

83 

84 

68 

89 

88 

86 

85 

78 

70 

65 

75 

81 

77 

74 

85 

70 

75 

74 

78 

82 

85 

84 

82 

87 

86 

80 

4 

MIN 

63 

62 

51 

55 

51 

55 

56 

60 

61 

62 

63 

56 

49 

59 

65 

65 

70 

63 

61 

51 

51 

52 

56 

59 

63 

66 

65 

58 

2 

MARATHON  SHORES 

MAX 

86 

o". 

80 

78 

a ! 

83 

83 

84 

84 

85 

85 

8  6 

64 

77 

78 

82 

84 

85 

B8 

88 

69 

85 

80 

82 

81 

80 

82 

86 

86 

83 

83 

4 

MIN 

75 

73 

68 

69 

69 

7  3 

73 

73 

72 

72 

73 

75 

69 

73 

75 

76 

75 

76 

7 1 

71 

63 

72 

71 

70 

71 

1 

MAR IANNA   FAA  AIRPORT 

MAX 

72 

f  1 

61 

73 

62 

84 

89 

87 

87 

81 

76 

77 

65 

63 

72 

80 

81 

75 

81 

76 

69 

69 

72 

79 

81 

85 

84 

85 

68 

85 

78 

5 

MIN 

61 

5  3 

47 

52 

4  5 

5b 

56 

55 

58 

56 

61 

5  5 

46 

49 

56 

60 

54 

8 

MAR  I  ANNA    1NO  SCHOOL 

MAX 

75 

73 

79 

74 

62 

84 

86 

87 

67 

84 

77 

76 

66 

64 

71 

77 

81 

80 

70 

70 

72 

78 

82 

83 

8  3 

82 

86 

85 

78 

4 

MIN 

60 

61 

46 

54 

43 

5b 

55 

54 

55 

56 

59 

67 

50 

37 

43 

45 

54 

58 

54 

5 

MAYO   5  NW 

MAX 

63 

80 

6  0 

77 

81 

e  3 

87 

e  i 

87 

67 

85 

77 

72 

65 

74 

76 

76 

85 

71 

78 

74 

74 

80 

84 

82 

80 

85 

87 

80 

0 

MIN 

65 

62 

47 

57 

44 

5  2 

52 

56 

56 

59 

68 

56 

41 

40 

50 

58 

65 

67 

67 

61 

61 

52 

47 

5 1 

57 

6 1 

65 

64 

56 

2 

MELBOURNE 

MAX 

83 

79 

BO 

78 

76 

81 

81 

82 

83 

85 

83 

90 

82 

73 

72 

76 

84 

90 

83 

63 

83 

76 

77 

78 

61 

86 

85 

86 

81. 

0 

MIN 

68 

66 

SB 

55 

65 

6  1 

61 

65 

6  6 

67 

67 

6  8 

68 

46 

55 

62 

64 

6  6 

70 

71 

67 

66 

59 

60 

57 

57 

59 

60 

66 

67 

63 

0 

MIAMI    BAY  FRONT 

MAX 

65 

69 

78 

63 

79 

re 

60 

79 

60 

80 

80 

83 

87 

70 

73 

74 

83 

60 

85 

86 

85 

92 

83 

64 

79 

78 

77 

78 

80 

86 

81 . 

1 

MIN 

73 

72 

5  1 

63 

6  9 

7  4 

74 

72 

74 

75 

72 

76 

75 

63 

56 

69 

70 

7  2 

74 

75 

67 

72 

70 

70. 

3 

MIAMI  BEACH 

MAX 

83 

89 

7  ; 

79 

79 

7  9 

80 

79 

6  0 

79 

79 

82 

87 

85 

76 

75 

80 

79 

62 

83 

84 

92 

90 

82 

77 

76 

78 

80 

80 

86 

61. 

2 

MIN 

73 

74 

64 

64 

,  3 

74 

74 

72 

74 

75 

70 

76 

76 

63 

57 

69 

73 

74 

6  9 

70 

71  . 

2 

MIAMI    WB  AIRPORT 

MAX 

84 

91 

83 

81 

81 

82 

83 

61 

8  2 

83 

83 

8  3 

89 

ro 

75 

75 

81 

62 

64 

89 

87 

89 

82 

81 

79 

78 

80 

82 

84 

86 

62. 

3 

MIN 

70 

67 

5  1 

59 

64 

68 

68 

7 1 

/  . 

72 

74 

69 

71 

66 

67. 

6 

MIAMI    12  SSW 

MAX 

87 

85 

89 

79 

8  0 

a  l 

82 

82 

62 

83 

84 

84 

85 

88 

70 

76 

74 

81 

84 

8^ 

8  6 

87 

90 

83 

83 

79 

79 

80 

83 

83 

62. 

6 

MIN 

67 

73 

56 

55 

60 

70 

70 

7  0 

72 

73 

70 

71 

66 

67 

64 

66. 

4 

MILES   CITY  TOWER 

MAX 

89 

66 

84 

86 

85 

.18 

66 

B6 

e  6 

89 

"0 

88 

87 

75 

72 

76 

85 

8  8 

89 

1 

91 

90 

88 

81 

81 

82 

65 

87 

87 

88 

85. 

4 

MIN 

60 

64 

50 

49 

5  2 

4 

54 

53 

L  1 

54 

63 

63 

65 

8  7 

51 

60 

60 

6  2 

62 

61 

56 

49 

52 

57 

57 

57i 

4 

MILTON   EXP  STATION 

MAX 

69 

75 

78 

76 

77 

8  3 

82 

81 

80 

74 

74 

•'0 

64 

63 

6  8 

75 

77 

'7 

81 

76 

'2 

69 

71 

78 

75 

76 

61 

83 

86 

65 

75. 

6 

MIN 

60 

6  0 

5  2 

4  , 

5  5 

55 

8  8 

64 

64 

6  5 

'-,  6 

42 

56 

57 

55. 

0 

MONT  ICE LLO  2  S 

MAX 

79 

79 

BO 

76 

81 

8  5 

68 

85 

8  1 

83 

82 

82 

67 

66 

73 

77 

80 

■6 

76 

85 

7  7 

72 

74 

78 

80 

83 

82 

81 

88 

87 

79. 

4 

MIN 

62 

63 

U  I 

54 

47 

5  3 

56 

57 

8  6 

59 

6  0 

6  0 

54 

38 

41 

47 

57 

64 

65 

66 

60 

59 

47 

4  6 

48 

52 

5  9 

63 

66 

63 

55. 

6 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

MAX 

88 

90 

a: 

79 

8  0 

HO 

82 

82 

82 

83 

84 

86 

86 

6  3 

67 

70 

69 

67 

84 

86 

91 

87 

65 

60 

78 

77 

^8 

61 

85 

83 

81  . 

9 

MIN 

65 

68 

56 

56 

59 

5  9 

61 

88 

6  6 

66 

6  7 

f  8 

67 

54 

57 

57 

62 

6  7 

68 

68 

65 

60 

57 

56 

58 

68 

58 

64 

63 

62. 

1 

MOUNTAIN  LAKE 

MAX 

86 

84 

79 

78 

80 

82 

83 

84 

85 

65 

88 

8,. 

60 

72 

70 

75 

79 

"6 

84 

90 

8  < 

83 

82 

77 

76 

79 

85 

86 

63 

85 

81  . 

7 

MIN 

67 

64 

54 

5  6 

5  8 

58 

6  0 

6  6 

67 

6  3 

.,8 

69 

50 

48 

60 

62 

6  9 

70 

71 

68 

64 

62 

68 

57 

56 

61 

66 

64 

61  . 

5 

So*  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES  FL0R1DA 

CONTINUED  APRIL  1959 


Station 

Day 

Ol  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

V 

28 

29 

30 

31 

HT  PLEASANT 

MAX 

76 

76 

82 

76 

82 

86 

89 

87 

86 

83 

79 

78 

68 

67 

72 

79 

81 

77 

85 

82 

7' 

73 

72 

60 

82 

85 

84 

85 

89 

88 

60. 

1 

MIN 

56 

59 

6 

39 

40 

47 

64 

66 

67 

62 

58 

49 

9  ) 

49 

57 

60 

65 

65 

62 

55. 

7 

MYAKKA   RIVER   ST  PARK 

MAX 

86 

86 

77 

81 

83 

B4 

85 

87 

86 

87 

88 

87 

85 

80 

68 

69 

78 

82 

SO 

86 

83 

86 

85 

81 

80 

79 

8  J 

84 

3  2 

8 1 

82 « 

3 

MIN 

60 

59 

64 

66 

67 

1 

48 

6  1 

68 

70 

69 

63 

'  2 

54 

56 

52 

54 

59 

63 

64 

60. 

1 

NAPLES 

MAX 

65 

82 

78 

78 

86 

87 

86 

87 

86 

87 

88 

87 

82 

77 

70 

80 

87 

86 

87 

■1., 

84 

79 

81 

81 

83 

8  2 

S3 

6  2 

83  ■ 

MIN 

67 

68 

5 

61 

61 

62 

62 

62 

63 

68 

8 

74 

58 

53 

ro 

71 

70 

71 

68 

6' 

69 

58 

59 

59 

60 

65 

66 

63. 

9 

NEW   SMYRNA  BEACH  4  N 

MAX 

78 

75 

74 

70 

74 

78 

82 

80 

83 

80 

80 

68 

62 

62 

68 

73 

77 

rt 

85 

89 

se 

81 

71 

72 

74 

76 

84 

87 

85 

MIN 

61 

62 

50 

" 

52 

5  5 

58 

56 

t»  2 

62 

65 

66 

65 

45 

51 

59 

59 

6  6 

68 

69 

64 

62 

59 

61 

55 

56 

55 

63 

64 

64 

59! 

6 

N ICEVl LLE 

MAX 

81 

82 

BO 

79 

77 

'5 

80 

79 

76 

79 

69 

72 

70 

67 

65 

68 

69 

7  9 

72 

80 

73 

68 

65 

7  2 

75 

75 

75 

78 

80 

MIN 

60 

65 

40 

38 

49 

6 

66 

65 

6  1 

57 

45 

39 

41 

47 

6  J 

65 

66 

58 

52! 

9 

OCALA 

MAX 

84 

78 

a  1 

78 

82 

86 

87 

88 

87 

88 

90 

81 

78 

72 

71 

77 

81 

77 

83 

89 

83 

62 

BO 

•9 

80 

84 

86 

85 

85 

MIN 

58 

63 

68 

67 

66 

44 

45 

56 

58 

60 

6  0 

74 

6  2 

6  1 

5  8 

6  ' 

6  1 

54 

58 

63 

66 

67 

59. 

2 

OCALA   2  NE 

MAX 

84 

79 

al 

79 

83 

85 

89 

88 

89 

89 

90 

80 

7t, 

65 

71 

75 

81 

74 

8  3 

88 

77 

81 

76 

77 

80 

64 

8  6 

84 

84 

MIN 

54 

56 

66 

66 

44 

41 

56 

65 

6  9 

12 

6  1 

6  1 

'  9 

49 

47 

50 

53 

60 

66 

66 

57. 

0 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

MAX 

87 

65 

80 

77 

80 

si 

84 

84 

80 

85 

82 

82 

82 

83 

66 

72 

80 

84 

80 

81 

8R 

81 

82 

77 

76 

78 

78 

78 

79 

80. 

MIN 

70 

70 

59 

61 

68 

DU 

65 

65 

70 

7  5 

75 

55 

56 

72 

72 

72 

73 

70 

65 

6  2 

63 

66 

6  3 

n 

73 

69 

66. 

9 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

MAX 

87 

77 

79 

76 

79 

ai 

84 

84 

85 

86 

86 

87 

77 

65 

69 

75 

78 

76 

85 

89 

77 

8  2 

78 

77 

79 

81 

84 

85 

83 

MIN 

65 

59 

59 

60 

62 

63 

66 

6  7 

60 

47 

49 

66 

69 

66 

64 

.  4 

61 

68 

58 

58 

59 

65 

67 

67 

61  . 

0 

PALATKA 

MAX 

81 

78 

83 

75 

79 

84 

87 

86 

89 

87 

88 

83 

73 

66 

70 

73 

'■' 

7« 

3  2 

68 

77 

59 

78 

76 

79 

91 

88 

98 

86 

MIN 

60 

64 

63 

6 

6 

44 

44 

62 

6  6 

70 

65 

63 

59 

54 

54 

55 

66 

63 

64 

67 

58. 

6 

PANAMA  CITY  2 

MAX 

78 

76 

8C 

76 

80 

at 

88 

87 

87 

79 

62 

79 

71 

65 

72 

73 

H  ) 

83 

89 

80 

79 

71 

1  • 

30 

83 

84 

8  2 

82 

86 

MIN 

58 

59 

46 

55 

46 

54 

5  3 

55 

5  9 

50 

36 

43 

45 

46 

46 

65 

59 

6  2 

58 

47 

9  9 

50 

55 

57 

65 

65 

64 

53! 

7 

PARR 1SH 

MAX 

85 

88 

75 

85 

81 

85 

88 

87 

88 

90 

90 

9  0 

86 

77 

69 

74 

80 

81 

83 

85 

39 

88 

75 

75 

80 

61 

85 

85 

88 

83 . 

MIN 

66 

65 

61 

*' 

6  0 

60 

59 

6  1 

66 

65 

67 

69 

50 

50 

67 

6  B 

6  9 

67 

*  H 

62 

55 

55 

55 

58 

60 

60 

65 

61. 

1 

PENSACOLA    f  AA  AIRPORT 

MAX 

67 

76 

76 

75 

74 

79 

78 

77 

78 

73 

71 

70 

65 

65 

68 

72 

7  2 

71 

80 

76 

70 

68 

72 

74 

73 

78 

79 

80 

88 

MIN 

63 

57 

55 

54 

50 

60 

59 

65 

67 

67 

67 

5  3 

47 

42 

50 

49 

60 

66 

67 

65 

63 

54 

49 

49 

64 

60 

60 

65 

59 

64 

5s! 

0 

PENSACOLA   wB  CITY 

MAX 

67 

75 

75 

73 

71 

78 

74 

74 

75 

73 

70 

69 

65 

64 

65 

69 

70 

70 

80 

76 

69 

69 

73 

73 

72 

75 

77 

79 

80 

80 

MIN 

63 

59 

5  5 

55 

52 

63 

62 

65 

68 

67 

66 

52 

46 

42 

51 

51 

61 

66 

6  6 

6  9 

64 

55 

60 

60 

55 

61 

69 

70 

68 

65 

59. 

4 

PERRY 

MAX 

80 

78 

76 

77 

80 

82 

85 

83 

82 

83 

82 

76 

71 

65 

72 

78 

91 

86 

70 

75 

73 

76 

so 

80 

BO 

80 

B2 

MIN 

64 

63 

57 

57 

52 

53 

60 

61 

0 

56 

40 

41 

98 

6  7 

61 

60 

62 

8  1 

98 

49 

52 

5  3 

62 

66 

67 

56. 

0 

PLANT  CITY 

MAX 

87 

86 

82 

82 

82 

85 

86 

86 

85 

86 

88 

89 

83 

72 

70 

77 

79 

78 

87 

88 

85 

83 

8  2 

77 

80 

82 

88 

85 

BO 

85 

82 

MIN 

66 

64 

54 

56 

6  1 

60 

59 

59 

62 

65 

6-7 

68 

47 

50 

59 

60 

67 

69 

72 

65 

63 

6  1 

54 

55 

54 

86 

61 

66 

66 

60. 

6 

POMPANO  BEACH 

MAX 

85 

90 

80 

80 

82 

8  2 

82 

82 

84 

84 

84 

85 

89 

70 

74 

74 

81 

82 

85 

92 

88 

87 

85 

81 

78 

79 

81 

82 

64 

MIN 

68 

5 

72 

72 

75 

66 

63 

55 

68 

70 

7  9 

69 

72 

71 

65 

64 

61 

62 

64 

61 

68 

64 

66. 

4 

punt a  gorda 

MAX 

85 

80 

83 

85 

85 

85 

85 

88 

87 

90 

89 

86 

82 

73 

69 

79 

34 

84 

85 

88 

84 

86 

8" 

80 

81 

83 

8  3 

83 

81 

84 

83 

MIN 

69 

71 

6 1 

63 

61 

64 

64 

63 

6? 

63 

67 

68 

72 

55 

55 

62 

6  3 

71 

73 

71 

65 

65 

60 

60 

60 

59 

63 

65 

66 

64. 

3 

OUINCY   EXP  STATION 

MAX 

76 

75 

80 

76 

76 

83 

S3 

85 

83 

81 

80 

76 

73 

65 

71 

78 

79 

77 

S3 

83 

69 

71 

71 

78 

80 

82 

82 

81 

85 

MIN 

60 

62 

56 

43 

52 

56 

54 

58 

67 

52 

39 

41 

55 

63 

66 

68 

61 

58 

49 

44 

48 

49 

57 

64 

65 

63 

55. 

0 

ROYAL   PALM  RANGER  STA 

MAX 

84 

84 

82 

82 

79 

80 

80 

78 

80 

82 

84 

81 

86 

82 

72 

74 

79 

81 

86 

88 

87 

89 

85 

83 

78 

77 

30 

82 

84 

MIN 

67 

70 

54 

55 

57 

5  9 

61 

64 

6  3 

63 

64 

66 

67 

61 

52 

61 

60 

6  8 

69 

69 

68 

70 

63 

57 

56 

54 

6  6 

57 

69 

61 

61. 

7 

SAINT   AUGUST  I NE 

MAX 

80 

76 

75 

71 

76 

79 

81 

79 

60 

81 

82 

83 

72 

62 

65 

72 

76 

75 

81 

88 

30 

81 

73 

73 

76 

77 

84 

64 

86 

MIN 

61 

61 

4b 

56 

47 

5* 

55 

57 

o4 

58 

67 

66 

59 

43 

43 

65 

6  7 

69 

61 

63 

57 

60 

52 

54 

56 

61 

6  3 

65 

58. 

0 

SAINT  LEO 

MAX 

87 

78 

8u 

79 

81 

85 

86 

86 

87 

86 

90 

86 

75 

66 

70 

80 

77 

72 

85 

87 

79 

81 

77 

78 

79 

82 

84 

84 

83 

MIN 

66 

64 

57 

58 

56 

60 

62 

61 

63 

62 

67 

6  8 

64 

46 

50 

58 

66 

69 

73 

66 

63 

62 

86 

56 

57 

60 

62 

67 

67 

61  i 

5 

SAINT   MARKS   6  SE 

MAX 

75 

80 

78 

79 

74 

78 

80 

79 

79 

79 

78 

78 

72 

69 

70 

76 

77 

75 

78 

80 

75 

75 

76 

76 

77 

80 

78 

78 

80 

MIN 

62 

64 

49 

50 

5 

58 

58 

60 

61 

62 

68 

52 

39 

42 

68 

6  7 

69 

62 

61 

49 

43 

52 

55 

60 

68 

68 

68 

57. 

9 

ST  PETERSBURG 

MAX 

84 

72 

79 

SO 

82 

84 

85 

84 

86 

87 

86 

84 

72 

65 

71 

79 

79 

73 

92 

82 

74 

77 

72 

78 

90 

81 

80 

80 

30 

80 

79 

MIN 

69 

66 

59 

62 

63 

66 

68 

67 

67 

69 

71 

70 

68 

51 

56 

62 

64 

69 

70 

72 

69 

66 

64 

61 

60 

63 

63 

67 

70 

71 

65. 

4 

SANBORN  TOWER 

MAX 

72 

80 

78 

79 

77 

81 

82 

84 

82 

82 

78 

76 

70 

66 

71 

77 

78 

74 

80 

86 

71 

74 

74 

77 

79 

80 

8  0 

80 

86 

MIN 

59 

62 

* 

44 

5  0 

51 

66 

66 

38 

40 

46 

54 

63 

67 

69 

60 

58 

48 

43 

49 

3 

6 

4 

64 

5'] 

9 

SANFORD  EXP  STAT  ION 

87 

76 

79 

77 

78 

83 

85 

84 

85 

86 

88 

86 

76 

68 

70 

74 

82 

78 

86 

89 

85 

82 

80 

lb 

78 

SO 

85 

85 

88 

84 

61 

MIN 

63 

62 

57 

55 

49 

49 

57 

59 

U 

60 

64 

67 

65 

47 

52 

58 

59 

6  6 

68 

70 

63 

63 

62 

59 

60 

*7 

" 

63 

65 

66 

60. 

1 

SARASOTA 

MAX 

87 

81 

81 

80 

85 

85 

86 

86 

87 

82 

87 

85 

79 

69 

71 

80 

83 

8  0 

84 

86 

88 

81 

78 

81 

82 

66 

81 

82 

79 

63 

•  2 

I 

MIN 

66 

68 

56 

60 

57 

61 

63 

60 

61 

60 

65 

6  7 

67 

51 

52 

60 

6  5 

71 

71 

69 

65 

66 

55 

54 

54 

58 

61 

66 

65 

61. 

9 

SOUTH  MIAMI    3  W 

83 

86 

81 

80 

80 

a; 

82 

81 

82 

83 

83 

84 

87 

71 

75 

72 

31 

82 

84 

86 

87 

89 

81 

82 

79 

79 

80 

82 

84 

66 

81  ■ 

8 

MIN 

65 

67 

55 

55 

58 

62 

62 

69 

70 

70 

70 

70 

67 

62 

52 

61 

61 

70 

71 

6  7 

61 

4 

60 

60 

57 

56 

4 

61 

63 

63. 

2 

STARKE 

84 

84 

80 

80 

82 

83 

87 

87 

39 

86 

89 

85 

73 

70 

72 

76 

81 

78 

78 

87 

80 

80 

79 

76 

60 

84 

85 

85 

88 

85 

61  • 

6 

MIN 

62 

60 

48 

48 

49 

5  5 

55 

55 

40 

58 

66 

61 

62 

43 

*5 

50 

57 

6  6 

62 

69 

6  0 

62 

56 

49 

53 

61 

66 

66 

37. 

0 

STEINHATCHEE  2 

80 

79 

7* 

77 

81 

30 

82 

81 

85 

84 

85 

84 

81 

83 

82 

81 

80 

8  0 

79 

80 

81 

80 

80 

30 

81 

80 

79 

79 

7S 

60 

60. 

5 

MIN 

61 

60 

64 

60 

59 

52 

54 

53 

68 

59 

54 

60 

50 

*3 

*5 

56 

58 

60 

' 

69 

56. 

7 

STUART   RADIO  WSTU 

84 

85 

82 

78 

81 

82 

85 

81 

82 

85 

83 

84 

88 

78 

74 

71 

83 

83 

S3 

90 

86 

65 

79 

79 

81 

80 

61 

65 

84 

87 

82 

3 

MIN 

66 

69 

60 

57 

57 

63 

65 

67 

72 

72 

70 

70 

71 

56 

57 

63 

69 

3 

71 

70 

68 

65 

61 

59 

59 

61 

66 

66 

65i 

0 

TALLAHASSEE  W8  AP 

76 

76 

79 

73 

78 

81 

86 

84 

82 

80 

78 

76 

66 

63 

71 

76 

79 

76 

80 

83 

69 

70 

71 

77 

79 

83 

■1 

81 

86 

84 

77. 

3 

MIN 

60 

54 

47 

50 

46 

53 

56 

56 

56 

58 

59 

60 

46 

39 

42 

48 

57 

65 

67 

64 

6  1 

58 

50 

47 

51 

" 

*T 

63 

66 

60 

53. 

0 

TAMlAM I    TRL  hO   MI  SEND 

90 

88 

86 

86 

84 

85 

85 

83 

84 

85 

86 

88 

89 

84 

76 

80 

63 

64 

89 

93 

92 

92 

38 

85 

83 

61 

83 

86 

87 

90 

85* 

9 

MIN 

67 

70 

56 

58 

62 

65 

63 

65 

64 

64 

69 

68 

66 

60 

51 

66 

66 

67 

68 

68 

6  3 

58 

57 

57 

59 

39 

61 

59 

62. 

7 

TAMPA   WB  AIRPORT 

84 

75 

79 

81 

82 

85 

86 

85 

88 

87 

87 

84 

75 

68 

71 

78 

80 

74 

84 

85 

75 

82 

77 

80 

82 

64 

81 

61 

79 

83 

80. 

7 

MIN 

68 

62 

57 

60 

59 

62 

64 

64 

66 

66 

68 

70 

62 

48 

52 

61 

62 

68 

70 

70 

67 

64 

62 

59 

57 

59 

62 

64 

70 

69 

63. 

1 

TAODfM      C  DC  t  tar  r 

81 

84 

72 

78 

80 

81 

83 

85 

84 

87 

85 

87 

83 

70 

64 

71 

80 

79 

73 

82 

82 

76 

77 

72 

76 

80 

62 

79 

80 

81 

I 

MIN 

65 

64 

52 

56 

58 

58 

61 

61 

63 

62 

65 

68 

67 

47 

46 

62 

66 

70 

66 

64 

64 

88 

54 

56 

57 

60 

64 

63 

60. 

1 

TAVERNIER 

MA* 

84 

86 

80 

81 

82 

•3 

82 

81 

81 

83 

83 

84 

88 

85 

79 

80 

81 

83 

84 

86 

86 

67 

84 

84 

60 

79 

80 

64 

63 

86 

S3. 

0 

MIN 

75 

75 

67 

67 

71 

75 

71 

72 

73 

75 

73 

77 

76 

65 

58 

64 

73 

75 

76 

76 

77 

70 

69 

69 

66 

69 

72 

7* 

71 

71. 

5 

TITUSVILLE  2  W 

MAX 

86 

80 

81 

76 

81 

84 

85 

84 

86 

87 

87 

90 

81 

66 

73 

79 

86 

92 

S7 

65 

76 

78 

77 

62 

86 

67 

87 

67 

62. 

3 

MIN 

65 

63 

55 

53 

55 

56 

59 

62 

64 

66 

66 

66 

65 

47 

49 

57 

60 

66 

69 

69 

63 

64 

61 

86 

58 

56 

53 

61 

65 

64 

60. 

4 

USHER  TOWER 

MAX 

81 

84 

78 

78 

81 

81 

81 

82 

86 

85 

84 

86 

77 

77 

71 

78 

77 

80 

60 

65 

78 

60 

84 

60. 

6 

MIN 

56 

62 

50 

54 

47 

48 

56 

58 

58 

61 

61 

64 

61 

43 

43 

53 

68 

72 

61 

61 

64 

51 

31 

34 

56 

61 

60 

64 

36. 

7 

VENICE 

MAX 

85 

79 

80 

73 

84 

84 

86 

84 

87 

86 

85 

84 

80 

70 

69 

79 

82 

80 

83 

64 

82 

80 

76 

80 

82 

83 

79 

62 

80 

82 

61. 

0 

MIN 

67 

69 

58 

60 

58 

62 

63 

61 

62 

61 

66 

67 

70 

54 

52 

62 

61 

66 

71 

71 

72 

64 

65 

87 

56 

36 

88 

62 

67 

M 

62. 

9 

Se«  Reference  Holes  Following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day 

01  Month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

.5 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23- 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

3! 

> 
< 

VERO  BEACH  FAA  AIRPORT 

MAX 

83 

78 

78 

IS 

80 

80 

60 

79 

81 

83 

82 

84 

81 

67 

71 

69 

78 

81 

84 

86 

82 

83 

74 

76 

77 

79 

79 

8  2 

n 

79. 

3 

MIN 

66 

64 

60 

60 

63 

64 

61 

64 

71 

71 

72 

70 

6  7 

54 

64 

64 

69 

69 

* 

64 

56 

58 

& 

67 

64. 

WAUCHULA   2  N 

MAX 

88 

86 

81 

81 

83 

65 

86 

85 

86 

88 

88 

82 

80 

72 

70 

77 

61 

81 

68 

90 

87 

84 

83 

79 

80 

82 

65 

85 

81 

85 

63. 

0 

MIN 

66 

62 

54 

5  3 

56 

60 

59 

59 

62 

60 

6  3 

6  7 

70 

50 

49 

61 

61 

61 

65 

69 

59 

5S 

** 

5* 

* 

64 

64 

60. 

WEST   PALM  BEACH 

MAX 

83 

86 

78 

77 

79 

60 

80 

79 

80 

85 

81 

82 

87 

60 

71 

71 

78 

80 

81 

66 

84 

85 

76 

61 

75 

77 

78 

80 

82 

65 

80. 

2 

MIN 

72 

65 

62 

64 

66 

72 

72 

71 

73 

76 

71 

58 

58 

65 

67 

74 

71 

69 

70 

67 

65 

63 

69 

65 

66 

69 

67 

68. 

4 

WEST   PALM  BEACH  W8  AP 

MAX 

85 

87 

81 

79 

82 

82 

83 

83 

83 

85 

84 

85 

87 

11 

72 

71 

82 

82 

82 

90 

89 

86 

61 

61 

60 

79 

82 

83 

84 

85 

62, 

2 

MIN 

69 

64 

60 

59 

66 

66 

70 

66 

70 

72 

73 

70 

71 

71 

67 

65 

62 

67 

68 

63 

67 

67 

67. 

4 

WEWAHI TCHXA 

MAX 

7  1 

77 

80 

78 

80 

62 

85 

84 

83 

82 

79 

75 

69 

bl 

71 

77 

80 

75 

81 

82 

78 

74 

73 

79 

81 

63 

79 

6] 

64 

87 

78. 

6 

MIN 

60 

63 

46 

56 

41 

53 

58 

55 

56 

57 

59 

65 

53 

38 

41 

46 

56 

64 

67 

61 

62 

59 

48 

45 

46 

53 

59 

64 

65 

65 

55. 

6 

WINTER  HAVEN 

MAX 

86 

83 

79 

80 

62 

83 

85 

85 

85 

86 

88 

85 

78 

71 

69 

76 

81 

78 

86 

88 

81 

82 

80 

78 

79 

61 

64 

84 

81 

85 

81. 

6 

MIN 

67 

63 

55 

5* 

60 

62 

59 

61 

64 

65 

66 

67 

68 

48 

49 

60 

63 

67 

66 

70 

65 

63 

62 

60 

61 

62 

56 

60 

64 

64 

61. 

8 

WOODRUFF  DAM 

MAX 

73 

74 

72 

83 

74 

63 

83 

88 

88 

86 

81 

77 

76 

65 

63 

72 

76 

80 

77 

83 

80 

70 

71 

72 

78 

82 

84 

85 

85 

89 

76. 

3 

MIN 

58 

61 

48 

52 

47 

54 

56 

56 

58 

58 

60 

64 

52 

45 

43 

47 

53 

60 

65 

67 

63 

60 

54 

45 

50 

51 

59 

62 

62 

62 

55. 

7 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 

bXy  lake 

EVAP 

.17 

.26 

.14 

.23 

.21 

.22 

.16 

.21 

.21 

.32 

.27 

.18 

.15 

.28 

.  13 

.12 

.08 

.06 

.10 

.18 

.21 

.26 

.26 

.23 

.23 

.20 

.14 

B5.58 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

EVAI' 

.17 

.29 

.06 

18 

.20 

18 

.21 

.22 

.  24 

.  23 

.20 

.25 

.17 

.41 

.31 

.  06 

.02 

.08 

.34 

.17 

.18 

.23 

.25 

.25 

.25 

.23 

.20 

.25 

.16 

.15 

6.14 

CLEWISTON  US  ENGRS  (a) 

EVAP 

.12 

.13 

.16 

.18 

.21 

.14 

.15 

.20 

.15 

.20 

.15 

.05 

.18 

.  30 

.35 

.05 

.05 

.13 

.  14 

.13 

.11 

.21 

.20 

.30 

.32 

.19 

.19 

.25 

.05 

.10 

5.09 

MAX 

86 

90 

78 

84 

85 

86 

86 

87 

8H 

88 

85 

83 

88 

86 

76 

67 

69 

84 

83 

85 

90 

86 

88 

83 

82 

83 

84 

86 

88 

82 

83.9 

MIN 

71 

72 

65 

66 

67 

69 

72 

72 

7  3 

72 

72 

74 

74 

68 

60 

60 

65 

67 

66 

73 

75 

73 

72 

67 

67 

67 

69 

71 

72 

73 

69.5 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

EVAP 

.17 

.21 

.22 

.  20 

.22 

20 

.26 

.25 

.29 

.27 

.23 

.29 

.28 

.17 

.39 

.18 

.07 

.15 

.23 

.13 

.19 

.22 

.26 

.25 

.27 

.27 

.26 

.22 

.19 

.17 

6.71 

WIND 

26 

47 

77 

9 

27 

40 

34 

52 

64 

54 

86 

63 

51 

51 

119 

62 

28 

82 

59 

49 

30 

41 

39 

54 

62 

60 

64 

29 

35 

25 

1519 

GAINESVI LLE  3  WSW 

EVAP 

,  21 

.18 

.19 

.30 

.17 

.  23 

.20 

.24 

.25 

.29 

.  24 

.15 

.16 

.  30 

.14 

.18 

.  18 

.09 

.03 

.16 

.11 

.16 

.28 

.25 

.32 

.20 

.23 

.24 

.21 

.27 

6.16 

WIND 

45 

40 

35 

45 

35 

20 

15 

25 

25 

35 

45 

60 

45 

no 

20 

25 

40 

35 

60 

60 

20 

50 

65 

25 

30 

25 

40 

50 

55 

70 

1250 

MAX 

86 

81 

85 

86 

86 

88 

93 

93 

92 

91 

91 

81 

81 

80 

76 

83 

88 

84 

83 

88 

86 

86 

86 

85 

87 

90 

89 

87 

87 

88 

86.2 

MIN 

65 

63 

52 

55 

53 

59 

59 

62 

63 

63 

67 

68 

64 

43 

43 

55 

60 

66 

68 

70 

63 

62 

61 

55 

53 

56 

60 

62 

64 

64 

59.9 

HIALEAH 

EVAP 

.19 

.23 

.33 

.20 

.23 

.  30 

.  25 

.40 

.35 

.28 

.29 

.27 

.25 

.26 

.25 

.27 

.05 

.15 

.35 

.18 

.14 

.29 

.34 

.25 

.34 

.31 

.31 

.27 

.28 

.19 

7.80 

WIND 

23 

57 

81 

38 

19 

57 

4  8 

101 

95 

100 

101 

92 

62 

60 

92 

86 

31 

102 

95 

64 

22 

76 

50 

49 

79 

80 

67 

46 

51 

38 

1962 

LOXAHATCHEE 

EVAP 

.00 

.11 

.12 

.21 

.14 

.23 

.17 

.20 

.27 

.14 

.18 

.28 

.18 

.16 

.15 

.09 

.09 

.25 

.20 

.36 

.22 

.16 

.22 

.15 

.22 

.21 

.20 

.17 

.15 

B5.41 

MILES  CITY  TOWER 

EVAP 

.12 

.17 

18 

.24 

.15 

.35 

.  24 

.28 

,06 

.  20 

.22 

.15 

.20 

.36 

.18 

.15 

.26 

.23 

.03 

.21 

.20 

.16 

.30 

.  18 

.12 

.23 

.14 

.15 

.28 

.09 

5.83 

WIND 

g 

20 

12 

0 

7 

4 

21 

20 

14 

14 

8 

19 

3 

20 

23 

19 

10 

8 

12 

8 

16 

3 

9 

18 

28 

16 

8 

0 

14 

4 

367 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

EVAP 

.19 

.  20 

.15 

.18 

.22 

.18 

.35 

.26 

.  30 

.27 

.  18 

.24 

.23 

.23 

.36 

.  11 

.03 

.21 

.31 

.17 

.23 

.35 

.25 

.24 

.23 

.27 

.25 

.26 

.21 

.17 

6.83 

WIND 

28 

42 

77 

30 

54 

70 

50 

65 

55 

47 

49 

39 

69 

49 

155 

61 

51 

65 

62 

52 

37 

43 

30 

56 

103 

15 

98 

33 

34 

21 

1636 

OKEECHOBEE  HRN  GATE  6 

EVAP 

.23 

.24 

.16 

.23 

.28 

.  19 

.23 

.30 

.28 

.30 

.30 

.32 

.30 

.33 

.31 

.12 

.04 

.25 

.23 

.16 

.23 

.12 

.32 

.28 

.25 

.28 

.29 

.27 

.32 

.19 

7.35 

TAMIAMI  TRL  40  HI  BEND 

EVAP 

,  20 

19 

.16 

.21 

.27 

.18 

.24 

.24 

.24 

.21 

.25 

.24 

.16 

.29 

.15 

.09 

.17 

.21 

.11 

.17 

.21 

.35 

.17 

.24 

.28 

.22 

.22 

.21 

.18 

.16 

6.22 

VERO  BEACH  FAA  AIRPORT 

EVAP 

17 

.19 

.44 

.20 

.20 

.26 

.28 

.22 

.23 

.25 

.  24 

.20 

.  25 

.32 

.33 

.14 

.05 

.15 

.19 

.23 

.22 

.30 

.27 

.24 

.23 

.20 

.21 

B6.91 

WOODRUFF  DAM 

EVAP 

.08 

.  24 

.22 

.29 

.21 

.21 

.23 

.06 

.14 

.25 

.02 

.07 

.39 

.16 

.  14 

.19 

.17 

.06 

.09 

.10 

.01 

.21 

.25 

.20 

.24 

.  24 

.21 

.15 

.27 

B5.28 

WIND 

9 

51 

73 

45 

59 

32 

17 

14 

27 

32 

23 

20 

140 

195 

91 

19 

31 

40 

57 

15 

33 

52 

133 

52 

24 

30 

24 

37 

34 

41 

1450 

(a)     Evaporation  measured   In  pan  36  x  36  Inches. 


Sm  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


APRIL  1959 


Station 
And 



Day  ot  month 

e 

? 

Depth 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

FT.   LAUDERDALE  EXP  STA 

MEASURED  UNDER  SOD 

6   INCHES  (1) 

MAX 
MIN 

72 
70 

70 
70 

70 
70 

70 
70 

70 
70 

70 
70 

70 
70 

70 
70 

70 
70 

70 
70 

72 
71 

72 
71 

72 
72 

72 
72 

72 
70 

70 
70 

70 
69 

70 
69 

70 
70 

71 
70 

72 
71 

73 
72 

74 

73 

74 

73 

73 
72 

73 
72 

72 
70 

72 
71 

72 
71 

72 
71 

71 .3 
70.7 

6  INCHES  (2) 

MAX 
MIN 

72 
70 

72 
70 

72 
70 

72 
70 

70 
69 

70 
68 

70 
68 

70 
68 

70 
69 

70 
68 

72 
70 

73 
71 

73 
71 

74 

72 

72 
69 

70 
69 

711 

69 

70 
68 

70 
68 

72 
70 

73 
72 

73 
72 

76 
73 

75 
73 

74 
72 

73 
72 

73 
72 

7:i 

71 

73 
71 

73 
71 

72.0 
70.2 

6  INCHES  (3) 

MAX 
MIN 

72 
70 

72 
70 

72 
70 

72 
70 

70 
68 

70 
68 

70 
68 

70 
68 

70 
69 

70 
68 

72 
70 

73 
71 

74 
71 

72 
71 

71 
68 

68 
68 

68 
68 

70 
68 

70 
68 

72 
70 

73 
72 

74 

72 

76 
73 

75 
72 

73 
71 

73 
70 

72 
70 

73 
70 

73 
70 

73 
71 

71.8 
69.8 

GAINESVILLE  3  WSW 

MEASURED  UNDER  SOD 

1  INCH 

MAX 
MIN 

89 
71 

82 
70 

89 
62 

90 
66 

90 
64 

88 

67 

92 
67 

94 
67 

94 
70 

94 
71 

92 
74 

84 
74 

85 
72 

84 

62 

82 
62 

86 
66 

90 
68 

86 
73 

84 

74 

89 

75 

82 
72 

88 
70 

89 

70 

89 
68 

90 
67 

91 
68 

HO 
70 

88 

72 

87 
72 

90 
72 

88.3 
69.2 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

77 
70 

74 
68 

78 
62 

79 
65 

79 
64 

78 
67 

81 

67 

81 

67 

82 
70 

83 
71 

82 
73 

78 
73 

79 
71 

75 
63 

73 
62 

76 
65 

79 
68 

79 
72 

77 
71 

81 

73 

76 
73 

79 
69 

80 
69 

80 
68 

80 

67 

80 
68 

80 
70 

80 
71 

79 
72 

80 
72 

78.8 
68.7 

8  INCHES 

MAX 
MIN 

73 
69 

72 
69 

74 

65 

75 
67 

75 
67 

74 
69 

77 
70 

77 
70 

78 
72 

79 
73 

78 
74 

76 
74 

76 
72 

72 
67 

70 
66 

72 
67 

74 

69 

75 
72 

7  5 
71 

78 
73 

74 
74 

76 
70 

77 
71 

77 
70 

76 
89 

77 
70 

77 
71 

77 
73 

76 
73 

78 
74 

75.3 
70.4 

FT.  LAUDERDALE  EXP  STA  -  Soil  Type:  Davis  fine  sand.  Ground  Cover:  St.  Augustine  and  growing  in  concrete  tanks  4  1/2  x  9  feet  set  flush 
to  the  surrounding  soil  level.     Instrumentation:     Foxboro  Temperature  Recorder. 


(1)  Water  table  controlled  at  12  inches  below  soil  surface. 

(2)  Water  table  controlled  at  24  inches  below  soil  surface. 

(3)  Water  table  controlled  at  36  inches  below  soil  surface. 

GAINESVILLE  3  WSW  -  Soil  Type:     Arredonda  fine  sand.  Ground  Cover:     Bahiagrass  sod.      Instrumentation:     3  point  Foxboro  Thermograph. 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind  direction 

Wind  speed 

m.  p.  h. 

Relative   humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

Bunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

Pievailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 

mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

1:00  a 
EST 

7:00  a 
EST 

1:00  p 
EST 

7:00  p 
EST 

Trace 

60-10' 

.10-49 

50-99 

1.00-199 

2.00 
and  over 

Total 

APALACHICOLA  WB  CITY 

7.7 

42 

N 

14 

0 

1 

3 

0 

3 

1 

8 

70 

5.9 

DAYTONA  BEACH  WB  AIRPORT 

ESE 

12 

10.1 

27++ 

NNE 

14+ 

88 

90 

59 

75 

4 

3 

3 

0 

2 

0 

12 

6.2 

FT.   MYERS  WB  AIRPORT 

9.2 

31  +  + 

SW 

2 

4 

0 

1 

0 

1 

0 

6 

5.7 

JACKSONVILLE  WB  AIRPORT 

SE 

14 

9.6 

33 

SW 

12 

85 

89 

50 

64 

1 

2 

4 

2 

0 

0 

ft 

66 

5.9 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

12.2 

33 

N 

14 

77 

62 

69 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

79 

5.0 

LAKELAND  WB  CITY 

7.2 

1 

2 

3 

1 

1 

2 

10 

59 

6.3 

MIAMI  WB  AIRPORT 

ESE 

19 

8.4 

29++ 

SW 

2 

77 

80 

53 

67 

4 

2 

1 

1 

1 

0 

9 

640 

6.3 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

SE 

12 

8.0 

29++ 

NW 

20 

88 

90 

54 

66 

3 

0 

3 

1 

2 

0 

9 

6.4 

PENSACOLA  WB  CITY 

10.2 

22 

W 

3 

1 

1 

2 

2 

3 

1 

10 

57 

TALLAHASSEE  WB  AIRPORT 

3 

14 

6.3 

89 

92 

53 

60 

0 

2 

3 

2 

1 

0 

8 

6.2 

TAMPA  WB  AIRPORT 

ENE 

11 

10.1 

35++ 

NNW 

21 

85 

88 

55 

68 

4 

3 

1 

2 

1 

1 

12 

69 

6.6 

WEST  PALM  BEACH  WB  AIRPORT 

ESE 

20 

11.3 

42++ 

W 

2 

78 

79 

55 

70 

2 

3 

3 

2 

1 

0 

11 

6.7 

0    City  Office 

See  reference  note*  following  Station  Index. 
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TOTAL  PRECIPITATION 


FLORIDA 
APRIL  1959 


AVERAGE  TEMPERATURE 


FLORIDA 
APRIL  1959 


Isollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.  Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be  ava 
publication  "Hourly  Precipitation  Data". 
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STATION  INDEX 


j     1-APALACHICOLAi  2- 


STATION 

INDEX  NO.  1 

COUNTY 

DRAINAGE  !  \ 

LATITUDE 

M 
P 

SC 

o 

ELEVATION 

OB 

9 

F 

SFR 
TA 

| 

VAT 
AN 

iLES 

% 

u 

ON 

D) 

«3l 
:• 

M 

OBSERVER 

STATION 

6 
z 

1 

COUNTY 

'       "S       •'       ■  > 

OO'O 

LAKE 

e 

29  J« 

50 

ALEXANDER    SPGS  ASSN. 

MADISON 

■>,'  T- 

MADISON 

10 

APAlACHICOLA  VS  CITY 

0211 

FRANKL IN 

5 

29  ** 

13 

u«s.  weather  Bureau 

MARATHON  SHORES 

5  J51 

MONROE 

2 

MCADIA 

0221 

OE  SOTO 

5 

27  1* 

70 

5367 

JACKSON 

1 

03*1 

HIGHLANDS 

27  35 

61  30 

165 

6P 

6P 

c 

J.   WILEY  COTHRAN 

MAR  1  ANNA    1  NO  SCHOOL 

JACK  SON 

1 

BAB SON  PARK 

r.yr. 

POLK 

1 

27  30 

61  31 

130 

5P 

HARRY  M.  TOLSON 

MARINE LAND 

5391 

FLAGLER 

2 

■MTOM 

0*T| 

POLK 

3 

27  5* 

125 

CITY  OF  BARTOW 

5539 

LA  FAYETTE 

5 

BAT  LAKE 

0520 

HI LLSBOROUGH 

5 

28  0* 

MELBOURNE 

5612 

BREVARD 

0  9  i  S 

HERNANDO 

5 

28  32 

It 

MIAMI    BAY  FRONT 

5653  OADE 

2 

BELLE  Gl  AOE  ExP  sta 

D61  1 

PALM  BEACH 

T 

26  *0 

80  38 

16 

HA 

6A 

EVERGLADES  EXP.  STA* 

MIAMI  BEACH 

DADE 

2 

BCLLX  GLADE  HltCN  CATC  A 

D616 

PALM  BEACH 

T 

26  *2 

80  *3 

31 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MIAMI    WB  AIRPORT 

$643 

2 

BIG  CYPRESS  RESERVATN 

0739 

5 

26  19 

17 

5678 

DADE 

2 

IITHLO 

[  rsi 

ORANGE 

8 

28  33 

65 

Flood  control  dist. 

5719 

COLLIER 

5 

BLACKHAN   *  WNW 

-  r«i 

5 

30  57 

200 

c 

MRS •  S»  YOUNGBLOOO 

MILTON   EXP  STATION 

5 

6LOUNTSTOWN    1  SE 

080* 

CALHOUN 

1 

30  2b 

83  02 

51 

TA 

7A 

JOHN  PuRIFOY 

HOMTICELLO  2  s 

5B79 

JEFFERSON 

5 

BOCA  RATON 

0  6*5 

PALM  BEACH 

2 

26  21 

60  05 

21 

c 

GUS  P.  HAGER 

MOORE   HAVEN   LOCK  1 

5895 

GLADES 

7 

BRAOENTON  EIP  STATION 

-■5*. 

5 

27  29 

10 

GULF  COAST  ExP.  STA. 

MOUNT A  1 N  LAKE 

5973 

POLK 

7 

BRISTOL 

1 

30  26 

160 

3990 

GADSOEN 

8ROOKSVILLE  CMIN  MILL 

i  946 

HERNANDO 

5 

28  37 

200 

w-CENTRAL  FlA.EXP.STA. 

5 

6USMNELL  2  E 

1163 

SUMTER 

S 

28  *0 

82  05 

75 

6P 

6P 

MRS.  A.  H.  NELSON 

NAPLES 

6C  Tt 

COLLIER 

5 

CANAL  POINT  GATE  5 

1271 

PALM  BEACH 

7 

26  52 

80  36 

36 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

NEW  SMYRNA  BEACH  4  N 

6210 

VOLUSIA 

2 

CANAL  POINT  USDA 

1276 

7 

26  52 

25 

6240 

OKALOOSA 

5 

CAPE  SABLE  RANGER  STA 

1  SOS 

S 

25  08 

3 

625] 

OSCEOLA 

CAPTIVA 

1310 

LEE 

•> 

26  32 

3 

NORTH   NEW  RVR   CANAL  1 

CARRABELLE 

1336 

FRANKL IN 

•> 

29  51 

6*  AO 

10 

SP 

SP 

MRS.  HAZEL  F  *  COOK 

NORTH  NEW  RVR  CANAL  2 

6323 

PALM  BEACH 

CARTV1LLE 

1388 

WASHINGTON 

3 

30  AT 

65  *9 

TO 

rn 

CONNIE    H.   WH 1 T  TAKER 

OCA  LA 

6414 

MARION 

5 

CEDAR  KEY 

1*32 

LEVY 

s 

29  08 

19 

C.    Cm  WHlDDON 

6419 

MARION 

b 

CHIPlEy  3  E 

15** 

WASHINGTON 

3 

30  *T 

85  29 

130 

5P 

5P 

OKEECHOBEE   9  W 

6460 
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REFERENCE  NOTES 


Additional  information  regarding  the  climate  of  Florida  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  C llmatologist  at  P.  0.  Box  3658,   University  Station,  Gainesville,   Florida,  or  to  any  Weather 
Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW ,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  In  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  In  the  Index,   but  for  which  data  are  not   listed  In  the  tables,  either  are  missing  or  were  received  too  late  to  be  Included  in  this  issue. 
Divisions,  as  used  in  "CI lma tologlca  1  Data"  Table  and  on  the  maps,   became  effective  with  data   for  Hay  1956. 

Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:     Temperature  in  °  F,   precipitation  and  evaporation  in  Inches  and  wind  movement   In  miles.     Monthly  degree  day  totals 
are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally   temperatures   from  65*F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  Table.  Max  and  Mln  in  "Evaporation 
and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  Id  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  bused  on  the  period  1921-1950,  adjusted  to  represent  observations  takon  at  the  prosont 
location.     Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on  the  period  1931-1955. 

Data  in  the  "Dally  Precipitation"  Table;  "Dally  Temperature"  Table;   and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  when  published,   are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     The  station  Index 
shows  observation  times  in   local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  and  J  In  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",   indicate  the  following: 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  In  "Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin. 
G     "Soil  Temperature"  Table. 
J    "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  In  the  "CI lmatologlca 1  Data"  Table  and  the  "Dally  Temperature"  Table  Is  Indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  In  the  annual   Issue  of  this  publication. 
-     No  record  In  the  "Dally  Precipitation"  Table;   "Evaporation  and  Wind"  Table;   and  the  Station  Index. 
+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++     Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station   Is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

•  Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

*  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,   the  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  In  a  sholter  located 

on  the  roof  of  a  building. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR    This  entry  In  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  after  rain. 
AM     Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;    if  average  value   is  entered,    less  than  10  days  record  is  mlBslng.     See  "Dally  Temperature"  Table  for  detailed  dally  record.     Degree  day  data.  If 

carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 
R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  by  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly  Precipitation  Data.) 
SS    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 
T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 
V     Includes  total  for  previous  month. 

X    Observation  time  is  1:00  a.m.,  EST  of  the  following  day. 
VAR    This  entry  in  time  of  observation  of  column  In  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.    S.    for  each  month  are  described  In  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLI MA TO LOGICAL  DATA-NATIONAL  SUMMARY,   and  STORM  DATA,   all  of  which 
may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  In  locations,   elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  state 

That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C.   for  35  cents.     Similar  lnfoi-matlon  for  regular  Weather  Bureau  stations 

may  be  found  In  the  latest  Issues  of  Local  CI lmatologlca 1  Data,   obtained  as  indicated  above,   price  15  cents. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the 
Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,   D.  C. 
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FLORIDA  -  MAY  1959 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:     99°  on  the  9th  at  De  Funiak  Springs 
Lowest  Temperature:     50°  on  the  5+  at  3  stations 

Greatest  Total  Precipitation:     15.74  inches  at  Starke 
Least  Total  Precipitation:     2.04  inches  at  Hypoluxo 

Greatest  One-Day  Precipitation:     7.07  inches  on  the  13th  at  Apalachicola 

WB  City 


SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


May  weather  was  characterized  by  above  aver- 
age monthly  temperatures  and  abundant  rainfall, 
most  of  which  fell  during  the  last  half  of 
the  month.     The  statewide  nearly  rainless  and 
sunny  weather  which  began  in  late  April  per- 
sisted through  the  first  two  weeks  of  May. 
Early  month  daytime  temperatures  were  rela- 
tively high,   especially  in  the  northern  and 
western  divisions.     The  summer  "rainy  season", 
with  its  almost  daily  showers  and  thunder- 
showers,   began  about  mid-month  and,   by  the 
end  of  the  month,   had  produced  greater  to 
much  greater  than  long  time  average  May  rain- 
fall in  almost  all  divisions.     Only  on  the 
central  east  coast  and  at  scattered  points 
along  the  southeast  coast  and  in  the  extreme 
western  counties  were  the  May  rainfall  totals 
close  to  or  less  than  the  long  time  May  aver- 
ages . 

Under  generally  clear  skies  afternoon  tempera- 
tures climbed  to  near  90°  or  higher  almost 
every  day  in  the  northern  and  western  divi- 
sions during  the  first  two  weeks.     99°  was 
registered  at  De  Funiak  Springs  on  the  9th 
and  a  number  of  other  points  in  the  northern 
areas  registered  97°  or  98°  on  that  same  date. 
The  showery  conditions  during  the  last  half 
of  the  month  rendered  readings  in  the  90 's 
much  less  frequent.     For  the  month  as  a  whole, 
temperatures  averaged  1°  to  2°  higher  than 
the  long-term  May  averages. 

About  mid-month  the  rather  warm  and  dry 
weather  pattern  changed  abruptly.  Showers 
and  thundershowers ,  some  of  which  were  excep- 
tionally heavy,  were  almost  a  daily  occurrence 
in  nearly  all  divisions  during  the  remainder 
of  the  month.     The  heaviest  rains  were  noted 
in  the  northern  division  and  several  stations 
in  that  area  measured  more  rainfall  this  May 
than  any  other  May  since  records  have  been 
kept.     At  Lake  City  the  11.45  inches  exceeded 
the  previous  May  record  of  9.96  inches  meas- 
ured in  1906  and  at  Gainesville  the  9.25 
inches  measured  this  May  compares  with  the 
previous  record  of  8.01  measured  in  1923. 
Although  most  of  the  rain  fell  in  the  form 
of  local  showers  and  thundershowers,  the 
frequency  was  sufficient  to  cause  considerable 
local  flooding  and  crop  damage     in  the  north- 
ern and  western  divisions.     Tobacco  and  spring 


truck  crops  in  the  northern  division  sustained 
appreciable  local  damages,  especially  in  the 
poorly  drained  areas.     Many  rural  roads  re- 
quired major  repair  and  even  several  main  high- 
ways were  temporarily  closed  by  local  high 
water  after  some  of  the  more  intense  downpours. 
The  area  lying  between  the  Suwannee  and  St. 
Johns  rivers  and  from  about  Gainesville  north- 
ward bore  the  brunt  of  the  drenching  late  month 
rains.     The  city  of  Jacksonville  experienced 
considerable  flooding  and  flood  damage  as  the 
result  of  an  exceptionally  heavy  deluge  on 
May  20-21.     See  page  71  for  supplemental  Pre- 
cipitation Data  prepared  by  the  Jacksonville 
Weather  Bureau  Airport  Station.  Violent 
weather,   including  hail  and  tornadoes,  accom- 
panied some  of  the  thunderstorms.  Hailstorms 
were  reported  from  Lee  in  Madison  County  on 
the  7th  and  in  Suwannee  County  on  the  9th. 
Two  tornadoes  were  reported  in  the  Pensacola 
area  on  the  19th  and  another  tornado  affected 
a  small  area  several  miles  north  of  the  Tampa 
Airport  on  the  evening  of  the  21st. 

West  of  a  line  drawn  from  about  Jacksonville 
through  Lakeland  the  5-month  period  January 
through  May  1959  will  go  down  in  the  record 
books  as  one  of  the  wettest  such  periods  in 
recent  times.     Most  reporting  points  in  that 
area  have  measured  from  30  to  35  inches  of 
rainfall  so  far  this  year  and  some  have  re- 
ceived nearly  40  inches.     These  totals  are 
about  double  the  long  time  average  January 
through  May  totals  for  the  peninsula  portions 
of  the  area  and  about  one  and  one-half  times 
average  for  the  stations   in  the  western  divi- 
sion.    East  of  the  line  from  Jacksonville 
through  Lakeland  and  north  of  Lake  Okeechobee, 
January  through  May  rainfall  totals  range 
generally  between  20  and  25  inches,  with  the 
lesser  amounts  along  the  east  coast.  These 
totals,   although  all  above  the  long  time  aver- 
age,  are  not  outstandingly  great.     On  the 
peninsula  south  of  Lake  Okeechobee,  January 
through  May  rainfall  totals  are  mostly  in  the 
15  to  20  inch  category.     These  totals  are  near 
to  only  slightly  above  the  long  time  5-month 
average  totals. 

Keith  Butson,   State  Climatologist 
U.   S.   Weather  Bureau 
Gainesville,  Florida 
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2.45 

2  8 

.  0 

[ ice i yyC p  7 

87.0 

68.6 

77.8 

92 

5 

61 

7+ 

0 

2 

o 

o 

o 

3.46 

1.00 

1 8 

•  0 

0 

9 

2 

1 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

87.8 

66.9 

77.4 

1.0 

93 

5 

58 

4+ 

0 

£ 

o 

o 

o 

5.71 

1.89 

2.38 

2  8 

•  0 

0 

9 

4 

1 

LAKELAND  WB  CITY 

R 

86.9 

69.3 

78.1 

1.6 

92 

5 

64 

7 

0 

o 

o 

o 

4.23 

-  .36 

1.51 

18 

.0 

0 

• 

2 

LAKE  PLACID  2  SW 

89.8 

66.5 

78.2 

95 

5 

53 

4 

0 

1  8 

0 

0 

0 

3.53 

1.69 

28 

•  0 

0 

MELBOURNE 

85.  7 

68.5 

77.1 

91 

4 

5  8 

2 

0 

3 

0 

0 

0 

3.61 

1.18 

2  9 

•  0 

MOUNTAIN  LAKE 

87.  5 

67.3 

77.4 

.9 

93 

5 

55 

4 

0 

4 

0 

0 

0 

6.51 

2.57 

2.58 

28 

•  0 

0 

8 

5 

1 

MYAKKA  RIVER   ST  PARK 

AM 

88.5 

64.6 

76.6 

95 

6 

5  0 

4 

0 

12 

0 

0 

0 

12.81 

2 1 

•  0 

0 

13 

8 

5 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

AM 

84.  OM 

M 

89 

15 

0 

0 

5.37 

2.64 

29 

•  0 

0 

6 

3 

2 

PARR  I SH 

AM 

91.4 

65.9 

78.7 

95 

18  + 

54 

4 

0 

26 

o 

o 

o 

9.51 

3.10 

23 

.0 

0 

12 

6 

3 

PLANT  CITY 

88.9 

66.9 

77.9 

2.3 

92 

5 

56 

4 

0 

1 1 

o 

0 

0 

6.80 

3.60 

1.96 

26 

.0 

0 

8 

4 

3 

ST  PETERSBURG 

87.0 

71.1 

79.1 

.8 

91 

26+ 

64 

4 

0 

3 

o 

0 

0 

10.64 

8.41 

2.05 

25 

.0 

? 

12 

7 

SARASOTA 

88.0 

67.2 

77.6 

96 

23 

55 

4 

0 

8 

o 

o 

o 

8.16 

1.92 

29 

.0 

? 

13 

5 

3 

TAMPA  WB  AIRPORT 

R 

88.2 

69.0 

78.6 

2.1 

93 

2  5 

62 

0 

9 

0 

0 

0 

7.55 

4.26 

2.35 

22 

•  0 

8 

TARPON  SPGS  SEWAGE  PL 

86.3 

6  7.0 

Vt* 

.  1 

i 

22 

3 

o 

o 

o 

*  l~_ 

1  .  74 

20 

0 

10 

3 

0 

VENICE 

86.9 

6  6.0 

7  7,5 

92 

25 

56 

0 

6 

o 

o 

o 

7.70 

3*72 

0 

0 

8 

5 

2 

VERO  BEACH  FAA  AIRPORT 

84.  5 

70.1 

77.3 

89 

15+ 

60 

4  + 

0 

0 

o 

0 

0 

6.82 

1.57 

11 

.0 

|j 

9 

5 

3 

WAUCHULA  2  N 

89.4 

66.0 

77.7 

94 

5 

54 

4 

0 

16 

o 

0 

0 

3.43 

1.11 

28 

.0 

? 

WINTER  HAVEN 

88.4 

66.9 

77.7 

93 

5 

55 

7 

0 

0 

0 

5.83 

2.  0 

28 

.0 

9 

5 

2 

D I V  I S ION 

77.7 

1.0 

6.40 

•  10 

.0 

EVERGLADES  AND  SW 

COAST 

BELLE  GLADE   EXP  STA 

AM 

85.4 

64  .  5 

7  5.0 

.  2 

89 

6 

52 

0 

0 

0 

0 

0 

7.53 

3.44 

2.04 

29 

.  0 

0 

- 

_ 

- 

BIG  CYPRESS  RESERVATN 

CANAL  POINT  USDA 

86.9 

64.1 

7  5.5 

on 
90 

14+ 

5  2 

4 

0 

3 

0 

0 

0 

in 

10.03 

4.65 

.  0 

0 

10 

5 

3 

CAPE  SABLE  RANGER  STA 

84.  5 

69.5 

7  7.0 

89 

6 

5  9 

6 

0 

0 

0 

0 

0 

6.86 

2.51 

2  7 

.0 

0 

10 

4 

1 

CAPTIVA 

86.6 

71.8 

79.2 

92 

26 

65 

4  + 

0 

4 

0 

0 

0 

3.38 

.97 

28 

.0 

0 

7 

3 

0 

CLEWISTON  U  S  ENG 

AM 

86.9 

69.7 

78.3 

92 

14 

59 

4 

0 

5 

o 

o 

8.95 

4.01 

20 

.0 

0 

11 

5 

3 

DEVILS  GARDEN  TOWER 

87.  8M 

65.4 

76. 6M 

92 

14 

52 

7 

0 

0 

o 

o 

6.66 

2.35 

17 

.0 

0 

9 

6 

1 

EVERGLADES 

89.0 

68.3 

78.7 

1.2 

92 

24  + 

60 

8 

0 

1  3 

o 

o 

8.67 

4.24 

3.54 

27 

.0 

0 

FORT  MYERS  WB  AP 

R 

88.6 

67.5 

78.1 

1.2 

93 

11 

57 

4 

0 

1  0 

o 

o 

4.74 

.45 

1.16 

28 

.0 

0 

LA  BELLE 

89.9M 

65.  3M 

77  .  6M 

94 

15+ 

5  1 

4 

0 

1  7 

0 

0 

0 

5.45 

1.83 

1.39 

23 

.0 

0 

MILES  CITY  TOWER 

68.2 

63.9 

76.1 

92 

11  + 

54 

8+ 

0 

8 

0 

0 

0 

9.29 

2.84 

1 2 

.  0 

0 

12 

5 

2 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

AM 

0 

91 

6 

0 

2 

0 

0 

0 

1.  4 

0 

9 

3 

2 

NAPLES 

87.0 

68.5 

77.8 

91 

20 

58 

4 

0 

3 

o 

o 

o 

9.04 

2.59 

26 

.0 

5 

1 1 

3 

PUNTA  GORDA 

87.2 

68.9 

78.1 

.0 

92 

5 

59 

4 

0 

5 

o 

o 

o 

9.27 

6.13 

2.03 

11 

.0 

10 

TAMIAMI   TRL  40  MI  BEND 

88. OM 

66.2M 

•  M 

94 

5 

58 

8  + 

0 

10 

0 

0 

0 

10.84 

4.11 

28 

.0 

7 

2 

DIVISION 

77  3 
* 

■ 

7 

* 

3  67 
* 

- 

•  0 

LOWER  EAST  COAST 

FORT  LAUDERDALE 

85.9 

70.8 

78.4 

1.0 

91 

5 

59 

0 

2 

0 

0 

0 

4.90 

.03 

1.40 

•  0 

10 

. 

2 

FT   LAUDERDALE  BAHIA  MAR 

84.2 

72.3 

78.3 

87 

25  + 

66 

5+ 

0 

0 

0 

0 

0 

3.29 

.63 

1 7 

.  0 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

AM 

86.4 

68.1 

77.3 

95 

15 

54 

4 

0 

2 

o 

o 

o 

3.44 

.97 

1 5 

.  0 

0 

9 

2 

0 

HIALEAH 

AM 

90 

6 

60 

0 

1 

0 

0 

0 

8  •  96 

2.74 

1 8 

.  0 

0 

11 

5 

2 

HOMESTEAD  EXP  STA 

85.8 

66.6 

76.3 

.4 

91 

5 

54 

8 

0 

1 

0 

0 

0 

7.46 

1.47 

2.67 

28 

.0 

0 

HYPOLUXO 

72.1 

78.4 

1.4 

91 

15 

59 

4 

0 

1 

0 

0 

0 

2.04 

-  2.32 

.40 

1 7 

.  0 

0 

8 

0 

0 

LOXAHATCHEE 

87.8 

63.7 

75.8 

93 

14+ 

52 

7+ 

0 

5 

0 

0 

0 

7.95 

1.90 

18 

.0 

0 

9 

6 

3 

MIAMI   BAY  FRONT 

82.8 

73.8 

78.3 

86 

17  + 

66 

5 

0 

0 

0 

0 

0 

3.99 

.96 

27 

.0 

0 

8 

4 

0 

MIAMI  BEACH 

82.2 

75.5 

78.9 

.5 

87 

5 

71 

26 

0 

o 

o 

o 

o 

3.60 

-  .33 

1.20 

27 

.0 

0 

7 

2 

1 

MIAMI   WB  AIRPORT 

R 

83.7 

71.9 

77.8 

-  .2 

89 

5 

63 

4 

0 

o 

n 

o 

n 

6.16 

.61 

1.93 

27 

.0 

0 

10 

3 

2 

MIAMI    12  SSW 

84.8 

70.7 

77.8 

89 

15 

58 

8 

0 

0 

0 

0 

0 

5.43 

1.70 

28 

.0 

0 

POMPANO  BEACH 

85.  5 

70.9 

78.2 

90 

5 

61 

6 

0 

1 

0 

0 

0 

5.09 

1.78 

1 7 

.  0 

0 

10 

^ 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

66.2 

6  5.9 

76.  1 

90 

14+ 

55 

4 

0 

2 

0 

0 

0 

10.44 

3.74 

20 

.0 

0 

11 

6 

i 

SOUTH  MIAMI   3  w 

84.6 

69.2 

76.9 

89 

5 

57 

4 

0 

0 

0 

0 

0 

5.41 

2.05 

28 

.0 

0 

8 

3 

STUART  RADIO  WSTU 

85.8 

70.3 

78.1 

93 

14 

61 

4 

0 

2 

0 

0 

0 

4.35 

1.60 

28 

.0 

0 

5 

3 

> 

WEST  PALM  BEACH 

82.5 

73.0 

77.9 

1.0 

86 

15+ 

67 

5+ 

0 

0 

0 

0 

0 

4.23 

-  .68 

1.32 

15 

.0 

0 

9 

2 

i 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP 

R 

14  + 

2 

0 

0 

0 

2.92 

0 

9 

1 

0 

DIVISION 

77.7 

.7 

5.27 

.09 

.0 

KEYS 

! 

DRY  TORTUGAS 

84.4 

73.8 

79.1 

88 

14 

69 

26 

0 

0 

0 

0 

0 

6.82 

2.95 

29 

.0 

0 

8 

4 

2 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

85.0 

75.2 

80.1 

.  3 

90 

17 

71 

27+ 

0 

1 

0 

0 

0 

2.32 

-  .50 

.63 

27 

.0 

0 

6 

1 

0 

MARATHON  SHORES 

86.2 

73.1 

79.7 

90 

18+ 

64 

27 

0 

3 

0 

0 

0 

9.45 

6.60 

27 

.0 

0 

6 

4 

1 

TAVERN  I ER 

84.7 

75.2 

80.0 

88 

19+ 

67 

5 

0 

0 

0 

0 

0 

9.79 

3.70 

20 

.0 

0 

5 

3 

3 

DIVISION 

79.7 

-  .1 

7.10 

4.60 

.0 

Pieopitation 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


ALEXANDER  SPRINGS 
APALACHICOLA  WB  CITY 
ARCADIA 
AVON  PAR* 
8ABS0N  PARK 

BARTON 
BAY  LAKE 
BAYPORT 

BELLE  GLADE  EXP  STA 
BIG  CYPRESS  RESERVATN 

BITHLO 

BLOUNTSTOWN  2  SE 
BRADENTON  EXP  STATION 
BROOK SV ILL E  CHIN  HILL 
BUSHNELL  2  E 

CANAL  POINT  USDA 

CAPE  SABLE  RANGER  STA 

CAPTIVA 

CARRABELLE 

CAR YV 1 LLE 

CEDAR  KEY 
CHIPLEY  3  E 
CLEARWATER  BEACH 
CLERMONT  6  S 
CLEM  1 S  TON 

CLEWISTON  U  S  ENG 
CORNWELL  4  NW 
CRESCENT  CITY 
CRESTVIEW  RADIO  WJSB 
CROSS  CITY  FAA  AIRPORT 

DAN1A   4  WNW 
OAYTOHA  BEACH 
DAYTONA  BEACH  WB  AP 


OE  LAND 

D£  SOTO  CITY  *  SW 
DEVILS  GARDEN  TOWER 
DRY  TORTUGAS 
EVERGLADES 

FEDERAL  POINT 
FELLSMERE 
FERNAND 1 NA  BEACH 
FORT  DRUM  5  NW 
FORT  GREEN   12  WSW 

FORT  LAUDERDALE 
FT  LAUDERDALE  BAH  I A  MAR 
FT  LAUDERDALE  EXP  STA 
FORT  MYERS  WB  AP  R 
FORT  PIERCE 

FOUNTAIN  3  S 
GAINESVILLE  3  WSW 
GLEN  ST  MARY  NURSERIES 
GRAPE  HAMMOCK 
HART  LAKE 

HIALEAH 
HIGH  SPRINGS 
HILLSBOROUGH  RVfi  ST  PK 
HOMESTEAO  EXP  STA 
HYPOLUXO 

INVERNESS 

ISLAND  GROVE  2  WNw 
ISLEWOfiTH 

JACKSONVILLE  WB  AP  R 
JACKSONVILLE  BEACH 

JASPER  3  SE 
KENDALL  2  E 
KEY  WEST  WB  AIRPORT 
KEY  WEST  WB  CITY 
K1SSIMMEE  2 

LA  BELLE 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

LAKE  CITY  2  £ 

LAKE  HIAWASSE 

LAKELAND  WB  CITY  R 

LAKE  PLACID  2  SW 
LAKE   TR AFFORD 
L I  SBON 

LIVE  OAK  2  ESE 
LONGBOAT  KEY 

LOXAHAT  CHEE 
MADISON 

MARATHON  SHORES 

MAR  I  ANNA  FAA  AIRPORT 

MAR  I ANNA   [NO  SCHOOL 

MAYO  b  NW 
MELBOURNE 
MIAMI  BAY  FRONT 
MIAMI  BEACH 

MIAMI   WB  AIRPORT  - 

MIAMI    12  SSH 
MILES  CITY  TOWER 
MILTON  EXP  STATION 
MONTI  CELLO    2  S 
MOORE  HAVEN  LOCK  1 

MOUNTAIN  LAKE 

NT  PLEASANT 

NYAKKA  RIVER  ST  PARK 

NAPLES 

NEW  SMYRNA  BEACH  *  N 

NICEVlLLE 
N I TT Am  1  S 
OCA  LA 

OCA  LA  2  NE 
OKEECHOBEE  9  W 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 
ORLANDO  WB  AIRPORT  R 
PALATKA 
PANAMA  CITY  2 
PAW  |  SH 

PENSACOLA  FAA  AIRPORT 
PENSACOLA  WB  CITY  R 
PERRINE 
PERRY 

PLANT  CITY 


5.44 

7.82 
7.99 
6.47 
5.49 

8.69 
8.22 
3.58 
7.53 


RECORD  MISSING 


3.03 
9.75 
9.30 
7.05 
4.11 

10.03 
6.86 
3.38 
6.76 

11.67 

•  13 


9.24 

8.95 
5.85 
7.01 
8.30 
8.80 

4.13 
2.27 
2.40 
5.40 
8.15 

3.67 
4.31 
6.66 
6.82 
8.87 

5.12 
5.37 
10.50 
5.92 
8.95 

4.90 
3.29 
3.44 
4.74 
4.54 

6.37 
9.25 
10.82 
6.32 


RECORD  MISSING 


2.65 
9.20 
9.67 


2.32 
2.61 
3.46 

5.45 
5.71 
11.45 
3.69 
4.23 

3.53 
3.21 
5.61 
7.25 
9.45 

7.95 
6.01 
9.45 


13.18 
3.81 
3.99 
3.60 
6.16 

5.43 
9.29 
4.23 
4.93 
6.07 

6.51 
7.26 
12.81 
9.04 

2.07 

9.72 
3.85 
5.11 
6.06 
5.62 


3.46 
4.25 
7.54 
5.60 
6.80 


1.03 
.73  .06 

.08  1.12 


.11 


.16  1.86 

T 

.37  .29 
T  .02 

.32 


13     M  15 


•31  .11 
.05  1.01 


16      17  '  18 


•  22  2. 
.02 


22    23  24 


25     26  27 


28  j  29  30 


1.25  .19 


1.46  .10 

.1*  1.55 

T  1.52 

1.07  .72 


3.93  1.3* 


.03 
1  .65 

: 

1  .41 


1.00  1.15  1.55 


4.27  4.72 
1.32  .34 
.64  1.14 


1.80  3.90 

.26     .46  .05 

1.06     .28  .65 

•14     .01  .07 

.05  5.00  2.95 

1.30 


.24  3.97  2.61 


.77  1.45 
1.14  2.33  1.19 
1.52  .40 


.91   6.00  3.00 


.45     .91  2.43 


.43 
1.20 
3.05 
2.30 


2.51 
.25 
•  47 

1.30 


2.60 
2.67 


1.23  2.46  .91 


1.32 
1.69 


1.06  2.00 
1.13  .65 


.96 
1.20 
1.93 


.15  2.37 
2.31  .29 


1.24 
1.46 
1.28  1.59 


See  Reference  Note.  Following  Stat  loo  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 

FL0R10* 

CONTINUED  »» 


Station 

Tolal 

Day  of  month 

12  3 

4   |   5   |  6 

7  |   8  |  9 

10 

11 

12 

13  | 

14  | 

15 

16 

17 

1 

18 

19 

20 

21 

22 

23  [ 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31  ■ 

POMPANO  BEACH 

.54 

.03 

■  28 

1.78 

•  22 

.15 

.55 

T 

.18 

.51 

.71 

PUN  I A  GOROA 

9.27 

1.45 

2.03 

•  03 

•  12 

•  58 

1  *  36 

.46 

•  68 

•  02 

.02 

1.72 

•  21 

•  04 

OU 1 NC  Y  EXP   S 1  A  T ION 

1  .74 

•  80 

1*23 

•  13 

•  11 

•  91 

•  33  a 

ROYAL  PALM  RANGE R   S  T  A 

10.*.*. 

.23 

.51 

.32 

T 

•07 

1.07 

.51 

.39 

•  13 

3.74 

•  37 

•  02 

1  .05 

2.03 

SAINT   AUGUST INE 

2.56 

.06 

.09 

.39 

.01 

■  76 

•  46 

.53 

.10 

.02 

.02 

.12  1 

SAINT  LEO 

4.23 

1  .00 

.18 

•  45 

1  .05 

•  20 

•  20 

1.00 

SAINT   MARK S  6  SE 

5.76 

.02 

•  78 

•  22 

.  60 

2.30 

•  30 

•  26 

•  06 

'  ' ? 

ST  P£  rERSBURG 

.61 

•  16 

•  38 

1  *  54 

1  .54 

•  87 

2.05 

*°o 

•  07 

1  •  1 3 

i 

6.77 

2.16 

*  28 

1  34 

.08 

1.0 

.21 

a* 

•  32 

SANFORO  EXP  STATION 

2.31 

.02 

1.09 

.12 

T 

150 

.06 

•  14 

.05 

.37  I 

SARASOTA 

8. IB 

.27 

•  06 

.  16 

.69 

.26 

1>91 

.57 

•21 

.15 

.29 

•  08 

1*34 

1.92 

•  13 

•  14  . 

SOUTH  MIAMI    3  W 

5*41 

•  31 

1.16 

•  03 

•  06 

•  04 

•  1 1 

*  t8 

•  06 

•  38 

2-05 

•  1  5 

•  76 

2*20 

•  04 

3.64  • 

STEINKATCHEE  2 

5.65 

1  •  75 

3*00 

.90 

STUART   RADIO  WSTU 

4.35 

1.43 

.04 

•  03 

.13 

.67 

.03 

•  08 

•  09 

T 

•  04 

.19 

1.60 

.02 

T  , 

TALLAHASSEE  WB  AP 

9.73 

•  05 

1*34 

•  17 

•  27 

4.16 

.03 

■  12 

.66 

T 

T 

.51 

•  45 

.16 

.53 

■  57 

.49  « 

T  AM  t AM  I    TRL  40  Ml  BEND 

10.84 

T 

•  02 

.58 

•  98 

2.45 

.91 

•  25 

.71 

.05 

•  72 

4.1 1 

.06 

TAMPA  wB  AIRPORT  R 

7.55 

T 

1.21 

•  26 

.09 

T 

•  05 

1*14 

•  50 

1.18 

?«35 

.10 

.07 

T 

•  50 

•  08 

T  • 

TARPON  SPGS  SEWAGE  PL 

•  50 

■  10 

•  35 

•  30 

.14 

•  93 

•  50 

•  06 

•  07 

.20 

•  02 

.30 

.45 

T  A VtRN I ER 

9.79 

T 

.15 

3.70 

.06 

•  OA 

.20 

.08 

2.05 

3*42 

•  05 

TITUSVILLE  2  W 

5.60 

.08 

1.34 

•  06 

•  08 

2.02 

2.02  • 

USHER  TOWER 

6.99 

.90 

.20 

.10 

1  ,60 

1.8C 

.30 

•  16 

.58 

.85 

•  50 

VENICE 

7.70 

.17 

.32 

.02 

.97 

1  .06 

.55 

.05 

.63 

3.72 

.21  • 

VERO  BEACH  FAA  AIRPORT 

6.62 

.10 

1.57 

1.43 

•  67 

.83 

.39 

.05 

•  41 

•  10 

.05 

.04 

T 

T 

1.18 

WAUCHULA  2  N 

3.43 

.06 

.01 

.25 

.24 

T 

.04 

.09 

.86 

.14 

■  36 

.11 

.03 

.07 

1.11 

.04 

.02  . 

WEST   PALM  BEACH 

4.23 

.04 

.23 

.05 

T 

1.32 

.23 

.17 

.29 

.09 

.01 

•  20 

T 

T 

•  10 

.48 

.99 

•  03 

T 

WEST    PALM  BEACH  WB  AP  fl 

2.92 

.01 

.21 

T 

.23 

.18 

.36 

•  26 

.09 

.34 

.11 

.41 

.71 

.01  I 

WEWAH I T  CHKA 

5.19 

.0*. 

1.50 

.06 

•  11 

.07 

.07 

•  24 

•  04 

.78 

.78 

.15 

1.35 

T 

T  • 

WINTER  HAVEN 

5.63 

.11 

•  10 

.02 

.26 

1.14 

.07 

.50 

.70 

.07 

2.00 

.14 

.06  • 

WOODRUFF  DAM 

6.56 

T 

.56 

.23 

.06 

.66 

•  54 

.40 

.45 

•  03 

•  10 

1.74 

.23 

1.16 

.IB  • 

See  Reference  Notes  Following  Statloo  Index 
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SUPPLEMENTAL  PRECIPITATION  DATA 
STORM  OF  MAY  20,  1959 


CITY  OF  JACKSONVILLE  AND  DUVAL  COUNTY,  FLORIDA 

DATA  COLLECTED  IN  COOPERATION  WITH  JACKSONVILLE  DISTRICT,   CORPS  OF  ENGINEERS, 
CITY  OF  JACKSONVILLE  AND  FLORIDA  FOREST  SERVICE  AND  OTHERS 


LOCATION 

AMOUNT 

STORM  PERIOD 
BEGAN  ENDED 

TYPE  OF 
GAGE 

ACCURACY 

FLORIDA  FOREST  SERVICE  TOWERS 

103RD  STREET  6-  MIDDLEBURG  ROAD 

9.1 

5/20,   8A       5/21,  8A 

1  INCH 

FAIR 

HECKSCHER  DRIVE 

8.5 

ARLINGTON  ROAD 

6.0 

it         ii           n  n 

tt 

n 

TISONIA 

2.6 

"    "     !!  " 

it 

" 

BALDWIN 

3.5 

DINSMORE 

5.2 

5/19,  2P      5/21,  2P 

"         &  8  INCH 

GOOD 

LAKE  CITY 

5.9 

CLAY  COUNTY 

5.3 

5/20,   8A       5/21,  8A 

it 

n 

U.   S.  NAVY 

NAVY-JAX 

7.8 

5/20,  7A      5/21,  7A 

8  INCH 

GOOD 

CECIL  FIELD 

2.44 

ii 

MAYPORT 

5.48 

it        it          ii  ii 

it 

ii 

DUVAL  COUNTY  LOCATIONS 

LAKEWOOD  SUBDIVISION 

12.0 

5/20,   8A      5/21,  8A 

GARBAGE  CAN 

FA  IR 

MANDARIN 

9.5+ 

n        ii          it  ii 

1  INCH 

it 

JACKSONVILLE  WB  AIRPORT 

5.08 

5/20,   7A      5/21,  7A 

TIPPING  BUCKET 

GOOD 

CITY  OF  JACKSONVILLE  LOCATIONS 

MAYFAIR  STREET 

15.0 

5/20,   8A       5/21,  8A 

SWIMMING  POOL 

FA  I  R 

6203  RAND I A  DRIVE 

9.0 

ii         ii           ii  ti 

GARBAGE  CAN 

ii 

1528  WAMBOLT  STREET 

12.0 

ii         ii           it  ii 

" 

10TH  6-  SILVER  STREETS 

9.0 

it         tt           it  it 

ii 

POST  &  CASSET  STREETS 

8.0 

tt         n           ti  it 

1  INCH 

MAIN  6-  ORANGE  STREETS 

12.5+ 

WE IGHING 

GOOD 

1.5S    -  2.6E* 

12.0 

5/20     8A,     5/21,  7A 

GARBAGE  CAN 

FAIR 

1.6S    -    2. IE 

12.0 

n         n           ii  it 

" 
" 

1.8S    -  1.6E 

14.0 

ii         ii           ii  it 

2.7S     -  2.0E 

12.0 

it         it           it  •• 

" 

3.2S    -  0.8E 

14.0 

!!           n             "  n 

2.7S    -  0.7E 

15.0 

ti 

1.4S    -  0.2E 

12.0 

it           it             ii  ti 

" 

" 

0.5S     -  0.7W 

10.0 

ll           it             it  ii 
ti           it             ti  n 

" 

0.6N     -  0.8W 

12.0 

" 

" 

1.9N     -  0.0 

8.0 

» 

1.9N     -  0.5E 

10.0 

tt           it             it  n 

- 

1.9N     -  1.9E 

11.0 

it           ii             It  it 

II 

0.8N     -  0.7E 

13.0 

it           it             it  it 

O.IS     -     3. IE 

12.0 

ti           ti             it  ti 

0.9S     -  3.8E 

11.0 

it           it             ii  it 

II 

4.5S     -  0.9E 

12.0 

n           ii             it  ii 

II 

0.5N     -  4.2E 

9.0 

5/20,   8A       5/20,  IIP 

2.3S    -  1.7E 

11.0 

it         it           it  ii 

II 

2.4S    -  3.7E 

11.0 

it         it           it  it 

4. IS    -  3.0E 

8.0 

it         it           it  it 

II 
II 

1.6S     -  0.9E 

11.0 

it         n           it  it 

*    COORDINATES  SHOWING  DISTANCE  IN  MILES  FROM  JACKSONVILLE  CITY  POST  OFFICE. 
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DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
MAY  1959 


Station 

Day 

Of  Month 

Average 

] 

2 

3 

4 

5 

g 

7 

g 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ALEXANDER  SPRINGS 

MAX 

89 

93 

92 

92 

92 

87 

87 

96 

91 

8  9 

90 

91 

92 

86 

88 

9  0 

92 

90 

90 

90 

9  2 

92 

91 

91 

90 

89 

65 

90 

90 

93 

90 

2 

MIN 

55 

59 

66 

53 

62 

65 

56 

62 

68 

68 

65 

66 

63 

66 

6  1 

64 

71 

70 

69 

66 

67 

64 

66 

62 

71 

65 

64 

47 

63 

•  4 

APALACH I  COLA   WB  CITY 

MAX 

82 

80 

80 

84 

89 

81 

83 

89 

84 

81 

81 

82 

73 

87 

79 

84 

80 

82 

82 

84 

85 

85 

85 

65 

82 

82 

82 

•2 

62 

82 

•  5 

MIN 

72 

7  5 

75 

76 

6  7 

70 

65 

63 

64 

66 

73 

73 

72 

71 

72 

73 

71 

72 

73 

73 

74 

77 

77 

70 

2 

ARCADIA 

MAX 

9  0 

87 

89 

90 

95 

95 

88 

88 

88 

89 

90 

89 

89 

89 

89 

90 

89 

89 

91 

91 

90 

90 

90 

89 

69 

89 

J9 

89 

90 

«9 

it 

MIN 

53 

62 

65 

69 

6  6 

69 

66 

68 

68 

66 

70 

70 

69 

67 

66 

67 

70 

66 

70 

72 

66 

73 

65 

.4 

Avon  park 

MAX 

90 

90 

90 

93 

95 

88 

89 

91 

91 

91 

91 

93 

90 

92 

92 

90 

■9 

89 

92 

91 

94 

92 

94 

91 

66 

81 

•  5 

92 

93 

90 

.5 

MIN 

6  7 

58 

1  i 

6  5 

66 

69 

6  9 

70 

68 

70 

69 

68 

69 

72 

69 

71 

70 

66 

68 

70 

68 

70 

70 

69 

70 

64 

•7 

BARTOW 

MAX 

9  0 

93 

93 

92 

94 

89 

89 

92 

90 

91 

90 

90 

90 

88 

90 

87 

89 

88 

■8 

90 

93 

90 

92 

92 

91 

91 

91 

84 

91 

89 

90 

.2 

MIN 

60 

61 

60 

67 

69 

59 

66 

49 

64 

68 

70 

69 

66 

69 

71 

70 

68 

69 

66 

71 

72 

69 

69 

72 

70 

71 

70 

70 

72 

67 

■  7 

BAYPORT 

MAX 

80 

81 

81 

83 

82 

85 

87 

80 

84 

86 

88 

90 

90 

86 

83 

86 

87 

87 

89 

88 

90 

69 

90 

89 

89 

89 

64 

87 

89 

•  6 

.1 

MIN 

63 

60 

63 

67 

58 

66 

65 

64 

67 

70 

69 

66 

74 

65 

65 

69 

61 

69 

72 

72 

68 

67 

69 

68 

67 

71 

70 

70 

72 

67 

•  1 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

MAX 

85 

86 

85 

84 

86 

89 

83 

82 

86 

85 

86 

87 

82 

88 

88 

84 

86 

85 

86 

86 

67 

17 

88 

87 

85 

83 

•  3 

65 

87 

65 

.4 

MIN 

59 

55 

65 

69 

70 

66 

72 

68 

68 

65 

65 

67 

67 

73 

71 

65 

66 

64 

.; 

BIG  CYPRESS  RESERVATN 

MAX 

MIN 

BLOUNTSTOWN  2  SE 

MAX 

89 

90 

91 

91 

90 

93 

92 

9* 

95 

96 

86 

85 

86 

77 

90 

90 

88 

76 

83 

in 

90 

91 

90 

89 

66 

91 

66 

»2 

87 

67 

>9 

M  [  M 

54 

56 

56 

63 

58 

59 

63 

64 

65 

68 

69 

69 

67 

67 

61 

56 

58 

59 

6  3 

69 

67 

67 

65 

67 

67 

69 

71 

70 

70 

71 

73 

64 

.5 

BRADENTON  EXP  STATION 

MAX 

86 

88 

89 

85 

89 

91 

86 

84 

84 

87 

92 

89 

86 

86 

85 

83 

90 

8  8 

89 

92 

(9 

91 

66 

92 

91 

86 

83 

68 

89 

87 

»7 

.6 

MIN 

60 

61 

59 

54 

63 

6  7 

55 

61 

46 

60 

64 

69 

67 

68 

66 

72 

68 

6b 

67 

69 

70 

67 

67 

67 

67 

70 

66 

66 

70 

67 

72 

65 

.7 

BROOKSVILLE  CHIN  HILL 

MAX 

89 

91 

9  0 

90 

95 

94 

87 

91 

90 

91 

93 

94 

8b 

83 

88 

88 

86 

90 

90 

90 

91 

89 

90 

89 

88 

65 

66 

90 

90 

19 

.4 

MIN 

65 

6  5 

65 

6  7 

67 

69 

67 

69 

66 

65 

69 

72 

67 

.0 

8USHNELL   2  E 

MAX 

88 

88 

39 

90 

92 

86 

85 

92 

87 

88 

88 

90 

90 

86 

86 

88 

88 

90 

91 

91 

90 

90 

90 

69 

87 

82 

83 

90 

90 

66 

.4 

MIN 

66 

63 

72 

70 

71 

70 

70 

67 

•  1 

CANAL  POINT  USDA 

MAX 

86 

88 

86 

87 

90 

84 

64 

8  7 

68 

68 

87 

85 

90 

90 

87 

89 

89 

86 

87 

87 

87 

89 

69 

87 

84 

77 

85 

86 

88 

86 

.9 

MIN 

65 

58 

58 

52 

60 

61 

58 

57 

59 

61 

62 

65 

62 

64 

70 

70 

68 

66 

6  7 

70 

67 

68 

67 

67 

64 

67 

66 

68 

68 

65 

66 

64 

.1 

CAPE  SABLE  RANGER  STA 

MAX 

86 

8* 

61 

62 

82 

89 

84 

81 

82 

83 

85 

86 

85 

86 

86 

86 

86 

85 

86 

85 

81 

85 

85 

87 

85 

82 

64 

84 

84 

84 

.5 

MIN 

6  3 

68 

77 

74 

70 

70 

74 

73 

74 

/  3 

72 

71 

72 

78 

71 

73 

74 

73 

75 

69 

•  5 

CAPTIVA 

MAX 

84 

88 

87 

82 

87 

89 

86 

83 

84 

86 

89 

88 

85 

84 

86 

87 

88 

88 

90 

89 

90 

89 

91 

92 

84 

82 

66 

66 

86 

86 

•6 

MIN 

69 

65 

72 

7  \ 

67 

69 

72 

73 

74 

75 

75 

72 

73 

72 

74 

73 

7 1 

72 

7  4 

75 

71 

.8 

CARRABELLE 

MAX 

85 

84 

83 

88 

67 

92 

84 

94 

89 

85 

82 

82 

79 

89 

83 

83 

84 

80 

83 

81 

34 

89 

86 

87 

87 

86 

87 

83 

84 

84 

85 

.0 

MIN 

58 

5  7 

61 

6 1 

68 

66 

69 

73 

76 

70 

6  7 

68 

63 

59 

60 

69 

67 

68 

69 

70 

73 

7  3 

73 

76 

78 

67 

.5 

CEDAR  KEY 

MAX 

87 

88 

86 

88 

85 

89 

89 

88 

87 

86 

87 

86 

86 

88 

86 

86 

88 

89 

66 

8  9 

89 

90 

86 

90 

90 

90 

90 

69 

89 

«7 

.9 

MIN 

68 

68 

68 

72 

6  7 

69 

68 

69 

68 

68 

69 

68 

68 

76 

66 

68 

70 

69 

7  0 

69 

70 

66 

70 

72 

68 

70 

72 

72 

72 

72 

65 

69 

.4 

CHIPLEY  3  E 

MAX 

89 

90 

89 

89 

91 

91 

92 

9* 

95 

90 

90 

87 

83 

89 

88 

91 

87 

83 

86 

89 

89 

90 

89 

88 

SB 

69 

86 

88 

84 

88 

.5 

MIN 

54} 

58 

55 

55 

55 

59 

67 

63 

42 

66 

67 

68 

67 

68 

59 

54 

55 

61 

6  7 

68 

66 

63 

63 

67 

69 

68 

69 

69 

70 

71 

73 

63 

.7 

CLEARWATER  BEACH 

MAX 

80 

88 

84 

83 

84 

Be 

82 

82 

65 

86 

89 

88 

84 

82 

82 

87 

85 

87 

90 

87 

87 

35 

89 

89 

87 

83 

86 

66 

86 

85.4 

MIN 

74 

73 

72 

70 

72 

73 

76 

71 

.5 

CLERMONT   6  S 

MAX 

91 

90 

92 

93 

95 

86 

86 

93 

87 

90 

90 

92 

90 

85 

87 

87 

88 

91 

89 

92 

92 

92 

92 

90 

88 

63 

63 

90 

92 

89 

.5 

MIN 

63 

59 

62 

58 

68 

69 

60 

64 

69 

66 

69 

71 

68 

66 

71 

67 

65 

65 

7  J 

71 

72 

72 

71 

70 

72 

69 

72 

70 

7C 

71 

67 

.8 

CLEWISTON  U  S  ENG 

MAX 

85 

85 

86 

85 

86 

90 

85 

83 

89 

85 

87 

88 

35 

92 

91 

65 

85 

89 

86 

66 

89 

89 

68 

87 

68 

65 

62 

90 

90 

66 

•9 

MIN 

79 

69 

64 

6 1 

73 

71 

72 

69 

70 

70 

73 

7*, 

72 

72 

73 

73 

74 

71 

71 

76 

69 

69 

.7 

CRESTVIEW  RADIO  WJS8 

MAX 

89 

86 

88 

89 

91 

93 

93 

95 

94 

87 

83 

77 

79 

90 

84 

88 

80 

83 

85 

88 

89 

89 

89 

89 

90 

86 

•1 

83 

85 

86 

.9 

MIN 

59 

59 

62 

54 

59 

61 

63 

64 

62 

63 

63 

66 

68 

68 

56 

55 

63 

58 

69 

63 

67 

65 

64 

71 

68 

67 

69 

70 

70 

71 

73 

64 

•  2 

CROSS  CITY  FAA  AIRPORT 

MAX 

90 

91 

88 

90 

95 

87 

85 

95 

93 

88 

90 

90 

83 

85 

85 

90 

90 

86 

88 

89 

9  0 

88 

91 

89 

88 

89 

.  87 

85 

89 

89 

88 

.7 

MIN 

53 

56 

60 

61 

66 

71 

69 

'72 

72 

7  1 

69 

65 

.6 

DAYTONA  BEACH 

MAX 

8  3 

86 

86 

83 

88 

86 

82 

88 

93 

84 

82 

84 

83 

87 

87 

80 

8  3 

85 

83 

84 

85 

88 

85 

85 

86 

86 

(3 

85 

91 

85 

;o 

MIN 

59 

65 

65 

68 

7  3 

72 

72 

71 

72 

69 

74 

75 

71 

7  3 

71 

73 

71 

75 

75 

75 

72 

70 

75 

ro 

•  2 

DAYTONA  BEACH   WB  AP 

MAX 

88 

88 

b*. 

89 

87 

81 

87 

92 

8  5 

8  3 

83 

86 

90 

87 

79 

82 

85 

82 

84 

65 

87 

87 

65 

86 

85 

82 

85 

86 

88 

85 

.3 

MIN 

6  3 

58 

59 

63 

60 

6  5 

70 

69 

67 

67 

7 ) 

72 

72 

72 

69 

71 

68 

73 

72 

74 

73 

7C 

72 

68 

.0 

DEER  PARK 

MAX 

u  : 

88 

89 

92 

94 

83 

86 

89 

8  7 

87 

86 

87 

9  0 

88 

89 

85 

87 

86 

87 

86 

89 

89 

88 

85 

85 

83 

84 

86 

89 

67 

.3 

MIN 

65 

66 

6  6 

67 

70 

66 

65 

64 

66 

65 

69 

68 

67 

69 

64 

.3 

DE   FUN  I AK  SPRINGS 

MAX 

9* 

93 

94 

93 

96 

97 

96 

97 

99 

91 

92 

85 

64 

92 

85 

93 

82 

83 

90 

91 

90 

93 

9  2 

91 

91 

86 

81 

85 

69 

'  90 

.6 

MIN 

55 

58 

67 

69 

7  0 

72 

73 

64 

.9 

DE  LAND 

MAX 

90 

90 

90 

93 

93 

93 

88 

94 

88 

85 

87 

89 

90 

85 

84 

90 

89 

89 

91 

89 

91 

87 

91 

89 

88 

67 

64 

89 

92 

69 

•0 

MIN 

55 

58 

56 

60 

64 

7  i 

7 1 

66 

65 

.4 

DEVILS  GARDEN  TOWER 

MAX 

87 

88 

90 

85 

91 

92 

86 

91 

91 

88 

88 

89 

86 

90 

87 

88 

81 

61 

87 

87 

89 

87 

•6 

MIN 

59 

60 

62 

57 

56 

65 

52 

57 

69 

66 

65 

69 

68 

71 

71 

68 

68 

65 

71 

71 

70 

72 

68 

69 

65 

.4 

DRY  TORTUGAS 

MAX 

83 

82 

83 

82 

84 

82 

81 

81 

83 

81 

8* 

86 

8  1 

88 

85 

87 

87 

83 

86 

86 

85 

86 

85 

85 

81 

■5 

84 

85 

65 

84 

.4 

MIN 

70 

71 

74 

73 

72 

75 

73 

73 

7  3 

70 

75 

76 

76 

76 

75 

75 

76 

75 

77 

75 

78 

76 

74 

74 

76 

69 

71 

70 

70 

7*. 

77 

73 

.8 

EVERGLADES 

MAX 

89 

91 

90 

89 

92 

90 

88 

89 

89 

89 

92 

89 

87 

86 

89 

90 

89 

90 

90 

87 

90 

92 

90 

90 

85 

84 

6  7 

•7 

67 

69 

.0 

MIN 

65 

66 

61 

63 

65 

72 

69 

69 

69 

71 

71 

72 

71 

70 

71 

70 

70 

71 

73 

71 

72 

68 

.3 

FEDERAL  POINT 

MAX 

90 

92 

93 

91 

90 

8* 

88 

94 

90 

86 

85 

88 

87 

88 

85 

87 

87 

87 

87 

88 

90 

91 

87 

87 

86 

83 

66 

89 

90 

86 

.0 

MIN 

62 

56 

57 

62 

68 

59 

69 

65 

65 

67 

69 

69 

69 

72 

6  7 

70 

6* 

■  5 

FELLSMERE 

MAX 

8  | 

85 

8  7 

90 

93 

8  3 

84 

9  0 

90 

85 

88 

89 

91 

93 

91 

88 

84 

87 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

86 

85 

90 

90 

92 

96 

6 

MIN 

65 

65 

67 

66 

.6 

FERNAND I NA  BEACH 

MAX 

90 

9  2 

92 

92 

86 

83 

93 

93 

83 

83 

84 

84 

85 

88 

87 

80 

83 

86 

81 

83 

66 

89 

87 

85 

85 

84 

89 

85 

85 

88 

86 

.1 

MIN 

62 

64 

67 

•7 

FOR  T   DRUM   5  NW 

MAX 

90 

88 

88 

93 

96 

84 

88 

91 

87 

88 

87 

89 

90 

93 

91 

86 

85 

85 

88 

85 

90 

90 

90 

87 

86 

80 

84 

90 

91 

88 

.3 

MIN 

6* 

58 

69 

69 

66 

.4 

FORT  LAUDERDALE 

MAX 

88 

86 

86 

85 

91 

85 

83 

84 

85 

86 

87 

85 

86 

90 

83 

85 

87 

86 

87 

85 

86 

86 

87 

87 

88 

87 

83 

85 

84 

85 

86 

85 

>9 

MIN 

65 

70 

69 

73 

70 

8 

FT   LAUDERDALE   BAHIA  MAR 

MAX 

83 

84 

8  3 

83 

86 

85 

81 

83 

83 

84 

85 

85 

85 

87 

85 

84 

85 

8-. 

85 

83 

85 

84 

84 

84 

87 

85 

84 

83 

83 

B4 

85 

84 

•2 

MIN 

67 

73 

72 

66 

66 

73 

71 

70 

71 

73 

74 

75 

74 

71 

67 

70 

68 

71 

75 

74 

75 

75 

73 

74 

74 

76 

73 

77 

73 

74 

75 

72 

.3 

FT   LAUDERDALE   EXP  STA 

MAX 

87 

89 

8  6 

85 

8  1 

91 

86 

83 

85 

85 

86 

87 

86 

86 

95 

89 

85 

88 

86 

87 

86 

66 

86 

87 

67 

88 

86 

81 

64 

84 

85 

86 

4 

MIN 

64 

62 

68 

54 

61 

71 

60 

57 

62 

71 

74 

74 

70 

66 

68 

69 

68 

67 

71 

72 

75 

71 

71 

70 

69 

71 

73 

71 

73 

71 

68 

66 

•  1 

FORT   MYERS  WB  AP 

MAX 

88 

88 

8  9 

90 

92 

88 

86 

88 

88 

89 

93 

89 

88 

86 

88 

85 

88 

91 

90 

91 

92 

89 

90 

9  2 

90 

89 

83 

82 

87 

68 

69 

66 

•6 

MIN 

61 

65 

61 

57 

63 

64 

58 

6  0 

65 

65 

66 

70 

69 

70 

71 

71 

69 

68 

69 

71 

73 

72 

70 

70 

67 

71 

70 

70 

73 

70 

72 

67 

.5 

So*  Reference  Notes  Following  Station  Indei 


DAILY  TEMPERATURES  FL0R10A 

CONTINUED  MAY  1959 


Day 

Ol  Month 

01 

Station 

I 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28  !  29 

30 

31 

< 

FORT  PIERCE 

MAX 

81 

82 

83 

86 

86 

B2 

82 

8  J 

82 

8  3 

65 

84 

85 

90 

85 

82 

80 

83 

85 

37 

95 

85 

8' 

8  5 

85 

85 

85 

83 

84 

84 

87 

84.2 

MI  N 

64 

61 

63 

59 

65 

72 

72 

64 

65 

70 

69 

75 

69 

67 

68 

69 

68 

66 

75 

77 

73 

73 

71 

72 

70 

73 

76 

69 

71 

69.4 

FOUNTAIN  3  S 

MAX 

90 

91 

91 

94 

94 

93 

95 

93 

96 

89 

88 

78 

77 

88 

84 

89 

62 

84 

87 

87 

89 

90 

91 

86 

89 

87 

86 

87 

86 

84 

88.2 

MIN 

56 

54 

5* 

60 

57 

67 

63 

64 

62 

64 

60 

67 

66 

66 

60 

55 

60 

69 

67 

65 

65 

63 

67 

68 

67 

70 

69 

70 

71 

64.1 

GAINESVILLE  3  WSW 

MAX 

89 

88 

89 

92 

93 

87 

89 

94 

92 

87 

86 

91 

86 

89 

66 

90 

87 

86 

88 

92 

90 

92 

92 

88 

67 

65 

84 

88 

68 

88.7 

MIN 

61 

54 

54 

56 

61 

68 

56 

65 

66 

65 

68 

70 

67 

67 

68 

63 

66 

63 

69 

68 

67 

67 

66 

67 

68 

72 

56 

71 

71 

65.6 

GLEN  ST   HART  NURSERIES 

MAX 

91 

92 

92 

92 

93 

87 

91 

94 

92 

87 

87 

92 

65 

88 

65 

So 

89 

77 

84 

91 

90 

91 

91 

90 

87 

86 

87 

91 

91 

88.8 

MIN 

53 

53 

59 

60 

62 

63 

58 

66 

59 

62 

66 

65 

65 

61 

60 

61 

60 

66 

66 

64 

63 

67 

70 

65 

69 

66 

69 

65 

63.2 

GRAPE  HAMMOCK 

MAX 

88 

88 

88 

86 

92 

84 

85 

87 

89 

89 

87 

86 

87 

89 

89 

89 

67 

86 

91 

89 

90 

90 

91 

69 

84 

80 

85 

92 

91 

88.0 

MIN 

63 

60 

66 

59 

63 

70 

65 

s» 

62 

66 

69 

69 

70 

68 

68 

65 

66 

68 

70 

73 

71 

72 

70 

70 

69 

72 

65 

71 

71 

67.5 

HI  A  LEAH 

MAX 

87 

86 

84 

84 

64 

90 

84 

82 

82 

83 

64 

8b 

65 

85 

67 

85 

88 

86 

86 

83 

86 

85 

84 

85 

67 

64 

80 

84 

85 

85 

85.0 

MIN 

68 

67 

72 

60 

64 

72 

70 

61 

62 

73 

75 

74 

74 

70 

72 

72 

69 

70 

76 

76 

75 

74 

75 

70 

73 

72 

71 

73 

71 

70.8 

HIGH  SPRINGS 

MAX 

91 

94 

94 

95 

96 

90 

91 

97 

96 

90 

92 

93 

84 

87 

85 

92 

91 

86 

90 

91 

91 

92 

90 

91 

89 

66 

8  I 

92 

90 

90.7 

MIN 

62 

54 

55 

57 

62 

65 

57 

65 

67 

65 

67 

69 

62 

67 

66 

61 

64 

63 

66 

67 

62 

66 

68 

65 

61 

60 

67 

72 

71 

64.3 

HOMESTEAD  EXP  STA 

MAX 

88 

85 

84 

85 

91 

88 

63 

84 

83 

85 

87 

85 

66 

89 

67 

8  J 

89 

65 

87 

86 

86 

86 

87 

86 

85 

80 

86 

86 

86 

85.8 

MIN 

61 

62 

61 

55 

56 

63 

56 

54 

57 

72 

74 

69 

70 

66 

70 

66 

67 

67 

71 

71 

72 

72 

71 

70 

68 

72 

72 

72 

66 

66.8 

HTPOLUXO 

MAX 

86 

84 

82 

83 

89 

83 

62 

82 

83 

84 

63 

85 

86 

89 

91 

85 

85 

86 

85 

85 

85 

85 

86 

83 

81 

64 

84 

86 

86 

84.7 

MIN 

65 

73 

73 

59 

61 

74 

72 

63 

42 

73 

75 

77 

75 

69 

70 

70 

70 

73 

77 

78 

78 

77 

73 

76 

76 

72 

74 

77 

75 

72.1 

INVERNESS 

MAX 

89 

90 

90 

92 

94 

68 

88 

93 

89 

88 

89 

91 

87 

86 

65 

88 

87 

69 

90 

90 

90 

89 

89 

86 

88 

84 

85 

89 

86 

88.8 

MIN 

61 

58 

60 

59 

64 

71 

59 

71 

oe 

67 

70 

65 

67 

67 

69 

66 

63 

64 

71' 

70 

72 

70 

68 

69 

70 

73 

70 

71 

72 

67.4 

JACKSONVILLE  WB  AP 

MAX 

91 

92 

92 

92 

86 

85 

92 

96 

90 

85 

85 

86 

87 

89 

81 

82 

85 

8  7 

87 

76 

88 

85 

91 

91 

89 

88 

87 

86 

87 

89 

88 

67.6 

MIN 

62 

60 

60 

65 

65 

66 

65 

70 

71 

69 

71 

70 

69 

70 

66 

65 

63 

64 

72 

68 

67 

67 

71 

69 

70 

74 

74 

73 

75 

74 

72 

68.3 

JACKSONVILLE  BEACH 

MAX 

85 

88 

85 

87 

83 

82 

91 

87 

61 

83 

81 

81 

65 

88 

61 

83 

85 

77 

82 

83 

8* 

83 

84 

83 

83 

82 

83 

83 

85 

83.5 

MIN 

61 

60 

59 

66 

66 

70 

61 

68 

64 

70 

71 

71 

66 

67 

66 

69 

66 

56 

72 

65 

66 

68 

70 

69 

70 

73 

71 

69 

72 

67.5 

JASPER  3  SE 

MAX 

92 

90 

95 

90 

97 

95 

92 

95 

95 

69 

88 

89 

84 

90 

85 

90 

85 

88 

87 

89 

89 

38 

88 

69 

85 

65 

85 

90 

90 

89.3 

MIN 

52 

55 

55 

60 

64 

65 

62 

66 

60 

60 

63 

60 

64 

62 

65 

59 

52 

58 

62 

64 

62 

65 

66 

67 

65 

66 

64 

66 

65 

62.1 

KEY  WEST  KB  AIRPORT 

MAX 

85 

84 

83 

84 

85 

85 

84 

82 

83 

83 

84 

84 

87 

88 

85 

87 

67 

85 

86 

86 

83 

85 

85 

85 

8  3 

85 

83 

86 

86 

85.0 

MIN 

73 

74 

74 

73 

71 

75 

73 

72 

72 

72 

77 

78 

78 

78 

78 

78 

79 

79 

73 

72 

79 

78 

76 

75 

77 

72 

71 

73 

74 

80 

78 

75.2 

KISSIMMEE  2 

MAX 

87 

86 

87 

90 

92 

89 

84 

88 

89 

85 

86 

87 

85 

69 

89 

87 

86 

85 

86 

88 

88 

89 

89 

87 

85 

83 

83 

87 

8  7 

87.0 

MIN 

64 

61 

64 

63 

67 

68 

61 

65 

72 

68 

70 

71 

69 

68 

66 

67 

67 

68 

70 

72 

72 

73 

70 

72 

72 

71 

66 

71 

71 

72 

73 

68.6 

LA  BELLE 

MAX 

91 

89 

88 

92 

94 

93 

85 

91 

89 

92 

92 

89 

94 

90 

94 

91 

93 

92 

69 

91 

90 

89 

89 

83 

61 

87 

91 

93 

89.9 

MIN 

59 

59 

59 

51 

61 

66 

62 

57 

64 

62 

63 

69 

68 

65 

66 

67 

68 

65 

68 

70 

70 

68 

67 

64 

72 

72 

69 

70 

68 

69 

65.3 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

MAX 

88 

88 

89 

91 

93 

85 

68 

89 

86 

87 

89 

89 

67 

87 

88 

87 

87 

87 

89 

89 

89 

91 

90 

89 

86 

61 

84 

87 

88 

87.8 

MIN 

63 

60 

58 

58 

65 

66 

59 

65 

68 

64 

68 

70 

69 

69 

70 

66 

68 

67 

69 

69 

69 

71 

68 

71 

68 

69 

67 

7 1 

69 

69 

72 

66.9 

LAKE  CITY  2  E 

MAX 

88 

91 

90 

93 

92 

87 

91 

94 

93 

87 

87 

90 

84 

89 

85 

84 

87 

89 

86 

78 

8  7 

69 

91 

89 

89 

87 

86 

85 

85 

08 

39 

88.1 

MIN 

56 

57 

59 

63 

65 

65 

60 

68 

65 

64 

66 

68 

67 

67 

64 

58 

63 

63 

68 

66 

65 

66 

69 

68 

66 

70 

68 

69 

69 

72 

69 

65.3 

LAKE  HIAWASSE 

MAX 

86 

90 

89 

90 

92 

9* 

86 

87 

92 

85 

84 

87 

91 

88 

85 

86 

90 

88 

87 

86 

68 

90 

91 

90 

90 

89 

67 

85 

82 

90 

88.1 

MIN 

64 

58 

58 

56 

67 

66 

58 

66 

69 

63 

69 

70 

70 

68 

70 

66 

66 

66 

69 

72 

70 

72 

71 

70 

68 

71 

70 

72 

70 

68 

71 

67.3 

LAKELAND  WB  CITT 

MAX 

87 

86 

86 

91 

92 

83 

86 

90 

65 

86 

87 

87 

87 

86 

68 

86 

87 

88 

69 

88 

89 

91 

89 

86 

85 

79 

83 

86 

88 

86.9 

MIN 

67 

66 

66 

67 

70 

66 

64 

68 

69 

66 

68 

69 

69 

70 

69 

70 

69 

68 

69 

72 

72 

71 

72 

72 

71 

72 

71 

70 

70 

71 

74 

69.3 

LAKE  PLACID  2  SW 

MAX 

89 

91 

90 

91 

95 

89 

88 

89 

89 

92 

93 

91 

91 

90 

93 

89 

90 

86 

92 

91 

91 

93 

93 

89 

86 

79 

88 

90 

91 

69.8 

MIN 

59 

63 

63 

53 

64 

67 

55 

59 

62 

64 

67 

71 

70 

66 

70 

71 

69 

66 

70 

71 

69 

71 

69 

67 

66 

70 

70 

70 

70 

67 

69 

66.5 

LISBON 

MAX 

88 

90 

90 

92 

91 

85 

85 

90 

86 

86 

86 

89 

88 

87 

66 

85 

85 

87 

88 

90 

91 

90 

89 

88 

36 

61 

85 

88 

90 

87.7 

MIN 

65 

59 

63 

62 

66 

69 

61 

66 

69 

66 

70 

71 

69 

68 

70 

66 

68 

65 

70 

70 

71 

72 

71 

70 

70 

72 

68 

71 

72 

72 

73 

68.2 

LIVE  OAK  2  ESE 

MAX 

90 

91 

92 

92 

93 

86 

89 

95 

94 

88 

88 

89 

80 

88 

82 

89 

87 

81 

87 

89 

91 

92 

89 

88 

86 

66 

86 

88 

90 

88.4 

MIN 

55 

55 

58 

57 

59 

64 

63 

67 

44 

65 

67 

67 

68 

67 

64 

57 

61 

65 

67 

67 

66 

66 

68 

69 

67 

69 

67 

69 

70 

73 

69 

64.8 

LOKAHATCHEE 

MAX 

88 

87 

88 

90 

93 

88 

85 

88 

88 

89 

89 

ee 

90 

93 

87 

85 

87 

88 

87 

68 

87 

88 

90 

87 

84 

83 

86 

36 

89 

87.8 

MIN 

61 

59 

57 

52 

56 

66 

52 

55 

58 

57 

68 

68 

63 

63 

68 

66 

65 

65 

65 

70 

71 

66 

62 

66 

70 

67 

69 

67 

70 

65 

65 

63.7 

MADISON 

MAX 

92 

94 

92 

94 

95 

39 

92 

97 

98 

91 

92 

88 

78 

88 

80 

65 

90 

90 

85 

84 

83 

90 

90 

93 

90 

90 

87 

87 

87 

90 

91 

89.4 

MIN 

60 

60 

63 

64 

64 

65 

65 

67 

67 

65 

68 

66 

68 

68 

63 

57 

59 

62 

68 

68 

66 

61 

67 

67 

71 

69 

68 

69 

71 

72 

70 

65.8 

MARATHON  SHORES 

MAX 

as 

87 

85 

84 

85 

86 

84 

83 

84 

84 

86 

8  6 

87 

89 

89 

90 

90 

89 

86 

88 

87 

84 

86 

87 

86 

80 

85 

84 

87 

86 

84. 2 

MIN 

69 

72 

72 

72 

66 

68 

73 

70 

70 

74 

76 

74 

76 

76 

75 

77 

76 

78 

79 

73 

78 

76 

70 

72 

73 

71 

64 

72 

72 

76 

77 

73.1 

MAR  I ANNA  FAA  AIRPORT 

MAX 

89 

91 

91 

92 

93 

92 

93 

94 

97 

89 

89 

90 

79 

91 

80 

83 

89 

92 

78 

S3 

82 

91 

89 

92 

90 

84 

88 

87 

91 

89 

65 

88.2 

MIN 

55 

60 

57 

58 

58 

62 

70 

65 

47 

69 

70 

69 

69 

69 

60 

58 

58 

63 

70 

67 

66 

65 

64 

69 

70 

69 

70 

71 

72 

72 

73 

65.6 

MAR  I ANNA   IND  SCHOOL 

MAX 

89 

91 

91 

91 

92 

92 

92 

95 

96 

90 

90 

91 

83 

90 

67 

93 

B5 

84 

85 

91 

89 

91 

90 

86 

88 

87 

65 

69 

88 

89.1 

MIN 

55 

61 

55 

59 

60 

59 

68 

64 

63 

67 

67 

68 

67 

68 

59 

56 

56 

60 

68 

68 

64 

63 

63 

67 

67 

68 

69 

69 

70 

70 

71 

64.2 

MAYO  5  NW 

MAX 

90 

91 

91 

92 

95 

86 

88 

95 

95 

89 

90 

88 

87 

89 

62 

90 

88 

82 

83 

89 

90 

90 

90 

88 

85 

85 

86 

86 

88 

88.5 

MIN 

53 

54 

56 

57 

61 

67 

65 

65 

43 

65 

68. 

68 

68 

67 

64 

57 

60 

65 

67 

68 

66 

66 

69 

69 

68 

64 

68 

70 

72 

72 

74 

45.0 

MELBOURNE 

MAX 

85 

83 

87 

91 

90 

82 

83 

90 

84 

85 

85 

85 

86 

89 

88 

83 

85 

82 

86 

86 

86 

86 

87 

85 

85 

85 

34 

85 

69 

85.7 

MIN 

65 

58 

65 

60 

62 

67 

61 

65 

65 

71 

68 

72 

71 

69 

69 

66 

68 

72 

74 

74 

73 

72 

71 

69 

68 

72 

71 

71 

70 

71 

73 

48.5 

MIAMI  BAY  FRONT 

MAX 

84 

84 

81 

81 

85 

82 

84 

79 

80 

81 

82 

82 

82 

86 

82 

83 

84 

84 

82 

83 

83 

63 

84 

84 

S3 

81 

82 

82 

83 

4* 

82.8 

MIN 

71 

73 

74 

70 

66 

75 

74 

72 

74 

74 

79 

73 

76 

73 

70 

72 

72 

75 

76 

75 

77 

79 

72 

78 

76 

79 

72 

73 

75 

72 

72 

73.8 

MIAMI  BEACH 

MAX 

84 

82 

80 

81 

87 

80 

80 

80 

80 

80 

61 

80 

83 

85 

85 

84 

84 

82 

84 

S3 

81 

83 

S3 

82 

80 

SO 

81 

82 

83 

82.2 

MIN 

76 

78 

7B 

73 

74 

76 

74 

73 

73 

75 

76 

73 

79 

76 

73 

74 

73 

75 

79 

75 

76 

78 

75 

78 

74 

79 

73 

71 

76 

75 

77 

73.3 

MIAMI  WB  AIRPORT 

MAX 

86 

84 

84 

84 

89 

83 

81 

82 

82 

83 

86 

83 

84 

87 

84 

85 

85 

32 

65 

84 

83 

84 

84 

83 

7« 

82 

•  3 

82 

93 

S3. 7 

MIN 

68 

69 

73 

63 

65 

73 

69 

65 

*7 

73 

74 

74 

74 

71 

73 

72 

71 

73 

76 

74 

77 

77 

72 

75 

74 

76 

71 

72 

74 

72 

72 

71.9 

MIAMI   12  SSW 

MAX 

85 

86 

84 

83 

83 

8  7 

84 

82 

82 

S3 

84 

87 

85 

86 

89 

&4 

87 

88 

87 

S3 

85 

96 

66 

87 

95 

80 

82 

84 

96 

84. 8 

MIN 

65 

65 

73 

59 

60 

69 

70 

58 

62 

71 

75 

73 

74 

70 

71 

70 

69 

74 

77 

73 

76 

77 

75 

75 

7» 

77 

72 

71 

74 

71 

73 

70.7 

MILES  CITY  TOWER 

MAX 

88 

89 

87 

89 

92 

B9 

65 

90 

88 

90 

92 

88 

89 

90 

85 

86 

88 

88 

88 

88 

90 

87 

89 

90 

87 

88 

68 

82 

•  5 

89 

90 

SS.2 

MIN 

55 

61 

58 

60 

55 

60 

54 

54 

58 

61 

65 

66 

67 

65 

67 

69 

65 

65 

65 

74 

68 

69 

64 

67 

63 

67 

67 

69 

69 

47 

44 

43.9 

MILTON  EXP  STATION 

MAX 

■9 

86 

86 

88 

90 

91 

93 

93 

92 

90 

84 

80 

83 

91 

83 

86 

78 

83 

89 

M 

98 

•  9 

89 

90 

•  7 

87 

85 

96 

94 

87.2 

MIN 

55 

59 

56 

58 

54 

57 

64 

63 

61 

61 

69 

68 

64 

67 

57 

53 

56 

57 

68 

67 

67 

65 

67 

46 

66 

68 

49 

71 

72 

43.4 

MONTICELLO  2  S 

MAX 

91 

91 

91 

95 

96 

91 

94 

97 

97 

86 

90 

86 

81 

89 

89 

84 

89 

90 

88 

80 

79 

88 

91 

92 

92 

92 

4* 

S3 

85 

•  7 

M 

89.0 

MIN 

56 

5* 

57 

59 

60 

65 

65 

64 

45 

64 

66 

67 

67 

69 

62 

55 

54 

6* 

67 

66 

65 

66 

65 

65 

66 

69 

67 

67 

49 

71 

48 

44.0 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

MAX 

86 

86 

85 

85 

87 

91 

83 

82 

86 

85 

85 

86 

85 

89 

90 

84 

86 

85 

85 

86 

36 

86 

87 

•  7 

87 

87 

84 

S3 

87 

84 

67 

84.0 

MIN 

63 

63 

69 

58 

63 

69 

67 

60 

62 

67 

70 

73 

71 

67 

71 

70 

69 

67 

69 

68 

73 

73 

69 

70 

68 

73 

72 

71 

70 

71 

70 

48. 3 

MOUNTAIN  LAKE 

MAX 

ST 

87 

87 

91 

93 

87 

84 

91 

87 

87 

87 

85 

89 

89 

89 

88 

87 

86 

86 

87 

88 

86 

90 

99 

89 

SS 

87 

SO 

94 

98 

94 

87.5 

MIN 

62 

58 

63 

55 

63 

67 

59 

62 

49 

65 

69 

70 

67 

69 

68 

68 

70 

66 

70 

70 

72 

72 

70 

70 

68 

71 

69 

71 

70 

70 

72 

47.3 

See  Reference  Notes  Following  Station  Indsn 


DAILY  TEMPERATURES 


CONTINUED 


Station 

Day 

01  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1C 

11 

12 

13 

14 

15 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

HT  PLEASANT 

MAX 

92 

92 

93 

93 

J  5 

89 

93 

<6 

9  7 

88 

90 

88 

83 

91 

86 

86 

89 

91 

87 

77 

81 

92 

9  3 

90 

90 

86 

■1 

06 

83 

si 

66 

88 . 

7 

M1N 

54 

57 

56 

56 

57 

65 

67 

63 

65 

66 

67 

68 

66 

68 

60 

61 

68 

69 

66 

66 

64 

67 

66 

68 

66 

68 

70 

70 

71 

64 

1 

MYAKKA  RIVER  ST  PARK 

MAX 

SO 

8* 

87 

89 

91 

95 

69 

86 

86 

89 

9  0 

92 

9  0 

8  b 

86 

90 

87 

88 

90 

88 

90 

92 

90 

89 

90 

91 

89 

88 

82 

87 

89 

86 

5 

MIN 

55 

58 

55 

50 

59 

64 

57 

59 

63 

64 

61 

69 

66 

66 

66 

7  0 

68 

67 

67 

68 

68 

69 

67 

67 

67 

70 

67 

65 

69 

67 

72 

64i 

6 

NAPLES 

MAX 

8A 

89 

85 

84 

85 

88 

86 

83 

86 

87 

90 

89 

87 

85 

86 

87 

87 

87 

90 

91 

89 

•e 

89 

89 

66 

89 

86 

83 

87 

88 

88 

87 1 

0 

MIN 

6: 

68 

63 

58 

65 

68 

61 

62 

66 

65 

68 

69 

71 

71 

73 

73 

69 

68 

71 

72 

72 

72 

69 

70 

68 

71 

70 

71 

74 

72 

72 

68 

5 

NEW   SMYRNA  BEACH  A  N 

MAX 

86 

86 

81 

88 

87 

80 

85 

92 

85 

85 

81 

84 

89 

88 

79 

82 

81 

81 

83 

83 

83 

84 

87 

88 

83 

S3 

82 

81 

83 

91 

92 

84. 

6 

MIN 

62 

56 

61 

59 

67 

72 

59 

64 

44 

68 

72 

72 

67 

68 

69 

67 

67 

69 

70 

75 

72 

72 

69 

69 

68 

73 

71 

72 

74 

70 

69 

68 

0 

NICEVILLE 

MAX 

87 

88 

80 

85 

89 

90 

92 

92 

93 

90 

84 

82 

77 

79 

90 

80 

84 

85 

84 

78 

62 

65 

84 

85 

87 

82 

86 

87 

86 

87 

82 

85 

2 

MIN 

so 

51 

50 

50 

50 

57 

59 

60 

60 

66 

68 

70 

67 

68 

58 

52 

55 

55 

62 

68 

66 

64 

63 

64 

64 

68 

68 

70 

69 

70 

71 

61 

7 

OCALA 

MAX 

89 

91 

92 

94 

95 

89 

89 

97 

93 

89 

91 

88 

87 

88 

87 

89 

89 

90 

88 

92 

90 

94 

90 

89 

91 

89 

89 

85 

84 

90 

90 

89 

9 

MIN 

68 

57 

59 

62 

65 

69 

61 

68 

70 

65 

68 

69 

67 

6  8 

69 

65 

68 

66 

69 

71 

71 

69 

70 

69 

69 

70 

67 

69 

71 

70 

71 

67 

3 

OCALA   2  NE 

MAX 

89 

91 

92 

93 

87 

88 

94 

93 

87 

89 

85 

88 

84 

87 

87 

88 

87 

86 

89 

92 

89 

88 

90 

88 

84 

S3 

88 

69 

86 

5 

MIN 

66 

50 

57 

6  0 

69 

60 

66 

66 

63 

66 

68 

66 

68 

63 

68 

63 

67 

71 

71 

69 

70 

68 

67 

65 

69 

71 

69 

71 

66 

1 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

MAX 
MIN 

82 

86 

86 

83 

88 

82 

64 

81 

85 

83 

85 

82 

84 

89 

82 

81 

83 

84 

83 

83 

83 

84 

83 

88 

88 

87 

86 

79 

83 

82 

84 

0 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

MAX 

89 

89 

90 

91 

94 

84 

86 

92 

87 

85 

86 

90 

89 

86 

68 

87 

90 

86 

87 

87 

87 

89 

89 

91 

89 

88 

87 

85 

63 

89 

90 

88 

1 

MIN 

65 

60 

63 

63 

69 

66 

61 

67 

66 

63 

68 

70 

67 

70 

69 

67 

66 

68 

70 

70 

70 

72 

70 

70 

70 

71 

69 

70 

72 

69 

71 

67 

8 

PALATKA 

MAX 

92 

93 

91 

9* 

93 

85 

90 

94 

89 

86 

86 

91 

89 

88 

64 

87 

65 

69 

85 

89 

86 

89 

93 

88 

90 

88 

86 

85 

Sb 

89 

93 

68 

8 

MIN 

61 

60 

6* 

66 

69 

62 

66 

6S 

67 

69 

70 

69 

68 

69 

66 

69 

68 

70 

71 

69 

69 

71 

70 

70 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

68 

6 

PANAMA   CITY  2 

92 

91 

91 

93 

95 

94 

95 

95 

96 

90 

89 

78 

76 

89 

85 

90 

90 

83 

85 

87 

88 

89 

92 

93 

86 

87 

89 

88 

87 

85 

85 

88 

9 

MIN 

58 

55 

55 

61 

58 

68 

64 

65 

63 

64 

61 

68 

65 

67 

60 

55 

61 

71 

66 

65 

66 

64 

68 

69 

68 

71 

70 

70 

71 

72 

71 

64 

9 

PARR  I SH 

MAX 

88 

88 

90 

91 

92 

93 

92 

90 

90 

90 

90 

92 

95 

94 

95 

90 

94 

95 

90 

91 

93 

92 

94 

92 

93 

93 

92 

88 

89 

87 

90 

91 

4 

MIN 

57 

58 

60 

54 

56 

64 

55 

60 

66 

63 

65 

70 

69 

68 

67 

67 

67 

67 

67 

70 

76 

70 

68 

68 

68 

69 

68 

72 

73 

68 

72 

65 

9 

PENSACOLA   FAA  AIRPORT 

MAX 

86 

84 

85 

86 

88 

89 

91 

92 

90 

85 

83 

79 

82 

91 

81 

82 

84 

83 

80 

82 

85 

85 

86 

87 

87 

87 

66 

88 

84 

85 

84 

85 

4 

MIN 

62 

6* 

65 

61 

60 

63 

69 

69 

69 

75 

72 

71 

68 

68 

62 

60 

62 

66 

74 

72 

73 

73 

70 

69 

71 

73 

74 

74 

72 

76 

75 

68 

8 

PENSACOLA   WB  CITY 

MAX 

BC 

79 

82 

84 

86 

85 

90 

88 

85 

81 

82 

77 

80 

91 

80 

78 

81 

80 

79 

81 

84 

82 

86 

84 

85 

84 

84 

84 

81 

83 

84 

82 

MIN 

6* 

65 

68 

67 

64 

66 

68 

71 

70 

72 

72 

69 

69 

68 

62 

61 

63 

67 

71 

72 

73 

74 

70 

70 

72 

74 

74 

74 

72 

76 

76 

69 

5 

PERRY 

MAX 

89 

90 

88 

91 

92 

90 

85 

94 

93 

86 

88 

85 

80 

86 

82 

84 

89 

90 

85 

86 

78 

88 

88 

90 

90 

90 

86 

87 

86 

87 

86 

MIN 

54 

54 

58 

58 

59 

68 

50 

64 

6  2 

66 

69 

67 

67 

67 

65 

58 

57 

57 

68 

66 

67 

67 

69 

66 

68 

70 

67 

70 

69 

71 

69 

64 

5 

PLANT  CITY 

MAX 

89 

88 

89 

89 

9  2 

91 

86 

90 

ee 

89 

39 

91 

89 

87 

90 

87 

88 

69 

89 

69 

91 

91 

90 

90 

91 

90 

87 

85 

85 

88 

89 

88 

MIN 

62 

61 

63 

56 

63 

68 

58 

63 

67 

65 

67 

71 

69 

68 

68 

66 

66 

68 

69 

70 

70 

69 

70 

68 

71 

68 

71 

70 

69 

73 

66 

9 

POMPANO  BEACH 

MAX 

85 

85 

84 

84 

90 

88 

81 

83 

84 

85 

87 

87 

86 

86 

89 

87 

85 

65 

86 

85 

85 

85 

85 

86 

87 

86 

83 

85 

85 

85 

85 

85 

5 

MIN 

66 

63 

72 

66 

63 

70 

69 

61 

65 

65 

7* 

74 

76 

56 

69 

70 

69 

66 

76 

75 

76 

73 

75 

75 

74 

77 

74 

75 

74 

76 

72 

70 

9 

PUNTA  GORDA 

68 

89 

90 

91 

92 

88 

87 

86 

86 

89 

91 

89 

86 

66 

87 

81 

86 

84 

88 

86 

90 

88 

88 

89 

82 

88 

82 

78 

88 

88 

89 

87 

2 

MIN 

63 

66 

63 

59 

69 

69 

63 

54 

68 

65 

67 

70 

69 

73 

75 

74 

72 

69 

69 

70 

71 

72 

70 

72 

70 

71 

70 

70 

72 

69 

73 

68 

9 

QUINCY   EXP  STATION 

MAX 

88 

89 

89 

90 

92 

90 

93 

95 

95 

85 

85 

88 

82 

89 

87 

83 

87 

88 

87 

76 

77 

90 

89 

87 

89 

84 

87 

86 

82 

64 

87 

87 

1 

MIN 

57 

56 

55 

62 

62 

64 

66 

67 

64 

64 

66 

66 

68 

66 

61 

55 

55 

59 

67 

67 

66 

66 

65 

66 

66 

67 

67 

67 

70 

70 

70 

64 

3 

ROYAL   PALM  RANGER  STA 

MAX 

87 

84 

84 

86 

90 

86 

82 

83 

84 

85 

86 

66 

88 

90 

89 

84 

87 

87 

89 

85 

88 

86 

87 

87 

87 

88 

85 

82 

85 

87 

89 

66 

2 

MIN 

62 

61 

59 

55 

58 

63 

58 

56 

56 

68 

70 

68 

69 

68 

68 

68 

65 

65 

68 

69 

70 

70 

69 

68 

69 

71 

71 

71 

74 

70 

67 

65 

9 

SAINT  AUGUSTINE 

MAX 

86 

90 

85 

90 

84 

82 

87 

92 

83 

82 

83 

82 

87 

88 

88 

83 

83 

85 

85 

84 

83 

83 

88 

87 

85 

65 

85 

84 

84 

85 

67 

85 

3 

MIN 

61 

58 

56 

63 

65 

69 

59 

66 

66 

63 

69 

71 

69 

66 

69 

65 

64 

64 

71 

70 

67 

67 

69 

67 

66 

72 

72 

74 

73 

66 

71 

66 

8 

SAINT  LEO 

MAX 

88 

89 

90 

91 

94 

87 

86 

91 

90 

90 

91 

92 

90 

86 

89 

67 

92 

68 

88 

88 

91 

ee 

90 

91 

91 

90 

88 

84 

85 

89 

90 

MIN 

63 

63 

64 

65 

67 

69 

61 

65 

68 

65 

63 

71 

69 

68 

69 

66 

69 

69 

72 

71 

70 

69 

71 

71 

68 

71 

70 

70 

74 

67 

8 

SAINT   HARKS  6  SE 

MAX 

89 

87 

85 

91 

95 

88 

85 

95 

89 

87 

85 

85 

82 

88 

85 

85 

88 

87 

83 

83 

77 

86 

87 

89 

91 

88 

89 

.  89 

85 

85 

86 

MIN 

56 

59 

59 

60 

61 

67 

66 

65 

68 

70 

69 

71 

69 

69 

65 

58 

58 

64 

71 

71 

69 

67 

69 

67 

67 

70 

69 

70 

72 

72 

74 

66 

5 

ST  PETERSBURG 

MAX 

86 

88 

84 

86 

89 

69 

86 

87 

87 

87 

89 

86 

86 

83 

63 

82 

86 

67 

87 

86 

91 

89 

89 

89 

90 

91 

ee 

82 

86 

87 

89 

MIN 

69 

69 

69 

64 

69 

71 

69 

71 

71 

70 

70 

74 

68 

70 

72 

73 

72 

72 

72 

72 

75 

71 

70 

68 

70 

75 

74 

73 

73 

73 

76 

71 

1 

SANBORN  TOWER 

MAX 

90 

90 

89 

92 

95 

66 

92 

97 

95 

93 

86 

66 

79 

91 

79 

66 

86 

86 

82 

61 

80 

89 

90 

90 

89 

87 

89 

88 

85 

85 

87 

87 

MIN 

51 

52 

52 

55 

58 

60 

63 

63 

62 

* 

5* 

60 

67 

68 

67 

65 

65 

65 

64 

66 

68 

69 

71 

70 

69 

62 

3 

SANFORD  EXP  STATION 

MAX 

88 

90 

89 

91 

92 

83 

86 

92 

88 

86 

87 

89 

89 

87 

85 

86 

87 

85 

89 

89 

69 

89 

91 

92 

90 

69 

86 

85 

87 

89 

92 

88 

4 

MIN 

63 

58 

58 

60 

65 

65 

58 

66 

67 

62 

67 

69 

67 

67 

70 

65 

65 

65 

68 

72 

70 

70 

68 

68 

66 

69 

61 

69 

70 

67 

70 

66 

0 

SARASOTA 

MAX 

88 

88 

87 

85 

90 

68 

84 

84 

8  6 

87 

89 

89 

87 

87 

86 

84 

89 

90 

88 

89 

91 

90 

96 

90 

92 

91 

87 

82 

88 

89 

88 

88 

0 

MIN 

61 

62 

59 

55 

62 

66 

58 

63 

67 

63 

65 

70 

69 

72 

74 

73 

70 

69 

69 

71 

71 

69 

68 

68 

68 

70 

68 

70 

71 

68 

73 

67 

2 

SOUTH  MIAMI    3  W 

87 

84 

83 

86 

89 

84 

62 

85 

84 

85 

86 

85 

86 

87 

65 

83 

85 

85 

86 

81 

86 

85 

85 

86 

87 

86 

77 

83 

83 

84 

84 

84 

MIN 

65 

64 

69 

57 

56 

67 

66 

58 

60 

72 

75 

71 

71 

67 

70 

69 

68 

69 

76 

76 

76 

72 

74 

73 

71 

75 

72 

71 

73 

72 

68 

69 

2 

STARKE 

MAX 

90 

92 

91 

91 

92 

91 

90 

95 

94 

ee 

89 

93 

83 

88 

64 

65 

87 

86 

88 

67 

86 

90 

91 

93 

91 

90 

87 

86 

87 

88 

93 

89 

4 

MIN 

57 

56 

58 

68 

62 

60 

60 

68 

67 

64 

67 

68 

67 

67 

61 

64 

67 

66 

67 

66 

65 

65 

69 

67 

68 

69 

75 

70 

67 

70 

70 

65 

7 

STEINHATCHEE  2 

MAX 

80 

82 

86 

85 

86 

86 

87 

85 

67 

87 

84 

66 

88 

87 

90 

63 

64 

85 

84 

87 

89 

86 

88 

86 

82 

61 

87 

87 

88 

89 

85 

MIN 

62 

64 

65 

64 

62 

64 

66 

62 

64 

67 

69 

64 

65 

68 

66 

6  9 

67 

66 

67 

69 

67 

68 

70 

65 

67 

69 

67 

69 

70 

70 

66 

5 

STUART   RADIO  WSTU 

MAX 

82 

86 

84 

86 

91 

69 

83 

64 

86 

85 

85 

83 

85 

93 

88 

87 

85 

83 

es 

84 

64 

86 

86 

87 

88 

87 

66 

85 

83 

87 

86 

MIN 

66 

67 

62 

61 

64 

73 

69 

65 

6  9 

69 

71 

74 

73 

69 

71 

70 

69 

69 

73 

77 

77 

73 

70 

70 

70 

76 

76 

73 

73 

70 

70 

70 

3 

TALLAHASSEE  WB  AP 

MAX 

89 

91 

90 

89 

92 

87 

91 

93 

95 

86 

8  6 

68 

74 

88 

77 

81 

86 

67 

80 

77 

76 

89 

89 

88 

88 

84 

87 

86 

82 

85 

82 

85 

MIN 

56 

55 

56 

60 

61 

68 

65 

66 

66 

68 

68 

70 

68 

68 

61 

59 

57 

63 

68 

67 

67 

67 

66 

67 

68 

70 

69 

69 

71 

72 

71 

65 

4 

T AM  1  AM  1    TRL   AO  MI  BEND 

MAX 

92 

90 

86 

90 

94 

68 

64 

87 

87 

86 

89 

86 

90 

93 

92 

90 

90 

90 

89 

85 

89 

87 

87 

89 

89 

88 

83 

80 

83 

87 

88 

0 

MIN 

61 

65 

61 

58 

58 

65 

60 

58 

6  1 

66 

66 

68 

67 

66 

68 

68 

66 

68 

70 

69 

71 

71 

68 

70 

70 

70 

68 

68 

71 

71 

66 

2 

TAMPA  WB  AIRPORT 

MAX 

88 

88 

90 

87 

92 

89 

86 

66 

85 

91 

91 

90 

86 

85 

87 

85 

87 

88 

88 

89 

92 

90 

89 

89 

93 

90 

89 

81 

85 

89 

89 

88 

2 

MIN 

64 

65 

65 

62 

65 

69 

62 

67 

70 

6  8 

68 

72 

69 

70 

72 

70 

68 

69 

70 

72 

71 

68 

70 

70 

70 

72 

70 

72 

72 

71 

75 

69 

0 

TARPON  SPGS  SEWAGE  PL 

MAX 

81 

86 

88 

8* 

85 

82 

86 

82 

83 

86 

88 

69 

89 

85 

83 

85 

65 

86 

87 

87 

86 

91 

90 

88 

87 

89 

89 

90 

80 

87 

88 

86 

3 

MIN 

62 

64 

63 

59 

63 

66 

60 

63 

67 

65 

67 

70 

69 

67 

68 

68 

64 

67 

69 

68 

70 

70 

68 

69 

70 

72 

66 

72 

70 

69 

72 

67 

0 

TAVERNIER 

MAX 

86 

85 

86 

83 

87 

85 

61 

82 

82 

83 

84 

85 

85 

87 

86 

87 

87 

87 

88 

85 

85 

85 

82 

86 

85 

84 

81 

81 

84 

85 

85 

84 

7 

MIN 

70 

76 

77 

73 

67 

74 

75 

72 

J4 

70 

77 

77 

77 

78 

76 

77 

73 

77 

80 

73 

78 

76 

74 

78 

76 

75 

73 

74 

78 

76 

77 

75 

2 

TITUSVILLE  2  W 

MAX 

87 

88 

90 

91 

89 

85 

87 

92 

87 

87 

ee 

67 

88 

90 

87 

88 

87 

86 

89 

68 

87 

88 

89 

91 

91 

89 

88 

88 

88 

69 

87 

86 

3 

MIN 

60 

56 

58 

59 

63 

69 

56 

61 

6  6 

68 

70 

71 

64 

68 

67 

65 

63 

67 

71 

73 

72 

73 

68 

67 

66 

71 

70 

72 

71 

70 

71 

66 

6 

USHER  TOWER 

MAX 

89 

90 

87 

90 

93 

67 

84 

87 

90 

93 

89 

98 

90 

86 

85 

67 

86 

89 

87 

88 

86 

87 

90 

90 

89 

90 

89 

90 

89 

86 

90 

88 

8 

MIN 

61 

65 

56 

58 

62 

66 

59 

64 

57 

64 

67 

68 

66 

67 

67 

62 

66 

67 

71 

73 

70 

70 

68 

68 

68 

69 

68 

67 

67 

67 

68 

65 

7 

VENICE 

MAX 

83 

86 

84 

82 

89 

90 

85 

■  3 

64 

86 

88 

67 

86 

86 

85 

63 

86 

87 

89 

89 

91 

90 

90 

88 

92 

90 

88 

81 

89 

87 

87 

86 

9 

MIN 

62 

64 

61 

56 

64 

67 

59 

63 

66 

64 

66 

70 

69 

73 

74 

7* 

71 

71 

70 

71 

71 

70 

69 

68 

69 

71 

69 

70 

72 

69 

74 

68 

0 

S««  Reference  Nofm  Following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


CONTINUED  MAY  1959 


ay 

Ol  Month 

Station 

g 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 ! 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

1 6 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

VERO  BEACH  FAA  AIRPORT 

— 7 

82 

"~ 8? 

3  ! 

82 

84 

85 

85 

85 

86 

86 

85 

85 

85 

83 

85 

6  7 

84 . 

5 

M  IN 

66 

60 

64 

60 

66 

71 

66 

65 

68 

71 

71 

74 

70 

69 

69 

70 

70 

71 

7* 

76 

75 

73 

72 

70 

71 

75 

75 

70 

76 

71 

74 

70. 

1 

WAUCHULA   2  N 

MAX 

89 

69 

91 

94 

92 

87 

90 

89 

90 

88 

85 

88 

9  0 

92 

92 

92 

90 

86 

82 

87 

90 

91 

89  i 

MIN 

60 

61 

59 

54 

61 

66 

55 

64 

66 

61 

65 

69 

68 

68 

68 

7  0 

70 

64 

68 

68 

70 

71 

68 

68 

67 

70 

70 

71 

69 

68 

70 

66. 

0 

WEST   PALM  8EACH 

MAX 

82 

82 

83 

85 

82 

80 

80 

83 

83 

83 

82 

8  3 

84 

83 

83 

83 

82 

84 

83 

82 

81 

62 

84 

83 

82 . 

5 

MIN 

71 

74 

74 

67 

67 

75 

72 

72 

69 

72 

72 

74 

75 

73 

68 

71 

72 

73 

75 

78 

78 

77 

72 

77 

76 

72 

72 

72 

75 

77 

77 

73. 

0 

west  Palm  beach  wb  ap 

86 

84 

83 

85 

87 

85 

8  8 

84 

67 

83 

84 

66 

85 . 

8 

MIN 

69 

66 

71 

62 

65 

74 

71 

65 

67 

73 

rt 

76 

7k 

71 

72 

71 

72 

70 

76 

77 

77 

76 

72 

75 

73 

70 

72 

72 

7  6 

76 

72 

71 . 

9 

WEWAH I TCHKA 

MAX 

86 

90 

90 

92 

93 

90 

93 

94 

94 

88 

87 

90 

80 

88 

81 

85 

90 

89 

84 

82 

88 

90 

88 

V 

90 

90 

86 

86 

87 

89 

88. 

5 

66 

64 

57 

57 

6  1 

70 

70 

67 

67 

65 

66 

67 

67 

70 

69 

70 

71 

73 

64 

6 

WINTER  HAVEN 

MAX 

89 

88 

88 

90 

93 

88 

87 

90 

88 

89 

88 

89 

89 

88 

88 

87 

88 

88 

88 

88 

90 

89 

91 

91 

91 

86 

at 

82 

85 

89 

89 

88. 

MIN 

61 

58 

63 

55 

63 

70 

60 

61 

67 

64 

67 

70 

68 

68 

68 

68 

67 

68 

69 

68 

71 

71 

62 

70 

68 

73 

71 

72 

70 

70 

72 

66. 

9 

WOODRUFF  DAM 

MAX 

86 

89 

94 

92 

91 

91 

91 

92 

93 

94 

85 

89 

87 

77 

90 

78 

83 

87 

86 

78 

81 

85 

90 

91 

89 

89 

88 

90 

87 

84 

87 

87. 

5 

MIN 

55 

56 

56 

57 

58 

63 

67 

64 

65 

62 

68 

69 

6t 

67 

61 

56 

54 

62 

88 

68 

66 

66 

64 

67 

66 

66 

68 

68 

69 

70 

71 

64 

0 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 

or 
Avg. 

BAY  LAKE 

EVAP 

.19 

.25 

.26 

.26 

.30 

.20 

.27 

.23 

.16 

.21 

.22 

.18 

.21 

.16 

.14 

.12 

.18 

.  13 

.09 

.34 

.10 

.29 

.25 

.31 

.06 

.10 

.25 

B6.28 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

EVAP 

.17 

.22 

.28 

.26 

.24 

.19 

.17 

.36 

.22 

.29 

.24 

.21 

.25 

.37 

.27 

.06 

.12 

.17 

.  13 

.22 

.  23 

.15 

.24 

.28 

.27 

.14 

.22 

.27 

.16 

6.40 

CLEWISTON  US  ENGRS  (a) 

EVAP 

.15 

.20 

.20 

.25 

.12 

.25 

.25 

.25 

.13 

.26 

.21 

.08 

.17 

.23 

.10 

.10 

.12 

.06 

.1(1 

.  14 

.10 

.19 

.21 

.09 

.13 

.  17 

.08 

.10 

.05 

.  Ill 

B4.74 

MAX 

87 

89 

89 

91 

90 

93 

90 

89 

89 

91 

89 

87 

85 

91 

88 

86 

KH 

87 

90 

86 

84 

90 

92 

91 

91 

91 

90 

82 

80 

90 

89 

88.5 

MIN 

74 

73 

74 

72 

72 

75 

73 

73 

73 

72 

74 

75 

74 

75 

70 

76 

7  4 

75 

75 

74 

75 

77 

77 

71 

74 

77 

75 

75 

74 

74 

75 

74.1 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

EVAP 

.19 

.22 

.29 

.29 

.27 

.28 

.32 

.30 

.18 

.32 

.33 

.31 

.16 

.25 

.33 

.13 

.07 

.12 

.06 

.29 

.15 

.15 

.  24 

.16 

.30 

.23 

.28 

.01 

.15 

.27 

.23 

6.88 

WIND 

45 

40 

40 

52 

24 

55 

99 

50 

25 

71 

65 

81 

49 

47 

41 

16 

13 

13 

25 

72 

59 

45 

47 

31 

39 

49 

98 

91 

70 

50 

43 

1545 

GAINESVILLE  3  WSW 

EVAP 

.22 

.33 

.19 

.34 

.31 

.27 

.27 

.36 

.27 

.31 

.31 

.25 

.20 

.  25 

.26 

.26 

.21 

.30 

.23 

.16 

.22 

.12 

.26 

.32 

.24 

.13 

.33 

.27 

B7.96 

WIND 

25 

20 

15 

20 

35 

60 

35 

40 

25 

45 

60 

45 

55 

50 

50 

30 

30 

25 

55 

40 

45 

45 

30 

10 

30 

4  0 

60 

65 

65 

45 

25 

1220 

MAX 

94 

92 

94 

96 

95 

92 

93 

98 

97 

96 

97 

98 

93 

92 

93 

93 

95 

97 

87 

90 

96 

101 

99 

98 

99 

96 

92 

90 

90 

97 

94 

94.6 

MIN 

66 

60 

62 

61 

64 

67 

62 

67 

69 

65 

66 

69 

68 

68 

68 

67 

69 

66 

70 

70 

68 

70 

70 

69 

69 

72 

69 

70 

71 

71 

74 

67.6 

HI ALE AH 

E\AP 

.18 

.19 

.35 

.37 

.29 

.30 

.41 

.34 

.26 

.33 

.38 

.31 

.17 

.32 

.20 

.12 

.04 

.10 

.25 

.10 

.23 

.31 

.09 

.38 

.21 

.30 

.18 

.21 

.16 

B7.57 

WIND 

33 

51 

87 

68 

38 

59 

118 

65 

41 

99 

108 

95 

71 

62 

43 

26 

25 

24 

48 

83 

64 

70 

90 

55 

59 

86 

151 

129 

80 

7  0 

46 

2144 

LOXAHATCHEE 

EVAP 

.29 

.18 

.18 

.19 

.23 

.28 

.25 

.29 

.16 

.21 

.18 

.13 

.22 

.20 

.14 

.11 

.02 

.20 

.12 

.18 

.  24 

.27 

.11 

.17 

.  14 

.07 

.16 

.29 

.07 

B5.64 

MILES  CITY  TOWER 

EVAP 

.17 

.28 

.32 

.29 

.31 

.29 

.27 

.16 

.35 

.39 

.18 

.22 

.15 

.15 

.04 

.10 

.10 

.01 

.01 

.31 

* 

• 

.32 

.23 

.20 

.27 

.15 

.25 

.  28 

B5.99 

WIND 

0 

4 

10 

3 

0 

20 

12 

0 

0 

13 

0 

0 

0 

8 

4 

0 

6 

5 

14 

9 

6 

10 

21 

10 

10 

27 

41 

15 

31 

13 

39 

331 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

EVAP 

.15 

.21 

.30 

.30 

.26 

.31 

.35 

.29 

.29 

.24 

.29 

.19 

.13 

.21 

.26 

.11 

.  10 

.19 

.12 

.23 

.12 

.26 

.23 

.25 

.38 

.32 

.23 

.17 

.  24 

.21 

B7.17 

WIND 

11 

48 

53 

44 

24 

60 

92 

43 

37 

47 

65 

66 

25 

34 

46 

17 

10 

28 

20 

26 

29 

4  0 

35 

35 

30 

411 

95 

98 

27 

45 

31 

1301 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

EVAP 

.19 

.15 

.30 

.40 

.27 

.35 

.33 

.34 

.32 

.34 

.27 

.26 

.26 

.37 

.30 

.15 

.20 

.15 

.24 

.21 

.17 

.14 

.  26 

.29 

.32 

.26 

.36 

.26 

.05 

.24 

.20 

7.95 

TAMIA1II  TRL  40  MI  BEND 

EVAP 

.19 

.37 

.22 

.24 

.24 

.28 

.26 

.21 

.34 

.19 

.24 

.16 

.20 

.13 

.22 

.22 

.21 

.25 

.23 

.21 

.22 

.26 

.29 

.30 

.05 

.33 

.25 

B7.24 

VERO  BEACH  FAA  AIRPORT 

EVAP 

.21 

.23 

.23 

.27 

.27 

.35 

.36 

.30 

.21 

.32 

.30 

.17 

.33 

.21 

.13 

.15 

.19 

.19 

.17 

.  25 

.22 

.28 

.28 

.31 

.36 

.27 

.  24 

B7.81 

WOODRUFF  DAM 

EVAP 

.28 

.33 

.28 

.28 

.25 

.32 

.23 

.25 

.23 

.14 

.43 

.27 

.18 

.06 

.35 

.29 

.31 

.29 

.29 

.00 

.05 

.  1 1 

.  32 

.14 

.20 

.27 

.23 

.24 

B7.33 

WIND 

28 

13 

18 

13 

30 

28 

28 

12 

5 

22 

84 

103 

36 

9 

97 

60 

42 

45 

47 

59 

50 

14 

22 

7 

17 

15 

64 

108 

115 

79 

38 

1308 

(a)     Evaporation  measured  In  pan  36  x  36  Inches. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Indsz 
-  75  - 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


FLORIDA 
MAY  1959 


Station 
And 

Day  of  month 

■ 

1 

2 

3 

1 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

f 
< 

ft,  Lauderdale  exp  sta 

MEASURED  UNDER  SOD 

6   INCHES  CD 

MAX 

72 

73 

73 
72 

74 

73 
72 

74 

7  3 

73 

74 

73 

74 

74 

73 

74 
7  4 

74 

74 
74 

74 
74 

74 
74 

74 

75 

75 

75 

76 

76 

75 

76 

76 

76 

75 

75 

75 
74 

76 
75 

74 

73 

4 

6 

6   INCHES  (2) 

MIN 

71 

73 
72 

73 
72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

73 

73 

74 

74 

76 
74 

76 
74 

75 
74 

74 

74 

74 

75 

75 

75 

75 

76 

75 

76 

75 

76 
74 

75 

77 
75 

75 
73 

0 
6 

O    I HUH  to  \o) 

MIN 

71 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

73 

73 

74 

74 

76 
74 

76 
74 

76 
74 

74 

74 

74 

75 

75 

75 

76 

76 

78 

76 

76 

75 

76 
74 

76 
75 

77 
75 

75 
73 

4 

7 

u A  1  .ItoV  ILiLb    O  Hon 

MEASURED  UNDER  SOD 

1  INCH 

MIN 

75 

71 

71 

72 

73 

76 

73 

76 

100 

77 

178 

X79 

79 

78 

94 
78 

93 
77 

97 
78 

77 

79 

93 
77 

98 
78 

100 
80 

100 
79 

100 
82 

99 
79 

97 
81 

94 
80 

89 

80 

92 
80 

98 
80 

94 

81 

95 
77 

8 
5 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

84 

73 

84 

72 

85 
72 

85 

73 

86 
73 

86 
74 

85 
73 

89 

75 

89 

76 

88 

76 

89 
77 

89 
78 

83 
77 

85 
76 

86 
77 

86 
76 

87 

77 

89 

77 

85 
78 

85 
78 

87 
78 

90 
78 

89 
78 

90 
80 

90 
80 

89 
80 

88 
78 

84 

78 

85 
79 

89 
78 

87 
80 

86 
76 

9 
6 

8  INCHES 

MAX 
MIN 

80 
74 

80 
74 

81 
74 

80 

75 

81 

75 

82 

76 

81 

75 

84 

77 

84 

78 

84 

78 

85 
79 

85 
80 

82 
78 

83 
78 

83 
78 

84 

78 

84 
78 

84 

79 

83 
80 

84 
79 

85 
79 

86 
79 

86 
79 

87 
81 

87 
81 

87 
81 

85 
80 

82 
80 

83 
80 

86 
80 

85 
81 

83 
78 
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Ft.  Lauderdale  Exp  Sta  -  Soil  Type:  Davie  fine  sand.  Ground  Cover:  St.  Augustin 
to  the  surrounding  soil  level.     Instrumentation:     Foxboro  Temperature  Recorder. 


and  growing  in  concrete  tanks  4  1/2  x  9  feet  set  flush 


(1) 
(2) 
(3) 


Water  table  controlled  at  12  inches  below  soil  surface. 
Water  table  controlled  at  24  Inches  below  soil  surface. 
Water  table  controlled  at  36  inches  below  soil  surface. 


Gainesville  3  WSW  -  Soil  Type:     Arredonda  fine  sand.     Ground  Cover:     Bahlagrass  Sod.     Instrumentation:     3  point  Foxboro  Thermograph. 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind  direction 

Wind 

m. 

speed 

p.  h. 

Relan 

ve   humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

a 

> 
9 

£ 

Percent  oi 
time  from 
prevailing 

Average 

FasteBt 
mile 

Direction 
ol 

fastest  mile 

Date  ol 
fastest  mile 

1:00  a 
EST 

7:00  a 
EST 

1:00  p 
EST 

7:00  p 
EST 

Trace 

.01-09 

10-49 

50-99 

100-199 

2.00 
and  over 

Total 

APALACHICOLA  WB  CITY 

8.2 

38 

E 

28 

1 

3 

3 

0 

0 

1 

8 

85 

6.5 

DAYTONA  BEACH  WB  AIRPORT 

SE 

21 

9.8 

29+4. 

W 

13 

87 

89 

62 

75 

3 

2 

5 

1 

0 

0 

11 

5.5 

FT.   MYERS  WB  AIRPORT 

7.8 

29++ 

sw 

23 

2 

8 

5 

2 

1 

0 

18 

5.9 

JACKSONVILLE  WB  AIRPORT 

SE 

20 

10.1 

32 

N 

21 

84 

85 

52 

69 

4 

2 

3 

0 

1 

2 

12 

66 

6.1 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

12.4 

36 

SE 

20 

78 

67 

72 

5 

4 

5 

1 

0 

0 

15 

5.5 

LAKELAND  WB  CITY 

6.7 

2 

8 

4 

0 

2 

0 

16 

63 

6.6 

MIAMI   WB  AIRPORT 

ESE 

34 

7.9 

21++ 

SSE 

27+ 

81 

80 

65 

74 

4 

5 

7 

1 

2 

0 

19 

520 

5.7 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

SE 

21 

8.7 

31++ 

SSE 

20 

89 

89 

52 

69 

8 

2 

2 

2 

2 

0 

16 

5.8 

PENSACOLA  WB  CITY 

9.5 

28 

SE 

11 

3 

2 

4 

3 

1 

0 

13 

60 

- 

TALLAHASSEE  WB  AIRPORT 

SE 

15 

5.5 

88 

89 

55 

67 

2 

2 

6 

4 

1 

1 

16 

6.4 

TAMPA   WB  AIRPORT 

ESE 

17 

9.2 

43++ 

ENE 

22 

88 

91 

54 

73 

4 

4 

2 

2 

3 

1 

16 

61 

6.8 

WEST  PALM  BEACH  WB  AIRPORT 

ESE 

35 

11.3 

32++ 

E 

27 

79 

78 

62 

73 

4 

3 

8 

1 

0 

0 

16 

6.2 

a  CITY  OFFICE  DATA 

"l"">™  no<«  fallowing  Station  ImUx. 

-  76  - 


AVERAGE  TEMPERATURE 


FLORIDA 
HAY  1959 


STATION  INDEX 


STATION 


ALE IAN DER  SW»!«GS 
A* » LA CM1 COLA  W8  CITV 
Alt  GUI  A 
AVON  PARK 
BASSO*  PARK 

SAM TOW 
BAT  LAKE 
BATPOUT 

BELLE  GLADE  ElP  STA 

LE  glade  mrcn  gat 

i  BIG  CYPRESS  RESERVAT 
BITHLO 

Black kan  *  wnw 
blountstown  2  se 
boca  raton 

bradenton  exp  statio 

BRISTOL 

BROOKSVILLE  CHIN  MIL 
BUSHNELL  2  E 
CANAL  POINT  GATE  5 

CANAL  POINT  USDA 

CAPE  SABLE  RANGER  ST 

CAPTIVA 

CARNABELLE 

CARTVILLE 

CEDAR  KEY 
CM1PLET  3  E 

Clearwater  beach 
clermont  6  s 
clcwiston 

' clewiston  u  s  eng 

crescent 
| crestv ieh 
cross  city 

CRCtSS  CITY  FAA 
DAN I A  *  WNW 
DAYTONA  BEACH 
DAYTONA  BEACH  I 
DEER  PARK 


|  D£  SOTO  CITY 
I  DEVILS  GARDEN 
1  DOWLING  PARK 


AD  10  WJS8 


TORTUGAS 
VERGLADES 
EDERAL  POINT 
ELDA  2  N 
ELLSHERE 

ERNANDINA  BEACH 

ORT  DRUM  -  nw 

GREEN  12  WSW 
ORT  LAUDERDALE 
LAUDERDALE  BAH 

T  LAUDERDALE  EIP 
MYERS  WB  AP 
PIERCE 
OUNTA IN  3  S 
GAINESVILLE    3  WSW 


GLEN  SI  NAP Y  NURSERIES 

GRACEV ILLE 

GRADY 

GRAPE  HAMMOCK 
MART  LAKE 

'  HIALEAH 
HIGH  SPRINGS 
HILLSBOROUGH  RVR  ST  PK 
HOMESTEAD  EXP  STA 
HYPOLUXO 

INGLIS 
INVERNESS 

ISLAND  GROVE   2  WNW 
1  SLE WORTH 

JACKSONVILLE  WB  AP 


LE  BEACH 
JASPER  3  SE 
KENDALL  2  E 
!  KEY  WEST  WB  AIRPORT 
KEY  WEST  WB  CITY 

KlSSlMMEE  2 
LA  BELLE 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 
LAKE  CITY  2  E 
LAKE  HIAWASSE 

LAKELAND  WB  CITY 
LAKE  PLACIO  2  SW 
LAKE  TRAf FORD 
LA MONT  6  WNW 
L 1GNUMV I TAE  KEY 

LISBON 
I  LIVE  OAK  2  ESE 
LONGBOAT  KEY 
LOXAHA  TCHEE 
LYNNE  *  SE 


COUNTY 


I  LAKE 

,  FRANKLIN 

I  DC  SOTO 
>  HIGHLANDS 


78  POLK 

LSBOttOUGH 
35  HERNANDO 
,  PALM  BEACH 
i  PALM  BEACH 

i  MEMORY 
I  ORANGE 
<  OKALOOSA 
.  CALHOUN 
PALM  BEACH 

I  MANATEE 

LIBERTY 
.  HERNANDO 
I  SUMTER 

PALM  BEACH 


:  LEVY 

l  WASHINGTON 
PINELLAS 
LAKE 

i  mEndpt 


978  PUTNAM 
98*  OKALOOS. 
ut  DIXIE 


29' VOLUSIA 
66  HIGHLANDS 
96  HENDRY 
91  SUWANNEE 

MONROE 

50  COLLIER 
15  PUTNAM 
2  3  HENDRY 

INDIAN  RIVER 


2] 


ACHUA 


70  BAKER 
36  JACK  SON 
*3  LAFAYETTE 

71  POLK 
1*0  ORANGE 

9091  DADE 

956  ALACHUA 

966  HILLSBOROUGH 

091  DADE 

198  PALM  BEACH 

27sl  LEVY 
289  CITRUS 
327  ALACHUA 
332  ORANGE 


518  DADE 
570  MONROE 
575  MONROE 


866  COLLIER 
892j  JEFFERSON 
0  35  MONROE 

076  LAKE 
099  SUWANNEE 
12*;  MANATEE 


61  06 
86  *2 

85  02 
80  05 

82  33 
8*  59 
82  22 
82  05 
80  38 

80  38 


85  *9 

83  02 
65  29 
82  SO 
81  *6 
80  55 


80  12 
el  02 

81  03 
60  5* 

86  07 
81  17 
81  28 

81  08 
83  15 

82  52 
81  23 
81  32 
81  26 

80  36 

81  28 
80  51 

82  08 
80  09 
80  07 

80  1* 

81  52 

80  19 
85  26 

82  22 

82  10 
85  30 
82  5* 

81  12 


81  57 
81  23 
81  29 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


140     bP  5? 


XANDER  SPGS.  ASSN. 

.  we  a  t  Htfl  Bureau 

RADIO  STATION  WAPG 


HARRT 


TOLSON 


STA. 


'  OF  BARTOW 

.  GEOL.  SURvE 
D.  GOOD 
EVERGLADES  E 
CORPS  OF  ENGINEERS 


SEMINOLE    INDIAN  AGENCY 
FLOOD  CONTROL  DIST. 
MRS.  5.  Y0UN&6L00D 
JOHN  PuRlFOY 
P.  HAGER 


GULF 


AST  EX 


STA 


SHULER 

fla. Exp. 

NELSON 


CORPS  OF  ENGIN 


SVC. 

S 

COOK 


YlN  N.  PIT2EN 

CORPS  OF  ENGINEER 
U.S.  GEOL.  SURVEY 
WILLIAM  R.  RAOTKE 
RADIO  STATION  WJS 
COUNTY  AGENTS  OFF 


ICE 

FED.  AVIATION  AGENCY 
FLA.  POWER  +  LIGHT 
NEWS-JOURNAL  CORP. 
1  ".  ■  .  WEATHER  BUREAU 
GEORGE  H.  KEMPFER 

H.  C.  STORRS 

RA010  STATION  WJBS 
. CHESLEY  A.  SKIPPER 

FLA.  FOREST  SERVICE 
j  ADVENT  CHRISTIAN  HOME 


JOHN  I 


OEWEESE 


SUG.  REF.1NC. 


a -mar  yacht  harbor 

if  fla.  plant  lab. 
weather  bureau 
of  ft.  pierce 
,  forest  service 
agronomy  dept  u-of  fla 

m.  nurseries 
charles  c.  l 1 ddon ■  jr. 

regis  paper  co. 
rs  martha  j.  chandley 
.  geol.  survey 

41  water  Plant 


SUBTROPICAi 
lHES 


1*0     5P  5P 


6P      bC  6P 


,  GARNETT 

POWER  COMPANY 
'  OF  INVERNESS 
.  GEOL.  SURVEY 
CHASE   *  COMPANY 

THER  BUREAU 

RE  OEPARTMENT 

FOREST  SERVICE 
OE  CO.  NURSERIES 
S.  WEATHER  BUREAU 
s.  weather  Bureau 

AROLD  L.  YOUNG 
LANT I C   LAND   1PV.  CI 
TRUS  EXP.  STATION 
A.  FOREST  SERVICE 
SUBTROP  FRUIT  FLD.  S 

!  BUREAU 
COLE  DANLEY.  JR. 

GEOL.  SURVEY 


i HA  WATER  AuTi 
010  STATION  WNER 
HERRINGS HAW 


1     INDEX  NO.  | 

PflllMI  V 

age  : 

p 

U 

Z 

0 
P 
< 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

DRAIN 

< 

LONG 

w 

E 

PBECIP. 

i 

£ 

SPECIAL 

5275 

MAO I  SON 

)0 

as  25 

7P 

T.  C.  MERCHANT 

5351 

81  00 

9 

6P 

PHILIP  SPIEGEL 

53*7 

30  SO 

85  11 

110 

H  1  D 

HID 

FED.  AVIATION  AGENCY 

MAR  I  ANNA    I ND  SCHOOL 

5372 

JACKSON 

30  *9 

as  17 

120 

5P 

5P 

FLA.    |ND.   SCH.  FOR  B0Y9 

MARINE LAND 

5591 

FLAGLER 

29  *0 

81  13 

10 

c 

MAR  1 Nt   STUDIO  INC. 

5539 

LA  FAYETTE 

30  06 

83  1* 

6P 

6P 

5612 

BRE  VARD 

28  05 

80  37 

2* 

SP 

c 

CITY  OF  MELBOURNE 

5*5  S 

80  11 

* 

SP 

SP 

MIAMI  BEACH 

stsi 

DADE 

25  *7 

60  08 

5P 

SP 

J 

life  guard  patrol 

MIAMI    WB  AIRPORT 

566  • 

OAOE 

25  *B 

80  16 

T 

Hid 

HID 

C  J 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

5*71 

25  39 

80  17 

10 

8A 

84 

U.S. PLANT    I NTROOCTN  STA 

COLLIER 

26  11 

81  21 

10 

6P 

6P 

Fla.  forest  service 

MILTON  EXP  STATION 

9793 

SANTA  ROSA 

30  *7 

87  09 

SP 

MONT ICELLO  2  S 

5879 

JEFFERSON 

30  32 

83  92 

209 

5P 

•}9 

i?"S.€p«Iiiip$10" 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

5695 

GLADES 

26  50 

81  05 

22 

8A 

8A 

M 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MOUNT  A  IN  LAKE 

5973 

27  56 

81  36 

5P 

bf 

MOUNTAIN  LAKE  CORP. 

5990 

30  *0 

8*  *2 

301 

SP 

MISS  RACHEL  HUBBAPC' 

27  15 

82  19 

8A 

8* 

STAT!    PARK  SERVICE 

NAPLES 

|07l 

COLLIER 

26  09 

61  *7 

2* 

SP 

5P 

CIlY  OF  NAPLES 

NEW  SMYRNA  BEACH  *  N 

1 1 1 

VOLUSIA 

29  05 

80  57 

10 

6P 

6P 

A.  B.  NORDMAN 

62  *< 

OKALOOSA 

5      30  31 

86  30 

60 

8A 

6A 

c 

jackson  guard  for.  sta. 

6251 

8     27  56 

81  00 

ma 

71    26  3* 

80  *5 

c 

U.S.  GEOL.  suRvCY 

NORTH  NEW  RVR  CANAL  2 

PALM  BEACH 

26  20 

80  32 

22 

c 

U.S.  GEOL .  SURVEY 

OCALA 

1*1* 

MARION 

29  11 

82  08 

86 

" 

5P 

CITY  OF  OCALA 

64  i  9 

MAR  ION 

29  13 

82  07 

8P 

8P 

OKEECHOBEE  9  W 

OKEECHOBEE 

80  39 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

6*85 

OKEECH08EE 

27  13 

80  *B 

8A 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ORANGE  CITY 

658* 

VOLUSIA 

2B  57 

81  ia 

26 

MID 

c 

JOHN  MARC HE WK A 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

ORANGE 

28  33 

81  20 

106 

MID 

MID 

C  J 

U«S.  wtATNER  Bureau 

6657 

81  18 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

6753 

6     29  39 

81  36 

BP 

5     30  02 

8*  2* 

c 

PANAMA   CITY  2 

68*1 

BAY 

85  *0 

37 

5P 

fla.  forest  service 

PARRISH 

6880 

MANATEE 

5    27  35 

82  25 

6A 

8A 

c 

OTIE  B.  GODFREY 

PENNSUCO  *  NW 

6918 

25  56 

80  27 

c 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

PENSACOLA  FAA  AP 

I  98  7 

30  28 

87  12 

MIL 

FED.  aviation  agency 

PENSACOLA  MB  CITY 

P002 

30  25 

87  13 

HID 

MIO 

C  J 

u.s. we at her  bureau 

PERR1NE 

ro2o 

DADE 

25  36 

80  21 

11 

8A 

BELLE   AIRE*  INC. 

PERRY 

7025 

TAYLOR 

30  07 

83  36 

*P 

♦P 

FLA.  FOREST  SERVICE 

7203 

HILLSBOROUGH 

28  01 

82  08 

121 

5P 

SP 

D.  A.  STORMS 

POMPANO  BEACH 

T25* 

BROWARD 

26  1* 

60  09 

22 

5P 

STATE  FARMERS  MARKET 

PORT    MAYACA    S   L  CANAL 

7293 

7'    26  59 

60  37 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PUNTA  GORDA 

JS93 

CHARLOTTE 

91    26  56 

62  03 

5P 

E.  J.  MC  CANN 

OUINCY  EXP  STATION 

7*2* 

GADSDEN 

6    30  35 

a*  35 

290 

5P 

N.  FLA.  EIP.  STATION 

RA  I  FORD  STATE  PR  1  SON 

7**0 

10      10  0* 

82  11 

c 

ROYAL   PALM  RANGER  STA 

7760 

2     25  22 

80  35 

5P 

SAINT  AUGUST  1 NE 

7812 

2     29  9* 

CITY  OF  ST.AuGuSTlNE 

SAINT  LEO 

PASCO 

5     28  20 

82  15 

1  78 

7P 

c 

BRO.  AuSI IN  VELTEN 

ST  LUCIE  NEW  LOCK  1 

7859 

MARTIN 

80  18 

c 

CORPS  Of  ENGINEERS 

rat  / 

»]    30  09 

8".  10 

*P 

ST  PETERSBURG 

P8B6 

82  38 

5P 

CITY  OF    ST.   PE TERSBuOf. 

SANBORN  TOWER 

6     10  0* 

a*  36 

U.S.  FOREST  SERVICE 

SANFORD  EXP  STATION 

F963 

SEMINOLE 

a   2e  *e 

81  15 

14 

5P 

central  Fla.  Exp.  sta. 

SARASOTA 

8021 

SARASOTA 

5    27  21 

82  32 

30 

5P 

W 

CITY  OF  SARASOTA 

8398 

2     25  45 

60  20 

SP 

SP 

DONALD  w.  MORGAN 

n<>:  - 

a1    29  96 

82  06 

SP 

STEINHATCHEE  2 

5    29  *0 

83  2* 

SP 

allen  a.  Russell 

STUART  RADIO  WSTU 

8620 

MART?* 

2    27  13 

BO  15 

10 

6P 

RADIO  STATION  wSTu 

TALLAHASSEE  WB  AP 

8758 

LEON 

9     30  26 

8*  20 

64 

"'" 

-if 

u.s.  weather  bureau 

8775 

2    29  *6 

80  27 

T AM  1 AM  1    TRL  *0  Ml  BEND 

(780 

80  50 

5P 

5P 

c 

TAMPA  WB  AIRPORT 

HI  LLSBOROuGM 

5    27  58 

82  32 

'e 

u.s.  weather  bureau 

TARPON  SPGS  SEWAGE  PL 

B  82* 

PINELLAS 

5     28  09 

82  45 

8A 

CITY  OF    TARPON  SPRINGS 

TAVERN  I EP 

88*1 

MONROE 

2     29  01 

80  31 

1 1 

capt.  Eugene  lo»e 

TITUSVILLE  2  W 

89*2 

BREVARD 

2     28  37 

80  50 

FRANK   fi.  ROOF 

USHER  TOWER 

LEVY 

9     29  29 

82  *9 

SP 

FLA.  FOREST  SERVICE 

VENICE 

SARASOTA 

5     27  06 

82  27 

10 

SP 

c 

E.  RAYMOND  WATSON 

VENUS   3  SE 

GLADES 

7     27  02 

81  21 

VERNON 

WASHINGTON 

3     30  37 

85  *3 

AROL  HUDSON 

VERO  BEACH  FAA  AP 

921* 

INDIAN  RIVER 

80  25 

2* 

■11 

MIO 

c 

FEO.  AVIATION  AGENCY 

WAUCHULA    2  N 

■  ; 

HARDEE 

81  49 

1  19 

IvON  B.  TILYOU 

WEST  PALM  BEACH 

9520 

PALM  BEACH 

80  03 

POST-TIMES 

WEST    PALM  BEACH   WB  AP 

9525 

PALM  BEACH 

80  06 

MID 

C  J 

u.s.  weather  bureau 

WEWAH1 TCHKA 

9566 

GULF 

1      30  09 

a*  12 

JOSEPH  R.  HUNTER 

WINTER  HAVEN 

POLK 

9    28  01 

152 

RADIO  STATION  wS 1 R 

WOODRUFF  DAM 

(79« 

JACKSON 

1      30  *3 

8*  92 

1  18 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

1-APALACHICOLA,      ?-ATL*NTIC,      3-CMOCTAWHATCHFf , 


-OCHLOCKONEE i 


7-OKEEC mOBEEi     B-ST.  JOHNS,     9-ST.  MARY i     1 0- SUWANNEE 


REFERENCE  NOTES 


Additional  Information  regarding  the  climate  of  Florida  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  P.  0.  Box  3658,  University 

Station,  Gainesville,   Florida,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June   issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  either  are  missing  or  were  received  too  late  to  be  included  In 
this  issue. 

Divisions,   as  used  in  *'C1 imatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  May  1956. 

Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in   "F,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement   in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.     Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending 

at  t  ime  of  observat  ion . 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.   S.   Weather  Bureau")   are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted 
to  represent  observations  taken  at  the  present  location.     Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on 
the  period  1931-1955. 

Data  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;   "Daily  Temperature"  Table;   and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  when  published,   are  for  the  24  hours  ending 
at  t  ime  of  observat  ion .     The  s tat  ion  Index  shows  observat  ion  t  imes  in  local  standard  t  ime .     During  the  summer  mont  hs  some  observers  take  the 
observations  on  daylight  saving  time. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,   and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",   indicate  the  following: 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G     "Soil  Temperature"  Table. 

J     "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "CI ima tological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature  Table  is   indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual   issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;   "Evaporation  and  Wind"  Table;   "Daily  Soil  Temperature"  Table;   and  the  Station  Index. 
+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++     Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 
+     Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

#    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground ;   however,   the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building . 

//    Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

AR    This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
AM     Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
B     Adjusted  to  a  full  month. 

M     One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  Is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table  for 
detailed  daily  record .     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month . 

R     Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Prec ipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,   EST  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.   S.   for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOG ICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of   Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25, 

D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publi- 
cation "Substation  History"  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,  D.  C.   for  35  cents.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issues  of  Local 

Cllmatological  Data  for  the  respective  stations,  obtained  as  indicated   above,  price  15  cents. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;   $2.50  per  year.      (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents .     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington  25,   D.  C. 
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FLORIDA  -  JUNE  1959 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


Highest  Temperature:     101°  on  the  30+  at  4  stations 
Lowest  Temperature:     60°  on  the  13+  at  3  stations 

Greatest  Total  Precipitation:  22.71  inches  at  Loxahatchee 

Least  Total  Precipitation:     1.40  inches  at  Cedar  Key 

Greatest  One-Day  Precipitation:     7.94  inches  on  the  18th  at  South 

Miami  3  W 


MIAMI  TORNADO,   JUNE  17,  1959 
(Compiled  from  information  supplied  by 
the  Weather  Bureau  Office  in  Miami) 


The  most  severe  tornado  in  the  Miami  area  since 
April,   1925  occurred  on  the  evening  of  June  17, 
1959.     This  tornado  was  observed  by  several 
experienced  meteorologists  as  well  as  thousands 
of  other  persons.     The  tornado  was  located  to  the 
rear  of  a  cumulo-nimbus  cloud  and  was  well  illumi- 
nated by  lightning  which  was  occurring  in  the 
middle  of  the  cell.     All  observers  agree  it  was 
attended  by  a  large  black  funnel  cloud. 

The  storm  track  consisted  of  two  sections  (see  map 
on  next  page  for  the  path  of  this  storm  as  well 
as  the  path  of  the  April  5,   1925  storm),   one  4 
miles  in  length,   extending  from  the  Cocoplum  Plaza, 
at  the  southwestern  tip  of  Coconut  Grove,   to  a 
point  on  S.  W.   20th  Street  between  22nd  and  23rd 
Avenues.     The  second  section  started  about  5  miles 
farther  north  and  extended  a  distance  of  about  8 
miles  from  a  point  near  N.   E.   2nd  Avenue  and  43rd 
Street  to  a  point  near  the  corner  of  Sunny  Isles 
Boulevard  and  Route  A1A.     The  sectors  most  severely 
damaged  were  a  stretch  about  2  miles  long  extending 
northward  from  Cocoplum  Plaza  and  a  section,  also 
about  2  miles  long,   extending  from  N.   E.  52nd 
Street  to  N.   E.  80th  Street.     This  latter  sector 
was  the  more  heavily  damaged.     The  width  of  the 
path  varied  but,   in  general,  was  0.2  miles  or  less. 
North  of  N.   E.   80th  Street,  damages  were  relatively 
smaller  but  still  significant  for  a  stretch  of 
3  more  miles  up  to  Keystone  Point.     North  of  Key- 
stone Point,  damages  were  practically  insignificant 
due  to  the  desolate  terrain,   but  there  were  some 
particular  features  such  as  the  uprooting  of  man- 
grove trees. 

The  tornado  first  formed  around  9:50  p.m.  E.S.T. 
It  crossed  Biscayne  Boulevard  shortly  after  10:00 
P.M.     Several  clocks  in  the  section  from  N.  E. 
66th  to  N.   E.  80th  Street  stopped  at  times  varying 


from  10:07  p.m.   to  10:12  p.m.   and  at  Keystone 
Point  at  10:20  p.m.     The  more  reliable  time  checks 
indicate  a  speed  of  25-28  miles  per  hour. 

Reliable  estimates  of  the  diameter  of  the  zone  of 
major  damage  were  made  at  N.   E.  71st  and  72nd  Street 
where  a  total  of  8  consecutive  houses  in  a  line 
perpendicular  to  the  storm  path  were  damaged.  At 
an  average  frontage  of  75  to  100  feet,   a  diameter 
of  600  to  800  feet  was  indicated.     On  one  street 
the  diameter  was  measured  by  speedometer  to  be 
about  0.2  mile.     North  of  N.   E.  80th  Street  there 
was  significant  narrowing  of  the  path;   damage  in 
this  sector  was  only  about  one  house  wide.  At 
145th  Street,  where  the  tornado  apparently  entered 
the  mangrove  woods,   the  path  was  measured  to  be 
about  180  feet  wide. 

At  some  places  along  the  storm  path  there  was 
conclusive  evidence  of  a  closed  circulation,  but 
for  the  most  part  the  damage  to  houses  was  on  the 
south  sides.     Trees  fell  mostly  towards  the  north. 
The  path  of  damage  was  completely  over  land  south 
of  N.   E.  90th  Street.     In  all  sections  south  of 
N.   E.  90th  Street,   houses  along  the  shore  of  Bis- 
cayne Bay  were  not  damaged  while  houses  further 
inland  were  heavily  damaged.     There  was  little 
structural  damage  to  the  main  frame  of  the  houses; 
most  of  the  damage  was  to  windows,  furniture, 
roofs,   trees,   screened  patios,   automobiles,  etc. 
Windows  in  cars  and  houses  were,   in  most  cases, 
shattered  into  little  pieces  or  almost  pulverized. 
Almost  all  of  the  injuries  caused  by  this  storm 
were  the  result  of  flying  glass. 

Keith  Butson,   State  Climatologist 
U.   S.  Weather  Bureau 
Gainesville,  Florida 


RED  CROSS  STATISTICS  ON  THE  JUNE  17,   1959  TORNADO  IN  MIAMI 


DEATHS  AND  INJURIES 

PROPERTY  DAMAGE 

Killed  None 
Injuries  -  Major  47 
Injuries  -  Minor  30 

Dwellings:   Destroyed  None 
Major  damage  48 
Minor  damage  177 

Other  Buildings:   Destroyed  2 
Major  damage  17 
Minor  damage  46 

FLORIDA 
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I NVERNESS 

90.7 

71.0 

80.9 

97 

29  + 

66 

12 

0 

18 

0 

0 

0 

6.61 

- 

.95 

2.23 

1 6 

.0 

0 

9 

4 

3 

LAKE  HIAWASSE 

AM 

90.0 

70.6 

80.3 

97 

30 

67 

18+ 

0 

17 

0 

0 

0 

8.03 

3.78 

18 

.0 

0 

LISBON 

89.6 

71.3 

80.5 

95 

28 

67 

18 

0 

1  B 

0 

0 

0 

5.09 

2.25 

18 

.0 

0 

6 

2 

2 

NEW  SMYRNA  BEACH  *  N 

87.1 

70.1 

76.6 

,  u 

94 

23 

66 

1  1 

o 

8 

0 

0 

0 

8.77 

2.66 

2.99 

1 8 

.  0 

0 

7 

5 

3 

OCA  LA 

91  .0 

69.9 

80.5 

98 

30+ 

66 

15 

0 

2  0 

0 

0 

0 

8.34 

2.00 

19 

.0 

0 

9 

5 

4 

OCALA  2  NE 

89.3 

68.8 

79.1 

95 

28  + 

64 

1  2 

0 

16 

0 

0 

0 

6.62 

1.47 

17 

.0 

0 

6 

5 

2 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

R 

90.5 

71.5 

81.0 

.2 

95 

29  + 

68 

18+ 

0 

20 

0 

0 

0 

7.95 

.10 

2.65 

16 

.0 

0 

8 

6 

2 

SAINT  LEO 

89.  7 

71.2 

80.5 

.1 

95 

30 

66 

16 

0 

18 

7.38 

1.61 

1.50 

18 

.0 

0 

3 

SANFORD  EXP  STATION 

90  •  5 

69.6 

80.  1 

.  6 

98 

29 

66 

1 1 

0 

18 

0 

0 

0 

8.44 

1.30 

2.83 

1  8 

.0 

0 

8 

4 

4 

TITUSVILLE   2  W 

90.3 

69.0 

79.7 

.  6 

96 

29  + 

61 

2 

0 

17 

0 

0 

0 

7.52 

.61 

3.42 

18 

.0 

0 

8 

4 

2 

DIVISION 

80.0 

- 

.4 

7.52 

.35 

.0 

SOUTH  CENTRAL 

ARCAOIA 

90.4 

70.3 

80.4 

.2 

96 

30+ 

64 

12 

0 

21 

0 

0 

0 

11.87 

3.00 

2.76 

18 

.0 

0 

11 

7 

6 

AVON  PARK 

92.6 

70.8 

81.7 

.7 

99 

30 

67 

1  3+ 

0 

27 

0 

0 

0 

15.17 

6.86 

5.85 

16 

.0 

0 

10 

7 

3 

BARTOW 

AM 

91.8 

71.6 

61.7 

1 

.1 

99 

28 

67 

15 

0 

27 

0 

0 

0 

7.58 

1.20 

3.08 

18 

.0 

0 

8 

4 

2 

BRADENTON  EXP  STATION 

88.4 

70.4 

79,4 

.6 

93 

27  + 

65 

12 

0 

12 

0 

0 

0 

9.83 

3.18 

6.20 

18 

.0 

0 

9 

3 

2 

CLEARWATER  BEACH 

87.3 

76.2 

81.8 

93 

25 

69 

16 

0 

8 

0 

0 

0 

5.38 

2.92 

18 

.0 

0 

5 

2 

2 

DEER  PARK 

90.0 

68.9 

79.5 

97 

29 

64 

11 

0 

17 

0 

0 

0 

8.94 

2.92 

16 

.0 

0 

8 

6 

4 

FELLSNERE 

89.9 

71.2 

80.6 

.3 

95 

29  + 

66 

11 

0 

1  n 

0 

0 

0 

16.10 

8.59 

6.03 

16 

.0 

0 

11 

7 

6 

FORT  DRUM  5  NW 

90.6 

70.9 

80.8 

97 

30  + 

67 

11 

0 

21 

0 

0 

0 

9.42 

5.50 

18 

.0 

0 

8 

4 

2 

See  Refeience  Notes  Following  Station  Inde* 
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Q 
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o 

Q 
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No  ol  Dm 

*~ 

is 

S  I 
-  o 
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a 

m 
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;:. 

J 

rUK  1     **  I  t  Kt.  t 

86  .  0 

72  •  0 

79,4 

_        ^  7 

92 

2  9 

66 

6 

0 

0 

0 

13,51 

7,55 

2.74 

1  7 

.0 

0 

1  0 

7 

6 

GRAPE  HAMMOCK 

90.2 

72.2 

81.2 

96 

30 

69 

15+ 

0 

8.39 

4.12 

18 

.0 

0 

:  o 

<. 

2 

KISSIMMEE  2 

89.5 

71.4 

80.5 

96 

29 

66 

6 

0 

j  j 

10.02 

3.42 

18 

.0 

0 

8 

; 

5 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

89.2 

70.7 

80.0 

.7 

96 

29 

66 

1  2 

o 

1  5 

0 

0 

0 

:  ® 

.0 

0 

12 

1  0 

5 

i  Am  and  yR  cry  o 

89.3 

72.3 

80,8 

,  7 

97 

29 

66 

1  7  + 

o 

14 

o 

0 

0 

•  25 

.86 

2,24 

1 ' 

.0 

0 

1 

4 

3 

LAKE   PLACID   2  SW 

91.1 

70.1 

80,6 

101 

29 

6  5 

0 

'. 

(, 

8  01 

3.42 

1  8 

.0 

0 

1  3 

6 

1 

MELBOURNE 

88.2 

71.6 

79.9 

93 

30  + 

67 

11 

0 

14 

8.33 

3.10 

18 

.0 

0 

9 

6 

3 

MOUNTAIN  LAKE 

89.4 

71.1 

80.3 

.0 

95 

29 

66 

12 

0 

1  f 

o 

10.10 

2.09 

3.03 

15 

.0 

0 

1  0 

t. 

2 

MYAKKA   RIVER    ST   PARK  AM 

87.9 

70.2 

79,  1 

95 

30 

65 

1  3 

0 

0 

o 

9.23 

4.95 

1 6 

.0 

0 

10 

3 

2 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE   6  AM 

86.4 

73.2M 

79  •  8M 

94 

30 

1  7  + 

4 

0 

0 

0 

13.56 

3.85 

1  8 

.0 

0 

1  3 

9 

5 

PARR  I SH  AM 

90.9 

70.3 

80.6 

96 

22 

65 

13  + 

o 

25 

0 

0 

i 

12.39 

6  00 

1  8 

.0 

0 

8 

7 

3 

PLANT  CITY 

90.2 

70.6 

80.4 

.8 

95 

30 

66 

12 

0 

2  ! 

0 

0 

0 

9.15 

.93 

3.39 

18 

•  0 

o 

8 

6 

3 

ST  PETERSBURG 

87.9 

75.3 

81.6 

-  .2 

93 

27 

71 

18+ 

0 

7 

0 

0 

0 

10.60 

4.47 

5.47 

18 

.0 

0 

10 

7 

2 

SARASOTA 

89.7 

72.6 

81.2 

96 

8 

67 

12 

0 

1  6 

o 

0 

Q 

7.59 

3.72 

16 

.0 

o 

8 

2 

TAMPA   WB   AIRPORT  R 

89.5 

73.2 

81  .4 

1.0 

95 

30+ 

70 

18+ 

0 

1  4 

o 

9.13 

1  .36 

2*62 

17 

.0 

0 

10 

5 

) 

TARPON  5PGS  SEWAGE  PL 

87.7 

71.0 

79.4 

-  1  .5 

93 

26+ 

65 

1  9 

0 

o 

Q 

6.09 

-  .05 

3.15 

18 

.0 

0 

7 

« 

2 

VENICE 

88.1 

73.0 

80,6 

91 

30+ 

68 

7 

q 

8 

0 

0 

o 

.0 

0 

10 

6 

3 

VERO  BEACH  FAA  AIRPORT 

86.9 

73.2 

80.1 

91 

30  + 

6  8 

o 

6 

0 

0 

0 

n"  IX 

tn 

!  « 

.0 

0 

1  3 

6 

3 

WAUCHULA   2  N 

90.9 

69.7 

80.3 

97 

29 

60 

9 

o 

13  97 

1  a 

.0 

0 

1  2 

6 

3 

WINTER  HAVEN 

89.8 

70,5 

80,2 

96 

2  9 

65 

1 9 

'  \ 

1  1  *02 

2*  70 
* 

.0 

0 

9 

5 

4 

DIVISION 

80.5 

.1 

10.09 

2.69 

.0 

EVERGLADES  AND  SW  COAST 

BELLE  GLADE   EXP  STA  AM 

88.2 

68,8 

78.5 

,0 

93 

30 

6  3 

1 2 

o 

9  70 

1  8 

4.05 

18 

.0 

0 

12 

A 

3 

BIG  CYPRESS  RESERVATN 

CANAL   POINT  USDA 

90.0 

68.8 

79.4 

95 

30  + 

61 

11 

0 

0 

- 

9.19 

3.02 

18 

.0 

0 

9 

5 

2 

("IPC     CADI   C     DANf.rD  CTA 

87.1 

73,5 

80.3 

93 

29 

69 

o 

4 

0 

0 

0 

•  0 

0 

10 

5 

3 

CAPT I VA 

88.  1 

75.3 

81,7 

92 

27  + 

7  3 

18+ 

o 

1  0 

0 

0 

0 

6.16 

1.86 

I  j 

.0 

0 

7 

4 

2 

CLEW I  ST ON  U  S  EMG  AM 

89.0 

71,8 

80,4 

94 

30 

68 

6+ 

o 

1  6 

0 

0 

0 

10.71 

3.25 

18 

.0 

0 

10 

6 

4 

DEVILS  GARDEN  TOWER 

89.7 

70.8 

80.3 

94 

30  + 

66 

6 

0 

2  0 

0 

0 

0 

9.23 

2.53 

18 

.0 

0 

11 

4 

4 

EVERGLADES 

89.6 

72.3 

81.0 

.0 

94 

29+ 

64 

3 

0 

20 

0 

0 

0 

16.41 

7.54 

5.95 

18 

.0 

0 

11 

7 

3 

FORT  MYERS  WB  AP  R 

89.9 

72.7 

81.3 

,7 

96 

28 

69 

12 

0 

1  9 

16.10 

6.90 

6.64 

17 

.0 

0 

<} 

7 

4 

LA  BELLE 

91.1 

70.  OM 

80.  6M 

97 

30 

64 

9+ 

0 

2 

0 

13.58 

5.07 

4.12 

19 

.0 

0 

10 

6 

A 

MILES  CITY  TOWER 

89.9 

68.6 

79.3 

94 

30+ 

65 

9+ 

0 

2  ^ 

g 

o 

15.45 

5.46 

17 

■  0 

0 

1  2 

8 

4 

MOORE   HAVEN   LOCK   1  AM 

88,  5 

71,5 

80.0 

,  2 

94 

30 

67 

1  2 

o 

12 

0 

0 

0 

3.42 

3  .49 

•  0 

0 

9 

6 

4 

NAPLES 

88.2 

73,3 

80.8 

92 

25 

71 

27+ 

o 

8 

0 

0 

0 

13.06 

5.30 

1  9 

•  0 

0 

1  1 

5 

4 

PUNT A  GORDA 

89,  1 

73,4 

81.3 

,  5 

95 

30  + 

70 

30+ 

o 

9 

o 

o 

13.03 

3,85 

3,85 

20 

.0 

0 

9 

6 

4 

TAMIAMI   TRt_  40  MI  BEND 

90.4M 

72.5M 

81  .  5M 

96 

30+ 

70 

1 9+ 

o 

2  0 

g 

n 

12.88 

6.06 

1 8 

.0 

0 

J  ? 

7 

4 

DIVISION 

80.5 

.2 

11.75 

3.40 

.  0 

LOWER   EAST  COAST 

89,6 

72,3 

81  0 

_ 

95 

j  3 

67 

o 

- 

0 

14  65 

7  10 

3  40 

18 

.0 

0 

LA 

9 

7 

FT  LAUDERDALE  BAHIA  MAR 

87.1 

72.7 

79.9 

92 

29 

68 

22+ 

0 

. 

° 

J: 

12.99 

4.06 

18 

.0 

0 

1  2 

9 

3 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA  AM 

89.2 

70.0 

79.6 

95 

14 

66 

12 

0 

15.28 

2.99 

19 

.0 

0 

1  h 

9 

6 

Hi  A  1  FAN                                                    A  M 
niALtAn  API 

14+ 

^ 

1  3 

c 

0 

0 

l  I*f  ? 

.0 

0 

}  '< 

9 

7 

HftMF  CTF&n    CIO  CTA 
nun  en  tsu   c  Ar    o  l  A 

•  8 

70*n 
• 

7o"  a 

29 

65 

11 

0 

0 

0 

14.41 

4*97 

l  ft 
IB 

.0 

0 

]  4 

7 

3 

88.6 

7  3,0 

80  8 

95 

29 

67 

0 

0 

0 

15  72 

8  45 

4  79 

18 

.0 

0 

!  0 

s 

6 

LOXAHATCHEE 

89.4 

68.4 

78.9 

94 

30 

64 

12  + 

0 

3  0 

0 

0 

0 

22.71 

7.92 

18 

•  0 

0 

1  2 

0 

7 

MIAMI   BAY  FRONT 

87.1 

75.0 

81.1 

92 

29  + 

69 

5+ 

0 

'i 

0 

0 

0 

18.12 

2.21 

21 

.0 

0 

1  3 

9 

6 

MIAMI   nr ATM 

HI  Afll      DC  A\,n 

86.6 

75.6 

81,1 

—  ^ 

92 

66 

o 

3 

0 

0 

0 

14.56 

9.53 

6.28 

1  6 

.0 

0 

9 

6 

4 

MIAMI   WB  AIRPORT  R 

87.1 

73.4 

80.3 

-  1.0 

93 

29 

70 

6+ 

0 

5 

0 

0 

20.56 

13.74 

5.95 

18 

.0 

0 

1  3 

9 

7 

MIAMI   12  SSW 

87.7 

72.6 

80.2 

93 

30  + 

69 

13+ 

0 

n 

o 

o 

13.27 

5.62 

19 

.0 

0 

9 

7 

5 

PONPANO  BEACH 

88.0 

72.2 

80.1 

95 

29 

68 

4 

0 

1  0 

16.05 

6.13 

18 

.0 

0 

1  3 

6 

4 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

89.8 

70.6 

80.2 

96 

29 

67 

7  + 

0 

1  7 

o 

o 

o 

14.05 

3.27 

18 

.  0 

0 

1  2 

7 

5 

SOUTH  MIAMI   3  w 

87.3 

71.0 

79.2 

93 

30  + 

69 

13+ 

0 

5 

n 

0 

0 

13.62 

7.94 

18 

.0 

0 

9 

6 

3 

STUART  RADIO  WSTU 

89.4 

72,7 

81.1 

95 

30+ 

66 

7 

o 

1  7 

o 

n 

0 

11.  46 

4.19 

1  8 

•  0 

0 

9 

4 

4 

WEST  PALM  BEACH 

86.8 

74,2 

80.5 

92 

2  9 

69 

1  8 

0 

5 

0 

0 

0 

13.54 

5.90 

5,82 

1  6 

.0 

0 

1 1 

9 

3 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP  R 

89.5 

73.1 

81.3 

.7 

96 

30 

69 

6 

0 

19 

0 

0 

0 

13.63 

5.74 

3.45 

20 

.0 

0 

10 

6 

4 

DIVISION 

80.3 

.2 

15.40 

7.93 

.0 

KEYS 

DRY  TORTUGAS 

87.5 

75.3 

81.4 

90 

14  + 

69 

18 

0 

3 

0 

0 

0 

3.47 

2.00 

18 

.0 

0 

3 

2 

2 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

87.3 

77.5 

82.4 

-  .2 

90 

29  + 

71 

12 

0 

0 

0 

0 

5.17 

1.16 

2.12 

18 

.0 

0 

7 

3 

1 

MARATHON  SHORES 

87.9 

76.0 

82.0 

91 

7 

72 

20+ 

0 

4 

0 

0 

0 

6.49 

2.42 

18 

.0 

0 

7 

6 

2 

TAVERN IER 

87.6 

76.8 

82.2 

92 

29 

72 

17+ 

0 

4 

0 

0 

0 

7.91 

1.70 

18 

.0 

0 

A 

b 

5 

DIVISION 

82.0 

.4 

5.76 

1  .27 

.0 
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DAILY  PRECIPITATION 


FLORIDA 
JUNE  1959 
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Day  of  month 

Station 

Tol 

1  | 

2  1 

3 

4  1 

 r 

5  1 

6 

7  1 

8  ' 

9 

10 

11  1 

12 

13 

14  | 

15 

16 

17  | 

18 

19  J 

20  | 

21 

22 

23  | 

24 

25  | 

26  J 

27 

28  j 

29  | 

30 

31 

ALEXANDER  SPRINGS 

8.46 

.63 

•  16 

03 

.10 

•  37 

1  .80 

?  -"> 

61 

* 

•  06 

1*61 

•03 

•  24 

.37 

AP ALA CHI COL A  WB  CI  TV 

R 

6.44 

.23 

T 

•  39 

.  26 

1  •  74 

.20 

.27 

.31 

•  83 

T 

•  64 

•  42 

11*8? 

1.33 

•  70 

2.20 

.  28 

.01 

1.10 

1*07 

?  * 

1  .42 

•  42 

•  31 

•  21 

AVON  PARK 

15.17 

T 

.91 

T 

.54 

.35 

.06 

2.35 

T 

.40 

2*90 

•  60 

* .  «** 

.03 

•  07 

•  23 

.«6 

T 

T 

9A6S0N  PARK 

12*52 

.39 

.03 

.11 

.51 

1.42 

2.65 

.93 

•  81 

*.*r 

.17 

.74 

.23 

•  06 

BARTOW 

.15 

.25 

.01 

•  43 

•  67 

5. OP 

2*00 

.  7! 

.22 

•  02 

BAY  LAKE 

9.19 

•  20 

1  .'-:?. 

.48 

1.39 

.62 

•  41 

|«07 

•  03 

•  32 

.74 

BA YPORT 

.10 

.10 

T 

.83 

1.33 

■  42 

1  .90 

•  02 

.  63 

•  46 

T 

•  08 

■  13 

BELLE  GLADE   EXP  STA 

9.70 

•  13 

,  i  2 

.  0  1 

•  1  0 

.02 

.07 

1  «63 

•  20 

1,03 

1*43 

•  12 

.91 

.47 

•  18 

•  19 

BIG  CYPRESS  RE SERVATN 

RECORD  MISSING 

BITHLO 

.  10 

1  .80 

1.33 

.12 

•  39 

.74 

I 

1*26 

•  21 

BLOUNTSTOWN  2  SE 

10*16 

3.83 

.83 

.  45 

1  .63 

.  37 

.03 

1.70 

•  15 

•  05 

•  07 

1  .OS 

8RADE NTON  EXP  STATION 

9*83 

.15 

.02 

.02 

.09 

.26 

•  04 

1.24 

'■■.?'- 

•  90 

•  14 

•  38 

T 

.10 

•  06 

1.70 

BROOK  SV I LLE  CH IN  HILL 

8.31 

2*11 

T 

T 

.47 

.45 

T 

.6^ 

•  17 

•  67 

1 

T 

•  13 

•  09 

BUSHNELL  2  E 

7.52 

.77 

1.25 

.06 

.14 

1.74 

1.92 

.39 

•  54 

.7' 

CANAL  POINT  USOA 

.  70 

.43 

.01 

•  90 

•  33 

3.0? 

2*19 

•  40 

.  ^ 

•  05 

CAPE   SABLE  RANGER  STA 

8*87 

.20 

.  fl6 

1  .12 

T 

.04 

.17 

•  37 

•  38 

2«67 

1  .20 

•  16 

.en 

•  10 

•  05 

•01 

6.16 

.25 

1  •  66 

1.81 

•  94 

•  62 

.06 

,02 

•  1 

•  07 

•07 

CARP  AflELLE 

7.97 

.24 

.42 

.66 

.10 

1.76 

2*50 

1  .19 

.05 

•  10 

•  36 

•  47 

CARYV ILLE 

9.66 

.80 

1.02 

T 

.13 

1.04 

.84 

.34 

.57 

.03 

T 

.45 

2,00 

•  26 

•  01 

•  OS 

•  75 

T 

1*40 

CEDAR  KEY 

.25 

•  40 

•  40 

•  20 

•  19 

T 

T 

CH1PLEY  3  E 

4*35 

•  51 

.49 

.25 

.49 

.17 

.07 

.04 

.02 

.23 

.63 

1.00 

•  40 

•  09 

T 

T 

CLEARWATER  BEACH 

5.38 

•  26 

.27 

.04 

•  07 

1  .71 

?  .9? 

T 

.11 

T 

CLERMONT  6  S 

7.81 

.39 

T 

.56 

•  04 

T 

.33 

•  43 

1  •  ?o 

1  .  1  U 

•  24 

•  46 

t 

CLEWISTON 

.08 

.42 

T 

•  77 

9,76 

•  69 

2,02 

.30 

•  47 

T 

CLEWISTO*  U  S  ENG 

.90 

.05 

.  1  1 

1.10 

.07 

•  72 

•  22 

3.29 

2*04 

■  12 

1.69 

.44 

CORNWELL  *  NW 

4*13 

T 

.10 

T 

.55 

T 

•  10 

•  91 

1*11 

.72 

T 

.64 

CRESCENT  CITV 

6.36 

1.18 

.27 

.02 

1  .31 

•  09 

.22 

1  «36 

1  »07 

•  64 

•  06 

•  19 

•  01 

CRESTVIEW  RADIO  WJSB 

6.05 

1.01 

.11 

.44 

1  .65 

1  .09 

•  10 

.25 

.30 

.40 

•  69 

•  OS 

CROSS  CITY  FAA  AIRPORT 

2.87 

T 

.05 

1.19 

.60 

•  06 

.08 

.  j  ? 

T 

•  24 

•  41 

T 

T 

•  10 

T 

.03 

•  04 

DAN  I A  *  WNW 

01 

.75 

.30 

1.20 

.10 

1*39 

2»35 

1.72 

1.00 

DAYTONA  BEACH 

6*56 

.70 

■  25 

.03 

2  .00 

.03 

.16 

•  03 

1  »oo 

2  (03 

.03 

•  21 

•  09 

DAYTONA  BEACH  WB  AP 

8.13 

.73 

T 

•  01 

.01 

.49 

1.34 

T 

.03 

.03 

•  24 

]  •  1  8 

3  •  74 

.'■A 

•  33 

T 

deer  park 

8.94 

.81 

1  .05 

.01 

.02 

T 

1.75 

1  «42 

•  44 

2  .02 

.02 

•  13 

•  26 

T 

DE   FUN  I AK  SPRINGS 

8.70 

1.35 

.39 

.01 

T 

.04 

1  .99 

1.87 

1.50 

.01 

.38 

.21 

.11 

.15 

•  19 

.04 

•  08 

•  03 

T 

.17 

•  18 

T 

DE  LAND 

RECORD  MISSING 

DE  SOTO  CITY  *  SW 

9  52 

.72 

.27 

.27 

.  2  A 

.11 

.10 

1*81 

4*93 

•  09 

.915 

DEVILS  GARDEN  TOWER 

9.23 

.02 

•  13 

.04 

;  .66 

.45 

•  14 

•  1? 

2»93 

1.76 

•  14 

1  .94 

•  32 

.1  9 

DRY  TORTUGA5 

3.47 

T 

T 

.02 

?  ,00 

1  .20 

•  29 

EVERGLADES 

16.41 

.61 

.56 

.16 

.06 

•  01 

.37 

■..OS 

•  60 

3.66 

3.  i" 

.25 

T 

.it 

.03 

.37 

FEDERAL  POINT 

71 

.63 

.34 

.45 

.04 

1.16 

•  36 

.39 

.68 

•  44 

•  02 

FELL  SMERE 

16*10 

1.90 

T 

1*96 

.52 

.06 

.14 

2.00 

•  20 

1*34 

6*03 

.06 

.34 

1  i3fl 

.10 

•  04 

T 

T 

FERNANDINA  BEACH 

3.27 

.11 

.67 

T 

.12 

1  .  '3 

.  1  8 

T 

.49 

•01 

•  16 

T 

T 

FORT  DRUM  4  NW 

9.42 

T 

.45 

.07 

.99 

.07 

1.06 

•  11 

•  62 

9«90 

•  01 

•  02 

•  24 

■  27 

T 

FORT   GREEN   12  WSW 

10.07 

.47 

.01 

.01 

.85 

.57 

.16 

1.45 

1,10 

•  63 

•  32 

FORT  LAUDEROALE 

14.65 

1.75 

.10 

1*30 

.85 

.65 

1.80 

.25 

•  30 

1*00 

3*40 

1.80 

1.00 

.10 

•  10 

.09 

FT  LAUDERDALE  6 AH  1  A  MAR 

1.50 

.02 

.42 

.80 

.07 

.01 

.57 

.92 

•  23 

•  42 

4»06 

1*96 

•  66 

.  7«, 

■  60 

T 

x 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

15.28 

1.74 

.30 

•  36 

.12 

.11 

.08 

.40 

2.81 

1.00 

•  66 

!  » 

2.99 

1.57 

•  94 

.01 

.71 

FORT  MYERS  WB  AP 

R 

16.10 

.02 

T 

T 

T 

T 

.04 

.71 

T 

6*64 

1 

2»78 

2.64 

.  71 

•  04 

•02 

.20 

•  69 

.02 

•  11 

FORT  PIERCE 

13.51 

.02 

.01 

.34 

.06 

.25 

.06 

.0.' 

-0  1 

2.00 

1.3B 

1»71 

2.74 

2.72 

1*39 

.46 

,n<, 

•  20 

FOUNTAIN  3  S 

.27 

.15 

.25 

.50 

.15 

2.14 

.30 

.19 

.15 

•  14 

•  14 

GAINESVILLE   3  WSW 

4*44 

.13 

.58 

.33 

.03 

.03 

•  35 

1.26 

<.  i  e 

1  .37 

.13 

•07 

GLEN  ST  MARY  NURSERIES 

6.25 

1.30 

■  65 

.97 

.14 

1  .60 

•  30 

1  .06 

.05 

.19 

GRAPE  HAMMOCK 

8.39 

.40 

.75 

.01 

.12 

.23 

•  69 

1,13 

4.12 

•  07 

.22 

•06 

.14 

HART  LAKE 

8.50 

T 

T 

.16 

.75 

.05 

.26 

•  22 

•  60 

4.12 

T 

T 

.14 

•  30 

.90 

HI  ALEAH 

1  .24 

.23 

1.6  3 

.23 

.02 

•  01 

1.09 

1.33 

•  20 

■  69 

•  77 

4.49 

1  .29 

3  a  70 

.13 

.15 

HIGH  SPRINGS 

3  29 
* 

.01 

.03 

■  60 

.03 

.06 

.01 

•  45 

,32 

•  02 

•  30 

.73 

■  66 

•  03 

HILLSBOROUGH  PVR  ST  PK 

RECORD  MISSING 

2.01 

HOMESTEAD  EXP  STA 

14.41 

.35 

.78 

.72 

.07 

■  19 

.04 

.26 

.19 

•  12 

,46 

.  . « 1 

•  71 

.34 

2*26 

•  91 

HYPOLUXO 

15.72 

.48 

1  .28 

.05 

.32 

.61 

1.50 

1.1? 

4  .7<5 

3.14 

1  ,58 

T 

INVERNESS 

6  61 

1.01 

.09 

.25 

.11 

1,08 

2  .23 

•  28 

•  61 

•  49 

•  30 

ISLAND  GROVE  2  WNW 

10*04 

1.45 

.21 

T 

.22 

.02 

1  .37 

•  34 

1  .  SB 

T 

3.87 

•  03 

•  17 

T 

T 

.10 

•  87 

I SLEWOR  TH 

9.55 

.12 

.18 

1.77 

•  19 

•  67 

3.02 

JACKSONVILLE  WB  AP 

2.94 

.51 

.03 

.04 

.13 

■60 

.29 

.04 

.01 

T 

1.12 

T 

T 

T 

•  01 

T 

T 

•  14 

.02 

JACKSONVILLE  BEACH 

.  37 

.54 

.01 

.12 

.08 

l  i57 

.03 

.04 

.02 

■  44 

•  01 

•  08 

JASPER   3  SE 

.15 

.40 

•  06 

.20 

•  25 

.50 

.50 

1  .60 

.55 

•  30 

•  30 

•  40 

.30 

KENDALL  2  E 

12  *93 

.45 

1  .05 

.20 

•  20 

•  48 

•  02 

•  64 

1  «27 

6*00 

g 

2*60 

•  01 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

5.17 

.03 

.38 

■  6! 

•  26 

.75 

.62 

T 

T 

•  02 

•  34 

2*12 

•  03 

•  04 

.01 

•  09 

T 

KEY  WEST  WB  CITY 

5.08 

.22 

.05 

•  36 

•  55 

.78 

•  27 

•  06 

■  05 

•  24 

7.19 

«  1  9 

•  08 

•  09 

KISSIMMEE  2 

10.02 

.06 

.06 

.51 

.87 

.04 

.35 

1.26 

1.12 

3.4? 

1 .06 

1.16 

•  02 

•07 

LA  BELLE 

13  58 

.22 

.61 

.67 

1.21 

.29 

•  03 

•  39 

3  (  ^6 

4.12 

•  02 

1  .  ^ 

•  03 

•  06 

•  16 

LAKE   ALFRED  EXP  STA 

.76 

•  30 

.54 

1.  13 

.54 

•  72 

1  ,66 

1  .9*. 

1.12 

•  21 

•  81 

.07 

1  .49 

LAKE  CITY  2  E 

3.49 

1.06 

.03 

.19 

1  .03 

.31 

•  03 

•  01 

•  07 

•  10 

•  07 

•  34 

•  29 

LAKE  H1AWASSE 

8.03 

.16 

.01 

•  92 

•  06 

SiTB 

T 

T 

T 

•  03 

LAKELAND  WB  CITY 

R 

7.25 

.01 

.05 

T 

•  22 

.08 

.10 

T 

.62 

.01 

•  21 

2*24 

1.31 

U63 

•  40 

T 

T 

T 

.01 

T 

•  16 

LAKE   PLACID  2  SW 

.20 

.85 

.25 

.59 

.29 

.51 

.  10 

•  57 

•  03 

,77 

3  •  *>  i 

T 

.10 

•  20 

•  10 

T 

•03 

LAKE  TRAFFORD 

11  89 

1  .90 

.42 

1  .60 

2*04 

•  40 

1  .70 

1.72 

•  7' 

•  30 

•  40 

LISBON 

5.09 

.13 

.06 

.02 

.43 

■  06 

.  1  1 

7  • .  c> 

•  02 

•  12 

•  01 

LIVE  OAK  2  ESE 

4.47 

.28 

.43 

•  07 

.  25 

.02 

1  .00 

.41 

•  35 

.08 

•  50 

!o2 

•  03 

.30 

•  13 

•  60 

LONGBOAT  KEY 

7.82 

.75 

.06 

T 

.09 

.08 

•  04 

2.04 

4.10 

.01 

•  Of 

T 

.02 

•  04 

•  46 

LOXAMATCMEE 

.23 

2.02 

•  95 

2  .00 

1.02 

.19 

•  16 

3,21 

7»92 

■  16 

3*22 

1.44 

•  09 

MADI SON 

<**  7C 

.32 

1.08 

T 

T 

•  26 

.57 

•  10 

.01 

•  03 

.52 

•  03 

•  06 

•  92 

•  7C 

•  31 

.14 

•  04 

MARATHON  SHORES 

6.49 

•  04 

* 

.  • 

•  63 

1,19 

,  1 i 

,01 

•  02 

MAR  I  ANNA  FAA  AIRPORT 

2.32 

.52 

.10 

•  06 

•  22 

•  06 

•  07 

.01 

T 

.92 

•  33 

•  03 

T 

MAR  I  ANNA    1 ND  SCHOOL 

.27 

.27 

.11 

.02 

•  03 

.03 

.96 

.76 

•  02 

MAYO  5  NW 

4 

.08 

.27 

.49 

.69 

T 

T 

.04 

.81 

•  31 

•  47 

.19 

•  20 

,01 

•  03 

•  30 

•  10 

•  02 

•  06 

MELBOURNE 

.06 

.24 

•  58 

•  n 

T 

T 

•  60 

MIAMI   BAY  FRONT 

18.12 

T 

1  *00 

1  .97 

•  60 

•  10 

T 

.02 

.48 

*  *44 

"  *35 

1  ',  i  ■> 

2  08 

1  06 

2  »2! 

89 

T 

•  44 

MIAMI  BEACH 

14.56 

1  .90 

.04 

1  .61 

.01 

.02 

•  21 

'  1  6 

j  '  ,n 

*  78 

* 

2*6' 

•  61 

•  06 

MIAMI   WB  AIRPORT 

20.56 

2*13 

2.27 

1.30 

.48 

.03 

T 

.02 

.27 

.82 

.33 

2.09 

si' 

1.07 

2.66 

•  13 

T 

•  82 

MIAMI    12  SSW 

13  27 

.36 

1  .20 

•  10 

•  01 

1.58 

•  02 

•  02 

4 

92 

1.5' 

08 

•  04 

MILES  CITY  TOWER 

15*45 

T 

.  16 

T 

1.65 

•  13 

T 

T 

•  05 

4*46 
* 

* 

3*11 

1  *43 
* 

•  7' 

•  13 

•  10 

•  97 

•  44 

MILTON  EXP  STAT  ION 

14.36 

•  95 

1  .56 

•  41 

1  .27 

■  96 

2.43 

.26 

1  .47 

.78 

•  38 

1.77 

•  06 

1*01 

MONT  I  CELLO  2  S 

6.68 

1.84 

.53 

.60 

•  03 

■  06 

1.21 

.  a  i 

T 

•  30 

1  .69 

02 

•  10 

07 

.02 

•  03 

•  10 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

10.16 

.02 

.10 

•  32 

.01 

.04 

.62 

1*13 

•  41 

1  *94 

.02 

1  #24 

.73 

MOUNTAIN  LAKE 

io  i  a 

•  06 

T 

■  06 

•  45 

.22 

3.03 

* 

•  99 

•  7$ 

•  19 

•  23 

•  01 

MT  PLEASANT 

60( 

1.65 

.42 

1.23 

•  25 

.30 

.28 

•  05 

•  03 

•  30 

•  82 

*  1  8 

•  17 

MYAKK A  RIVER  ST  PARK 

9.23 

•  16 

.17 

-  01 

.01 

,05 

_, 

1  ,51 

.40 

•  16 

•41 

•  51 

NAPLES 

13.06 

*  31 

•  16 

•  12 

3  '  0  1 

1  *04 

2,  l« 

•  1G 

•  10 

•05 

•  91 

■  13 

NEW  SMYRNA  BEACH  4  N 

8.77 

1.70 

.17 

.02 

.09 

.63 

.07 

•  68 

1.79 

7  .<K 

•  43 

•  09 

T 

NICEV  ILLE 

9  15 

.95 

1  . 

3.20 

1.73 

•  55 

•  27 

•  05 

.9" 

NITTAW  1  S 

•  30 

•  03 

.46 

1  .27 

•  06 

•  40 

__ 

* 

67 

*£. 

1.1' 

•  13 

T 

OCALA 

8.34 

•  50 

.05 

•  04 

•  01 

.  1 1 

.02 

•  1  6 

1  .97 

•  32 

•  04 

•01 

OCALA  2  NE 

6.62 

.47 

.09 

•  02 

.02 

*  1! 

•  03 

•  99 

T 

•  07 

•  0( 

OKEECMOBCE  9  W 

13.08 

.20 

.96 

•  17 

.72 

.66 

4.4C 

2*04 

•  42 

•  1< 

.96 

•  71 

•T< 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

13.56 

.11 

.72 

.04 

.07 

1  .97 

■  03 

.62 

•  34 

1*12 

1.89 

1*36 

1.61 

•  5' 

•  16 

•  60 

.01 

•  16 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

R 

7.95 

•  02 

T 

T 

.97 

T 

T 

T 

T 

•  32 

1.74 

7.6- 

.70 

•  10 

•  O; 

T 

•  61 

•  61 

T 

PALATKA 

4.52 

.20 

1  .  10 

.26 

.26 

.49 

.80 

•  Rl 

•  07 

.M 

•  09 

•  03 

PANAMA  CITV  J 

5.90 

.26 

.06 

1.20 

.62 

.06 

1.40 

1.28 

.07 

■  21 

•  02 

.20 

•  42 

PARR | SM 

12.39 

.09 

.92 

.04 

.04 

•  19 

1*43 

6»OC 

•  5« 

U3C 

•  94 

•  89 

PENSACOLA  FAA  AIRPORT 

8.85 

.72 

T 

.10 

.21 

.94 

•  76 

.18 

5.23 

.12 

.06 

T 

•  29 

•  24 

T 

PENSACOLA  WB  CI  TV 

R 

7.34 

.90 

.24 

.85 

1  .25 

.76 

.22 

2.73 

•  02 

.14 

.03 

•  16 

T 

.0? 

PERU  1 NE 

13.86 

.03 

1*13 

•  03 

.02 

1.00 

.02 

.07 

•  66 

.09 

.29 

1  «6« 

5.00 

.86 

1.7 

•  02 

•  03 

1*0! 

PFROY 

5.58 

.20 

.30 

1.30 

.10 

.07 

.20 

.60 

.10 

•  22 

•  30 

•  30 

•  61 

.ec 

PLANT  CITY 

9.15 

.58 

1.05 

.01 

.08 

.72 

.66 

2.21 

3.34 

•  10 

.34 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Station 

Total 

Day  oi  month 

j 

 L 

2  [ 

3 

A  | 

5 

6 

7  | 

8  | 

g 

10 

11 

12 

13  | 

14  15 

POMP A NO  BFACH 

it  01 

.21 

2.71 

•  03 

.50 

.33 

.20 

.06 

.05  .44 

PUNT A  GOROA 

.81 

•  31 

OU I NC V  EXP  STATION 

6*  7C 

1.39 

.50 

.12 

.57 

.  13 

T 

.29 

.18 

.  OS 

ROYAL  PALM  RANGE*  STA 

14.09 

.95 

1.95 

.34 

.  30 

1  .94 

T 

•  33 

SAINT  AUGUST  I NE 

6.36 

1.50 

.37 

T 

.38 

■  04 

2.08 

.01 

T 

1.23 

SAINT  LEO 

,,3J 

I. 00 

•  10 

.30 

•  15 

.43 

SAINT  MARKS  6  SE 

.45 

T 

.05 

.0? 

1  .55 

T 

•  37 

T 

ST  PETERSBURG 

1  Q*6C 

T 

•  S3 

.  09 

T 

04 

SANBORN  TOWER 

9.23 

1*41 

*  16 

.28 

•  36 

.30 

.42 

1.10 

•  92 

•  64 

SANFORD  EXP  STATION 

6.44 

•  19 

.13 

1.26 

T 

.05 

T 

SARASOTA 

7 

•  02 

•  04 

•  27 

■  05 

•  10 

.32  .06 

SOUTH  MIAMI    3  W 

1  .07 

•  02 

.15 

T 

•  02 

•  02 

•  02 

6  15 

•  08 

.04 

•  94 

1  .77 

.40 

•  42 

•  95 

STEINHATCHEE  2 

6*20 

.20 

.10 

•  30 

•  30 

•  20 

STUART  RADIO  WSTU 

11.46 

T 

1  .98 

•  44 

1*45 

.04 

•  04 

•  25 

TALLAHASSEE   WB  AP 

* 

3*16 

1  .90 

.02 

.09 

T 

•  16 

•  14 

.01 

.70  -55 

TAN  1  AM  I    TRL  40  MI   BE NO 

•  59 

•  03 

.26 

.  33 

•  70 

9  13 

•  16 

T 

T 

2*26 

.  i  i 

T 

T 

•  09 

.48  .02 

TARPON  SPGS  SEWAGE  PL 

6.09 

•  56 

•  20 

•  23 

TAVERN  I ER 

"l.60 

•  07 

1.12 

TtTUSV I LLE  2  W 

7.52 

.02 

.31 

1.47 

.64 

•  42 

USHER  TOWER 

7.10 

.90 

.20 

.30 

VENICE 

7.71 

1.53 

.56 

.13 

VERO  BEACH  FAA  AIRPORT 

10.83 

.07 

.02 

•  11 

.10 

.20 

.6@ 

.09 

.02 

•54  .06 

WAUCHULA  2  N 

13.97 

.10 

.12 

.82 

•  66 

4.66 

.11 

.02  1.12 

WEST  PALM  BEACH 

13.3* 

.66 

.13 

•  39 

T 

.25 

•  07 

.02 

T 

.26 

T  .54 

VEST  PALM  BEACH  WB  AP  R 

13.63 

1.27 

■  98 

T 

•  45 

•  01 

.04 

.04 

T 

T 

.94  .02 

WEWAH I TCMKA 

5.92 

.23 

.41 

T 

.55 

•  28 

.  29 

.06 

•  96 

.02 

T 

2.40 

WINTER  HAVEN 

11.02 

.07 

.06 

.06 

.34 

1.63 

WOODRUFF  DAM 

7. 87 

4.74 

.68 

.06 

.45 

.34 

•  13 

.13 

T 

T 

.26 

2b    26  27 


28    29    30  31 


.43  3.27 


.13  .22 


.1* 


•  «3  1.43  1.30 
.5?  .51 

.32  1.37  3.47 
.10  .17 

2.37  1,?0  2.63 

•  27  2.01.  3.72 


.29 


.06   2.07  4.19 


.40  2.92  l.OS 
•60  3*13 
.08  1.17  1.70 

.70     .37  3,«2 
•20     *63  2*20 
1*39  2.61 
.13  2.33  4.10 


■02  2.02  3.62 
•01   2.0«  3.26 


•39     .63  2.70 


•96  .76  1.13 
•32     ,46  .16 


1.06     .36  .03 


.47  3.43 
•  04 
1,93  2.31 


2.40 
.62 
1.67 


.73 
•31  .63 


•40  .10 
1.30 


See  Reference  late.  Following  8 tat  loo  lode* 
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DAILY  TEMPERATURES 


JUNE  1959 


Station 

Day 

01  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

10  1 
10  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ALEXANDER  SPRINGS 

MAX 

BR 

91 

92 

90 

89 

90 

84 

89 

90 

91 

89 

92 

o? 

95 

93 

66 

77 

89 

91 

92 

94 

85 

94 

96 

95 

97 

98 

97 

97 

MI  N 

70 

69 

71 

69 

66 

65 

68 

66 

66 

66 

61 

64 

63 

66 

67 

67 

69 

68 

70 

69 

69 

63 

68 

67 

67 

63 

67 

67 

67. 

2 

APALACMICOLA   WR  CITY 

84 

83 

89 

B  9 

86 

81 

81 

80 

79 

80 

|] 

84 

84 

64 

85 

79 

77 

86 

85 

85 

85 

65 

85 

86 

86 

88 

86 

90 

95 

96 

MIN 

76 

77 

74 

74 

72 

72 

71 

72 

71 

71 

71 

72 

73 

73 

72 

70 

73 

75 

76 

76 

77 

74 

74 

76 

76 

77 

77 

76 

73. 

9 

ARCADIA 

90 

89 

88 

91 

90 

91 

83 

92 

89 

90 

90 

91 

91 

91 

9* 

89 

84 

87 

91 

S3 

87 

92 

94 

93 

92 

93 

94 

9« 

96 

96 

90 « 

M I N 

77 

71 

72 

70 

69 

65 

71 

70 

69 

71 

70 

6* 

67 

69 

71 

72 

69 

69 

73 

73 

73 

72 

71 

71 

70 

70 

71 

71 

72 

72 

70. 

3 

AVON  PARK 

MAX 

93 

93 

90 

94 

94 

95 

95 

92 

91 

93 

90 

94 

04 

93 

93 

6  9 

78 

91 

92 

90 

91 

92 

96 

96 

94 

95 

97 

97 

98 

MIN 

72 

71 

72 

69 

69 

68 

71 

71 

70 

71 

60 

67 

67 

70 

69 

70 

73 

73 

74 

72 

71 

71 

73 

73 

73 

7  3 

72 

72 

70 

8 

BARTOW 

91 

91 

92 

92 

93 

92 

92 

91 

90 

90 

on 

92 

93 

93 

91 

91 

79 

88 

93 

91 

90 

91 

95 

95 

95 

95 

95 

99 

96 

97 

91 

MIN 

it. 

73 

73 

72 

72 

70 

70 

71 

72 

71 

70 

68 

71 

70 

67 

68 

73 

70 

72 

75 

72 

74 

72 

73 

73 

74 

73 

75 

71 

RAYPORT 

MAX 

«o 

86 

86 

87 

87 

90 

9  6 

82 

88 

90 

90 

87 

99 

86 

87 

86 

85 

76 

82 

86 

90 

38 

88 

66 

92 

90 

91 

90 

91 

91 

67 

MIN 

72 

72 

77 

78 

71 

70 

70 

71 

70 

70 

72 

67 

60 

71 

67 

68 

70 

69 

71 

75 

72 

7S 

73 

73 

74 

73 

70 

72 

71 

BELLE  GLADE   FXR  STA 

«7 

88 

90 

90 

89 

90 

90 

87 

91 

87 

87 

85 

89 

91 

91 

90 

88 

81 

8; 

82 

84 

85 

89 

91 

91 

90 

90 

90 

90 

MIN 

66 

67 

70 

70 

69 

66 

69 

69 

68 

69 

68 

63 

66 

68 

68 

70 

72 

72 

70 

70 

71 

69 

69 

70 

69 

67 

70 

69 

66 

• 

BIG  CYPRESS  RE5ERVATN 

MIN 

BLOUNTSTOWN  2  5E 

89 

88 

91 

91 

92 

92 

81 

82 

81 

80 

79 

87 

89 

91 

92 

87 

81 

91 

93 

91 

92 

89 

93 

94 

93 

95 

99 

96 

MIN 

72 

74 

71 

60 

69 

72 

72 

70 

71 

72 

69 

69 

69 

70 

69 

69 

72 

71 

70 

73 

69 

69 

66 

72 

72 

75 

73 

70 

BRAOENTON   EXP  STATION 

B6 

86 

87 

87 

87 

87 

83 

91 

89 

90 

89 

89 

87 

82 

90 

87 

79 

86 

91 

69 

86 

86 

90 

93 

93 

93 

93 

91 

92 

MIN 

73 

71 

73 

69 

70 

68 

71 

69 

72 

71 

70 

65 

67 

70 

67 

7 

6 

69 

71 

72 

72 

72 

70 

72 

70 

70 

72 

72 

72 

71 

70 

brooksville  Chin  hill 

85 

87 

88 

90 

89 

88 

82 

88 

90 

87 

99 

90 

on 

92 

90 

86 

82 

87 

88 

92 

93 

91 

92 

94 

94 

93 

94 

93 

95 

MIN 

69 

7P 

72 

71 

70 

69 

70 

71 

71 

70 

60 

69 

60 

67 

67 

70 

67 

67 

71 

74 

73 

68 

73 

70 

73 

71 

73 

72 

70 

70 

70 

2 

BUSHNELL  2  E 

B7 

89 

91 

91 

88 

90 

88 

88 

88 

88 

91 

91 

90 

87 

se 

80 

86 

91 

91 

92 

87 

9* 

93 

93 

93 

95 

95 

96 

MIN 

71 

70 

72 

71 

70 

69 

67 

70 

71 

70 

66 

66 

67 

69 

68 

72 

68 

68 

68 

69 

69 

73 

72 

67 

71 

72 

74 

73 

71 

71 

69 

g 

/~amai    oniMT   I  ten  ft 

t*«P|«L     KU  J  H  1 

91 

92 

91 

92 

92 

92 

87 

92 

89 

89 

89 

90 

93 

90 

93 

90 

81 

82 

80 

82 

85 

94 

93 

92 

92 

92 

91 

95 

95 

MIN 

66 

68 

71 

71 

68 

67 

70 

70 

71 

69 

61 

66 

65 

71 

68 

69 

70 

71 

72 

71 

71 

69 

70 

70 

69 

68 

68 

68 

70 

67 

66 

CAPE   SABLE  RANGER  STA 

MAX 

85 

83 

86 

90 

91 

86 

89 

87 

87 

86 

84 

87 

88 

88 

87 

85 

84 

84 

83 

84 

85 

8  7 

87 

89 

89 

88 

89 

89 

93 

90 

87 

MIN 

77 

78 

73 

73 

72 

69 

70 

70 

72 

73 

7* 

72 

72 

71 

73 

72 

73 

73 

71 

rs 

77 

78 

79 

75 

75 

76 

74 

73 

73 

CAPT I VA 

MAX 

R6 

86 

86 

88 

87 

86 

87 

90 

89 

92 

9  8 

89 

87 

88 

90 

8b 

83 

85 

85 

84 

86 

88 

92 

89 

M 

91 

92 

91 

91 

91 

86 

MIN 

74 

75 

77 

78 

75 

74 

73 

76 

74 

75 

73 

73 

74 

78 

75 

73 

75 

75 

75 

76 

75 

78 

77 

77 

76 

74 

75 

76 

75 

B6 

89 

92 

89 

89 

8* 

90 

82 

78 

78 

83 

84 

86 

88 

83 

83 

78 

88 

88 

86 

88 

83 

86 

89 

86 

90 

92 

94 

95 

98 

86 

MIN 

76 

76 

72 

71 

70 

70 

69 

70 

72 

70 

69 

68 

60 

71 

70 

68 

71 

72 

71 

71 

75 

71 

70 

71 

72 

73 

74 

74 

71 

3 

CEDAR  KEY 

MAX 

19 

89 

90 

89 

88 

88 

in 

89 

89 

90 

99 

90 

on 

90 

90 

90 

89 

90 

85 

88 

85 

88 

SB 

90 

90 

95 

90 

92 

94 

93 

89 

MIN 

72 

73 

74 

74 

74 

74 

72 

74 

72 

74 

7* 

74 

69 

68 

68 

6 

72 

72 

70 

74 

72 

74 

74 

75 

74 

76 

76 

74 

76 

76 

72 

CH I  PL  EY   3  E 

qs 

90 

88 

88 

89 

86 

86 

79 

S3 

82 

91 

87 

88 

92 

89 

83 

88 

86 

91 

90 

90 

90 

91 

9  3 

9  3 

94 

95 

94 

95 

98 

MIN 

72 

72 

68 

68 

65 

71 

69 

69 

71 

71 

68 

68 

68 

68 

69 

68 

68 

68 

67 

74 

72 

70 

73 

71 

68 

70 

71 

70 

75 

73 

69 

CLEARWATER  REACH 

MAX 

82 

84 

86 

86 

87 

87 

81 

88 

89 

86 

8  8 

87 

97 

88 

90 

83 

78 

83 

89 

88 

89 

86 

89 

92 

93 

90 

91 

92 

90 

90 

87 

MIN 

76 

77 

77 

78 

79 

77 

76 

73 

74 

74 

75 

73 

76 

79 

73 

75 

7 

69 

74) 

75 

79 

80 

79 

78 

78 

75 

79 

79 

79 

76 

76 

CLERMONT   6  S 

MAX 

B9 

89 

90 

91 

89 

90 

81 

89 

90 

90 

90 

92 

92 

94 

88 

86 

75 

88 

92 

93 

90 

St 

93 

95 

96 

95 

96 

99 

98 

MIN 

72 

72 

73 

73 

70 

69 

70 

70 

71 

71 

67 

68 

6  0 

69 

68 

6  0 

69 

68 

71 

69 

74 

72 

72 

70 

72 

72 

74 

73 

73 

72 

70 

CLEWISTON  U  S  ENG 

MAX 

90 

92 

92 

90 

88 

90 

90 

89 

89 

89 

98 

85 

06 

92 

88 

3-i 

92 

81 

83 

82 

83 

86 

93 

91 

9C 

91 

92 

92 

90 

94 

89 

.0 

MIN 

68 

68 

70 

71 

69 

68 

72 

73 

73 

78 

73 

69 

7n 

70 

69 

71 

73 

73 

71 

71 

74 

74 

74 

76 

76 

73 

74 

73 

71 

.8 

'Dttll/lfu    DftniA    U  ICR 
L^tS  [  VICH    KA171U  WJ6D 

83 

89 

89 

87 

87 

89 

9? 

85 

80 

81 

95 

84 

97 

90 

85 

87 

88 

92 

91 

92 

93 

01 

90 

91 

93 

94 

93 

95 

95 

MIN 

73 

69 

68 

67 

66 

71 

69 

68 

68 

69 

70 

69 

69 

67 

69 

70 

71 

68 

68 

72 

73 

72 

73 

71 

72 

7  1 

74 

72 

69 

8 

CROSS  CITY   EAA  AIRPORT 

87 

87 

89 

89 

85 

82 

80 

87 

87 

85 

89 

91 

99 

90 

87 

81 

74 

89 

89 

93 

90 

87 

90 

94 

96 

93 

94 

9  | 

99 

MIN 

74 

70 

70 

71 

69 

69 

71 

70 

71 

71 

70 

65 

66 

69 

71 

r 

70 

68 

7  2 

70 

69 

69 

71 

68 

68 

71 

71 

72 

70 

70 

69 

.9 

DAYTONA  REACH 

87 

85 

90 

92 

87 

85 

86 

80 

84 

86 

9  ! 

82 

A* 

88 

91 

88 

86 

76 

84 

86 

87 

87 

86 

97 

90 

92 

91 

94 

98 

MIN 

71 

70 

73 

7? 

71 

69 

70 

72 

76 

75 

68 

71 

71 

74 

73 

72 

69 

69 

7  3 

73 

73 

74 

74 

72 

74 

74 

73 

76 

74 

74 

72 

3 

DAYTONA   BEACH  WB  AP 

84 

90 

93 

89 

85 

88 

81 

84 

85 

84 

94 

85 

B| 

90 

88 

36 

77 

84 

86 

85 

89 

34 

94 

91 

91 

90 

92 

93 

95 

MIN 

70 

70 

73 

72 

69 

69 

69 

69 

73 

71 

67 

68 

6H 

71 

72 

70 

67 

69 

71 

70 

72 

n 

73 

70 

73 

72 

71 

73 

73 

73 

70 

7 

p  F    p  PARK 

91 

90 

88 

92 

90 

91 

84 

87 

87 

89 

90 

92 

94 

93 

90 

84 

78 

87 

3  3 

89 

87 

89 

94 

94 

9^ 

93 

93 

95 

97 

MIN 

70 

70 

69 

66 

66 

69 

70 

68 

70 

64 

65 

6( 

70 

69 

6  6 

69 

69 

70 

70 

72 

71 

71 

70 

69 

70 

69 

68 

69 

70 

66 

9 

DF   FUNIAK  SPRINGS 

83 

92 

92 

90 

90 

87 

88 

80 

81 

82 

on 

90 

9] 

94 

92 

86 

89 

92 

92 

95 

94 

96 

94 

95 

96 

96 

99 

97 

95 

MIN 

71 

70 

69 

6fl 

68 

70 

69 

61 

70 

70 

70 

68 

70 

66 

68 

60 

67 

69 

60 

70 

71 

71 

73 

71 

71 

70 

71 

72 

73 

71 

69 

8 

OF  LAND 

MAX 

MIN 

DEVILS   GARDEN  TOWFR 

MAX 

90 

89 

90 

94 

93 

88 

91 

89 

89 

B  9 

90 

91 

90 

90 

90 

83 

85 

84 

83 

85 

90 

92 

90 

91 

91 

92 

9  2 

94 

94 

89 

,7 

M  I  N 

68 

68 

69 

70 

69 

66 

68 

70 

69 

72 

72 

67 

68 

69 

69 

72 

71 

73 

72 

70 

ft 

75 

74 

73 

74 

75 

72 

74 

73 

70 

8 

DRY  TORTUGAS 

MAX 

86 

87 

89 

88 

89 

90 

88 

89 

89 

89 

«' 

89 

90 

90 

66 

87 

85 

84 

36 

85 

87 

86 

87 

89 

86 

87 

89 

8  1 

88 

84 

87 

,5 

MIN 

77 

77 

77 

75 

75 

75 

75 

78 

77 

77 

76 

75 

74 

75 

75 

?' 

70 

69 

71 

73 

75 

74 

76 

77 

78 

78 

79 

79 

78 

72 

75 

.3 

everglades 

MAX 

89 

91 

90 

89 

90 

90 

90 

91 

92 

90 

86 

90 

90 

90 

89 

87 

85 

83 

86 

83 

83 

90 

93 

93 

92 

93 

94 

94 

94 

89 

MIN 

66 

66 

64 

71 

72 

72 

74 

74 

72 

72 

73 

72 

71 

73 

74 

75 

72 

73 

73 

72 

71 

72 

72 

72 

76 

77 

77 

76 

72 

75 

72 

.3 

FFDFRAL  POINT 

«o 

90 

91 

"0 

85 

85 

80 

85 

86 

86 

88 

89 

93 

94 

88 

91 

88 

89 

92 

90 

92 

95 

96 

95 

96 

9  ) 

94 

95 

90 

,  2 

MIN 

71 

71 

73 

72 

69 

68 

69 

68 

69 

67 

64 

67 

66 

72 

71 

69 

67 

70 

71 

71 

74 

69 

71 

71 

70 

70 

72 

73 

69 

.9 

F  F  LL  SME  R  F 

92 

92 

88 

94 

93 

93 

89 

93 

86 

87 

no 

69 

o. 

95 

92 

87 

80 

85 

83 

83 

85 

90 

90 

92 

91 

91 

90 

95 

95 

MIN 

72 

71 

72 

71 

69 

69 

69 

68 

71 

70 

66 

68 

TO 

70 

68 

72 

70 

72 

74 

75 

72 

77 

73 

73 

12 

73 

72 

72 

71 

74 

71 

.2 

FERNANDINA  BEACH 

87 

89 

91 

84 

82 

8? 

82 

83 

85 

83 

82 

85 

01 

88 

83 

85 

82 

82 

87 

87 

87 

95 

92 

92 

93 

94 

96 

9  7 

98 

MIN 

71 

71 

71 

70 

73 

70 

70 

72 

75 

71 

67 

66 

"1 

72 

73 

73 

68 

72 

74 

70 

72 

74 

71 

72 

73 

74 

72 

73 

73 

71 

.6 

FORT   DRUM  6  NW 

MAX 

91 

93 

90 

92 

92 

92 

84 

89 

88 

88 

90 

93 

98 

93 

92 

90 

78 

85 

85 

84 

89 

91 

93 

92 

9< 

92 

93 

96 

97 

97 

90 

.6 

MIN 

71 

72 

72 

70 

68 

69 

70 

72 

70 

70 

67 

68 

71 

71 

70 

[  0 

70 

71 

72 

73 

73 

72 

72 

72 

71 

72 

72 

71 

73 

72 

70 

.9 

FORT  LAUDFRDALE 

MAX 

88 

90 

90 

93 

94 

94 

93 

90 

89 

'88 

90 

94 

95 

94 

89 

87 

85 

82 

82 

60 

87 

90 

89 

90 

90 

90 

91 

92 

92 

94 

89 

.6 

MIN 

70 

70 

72 

70 

72 

67 

71 

72 

72 

77 

72 

69 

70 

72 

71 

73 

72 

71 

72 

72 

71 

70 

71 

77 

78 

76 

76 

75 

74 

72 

72 

.  3 

FT   LAUDERDALE   RAH I A  MAR 

MAX 

86 

87 

88 

88 

90 

90 

88 

86 

83 

86 

9* 

89 

B9 

87 

87 

86 

84 

83 

31 

84 

83 

36 

87 

87 

88 

89 

90 

90 

92 

91 

87 

.1 

MIN 

78 

74 

73 

71 

72 

68 

71 

73 

74 

76 

73 

70 

71 

72 

70 

14 

69 

69 

10 

70 

69 

66 

75 

77 

1  1 

77 

76 

77 

75 

74 

72 

.7 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

MAX 

86 

88 

89 

94 

94 

92 

92 

90 

89 

88 

87 

89 

o? 

95 

92 

89 

87 

84 

6; 

81 

86 

88 

90 

89 

89 

89 

89 

90 

91 

94 

89 

.2 

MIN 

67 

67 

72 

68 

70 

67 

70 

69 

69 

70 

69 

66 

70 

71 

67 

70 

70 

71 

60 

71 

70 

70 

71 

72 

77 

74 

74 

71 

72 

70 

70 

.0 

FORT   MYERS  WB  AP 

MAX 

88 

89 

89 

90 

91 

89 

88 

90 

89 

91 

90 

91 

90 

90 

91 

90 

80 

86 

3  6 

31 

87 

91 

93 

93 

93 

93 

94 

96 

95 

93 

89 

0 

MIN 

7? 

73 

72 

72 

72 

71 

72 

71 

70 

72 

72 

69 

70 

72 

71 

72 

70 

74 

73 

72 

72 

74 

76 

77 

7  6 

75 

74 

76 

75 

73 

72 

.7 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


CONTINUED 


FLORIDA 
JUNE  1959 


Station 


DaY    Ol  Month 


10     11     12     13  U 


16     17     18     19     20     21  22 


23    24     25     26     27  28 


FORT  PIERCE 

FOUNTAIN   3  S 

GAINESVILLE   3  WSW 

GLEN  ST  MARY  NURSERIES 

GRAPE  HAMMOCK 

HIALEAH 

HIGH  SPRINGS 

HOMESTEAD   EXP  STA 

HYPOLUXO 

INVFONESS 

JACKSONVILLE  WB  AP 

JACKSONVILLE  BEACH 

JASPER  3  SE 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

KI SS I MMEE  2 

LA  BELLE 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 
LAKE  CITY  2  E 
LAKE  HIAWASSE 
LAKELAND   WB  CITY 
LAKE  PLACID  2  SW 
LISBON 

LIVE  OAK  2  ESE 
LOXAHATCHEE 
MAD  I  SON 

MARATHON  SHORES 

MAPI  ANNA    FAA  AIRPORT 

MAR  I  ANNA    I ND  SCHOOL 

MAYO   S  NW 

MELBOURNE 

MIAMI   BAY  FRONT 

MIAMI  BEACH 

MIAMI    Wfl  AIRPORT 

HIAM!   12  SSW 

MILFS   CITY  TOWER 

MILTON  EXP  STATION 

MONT  I  CELLO  2  S 

MOORF  HAVFN   LOCK  1 

MOUNTAIN  LAKE 


87  90  89  91 
71      70      72  71 


max 
MIN 

»<> 

MI  N 

MiX 

MIN 

»Ji 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
"IN 

MAX 

"IN 

«M 
"  I  N 

MAX 
MIN 

MAX 
"IN 

"AX 

MIN 

MAX 
MIN 

Max 

"IN 

"AX 
"|H 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

"AX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 


99  90  90 

71  74  69 

09  98  91 

72  72  73 

90  93  92 

69  70  69 

R9  90  89 

72  72  71 

8*  86  88 

75  72  74 

89  90  93 

72  71  70 

87  88  91 

65  66  72 

87  89  93 

7S  69  72 

87  89  90 

71  71  72 


91  91 
68  69 


85  90 
64     70  65 


86  86  89 
75      79  79 


87      91  93 

73      72  72 


94  92  90 
68     69  71 


88  90  91 
73     73  73 


89  91 

71      72  70 


88     88  91 

72     72  74 


89     88  89 

73  73 


71     70  70 


87  90  90 
73      72  74 


88  89 
72  67 


90  92 
67  64 


89  86 

71     68  67 


87  88 
72  72 


86  90 
72     73  71 


87  88  89  89  88 
74     70     69     69  68 


86  87 
69  68 


90      89  90 

67      69  67 


91     87  83 

69     68  69 


93      87  85 


90  90  90 
70  71  70 

91  92  92 

69  72  69 

93  89  8* 

68  69  69 

93  o?  92 

70  67  69 

92  94  99 

70  70 

92  89 

72  71 

88  82  83 

71  73  71 

86  84  83 

70  74  70 

90  93 

60  65 

87  86 
78  74 

92  88 

71  70  66 

93  94  94 

70  69  64 

92  87  99 

72  70  68 


89  84 

69  70 


88     96  86 

72     70  74 


84  87  87 
75      73  70 


75  74  72 

90  89  91 

66  65  67 

84  88  89 

71  67  67 

87  89  90 
71  69  67 

88  89  89 

69  70  70 

89  91  91 
74  73  73 


86  86 

72  76 


83  81  90 
68      69  71 


81  85  86 
70     69  72 


85      88  88 

68      66  68 


89     90  88 


92  91  89 
72  68  67 

90  90  89 

72  73 

93  94  93 
71  68  67 

90  96  86 
70  70  70 

91  89  84 

70  67 


91  90  90 
70  66 


89  90 
70     68  68 


87  89 

73  75 


88     88  84 

71      68  73 


87  89 
68  66 


92  86  89 
70     69  69 


87     92  92 


89  90  92 
70     72  68 


70  70  70 

88  89  93 

70  69  69 

91  92  91 

65  65  65 

89  87  86 

66  64  67 

91  89  88 

68  68  68 

90  87  93 

71  70  68 

92  90  92 
71  69  68 


73  73  72 

83  88  87 

68  69  68 

89  86  87 

69  70  71 

93  98  87 

70  74  75 

99  88  89 

70  72  72 

80  95  86 

70  70  71 

81  85  94 

71  74  74 

92  95  84 

66  66  63 

89  99  97 

80  78  74 


81  88 
69  71 


87  86 

72  73 


90  90 
70  69 


82  97  84 
67     67  70 


89     91  88 

65     68  67 


82  88  92 
69     68  70 


85     82  80 

70     70  73 


84  80  81 

64  68  71 

93  96  85 

70  68  70 

82  85  85 

69  71 

89  86 

75  76  76 

89  86  86 

76  78  78 

88  85  86 


92     89  84 


91  90  91 

65  69  65 

94  78  79 

66  68  71 

80  86  83 

67  67  70 


88  85  87 

77  68  69 

79  84  85 

72  69  66 

86  89  91 
70  66  66 

87  91  91 

68  62  60 

99  90  90 

72  72  69 

88  87  88 

76  74  72 

84  93  94 

69  67  63 

82  87  88 

70  70  71 

86  89  94 

78  70  67 

88  89  91 

72  71  66 

84  85  88 
58  68  65 

88  84  84 

75  74  67 

82  90 
65  64 

87  82  95 

75  72  71 

99  89  90 

70  69 

88  99 

71  71 

99  97 

70  69  66 

83  89  90 

68  67  65 

88  88  89 

70  68 

87  88  91 

72  72  71 

90  90  92 

71  68 

87  89  90 
70  69  69 

83  88  90 

68  65  65 

88  87  89 

70  67 

82  89 

69  67 

89  84 

73  76  73 

92  86  88 

71  70  69 

83  86  88 

70  67  66 

81  88 

70  66 

85  87 

75  67 

84  84  96 

80  79  78 


87 
78  76 


85  96 

77  74 

87  87 

73  74  71 

92  92  93 

66  66  66 

83  84  87 

69  69  67 

79  89  90 

69  67  67 

89  98  87 

78  72  67 

88  87  91 

70  68  66 


90  91 
71  70 


71 

92 
69 


89  91 
71  70 


68  69 

90  93 


90  90 
71  72 


72  72 
83  89 


88 

87 

80 

91 

81 

81 

a  f 

90 

87 

87 

87 

87 

88 

90 

92 

91 

71 

69 

71 

71 

71 

72 

71 

73 

74 

73 

78 

77 

74 

74 

74 

91 

91 

83 

9C 

91 

91 

9^ 

90 

91 

94 

94 

95 

9  7 

98 

99 

98 

66 

66 

68 

6  6 

65 

70 

ro 

68 

73 

66 

67 

68 

ro 

73 

72 

71 

91 

92 

81 

89 

91 

90 

92 

88 

91 

94 

94 

94 

76 

97 

96 

98 

70 

69 

69 

68 

70 

69 

72 

70 

68 

6  8 

67 

72 

72 

72 

71 

70 

91 

84 

81 

90 

93 

90 

91 

93 

93 

96 

96 

98 

100 

99 

98 

101 

69 

70 

68 

s  1 

65 

68 

6  1 

69 

70 

6  / 

67 

69 

70 

69 

69 

69 

91 

87 

78 

9C 

90 

89 

89 

89 

92 

91 

91 

93 

96 

95 

94 

96 

69 

71 

70 

70 

74 

74 

7* 

74 

73 

76 

74 

75 

76 

75 

74 

74 

91 

90 

87 

83 

84 

83 

88 

88 

90 

B9 

89 

88 

89 

90 

91 

94 

71 

71 

71 

76 

70 

71 

71 

71 

73 

75 

74 

77 

77 

77 

75 

74 

93 

83 

80 

90 

88 

93 

92 

88 

90 

99 

98 

99 

99 

98 

9  7 

100 

70 

69 

70 

b  : 

69 

70 

7  1 

69 

69 

7u 

68 

73 

U 

73 

71 

70 

90 

89 

86 

Ob 

84 

87 

87 

89 

89 

89 

88 

89 

9  0 

91 

94 

92 

70 

72 

71 

n 

72 

71 

7  0 

69 

68 

73 

85 

71 

r2 

71 

69 

69 

87 

89 

83 

SO 

79 

88 

89 

89 

97 

87 

87 

87 

88 

89 

95 

92 

70 

74 

72 

/il 

73 

72 

71 

72 

73 

78 

79 

79 

79 

79 

73 

73 

90 

87 

84 

8  8 

90 

91 

.. 

90 

93 

94 

94 

94 

95 

97 

97 

96 

70 

71 

69 

69 

72 

69 

7.' 

73 

72 

69 

72 

74 

'6 

73 

71 

72 

85 

83 

83 

B5 

89 

90 

90 

95 

92 

96 

97 

96 

97 

97 

97 

98 

72 

73 

71 

70 

73 

r: 

73 

74 

74 

76 

75 

73 

73 

73 

86 

85 

82 

84 

86 

86 

93 

94 

93 

9  1.' 

90 

92 

95 

95 

97 

92 

73 

73 

69 

6  9 

72 

69 

71' 

70 

73 

71 

73 

72 

72 

72 

73 

73 

88 

85 

82 

8  8 

90 

90 

9i 

95 

94 

9  6 

95 

9  8 

97 

97 

97 

99 

65 

65 

66 

6H 

66 

68 

66 

68 

70 

6  6 

68 

70 

69 

70 

68 

70 

87 

87 

85 

84 

84 

87 

89 

88 

88 

.18 

87 

87 

9  0 

90 

90 

89 

79 

77 

76 

7  J 

73 

75 

79 

81 

81 

81 

81 

79 

80 

81 

81 

81 

90 

98 

77 

9  7 

89 

89 

87 

87 

93 

93 

92 

91 

92 

93 

96 

93 

69 

68 

68 

68 

72 

71 

76 

72 

73 

73 

74 

74 

77 

75 

73 

73 

92 

91 

85 

87 

85 

83 

87 

92 

94 

92 

92 

93 

94 

95 

96 

97 

69 

72 

72 

72 

72 

71 

70 

74 

73 

73 

72 

72 

72 

72 

71 

90 

85 

76 

tSb 

89 

97 

88 

88 

93 

93 

92 

92 

92 

95 

96 

94 

69 

72 

68 

6  1 

72 

69 

72 

72 

72 

71 

72 

73 

714 

73 

72 

72 

87 

83 

79 

87 

89 

87 

88 

91 

93 

94 

95 

94 

96 

96 

98 

99 

63 

70 

69 

67 

70 

69 

69 

69 

73 

68 

69 

70 

71 

70 

70 

72 

93 

87 

86 

77 

87 

90 

92 

92 

88 

93 

94 

94 

93 

95 

95 

97 

71 

72 

69 

67 

70 

72 

73 

74 

72 

70 

70 

70 

72 

73 

72 

72 

90 

85 

77 

86 

69 

87 

89 

89 

94 

93 

92 

91 

92 

95 

97 

96 

69 

70 

68 

70 

71 

71 

74 

74 

74 

75 

74 

74 

74 

76 

73 

74 

92 

89 

77 

87 

99 

83 

87 

90 

92 

9- 

95 

96 

9  6 

96 

101 

99 

69 

72 

70 

72 

73 

72 

72 

71 

70 

70 

70 

71 

7  0 

70 

71 

70 

92 

88 

76 

88 

90 

90 

91 

87 

92 

94 

93 

93 

93 

95 

94 

94 

69 

71 

69 

67 

71 

70 

75 

75 

74 

70 

72 

72 

75 

75 

72 

72 

96 

82 

78 

86 

90 

90 

93 

93 

92 

94 

95 

94 

97 

95 

97 

96 

72 

67 

69 

67 

69 

69 

67 

67 

72 

so 

67 

69 

70 

71 

71 

72 

91 

90 

84 

79 

80 

85 

65 

91 

92 

92 

91 

91 

92 

92 

93 

94 

68 

69 

68 

70 

70 

70 

69 

70 

70 

69 

69 

70 

70 

69 

69 

69 

97 

82 

83 

88 

92 

94 

91 

94 

94 

95 

97 

97 

97 

95 

97 

99 

70 

6  8 

69 

68 

70 

72 

70 

71 

72 

70 

70 

72 

72 

72 

73 

78 

99 

rtS 

86 

84 

85 

88 

88 

88 

88 

88 

88 

88 

88 

90 

90 

90 

77 

78 

75 

73 

73 

72 

78 

79 

79 

80 

79 

79 

80 

80 

79 

77 

95 

82 

85 

88 

90 

91 

89 

90 

95 

99 

94 

97 

95 

97 

98 

101 

70 

71 

70 

70 

69 

73 

73 

72 

72 

72 

70 

71 

73 

74 

77 

75 

87 

83 

95 

88 

91 

92 

92 

91 

92 

95 

94 

96 

96 

96 

97 

99 

69 

69 

68 

68 

66 

71 

71 

70 

72 

69 

67 

69 

70 

71 

75 

73 

86 

81 

80 

86 

88 

89 

90 

91 

91 

95 

95 

96 

95 

97 

97 

97 

71 

70 

70 

67 

71 

70 

69 

70 

73 

68 

67 

69 

71 

71 

73 

72 

90 

86 

79 

86 

84 

86 

88 

91 

90 

90 

89 

90 

90 

93 

93 

93 

72 

69 

70 

70 

71 

73 

73 

73 

74 

73 

72 

75 

73 

72 

74 

74 

99 

88 

83 

83 

84 

87 

88 

88 

87 

86 

86 

87 

87 

88 

92 

90 

74 

72 

73 

71 

72 

73 

71 

72 

78 

80 

80 

80 

82 

80 

83 

76 

97 

85 

83 

86 

84 

93 

85 

87 

86 

86 

86 

86 

86 

88 

89 

90 

71 

73 

74 

72 

70 

74 

72 

7- 

80 

80 

78 

78 

80 

80 

79 

78 

87 

85 

82 

83 

82 

87 

86 

87 

87 

87 

87 

87 

89 

90 

93 

90 

73 

71 

72 

71 

72 

72 

72 

73 

75 

77 

77 

78 

78 

77 

75 

73 

89 

89 

89 

83 

84 

83 

88 

86 

89 

88 

88 

88 

88 

89 

90 

93 

71 

70 

71 

75 

71 

70 

71 

70 

73 

77 

78 

76 

79 

78 

78 

70 

90 

87 

85 

84 

80 

85 

84 

90 

90 

9'. 

91 

93 

93 

94 

92 

94 

67 

69 

69 

71 

70 

69 

ro 

69 

71 

72 

73 

73 

74 

72 

72 

74 

99 

82 

90 

91 

93 

91 

92 

90 

90 

9- 

91 

92 

92 

95 

94 

97 

69 

67 

68 

69 

69 

67 

6  7 

68 

73 

68 

70 

68 

69 

69 

71 

68 

96 

80 

80 

88 

92 

91 

90 

93 

94 

9S 

95 

97 

96 

99 

99 

99 

70 

68 

68 

66 

67 

68 

69 

69 

70 

68 

68 

68 

70 

74 

71 

73 

90 

89 

89 

80 

84 

82 

80 

85 

89 

90 

90 

89 

90 

90 

91 

94 

70 

72 

72 

72 

73 

73 

70 

70 

74 

75 

73 

75 

75 

73 

75 

72 

90 

86 

77 

87 

89 

87 

87 

38 

93 

92 

91 

91 

92 

93 

95 

93 

67 

70 

70 

69 

74 

72 

73 

73 

72 

73 

73 

72 

73 

73 

72 

71 

86.8 
72.0 


89.6 
68.7 


69.9 
69.6 


91.6 
67.5 


88.9 
72.6 

91.5 
69.3 

88.8 
70.0 

88.6 
73.0 

90.7 
71.0 

89.5 
71.6 


90.6 
66.2 


87.3 
77.5 


89.5 
71.4 


91.1 
70.0 


89.7 
69.2 


90.0 
70.6 


89.3 
72.3 


91.1 
70.1 


89.6 
71.3 


89.5 
68.6 


90.1 
70.0 


87.9 
76.0 


89.5 
71.5 


89.6 
69.3 


89.1 
69.6 


87.1 
75.0 


86.6 
75.6 


87.1 
73.4 


87.7 
72.6 


89.9 
68.6 


90.4 
68.7 


88.5 
71.5 


89.4 

71.1 


Se«  Reference  Not«  Following  Station  lndw 
-  89  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day 

Of  Monlh 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1 1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

\  i 

20 

21 

22 

23 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MT  PLEASANT 

MAX 

87 

91 

91 

89 

90 

87 

as 

81 

81 

80 

89 

91 

91 

93 

88 

84 

90 

88 

92 

93 

94 

91 

94 

9  4 

95 

97 

96 

98 

97 

98 

90. 

5 

70 

73 

68 

67 

68 

70 

69 

6n 

71 

70 

68 

67 

6B 

69 

68 

68 

69 

65 

69 

70 

70 

71 

72 

(0 

68 

69 

71 

71 

74 

73 

69. 

5 

MYAKKA  RIVER   ST  PARK 

MAX 

83 

82 

81 

Bl 

R9 

87 

88 

88 

85 

80 

87 

90 

91 

90 

90 

91 

89 

81 

88 

90 

85 

86 

89 

92 

93 

92 

92 

92 

9* 

95 

87. 

9 

M I  N 

73 

71 

72 

70 

69 

67 

70 

69 

68 

70 

69 

65 

66 

69 

70 

71 

69 

68 

72 

71 

71 

73 

72 

73 

72 

72 

72 

72 

70 

70 

70. 

2 

NAPLFS 

MAX 

J7 

88 

87 

KB 

87 

87 

BO 

88 

91 

88 

88 

89 

8fl 

69 

90 

88 

85 

83 

82 

86 

86 

89 

91 

9  0 

92 

91 

89 

89 

91 

90 

88 

2 

MIN 

71 

72 

75 

78 

73 

74 

73 

73 

72 

73 

72 

71 

72 

77 

73 

73 

73 

71 

71 

73 

72 

72 

75 

76 

76 

76 

71 

72 

75 

74 

73 

3 

NFW   S"YPNA   PFACH   4  N 

MAX 

85 

91 

93 

87 

83 

87 

82 

83 

84 

B4 

85 

83 

88 

89 

68 

87 

76 

83 

84 

86 

91 

85 

94 

92 

89 

87 

91 

92 

93 

89 

87 

1 

MIN 

71 

69 

73 

72 

70 

69 

69 

70 

74 

70 

66 

70 

67 

70 

72 

70 

69 

67 

70 

72 

69 

72 

72 

69 

70 

70 

70 

70 

71 

71 

70 

1 

NICEVILLE 

MAX 

85 

82 

91 

no 

90 

89 

BO 

82 

79 

80 

79 

82 

84 

89 

88 

89 

90 

90 

91 

92 

91 

90 

91 

90 

89 

90 

91 

91 

93 

94 

86 

0 

MIN 

75 

69 

66 

68 

70 

68 

68 

69 

70 

68 

70 

68 

68 

68 

69 

08 

68 

69 

70 

71 

69 

69 

70 

63 

64 

63 

69 

68 

73 

70 

68 

5 

OCALA 

MAX 

90 

90 

92 

92 

87 

87 

84 

89 

88 

np 

90 

93 

93 

96 

91 

86 

82 

89 

90 

91 

90 

88 

93 

94 

93 

95 

96 

97 

98 

98 

91 

0 

MIN 

72 

70 

73 

72 

67 

68 

70 

69 

69 

6f 

68 

67 

60 

70 

66 

70 

68 

67 

70 

69 

72 

72 

72 

68 

70 

72 

73 

73 

72 

71 

69 

9 

OCALA  2  HE 

MAX 

87 

88 

91 

»9 

86 

84 

81 

BB 

87 

lb 

86 

90 

03 

93 

90 

85 

73 

88 

90 

91 

92 

86 

93 

95 

94 

94 

94 

95 

94 

94 

89 

3 

MIN 

71 

70 

72 

71 

67 

69 

69 

68 

68 

67 

67 

64 

66 

67 

68 

68 

66 

67 

70 

68 

71 

70 

71 

65 

69 

70 

72 

71 

70 

70 

68 

8 

OKEECHOBEE   HRCN   GATE  6 

MAX 

« 

85 

88 

89 

90 

Bfl 

«(■ 

85 

87 

87 

86 

89 

90 

85 

86 

85 

79 

82 

83 

79 

86 

84 

88 

86 

88 

88 

89 

93 

94 

86 

MIN 

70 

72 

72 

70 

72 

72 

70 

74 

73 

72 

72 

73 

70 

72 

7* 

74 

74 

73 

75 

76 

74 

74 

76 

7* 

78 

76 

73 

2 

ORLANDO  W9  AIRPORT 

MAX 

89 

91 

93 

92 

91 

91 

87 

88 

88 

SB 

90 

92 

93 

94 

90 

69 

77 

88 

90 

89 

90 

88 

93 

94 

93 

94 

94 

95 

95 

92 

90 

5 

MIN 

/,? 

72 

74 

72 

70 

69 

70 

71 

72 

71 

69 

69 

71 

72 

71 

70 

68 

68 

71 

72 

73 

74 

73 

72 

73 

72 

73 

74 

73 

74 

71 

5 

PALATKA 

MAX 

89 

91 

91 

90 

89 

86 

80 

85 

86 

A7 

88 

93 

95 

92 

91 

90 

88 

89 

94 

90 

91 

93 

95 

96 

97 

96 

98 

97 

99 

99 

91 

5 

MIN 

7} 

73 

73 

70 

70 

71 

70 

72 

71 

67 

67 

70 

71 

72 

71 

72 

69 

70 

73 

74 

72 

72 

75 

73 

74 

75 

7* 

73 

72 

73 

71 

7 

PANAMA  CITY  2 

MAX 

87 

91 

90 

on 

90 

91 

84 

82 

80 

BO 

85 

87 

80 

87 

92 

92 

65 

92 

91 

92 

92 

91 

67 

92 

92 

95 

92 

93 

95 

96 

89 

4 

MIN 

70 

75 

69 

68 

68 

69 

68 

70 

73 

69 

71 

68 

6B 

68 

65 

66 

63 

70 

73 

68 

70 

72 

73 

68 

69 

69 

72 

72 

72 

74 

69 

•  6 

PARR  I SH 

MAX 

90 

91 

92 

91 

90 

90 

90 

Bf, 

91 

00 

89 

90 

91 

91 

90 

91 

86 

82 

1J8 

91 

92 

96 

91 

92 

95 

95 

93 

93 

95 

94 

90 

.9 

MIN 

73 

71 

71 

70 

71 

68 

70 

70 

69 

71 

70 

65 

63 

66 

71 

68 

70 

70 

70 

72 

74 

73 

71 

70 

70 

71 

73 

73 

72 

72 

70 

,3 

PFNSACOLA   FAA  AIRPORT 

MAX 

83 

90 

90 

89 

R8 

8* 

S3 

77 

BO 

B3 

82 

85 

85 

88 

88 

85 

86 

93 

89 

91 

90 

89 

90 

89 

91 

91 

91 

94 

96 

97 

87 

MIN 

T2 

70 

70 

71 

69 

71 

72 

73 

73 

74 

71 

71 

71 

71 

71 

73 

71 

72 

73 

71 

71 

75 

78 

78 

78 

77 

75 

75 

77 

74 

72 

9 

PENSACOLA   WB  CITY 

44 

90 

86 

B  B 

85 

81 

82 

77 

80 

62 

81 

83 

84 

86 

84 

83 

83 

93 

87 

89 

88 

87 

86 

87 

87 

88 

88 

39 

94 

95 

85 

9 

MIN 

70 

71 

72 

72 

70 

71 

73 

72 

73 

74 

71 

74 

73 

72 

73 

74 

72 

73 

74 

72 

72 

78 

80 

80 

80 

80 

79 

77 

78 

75 

74 

.2 

PERRY 

MAX 

88 

90 

89 

83 

no 

85 

83 

3  0 

89 

91 

90 

85 

86 

85 

80 

88 

80 

90 

90 

90 

89 

93 

94 

96 

89 

93 

98 

98 

88 

6 

MIN 

68 

68 

68 

69 

69 

68 

71 

bl 

67 

66 

6R 

68 

69 

68 

70 

67 

71 

71 

71 

69 

72 

69 

66 

69 

72 

69 

69 

73 

69 

■  1 

PLANT  CITY 

89 

89 

91 

92 

90 

90 

B  2 

BB 

88 

89 

88 

90 

91 

91 

91 

90 

77 

86 

91 

90 

92 

92 

94 

93 

92 

93 

93 

94 

94 

90 

MIN 

73 

72 

72 

71 

70 

67 

70 

71 

70 

70 

69 

66 

68 

71 

67 

68 

69 

68 

U 

69 

74 

74 

72 

71 

71 

72 

74 

73 

71 

73 

70 

.6 

POMP A NO  8EACH 

no 

87 

91 

00 

92 

91 

88 

m 

87 

68 

87 

90 

02 

91 

89 

87 

85 

81 

78 

62 

86 

89 

88 

89 

89 

89 

89 

91 

95 

93 

*  0 

MIN 

71 

73 

73 

68 

72 

72 

69 

73 

72 

77 

72 

70 

70 

71 

71 

73 

72 

71 

72 

69 

69 

72 

72 

72 

75 

76 

78 

74 

74 

72 

72 

.2 

PUNTA  GOROA 

(8 

87 

88 

BO 

89 

88 

84 

BO 

88 

90 

88 

89 

no 

89 

89 

89 

88 

87 

88 

82 

85 

89 

92 

91 

91 

92 

92 

93 

95 

MIN 

73 

7A 

75 

76 

74 

72 

73 

7? 

71 

74 

73 

70 

72 

74 

73 

74 

71 

73 

rs 

73 

74 

74 

75 

75 

73 

74 

75 

75 

75 

70 

73 

.4 

OUINCY   EXP  STATION 

B6 

89 

89 

R9 

89 

88 

BO 

82 

81 

77 

86 

873 

BO 

91 

91 

80 

80 

88 

91 

90 

91 

89 

91 

93 

93 

94 

95 

96 

97 

98 

MIN 

69 

72 

68 

69 

68 

69 

68 

67 

70 

69 

67 

67 

67 

68 

65 

68 

68 

69 

69 

68 

69 

69 

71 

69 

66 

68 

70 

71 

75 

72 

66 

.8 

ROYAL   PALM   RANGER  STA 

B  B 

89 

90 

01 

94 

93 

91 

BS 

89 

BB 

88 

87 

91 

91 

90 

88 

85 

85 

85 

87 

86 

92 

90 

90 

90 

94 

90 

93 

96 

MIN 

67 

68 

71 

71 

68 

69 

67 

60 

70 

70 

69 

71 

70 

70 

71 

72 

69 

70 

71 

71 

70 

71 

71 

73 

73 

74 

75 

i4 

73 

69 

70 

.6 

SAINT  AUGUSTINE 

86 

91 

92 

87 

85 

86 

82 

Bl 

86 

86 

8* 

86 

90 

90 

86 

82 

81 

84 

66 

87 

87 

90 

90 

91 

92 

92 

94 

96 

97 

MIN 

70 

71 

73 

69 

69 

68 

70 

6B 

74 

6R 

64 

66 

67 

71 

71 

69 

69 

67 

69 

70 

71 

70 

72 

69 

72 

72 

71 

70 

71 

72 

69 

.8 

SAINT  LEO 

no 

89 

89 

90 

90 

90 

82 

»f. 

89 

8R 

88 

90 

91 

90 

88 

B6 

77 

87 

91 

91 

90 

90 

93 

94 

93 

93 

93 

9  . 

94 

MIN 

72 

71 

73 

73 

72 

70 

72 

71 

72 

70 

69 

69 

TO 

71 

68 

66 

68 

68 

72 

70 

72 

74 

74 

72 

72 

73 

74 

74 

71 

72 

71 

.2 

SAINT   MARKS   6  SE 

87 

90 

90 

89 

89 

85 

70 

82 

82 

Bl 

87 

88 

BP 

88 

88 

m 

79 

88 

88 

90 

90 

-0 

90 

91 

92 

95 

95 

98 

100 

MIN 

75 

74 

71 

70 

70 

71 

69 

70 

72 

70 

69 

69 

70 

71 

72 

10 

72 

67 

70 

71 

72 

1 1 

76 

71 

6  9 

71 

72 

Ji 

74 

74 

71 

.2 

ST  PETERSBURG 

86 

86 

86 

86 

86 

86 

B3 

an 

88 

88 

87 

87 

88 

87 

89 

87 

78 

85 

89 

89 

89 

80 

90 

92 

92 

92 

93 

90 

89 

92 

87 

MIN 

76 

76 

78 

76 

76 

76 

ri 

75 

74 

76 

76 

74 

74 

76 

71 

1 5 

72 

71 

73 

74 

76 

lb 

76 

77 

78 

77 

79 

79 

73 

75 

75 

.  3 

SANBORN  TOWER 

87 

90 

92 

91 

92 

84 

81 

80 

76 

77 

84 

88 

«8 

91 

88 

81 

80 

91 

90 

89 

92 

88 

94 

94 

92 

94 

95 

9  ; 

98 

86 

MIN 

68 

72 

70 

67 

62 

62 

70 

68 

72 

70 

66 

64 

6* 

67 

69 

69 

70 

66 

07 

68 

68 

67 

69 

66 

66 

67 

69 

6  9 

71 

71 

67 

.  8 

SANFORO   EXP  STATION 

MAX 

90 

93 

93 

01 

89 

89 

B5 

BB 

A9 

no 

88 

91 

01 

93 

89 

Be 

78 

86 

9  0 

90 

91 

89 

94 

95 

9  4 

94 

95 

9  5 

96 

91 

90 

•  5 

MIN 

70 

69 

73 

71 

67 

68 

69 

70 

69 

68 

66 

68 

67 

70 

71 

6  9 

68 

67 

6  9 

70 

72 

7  i 

71 

69 

70 

70 

70 

70 

71 

72 

69 

.6 

SA  OA  SOT A 

87 

87 

BR 

09 

89 

88 

B7 

Of, 

90 

BR 

90 

90 

90 

88 

91 

87 

79 

89 

91 

89 

88 

9  0 

91 

93 

92 

93 

94 

92 

93 

93 

89 

•  7 

MIN 

74 

74 

77 

77 

72 

70 

73 

74 

70 

71 

70 

67 

60 

76 

70 

73 

69 

70 

73 

74 

75 

79 

72 

74 

74 

72 

73 

7  2 

72 

72 

72 

.6 

SOUTH  MI  AM  I    3  W 

85 

86 

89 

no 

91 

91 

B7 

b  5 

88 

86 

85 

87 

01 

88 

89 

88 

82 

83 

79 

85 

85 

87 

87 

87 

H6 

88 

88 

89 

93 

MIN 

70 

69 

70 

70 

69 

69 

70 

70 

71 

72 

72 

70 

60 

70 

70 

74 

71 

71 

71 

70 

70 

70 

70 

72 

73 

76 

75 

73 

72 

70 

71 

.0 

STARKE 

B  B 

90 

92 

92 

93 

85 

B  2 

B6 

87 

88 

89 

91 

93 

96 

90 

83 

78 

88 

91 

90 

92 

93 

94 

95 

97 

96 

97 

9  1 

98 

90 

MIN 

70 

71 

71 

70 

71 

70 

70 

68 

70 

65 

69 

64 

67 

71 

73 

69 

70 

67 

67 

71 

70 

7  0 

72 

70 

71 

72 

72 

1  1 

70 

69 

69 

.7 

STEINHATCHEE  2 

83 

85 

84 

83 

82 

84 

Bl 

84 

83 

B  5 

84 

86 

«b 

88 

86 

85 

85 

88 

86 

87 

88 

8  7 

89 

91 

94 

93 

90 

94 

96 

MIN 

68 

69 

68 

69 

6R 

69 

69 

69 

68 

69 

69 

69 

67 

67 

68 

68 

67 

68 

70 

71 

69 

72 

70 

69 

69 

70 

69 

69 

76 

71 

69 

.1 

STUART   RADIO  WSTU 

87 

93 

92 

o/. 

90 

92 

90 

89 

88 

BB 

86 

91 

90 

90 

88 

80 

82 

81 

84 

87 

94 

92 

89 

89 

90 

91 

93 

95 

MIN 

71 

72 

74 

74 

71 

73 

66 

72 

74 

76 

67 

70 

70 

70 

72 

1  ! 

70 

72 

71 

73 

72 

75 

76 

77 

lb 

77 

74 

73 

76 

74 

72 

.7 

TALL  AHA  S  SrF  wa  ap 

MAX 

85 

BR 

90 

89 

RR 

81 

no 

84 

78 

77 

86 

87 

m 

91 

B4 

HO 

81 

86 

90 

89 

90 

89 

93 

93 

9< 

93 

93 

94 

96 

99 

87 

MIN 

70 

69 

67 

•0 

70 

71 

69 

70 

72 

70 

69 

69 

60 

70 

71 

ro 

70 

68 

71 

70 

70 

70 

73 

69 

<L 

70 

72 

P4 

74 

71 

70 

.3 

TAMJAM!    TRL   AO  MI  BEND 

89 

90 

92 

94 

94 

93 

04 

00 

92 

no 

92 

92 

01 

95 

9  1 

83 

84 

79 

86 

86 

90 

90 

89 

89 

89 

90 

94 

96 

96 

90 

MIN 

70 

71 

71 

n 

71 

71 

71 

72 

71 

n 

73 

71 

71 

71 

71 

70 

70 

70 

71 

71 

1  1 

75 

77 

77 

76 

77 

76 

77 

75 

72 

.5 

TAMPA   WB  AIRPORT 

87 

BR 

89 

89 

90 

89 

81 

87 

89 

A6 

BR 

90 

nn 

88 

91 

H6 

78 

88 

92 

90 

89 

91 

93 

92 

93 

93 

95 

94 

95 

95 

MIN 

7* 

75 

76 

75 

74 

72 

70 

71 

71 

74 

73 

70 

71 

71 

70 

71 

70 

70 

74 

73 

75 

7  8 

75 

74 

75 

75 

77 

78 

74 

74 

73 

.2 

TARPON   SPGS   SEWAGE  PL 

MAX 

86 

B5 

86 

f|7 

R7 

86 

87 

81 

82 

no 

86 

R9 

no 

88 

89 

88 

85 

76 

88 

90 

89 

88 

90 

93 

93 

92 

92 

92 

92 

87 

MIN 

72 

73 

76 

7(, 

73 

70 

74 

70 

70 

n 

71 

66 

60 

72 

68 

6H 

67 

66 

6S 

68 

72 

1 1 

72 

70 

72 

73 

74 

71 

71 

73 

71 

.0 

TAVERN  1 FR 

MAX 

85 

86 

88 

oo 

90 

89 

89 

88 

87 

nn 

86 

88 

nn 

88 

88 

B  | 

85 

84 

HS 

86 

87 

88 

87 

87 

87 

87 

88 

89 

92 

90 

87 

.6 

MIN 

IK 

78 

78 

77 

77 

75 

76 

78 

78 

72 

79 

72 

73 

76 

77 

lb 

72 

74 

74 

74 

75 

80 

61 

81 

80 

80 

80 

B( 

76 

75 

76 

.8 

TITUSVILLF    2  W 

MAX 

88 

9? 

93 

o  J 

R8 

92 

b  2 

87 

88 

B7 

86 

86 

0  1 

95 

88 

90 

85 

39 

89 

92 

91 

96 

93 

93 

96 

95 

9( 

96 

93 

90 

.3 

MIN 

to 

61 

71 

71 

6S 

66 

69 

70 

73 

70 

64 

69 

66 

70 

70 

70 

69 

68 

6  1 

68 

71 

71 

70 

75 

69 

70 

70 

68 

69 

70 

69 

.0 

USHER  TOWER 

MAX 

9C 

87 

86 

88 

fl6 

89 

87 

n  n 

91 

R9 

9, 

87 

89 

90 

92 

90 

87 

88 

90 

96 

96 

92 

96 

96 

89 

.7 

MIN 

7  1 

71 

71 

69 

73 

71 

76 

70 

71 

73 

68 

69 

71 

66 

67 

65 

68 

70 

70 

66 

71 

74 

72 

70 

'1 

73 

75 

67 

71 

70 

.4 

VFNICE 

MAX 

4  7 

87 

B7 

Q7 

87 

87 

86 

n» 

89 

«f 

89 

88 

n7 

88 

89 

88 

84 

86 

H9 

87 

87 

89 

90 

90 

90 

90 

90 

9u 

91 

91 

88 

.1 

M|N 

76 

77 

72 

71 

<,» 

71 

71 

72 

71 

69 

70 

76 

73 

70 

72 

73 

74 

76 

74 

74 

75 

73 

72 

74 

i4 

73 

74 

73 

.0 

See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


S'ation 

Day 

Ol  Month 

■ 

| 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
it 

VERO  BEACH  FAA   A  I PPOR  T 

MAX 
M  I  N 

86 
7* 

90 
73 

B7 
74 

90 
73 

86 

70 

98 

70 

82 

73 

86 
73 

85 

75 

85 
75 

86 
68 

86 
70 

89 
72 

89 
74 

90 
73 

87 

73 

79 
73 

82 
73 

81 

72 

83 
72 

85 
74 

90 
74 

88 

75 

89 

74 

88 

75 

89 
77 

89 
74 

89 
73 

91 
74 

91 
75 

86.9 
73.2 

WAUCHULA   2  N 

MAX 
M I N 

90 

72 

91 
72 

90 

70 

93 
69 

92 
68 

92 
66 

85 

70 

90 
67 

89 

60 

89 

71 

89 

70 

91 

66 

91 
68 

90 

70 

91 
64 

68 
71 

77 
70 

87 
64 

91 
73 

90 
72 

69 
74 

90 
73 

95 
71 

94 

73 

94 
71 

94 
71 

95 

70 

96 

72 

97 
71 

96 
71 

90.9 
69.7 

WEST   PALM  BEACH 

MAX 
MIN 

85 
75 

96 

72 

90 
72 

90 

72 

S9 
71 

87 

73 

88 
73 

86 

76 

85 
74 

86 
77 

85 

74 

89 
72 

91 
73 

99 

73 

87 
71 

88 
74 

84 

71 

80 
69 

79 
73 

85 
72 

66 
72 

87 
74 

87 
76 

86 

79 

86 
77 

86 
79 

86 

80 

87 
60 

92 
76 

77 

86.8 
74.2 

WEST   PALM  BEACH  WB  Ap 

MAX 
MIN 

89 

73 

89 

70 

9* 

71 

92 

70 

90 
70 

90 
69 

90 
72 

88 
7* 

88 
74 

88 
76 

89 
73 

92 
70 

93 
72 

92 
71 

90 
72 

90 
74 

83 
71 

60 
71 

79 
71 

86 
72 

87 
71 

92 
72 

91 
75 

90 
78 

90 
76 

90 
79 

91 

79 

91 
76 

94 
75 

96 
76 

89.5 
73.1 

WFWAH I TCHK  A 

MAX 
MIN 

87 
71 

SB 

72 

91 

70 

90 
69 

90 
67 

90 

75 

82 
69 

85 
70 

80 
72 

80 
72 

86 
68 

88 

67 

87 
69 

90 
69 

88 
69 

75 
69 

84 
71 

91 
67 

93 
69 

93 
70 

92 
70 

91 
70 

91 

72 

95 

68 

93 
68 

95 
69 

94 

70 

95 
71 

96 
74 

99 
74 

89.3 
70.0 

WINTER  HAVEN 

MAX 
MIN 

99 

72 

B9 
71 

90 
73 

90 
71 

90 
6fl 

91 
68 

82 
71 

90 
7? 

88 

72 

90 
73 

88 
71 

91 
67 

91 
66 

91 
69 

91 
67 

87 
71 

77 
71 

82 
68 

90 
65 

90 
69 

87 
70 

90 
72 

93 
76 

94 

72 

92 
72 

93 
73 

93 
71 

94 

72 

96 
71 

95 
72 

89.6 
70.5 

WOODRUFF  OAM 

MAX 
MIN 

87 

75 

87 

72 

91 
6B 

90 
69 

R9 

69 

89 
70 

90 
69 

84 
67 

82 
70 

79 
69 

80 
67 

87 
67 

91 
68 

90 
69 

96 
69 

86 
68 

84 
67 

85 
67 

89 
69 

93 
70 

93 
70 

95 
70 

94 

70 

95 
70 

98 
67 

98 
70 

99 
71 

99 
74 

98 

75 

97 

72 

90.5 
69.6 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


ataoon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

3  -  ? 

o  o  ► 
H  < 

BAY  LAKE 

EVAP 

.19 

.18 

.37 

.21 

.27 

.11 

.12 

.25 

.18 

.17 

.24 

.27 

.10 

.23 

.06 

.19 

.24 

.23 

.26 

.19 

.24 

.24 

.22 

.24 

.21 

B6.25 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

EVAP 

.26 

.25 

.25 

.13 

.21 

.25 

.24 

.13 

.14 

.19 

.11 

.21 

.24 

.24 

.14 

.04 

.22 

.17 

.  13 

.07 

.21 

.22 

.24 

.32 

.30 

.27 

.13 

.20 

.26 

B5.97 

CLEWI STON  US  ENGRS  (a) 

EVAP 

.15 

.25 

.25 

.20 

.20 

.24 

.21 

.08 

.13 

.25 

.15 

.25 

.01 

.14 

.22 

.22 

.12 

.07 

.  04 

.04 

.05 

.18 

.20 

.22 

.24 

.11 

.25 

.27 

B5.08 

MAX 

89 

92 

91 

91 

91 

93 

92 

86 

91 

94 

93 

90 

92 

92 

92 

92 

92 

80 

80 

81 

81 

85 

93 

96 

96 

96 

95 

97 

96 

98 

90.9 

UIN 

77 

78 

81 

79 

78 

77 

72 

77 

77 

79 

81 

78 

79 

82 

77 

78 

79 

75 

75 

75 

73 

75 

77 

80 

80 

81 

81 

81 

81 

82 

78.2 

FT.  LAUDERDALE  EXP  STA 

EVAP 

.25 

.11 

.30 

.38 

.23 

.26 

.28 

.14 

.11 

.26 

.25 

.19 

.22 

.27 

.16 

.14 

.13 

.12 

.19 

.20 

.35 

.26 

.18 

.27 

.27 

.18 

B6.58 

WIND 

26 

39 

38 

32 

20 

38 

6 

13 

11 

41 

30 

16 

25 

20 

19 

19 

29 

72 

46 

53 

17 

32 

27 

12 

38 

24 

30 

12 

29 

18 

832 

GAINESVILLE  3  WSW 

EVAP 

.17 

.20 

.27 

.24 

.25 

.19 

.10 

.12 

.26 

.09 

.17 

.30 

.35 

.17 

.27 

.13 

.09 

.14 

.24 

.31 

.18 

.34 

.35 

.25 

.32 

.27 

.40 

.23 

.24 

.15 

6.79 

WIND 

30 

40 

55 

10 

25 

45 

10 

15 

50 

20 

20 

20 

30 

15 

25 

20 

10 

40 

20 

30 

20 

20 

45 

15 

15 

20 

20 

25 

20 

15 

745 

MAX 

95 

93 

93 

99 

94 

91 

83 

89 

91 

87 

102 

99 

99 

97 

97 

94 

81 

96 

99 

101 

100 

96 

96 

103 

103 

103 

103 

106 

102 

102 

96.5 

MIN 

73 

73 

73 

72 

70 

71 

71 

69 

71 

70 

69 

70 

71 

72 

72 

70 

70 

68 

72 

71 

73 

71 

73 

72 

72 

75 

75 

74 

71 

71 

71.5 

HIALEAH 

EVAP 

.33 

.28 

.31 

.26 

.25 

.15 

.16 

.25 

.29 

.16 

.34 

.20 

.30 

.35 

.16 

.23 

.39 

.34 

.29 

.32 

.30 

.19 

.43 

.32 

B8.25 

WIND 

41 

47 

57 

45 

28 

39 

26 

23 

18 

51 

44 

27 

30 

21 

22 

50 

26 

82 

73 

34 

40 

23 

27 

36 

51 

51 

76 

38 

30 

28 

1184 

LOXAHATCHEE 

EVAP 

.25 

.27 

.19 

.18 

.30 

.30 

.26 

.11 

.12 

.18 

.20 

.21 

.41 

.20 

.03 

.01 

.13 

.15 

.10 

.23 

.20 

.23 

.20 

.25 

.14 

.19 

B5.88 

MILES  CITY  TOWER 

EVAP 

.42 

.30 

.14 

.14 

.35 

.15 

.19 

.03 

.21 

.04 

.23 

.14 

.26 

.23 

.17 

.11 

.15 

.10 

.05 

.13 

.22 

.36 

.17 

.28 

.28 

• 

.57 

B5.81 

WIND 

4 

21 

18 

33 

30 

16 

29 

24 

26 

27 

13 

22 

32 

26 

19 

29 

42 

38 

16 

22 

15 

14 

8 

27 

26 

14 

28 

13 

14 

13 

659 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

EVAP 

.24 

.25 

.27 

.19 

.24 

.26 

.22 

.11 

.20 

.29 

.25 

.23 

.25 

.25 

.21 

.27 

.20 

.18 

.  10 

.09 

.23 

.18 

.31 

.18 

.41 

.27 

.30 

.29 

.34 

B7.04 

WIND 

34 

33 

57 

35 

26 

32 

11 

26 

35 

60 

40 

23 

26 

20 

24 

17 

50 

80 

78 

57 

55 

80 

30 

20 

31 

30 

52 

30 

42 

20 

1154 

OKEECHOBEE  HRN  GATE  6 

EVAP 

.30 

.34 

.27 

.28 

.28 

.30 

.30 

.24 

.21 

.26 

.25 

.25 

.30 

.20 

.33 

.14 

.13 

.03 

.06 

.11 

.19 

.20 

.31 

.31 

.25 

.31 

.19 

.32 

.33 

B7.23 

T AMI  AMI  TRL  40  Ml  BEND 

EVAP 

.23 

.23 

.14 

.22 

.33 

.29 

.17 

.18 

.17 

* 

.35 

.21 

.23 

.15 

.04 

.14 

.27 

.34 

.22 

.28 

.32 

.21 

.20 

.32 

B6.S5 

VERO  BEACH  FAA  AIRPORT 

EVAP 

.28 

.11 

.28 

.18 

.21 

.20 

.34 

.11 

.24 

.28 

.31 

.27 

.38 

.23 

.18 

.24 

.21 

.20 

.35 

.38 

.34 

.25 

.19 

.28 

.25 

.18 

.32 

B7.54 

WOODRUFF  DAM 

EVAP 

.12 

.17 

.39 

.32 

.29 

.04 

.03 

.17 

.12 

.13 

.20 

.23 

.23 

.11 

.05 

.17 

.28 

.29 

.21 

.22 

.32 

.25 

.40 

.30 

.20 

.33 

.36 

.32 

B6.47 

WIND 

2 

1 

19 

5 

24 

1 

30 

15 

7 

27 

1 

* 

* 

10 

4 

2 

0 

4 

0 

0 

0 

1 

• 

• 

• 

• 

53 

206 

(a)     Evaporation  measured  in  pan  36  x  36  inches. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  91  - 


MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


Season  of        1958  -  1959 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

Long-term 

meana 
July-June 

ALEXANDER  SPRINGS 

0 

0 

0 

260 

36 

132 

31 

0 

0 

1307 

APALACH I  COLA  WB  CITY 

0 

21 

76 

354 

1247 

ARCADIA 

0 

0 

0 

6 

1 

101 

179 

6 

70 

10 

0 

0 

373 

AVON  PARK 

0 

0 

0 

4 

1 

96 

175 

5 

75 

3 

0 

0 

359 

BARTOW 

0 

0 

0 

* 

1 

134 

179 

9 

81 

5 

0 

0 

413 

BA YPOPT 

0 

0 

0 

-  _ 

1 

BELLE  GLADE  EXP  ST A 

0 

0 

84 

172 

3 

5 

0 

0 

322 

BLOUNTSTOWN  2  SE 

0 

0 

0 

43 

156 

447 

497 

206 

237 

49 

0 

0 

1635 

8RADENTON  EXP  STATION 

0 

0 

0 

8 

1 

118 

208 

10 

75 

6 

0 

0 

428 

BROOKSVILLE  CHIN  HILL 

0 

0 

0 

10 

14 

177 

230 

27 

1  04 

14 

0 

0 

576 

BUSHNELL   2  E 

0 

0 

270 

28 

115 

1 

0 

** 

662 

CANAL   POINT  USDA 

0 

0 

0 

57 

137 

0 

38 

2 

0 

0 

234 

CAPE  SABLE  RANGER  STA 

0 

0 

0 

0 

0 

20 

88 

0 

15 

0 

c 

0 

123 

CAPT I VA 

0 

0 

0 

0 

0 

61 

132 

2 

34 

2 

0 

0 

231 

CARRABELLE 

0 

0 

20 

so 

351 

405 

1  64 

193 

42 

0 

0 

1255 

CEDAR  KEY 

0 

_ 

.  . 

305 

42 

124 

*][ 

762 

CHIPLEY  3  £ 

0 

0 

35 

122 

40  7 

407 

219 

184 

49 

0 

0 

1423 

CLEARWATER  BEACH 

0 

0 

0 

2 

3 

143 

213 

14 

81 

10 

0 

0 

466 

CLERMONT  6  S 

0 

0 

0 

9 

10 

162 

236 

16 

92 

14 

0 

0 

539 

CLEWISTON   U   S  ENG 

0 

0 

0 

0 

1 

159 

0 

42 

3 

0 

0 

276 

CROSS   CITY   FA A  AP 

_ 

67 

352 

397 

117 

175 

? 

DAVTONA  BEACH 

285 

111 

18 

645 

DAYTONA  BEACH  WB  AP 

0 

0 

0 

9 

18 

182 

276 

58 

125 

25 

0 

0 

693 

668 

DEER  PARK 

0 

0 

0 

12 

6 

137 

224 

18 

89 

10 

0 

0 

496 

DE  FUNIAK  SPRINGS 

0 

0 

0 

33 

123 

43  1 

411 

209 

197 

36 

1440 

DE  LAND 

1  H 

16 

189 

- 

- 

DEVI LS   GARDEN  TOWER 

jj 

78 

1  54 

3 

57 

0 

DRY  TORTUGAS 

0 

c 

0 

0 

0 

0 

35 

0 

4 

0 

0 

0 

39 

EUSTIS  2  S 

0 

0 

0 

5 

12 

EVERGLADES 

0 

0 

0 

0 

0 

34 

100 

0 

25 

3 

0 

0 

162 

FEDERAL  POINT 

0 

0 

297 

90 

117 

20 

0 

783 

FELL  SMERE 

0 

0 

1 

88 

168 

8 

63 

4 

0 

0 

333 

FERNANDINA  BEACH 

0 

0 

0 

24 

48 

295 

371 

165 

172 

39 

0 

0 

1114 

FORT   DRUM   5  NW 

0 

0 

0 

3 

1 

87 

174 

6 

64 

5 

0 

0 

340 

FORT  LAUDERDALE 

0 

0 

0 

0 

0 

30 

83 

0 

26 

0 

0 

0 

1 39 

FT   LAUDERDALE   BAH  I A  MAR 

- 

_ 

18 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

0 

0 

0 

Q 

36 

115 

33 

65 

FORT   MYERS   WB  AP 

0 

0 

0 

0 

0 

93 

165 

2 

49 

8 

0 

0 

317 

405 

FORT  PIERCE 

0 

0 

0 

0 

2 

76 

167 

2 

57 

4 

0 

0 

306 

FOUNTAIN   3  S 

0 

0 

0 

34 

110 

382 

393 

1 97 

1  79 

48 

0 

0 

1343 

UAIntbViLLt     3  K3W 

- 

- 

25 

. 

279 

80 

51 

~ 

GLEN   ST   MARY  NURSERIES 

37 

73 

356 

138 

180 

26 

0 

1 152 

GRAPE  HAMMOCK 

0 

0 

0 

1 

0 

90 

171 

0 

73 

3 

0 

0 

338 

HI ALEAH 

0 

0 

0 

0 

0 

26 

94 

0 

23 

3 

0 

0 

146 

H I 6H   SPR I NGS 

0 

" 

26 

59 

312 

356 

108 

146 

1  3 

0 

0 

1020 

nunc  3  1  tflU    CAr  Ol« 

- 

0 

31 

149 

HYPOLUXO 

0 

0 

0 

0 

32 

91 

0 

31 

jj 

0 

155 

INVERNESS 

0 

0 

0 

16 

19 

194 

257 

30 

111 

12 

0 

0 

639 

JACKSONVILLE   WB  AP 

0 

0 

0 

30 

59 

326 

393 

152 

149 

33 

0 

0 

1142 

1243 

JACK SONV I LLE  BEACH 

0 

0 

0 

24 

44 

2  76 

380 

132 

207 

40 

0 

0 

1103 

JASPER    3  SE 

° 

392 

106 

132 

29 

1205 

KEY  WEST   WB   AI RPOPT 

38 

0 

° 

0 

0 

46 

KISSIMMEE 

0 

0 

0 

12 

9 

150 

176 

LA  BELLE 

0 

0 

0 

5 

0 

86 

166 

2 

60 

6 

0 

0 

325 

LAKE   ALFRED   EXP  STA 

" 

0 

0 

12 

158 

221 

16 

90 

1  1 

0 

516 

LAKE   CITY   2  E 

351 

1  56 

. 

LAKE   HI AWA SSE 

10 

10 

179 

268 

116 

16 

635 

LAKELAND  WB  CITY 

0 

0 

0 

3 

6 

146 

219 

24 

93 

14 

0 

0 

505 

649 

LAKE   PLACID   2  SW 

0 

0 

0 

0 

2 

103 

168 

66 

5 

0 

0 

348 

L I S  BON 

1  77 

244 

35 

109 

1 5 

0 

0 

L I VE   OAK    2  ESE 

380 

158 

163 

30 

LOXAHA  TCHEE 

0 

0 

9 

125 

0 

38 

1 

215 

MAD  I  SON 

0 

0 

0 

33 

84 

385 

392 

167 

176 

21 

0 

0 

1256 

MARATHON  SHORES 

0 

0 

0 

0 

0 

46 

0 

6 

0 

0 

0 

56 

MAR  1  ANNA   FAA  AP 

0 

0 

0 

31 

151 

457 

467 

235 

217 

46 

0 

0 

1604 

MA*MANNA    IND  SCHOOL 

0 

31 

120 

410 

216 

191 

MAYO    5  NW 

0 

0 

0 

29 

387 

388 

146 

169 

32 

0 

0 

1237 

MELBOURNE 

0 

0 

0 

1 

4 

100 

162 

12 

67 

6 

0 

0 

352 

MIAMI    BAY  FRONT 

0 

0 

0 

0 

0 

20 

68 

0 

7 

0 

0 

0 

95 

MIAMI  BFACH 

0 

0 

0 

0 

** 

1 1 

57 

0 

11 

0 

0 

0 

79 

MIAMI    WB  AIRPORT 

0 

26 

62 

0 

16 

2 

*• 

1  26 

M 1  AM  I    WB   C I T  Y 

0 

0 

MIAMI    12  SSW 

0 

0 

0 

0 

0 

29 

98 

0 

30 

3 

0 

0 

160 

MILES   CITY  TOWER 

0 

0 

0 

1 

0 

72 

145 

1 

42 

3 

0 

0 

264 

M I LL 1 GAN 

0 

0 

0 

55 

MILTON   EXP  STATION 

1  44 

44  6 

65 

- 

1637 

MONTICELLO   2  S 

0 

38 

99 

365 

395 

189 

196 

0 

1  320 

MOORE   HAVEN   LOCK  1 

0 

0 

0 

1 

2 

106 

199 

5 

63 

0 

0 

380 

MOUNTAIN  LAKE 

0 

0 

0 

13 

4 

129 

202 

16 

95 

10 

0 

0 

469 

MT  PLEASANT 

0 

0 

0 

35 

98 

34  3 

381 

178 

171 

36 

0 

0 

1242 

MYAKKA   RIVER   ST  PARK 

0 

0 

0 

3 

4 

131 

233 

1 2 

84 

1  0 

0 

0 

477 

0 

0 

0 

0 

0 

52 

1  1  8 

0 

25 

3 

0 

0 

1  98 

NEW   SMYRNA   BEACH   4  N 

0 

0 

0 

e 

9 

164 

260 

30 

112 

24 

0 

0 

607 

NICEVILLE 

0 

0 

0 

46 

166 

544 

546 

268 

302 

94 

0 

0 

1966 

OCALA 

0 

0 

0 

11 

19 

195 

256 

60 

107 

14 

0 

0 

662 

0 

0 

0 

23 

24 

239 

267 

48 

128 

24 

0 

0 

753 

OK  EECHOBEE    HRCN  GA  T  E  6 

0 

0 

0 

0 

0 

77 

214 

1 

50 

4 

0 

0 

346 

ORLANDO  WATER  PLANT 

0 

0 

0 

4 

1 

131 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

0 

0 

0 

6 

9 

150 

236 

36 

98 

15 

0 

0 

550 

650 

PALATKA 

0 

0 

0 

13 

24 

220 

267 

78 

100 

23 

0 

0 

745 

PANAMA   CITY  2 

0 

0 

0 

9 

120 

384 

374 

147 

171 

38 

0 

0 

1243 

PARR  I SH 

0 

0 

0 

6 

5 

160 

256 

1  1 

75 

6 

0 

0 

519 

PENSACOLA  FAA  AP 

0 

0 

0 

23 

1 1 1 

403 

453 

234 

208 

46 

0 

0 

1460 

PENSACOLA   WB  CITY 

0 

0 

0 

26 

115 

402 

457 

233 

220 

51 

0 

0 

1504 

1435 

PERRY 

0 

0 

0 

70 

82 

368 

348 

119 

163 

32 

0 

0 

1  182 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


CONTINUED  Seasonol         1956  -  1959  FLORIDA 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

Long-term 

means 
July- June 

PLANT  CITY 

0 

0 

0 

e 

4 

120 

200 

15 

90 

10 

0 

0 

447 

POMPANO  BEACH 

0 

0 

0 

0 

0 

25 

96 

0 

27 

0 

0 

0 

136 

PUNTA  GORDA 

0 

0 

0 

0 

0 

83 

132 

1 

36 

0 

0 

2  56 

OUINCY   EXP  STATION 

0 

0 

0 

34 

104 

386 

403 

1  90 

190 

43 

0 

o 

1  350 

ROYAL    PALM  RANGER  STA 

0 

0 

0 

0 

0 

33 

93 

0 

31 

3 

0 

0 

160 

SAINT   AUGUST  I NE 

0 

0 

0 

1  9 

34 

232 

321 

102 

135 

34 

0 

0 

877 

SAINT  LEO 

0 

0 

0 

e 

1 1 

153 

224 

22 

93 

14 

0 

0 

525 

SAINT   HARK S  6  SE 

0 

0 

0 

24 

87 

353 

428 

171 

174 

34 

0 

0 

1271 

ST  PETERSBURG 

0 

0 

0 

0 

0 

1  17 

206 

8 

62 

o 

40 1 

SANBORN  TOWER 

0 

0 

0 

39 

100 

373 

393 

159 

180 

48 

0 

0 

1292 

SANFORD   EXP  STATION 

0 

0 

0 

10 

9 

157 

237 

26 

99 

12 

0 

0 

550 

SARASOTA 

0 

0 

0 

2 

0 

104 

170 

8 

62 

8 

0 

0 

354 

SOUTH   MIAMI    3  W 

0 

0 

0 

0 

0 

33 

85 

0 

27 

1 

0 

0 

146 

o 

o 

0 

25 

49 

297 

113 

1 9 

o 

984 

ST  E I NHATCHE  E  2 

0 

0 

23 

46 

349 

70 

167 

3 

0 

0 

STUART 

0 

0 

0 

0 

0 

57 

131 

1 

41 

0 

0 

0 

230 

TALLAHASSEE   WB  AP 

0 

0 

0 

33 

118 

404 

437 

190 

202 

49 

0 

0 

1433 

1519 

T  AM  I  A  M I    TRL   AO   MI  BEND 

0 

0 

0 

0 

0 

23 

73 

0 

19 

1 

0 

0 

116 

TAMPA   WB  AIRPORT 

0 

o 

o 

213 

1 1 

78 

10 

0 

o 

452 

674 

TARPON  SPRINGS 

0 

0 

0 

14 

18 

184 

308 

34 

128 

23 

0 

0 

709 

TAVERN  I ER 

0 

0 

0 

0 

0 

6 

37 

0 

2 

0 

0 

0 

45 

TITUSVILLE   2  W 

0 

0 

0 

8 

11 

1  19 

210 

21 

89 

12 

0 

0 

470 

USHER  TOWER 

0 

0 

0 

34 

50 

294 

343 

77 

138 

17 

0 

0 

953 

VENICE 

0 

0 

0 

0 

1 

94 

172 

5 

61 

7 

0 

o 

340 

VERO  BEACH   FAA  AP 

0 

0 

0 

0 

2 

85 

175 

2 

60 

5 

0 

0 

329 

WAUCHHULA   2  N 

o 

o 

o 

1 1 

3 

117 

9 

425 

WEST   PALM  BEACH 

0 

0 

0 

0 

0 

25 

100 

0 

21 

0 

0 

0 

146 

WEST    PALM   BEACH  WB  AP 

0 

0 

0 

0 

0 

35 

112 

0 

28 

0 

0 

0 

175 

248 

WE WAH I TCHKA 

0 

0 

0 

32 

89 

363 

362 

153 

162 

38 

0 

0 

1199 

WINTER  HAVEN 

0 

0 

0 

6 

3 

131 

201 

11 

81 

11 

0 

0 

444 

WOODRUFF  DAM 

0 

0 

0 

31 

122 

450 

474 

229 

241 

46 

0 

0 

1593 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind  direction 

Wind  speed 
m.  p.  h. 

Relative    humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Total 

Percent  of 
possible 

Average 
sky  cove, 
sunrise  to  sunset 

Prevailing 

Percent  of 
time  trom 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
ol 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

1:00  a 
EST 

7:00  a 
EST 

1:00  p 
EST 

7:00  p 
EST 

Trace 

.01-09 

10-49 

66-OS 

66 I-OOI 

2.00 
and  ovei 

APALACHICOLA  WB  CITY 

6.4 

32 

N 

29 

2 

0 

8 

4 

1 

0 

15 

74 

6.1 

DAYTONA  BEACH  WB  AIRPORT  . 

SW 

12 

7.5 

23++ 

SSE 

16 

93 

94 

66 

77 

3 

4 

4 

I 

2 

1 

15 

6.6 

FT.   MYERS  WB  AIRPORT 

7.2 

40++ 

SW 

18 

5 

5 

2 

3 

1 

3 

19 

6.4 

JACKSONVILLE  WB  AIRPORT 

SW 

14 

8.7 

30 

W 

28 

88 

90 

57 

72 

6 

6 

3 

2 

1 

0 

18 

50 

6.8 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

9.5 

35 

SW 

17 

80 

70 

75 

3 

6 

4 

2 

0 

1 

16 

60 

6.5 

LAKELAND  WB  CITY 

5.6 

6 

5 

5 

1 

2 

1 

20 

60 

6.6 

MIAMI  WB  AIRPORT 

ESE 

13 

6.3 

35++ 

SW 

18 

90 

88 

66 

79 

2 

2 

4 

2 

2 

5 

17 

6.7 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

E 

10 

6.7 

36++ 

sw 

15 

91 

91 

55 

71 

8 

2 

2 

4 

1 

1 

18 

6.4 

PENSACOLA  WB  CITY 

8.1T 

25 

SE 

9 

1 

3 

4 

3 

1 

1 

13 

59 

TALLAHASSEE  WB  AIRPORT 

S 

11 

4.6 

92 

93 

63 

79 

6 

6 

2 

3 

2 

1 

20 

6.9 

TAMPA  WB  AIRPORT 

ENE 

10 

7.9 

35++ 

s 

18 

87 

89 

61 

74 

e 

4 

5 

2 

1 

2 

20 

45 

6.3 

WEST  PALM  BEACH  WB  AIRPORT 

ESE 

14 

8.0 

46++ 

wsw 

18 

88 

88 

61 

78 

4 

6 

4 

2 

1 

3 

20 

6.8 

t  AIRPORT  DATA 

See  Reference  Rotes  Following  Station  Index 

-  93  - 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


FLORIDA 
J OWE  1959 


Station 
And 
Depth 

Day  of  month 

|  Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

FT.   LAUDERDALE  EXP  3TA 

MEASURED  UNDER  SOD 

6  INCHES  (1) 

MAX 

76 

76 

76 

76 

75 

76 

76 

77 

77 

77 

77 

77 

77 

78 

78 

7  7 

77 

76 

76 

75 

74 

74 

75 

76 

77 

78 

78 

79 

79 

76 

7 

MIN 

76 

75 

75 

75 

74 

75 

75 

76 

76 

76 

76 

76 

76 

77 

77 

74 

76 

75 

74 

74 

74 

73 

74 

74 

76 

76 

77 

78 

78 

79 

75 

6 

6  INCHES  (2) 

MAX 

76 

77 

77 

77 

76 

77 

77 

78 

78 

78 

77 

78 

78 

79 

80 

78 

77 

77 

76 

74 

74 

74 

76 

78 

78 

79 

80 

80 

81 

81 

77 

5 

MIN 

75 

76 

76 

75 

74 

75 

76 

76 

76 

76 

76 

76 

76 

77 

74 

76 

76 

76 

74 

73 

74 

73 

75 

75 

76 

78 

78 

78 

78 

79 

75 

7 

6  INCHES  (3) 

MAX 

76 

77 

77 

78 

76 

78 

78 

78 

78 

78 

78 

78 

78 

79 

80 

78 

77 

77 

76 

74 

74 

74 

76 

78 

78 

79 

80 

81 

81 

81 

77 

7 

MIN 

75 

76 

76 

76 

74 

76 

76 

76 

76 

76 

76 

76 

76 

77 

74 

76 

76 

76 

74 

73 

74 

73 

75 

75 

76 

76 

78 

78 

78 

79 

75 

8 

GAINESVILLE  3  WSW 

MEASURED  UNDER  SOD 

1  INCH 

MAX 

97 

96 

96 

98 

96 

90 

86 

90 

92 

90 

97 

101 

100 

97 

101 

86 

84 

98 

98 

102 

100 

92 

98 

100 

102 

103 

102 

104 

102 

102 

96 

7 

MIN 

82 

82 

82 

80 

80 

80 

80 

78 

79 

80 

78 

77 

80 

81 

82 

81 

79 

78 

81 

81 

83 

80 

80 

80 

81 

83 

84 

84 

83 

80 

80 

6 

4  INCHES 

MAX 

90 

88 

88 

90 

88 

85 

82 

85 

86 

85 

88 

90 

90 

89 

91 

85 

83 

89 

90 

92 

91 

87 

90 

92 

93 

94 

93 

94 

92 

92 

89 

1 

MIN 

80 

80 

80 

79 

79 

80 

79 

77 

78 

78 

78 

77 

80 

80 

81 

80 

78 

76 

80 

80 

82 

79 

79 

80 

81 

82 

83 

83 

82 

80 

79 

.7 

8  INCHES 

MAX 

86 

86 

86 

87 

87 

84 

82 

83 

85 

83 

85 

87 

87 

86 

87 

85 

83 

86 

87 

89 

88 

85 

88 

88 

89 

90 

90 

90 

89 

89 

86 

e 

MIN 

81 

82 

82 

80 

81 

81 

80 

79 

80 

80 

79 

80 

82 

82 

83 

82 

79 

78 

81 

82 

83 

81 

8  2 

82 

83 

84 

85 

85 

84 

83 

81 

5 

FT.  LAUDERDALE  EXP  STA  -  Soil  Type:  Davie  fine  sand.  Ground  Cover:  St.  Augustine  and  growing  in  concrete  tanks  4  1/2  x  9  feet  set 
flush  to  the  surrounding  soil  level.     Instrumentation:     Foxboro  Temperature  Recorder. 


(1)  Water  table  controlled  at  12  inches  below  soil  surface. 

(2)  Water  table  controlled  at  24  inches  below  soil  surface. 

(3)  Water  table  controlled  at  36  inches  below  soil  surface. 

GAINESVILLE  3  WSW  -  Soil  Type:     Arredonda  fine  sand.     Ground  Cover:     Bahiagrass  sod.     Instrumentation:     3  point  Foxboro  Thermograph. 


CLIMATOLOGICAL  DATA 

FLORIDA 
DELAYED  DATA 


Tem 

peralure 

I 

reop 

Hahon 

No  of  Days 

Snow.  Sleer 

No  of  Days 

Ma* 

Min. 

o 

1 

S"  § 

E 
| 

|  J  1 
See 

a 

hi 

e 

i 

o  1 

x  o 

S 

s 

<  S 

< 

I 

< 

o  .Z 

± 

o 

Ci 

a 

a 

S  o 

a 

o 

DECEMBER  1958 

KISSIMMEE 

71.  2M 

49 

.7M 

60. 5M 

-  1.7 

78 

6+ 

37 

19 

150 

0 

0 

0 

0 

.0 

0 

JANUARY  1959 

KISSIMMEE 

70. 9M 

49 

.9M 

60. 4M 

-  .9 

83 

21 

30 

11 

176 

0 

0 

4 

0 

.0 

0 

APRIL  1959 

JACKSONVILLE  BEACH 

76.6 

57 

.3M 

67. 0M 

88 

30 

42 

14 

40 

0 

0 

0 

0 

2.60 

1.08 

19 

.0 

0 

4 

3 

1 

DAILY  PRECIPITATION 


Station 

Day  of  month 

I 

1 

2 

f 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

DECEMBER  195a 
KISSIMMEE 

JANUARY  1959 
KI3SII0JEE 

APRIL  1959 
JACKSONVILLE  BEACH 

.04 

1.30 
.53 

.45 

.05 

.43 

.27 

T 

.15 

1.08 

.06 

.53 

.49 

.09 

2.60 

See  roterenoe  aotM  following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES  flor.da 

DELAYED  DATA 


Station 

Day  of  month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8" 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

f 
< 

DECEMBER  1958 

KISSIMMEE 

MAX 
MIN 

78 

56 

78 

56 

74 
61 

70 
57 

78 
47 

78 
51 

77 
59 

75 
55 

76 
52 

76 
58 

70 
50 

55 
45 

68 
38 

77 
46 

72 
47 

56 
44 

65 
41 

65 
40 

65 
37 

70 
46 

72 

53 

75 
49 

75 
47 

63 
48 

70 
54 

72 

55 

48 

7 

JANUARY  1959 

KISSIMMEE 

MAX 
MIN 

70 
62 

68 
62 

72 
59 

73 
58 

73 
47 

65 
44 

73 
47 

75 
57 

73 
58 

59 
32 

59 
30 

68 
33 

72 
43 

71 
45 

75 
44 

73 
50 

55 
32 

54 
32 

72 

43 

83 

62 

61 

52 

71 
42 

72 
42 

88 
56 

73 
60 

77 
54 

78 

56 

80 
58 

82 
68 

81 

70 

70 

9 

APRIL  1959 

JACKSONVILLE  BEACH 

MAX 
MIN 

75 
62 

77 
59 

72 
44 

67 
56 

73 
47 

80 

59 

76 
54 

77 
58 

77 
61 

78 
58 

78 
66 

83 

72 
58 

62 
42 

68 
46 

73 
54 

75 
58 

73 
64 

80 

55 

87 
68 

78 
62 

78 
63 

72 
56 

71 
61 

74 
54 

77 
54 

86 
54 

84 

59 

86 
63 

88 

67 

76 
57 

6 

3 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Station 
And 
Depth 

1  f  2 

5 

6 

Day  of  month 

Average  j 

3 

4 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

FEBRUARY  1959 

GAINESVILLE  3  WSW 

MEASURED  UNDER  SOD 

4  INCHES 

MAX 

70  62 

66 

69 

69 

68 

66 

65 

72 

73 

77 

73 

75 

76 

73 

75 

7  2 

73 

72 

67 

65 

68 

71 

74 

67 

70 

68 

62 

69.9 

MIN 

62  62 

59 

64 

64 

61 

59 

62 

64 

64 

68 

66 

67 

67 

68 

67 

65 

67 

6  5 

63 

55 

55 

59 

66 

64 

62 

62 

60 

63.1 

8  INCHES 

MAX 

70  67 

63 

66 

67 

66 

64 

64 

69 

70 

73 

70 

72 

73 

72 

72 

70 

70 

70 

66 

65 

65 

68 

71 

66 

67 

67 

6  2 

68.0 

MIN 

67  62 

58 

63 

64 

62 

61 

62 

64 

65 

68 

68 

68 

68 

69 

68 

67 

68 

66 

65 

58 

58 

61 

60 

65 

64 

62 

60 

64.0 

Gainesville  3  WSW  -  Soil  Type:     Arredonda  fine  sand.     Ground  Cover:     Bahlagrass  Sod.     Instrumentation:     3  point  Foxboro  Thermograph. 


CORRECTIONS 
MONTH:     MARCH  1959 


Evaporation  and  Wind  Table: 
Hialeah 


Wind  on  the  31st  should  be  69;  monthly 
total  2156. 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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TOTAL  PRECIPITATION 


FLORIDA 
JUNE  1959 


I  Beacb  CAA  AP 


STATION  LCGCND 
O     •     9    Prtipifotmn  <m> 

O  -*  ♦  PHetpdfotW  a*t  T»mv„*,„, 
•  »    Aim  rrM« 


Port  Maf*c« 

@  I       1  D**lla  OiU«  toicjj'  |  "6-1 

i  uiLp  fu._  i --rr 

\  U  I  Asapri:*-- 

v-tevergl  aqe<  grr:  rxaf. . 

40  r  " 

w 


cjwST/^^sf" 


-8" 


lUfnmtuir  Kay 


Isolines  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.     Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be  available  in  the 

publication  "Hourly  Precipitation  Data". 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


FLORIDA 
JUNE  1959 


O    •     «    Pt+cipitot—*  °»>, 
O  ♦    ••■  PmipltoH**  and  r*m**roiur. 


I.ollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.  Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be  available  in  the 
publication  "Hourly  Precipitation  Data". 
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STATION  INDEX 


FLORIDA 
JUNE  19*9 


STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

DRAINAGE  1 

U 

3 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

STATION 

6 

COUNTY 

LATTTUDE 

U 
p 

0 

z 

0 
p 
< 

n 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP.  1 

I 

s 

SPECIAL 

i 

£ 

:  PRECIP. 

E 

SPECIAL 

ALEXANDER  SN  1  NC5 

- 

LAKE 

29  09 

81  34 

9P 

SP 

ALEXANDER  SPC.S.  ASSN. 

MADISON 

MADISON 

10 

30  28 

83  25 

1*5 

7P 

T.  C.  MERCHANT 

A PA LACH  |  COLA   MS  CITY 

FRANKLIN 

29  44 

84  59 

MID 

Nil 

C 

u.s.  weather  bureau 

MARATHON  SHORES 

5351 

MONROE 

24  44 

61  00 

5 

6P 

PHILIP  SPIEGEL 

MCMII 

OE  SOTO 

27  14 

RADIO  STATION  WAPG 

MAR  I ANNA    FAA  AP 

JACKSON 

1 

30  90 

85  11 

110 

MID 

HID 

FED.  AVIATION  AGENCY 

AVON  PARK 

HIGHLANDS 

61  30 

169 

6P 

c 

1 

30  45 

9P 

5P 

BAB SOU  PARC 

osto 

POLK 

27  90 

81  31 

150 

SP 

HARRY  M.  TOLSGN 

MARINE  LAND 

5391 

FLAGLER 

2 

29  40 

at  13 

10 

C 

MARINE   STU01O  INC. 

BAR TO* 

POLK 

27  54 

61  50 

125 

9P 

iP 

CITY  OF  BARTON 

MAYO  6  NW 

5539 

LA  FAYETTE 

9 

30  06 

83  14 

ftp 

6P 

ROBERT   L.  ANN IN 

HILLSBOROUGH 

28  04 

7A 

U.S.  GCOL.  SURVEY 

MELBOURNE 

5612 

BREVARD 

2 

26  05 

24 

SP 

9P 

C 

CITY  OF  MELBOURNE 

SAY  PORT 

HERNANDO 

26  32 

62  39 

9 

7A 

7A 

W.  D.  GOOD 

MIAMI   BAY  FRONT 

5653 

DADE 

2 

25  47 

60  11 

a 

5P 

CITY  OF  MIAMI 

selle  glade  eip  sta 

PALM  BEACH 

60  36 

8A 

1  A 

8A 

everglades  exp.  sta* 

DADE 

2 

25  47 

|p 

SP 

LIFE  GUARD  PATROL 

belle  Olaoc  mrcn  gate  * 

c 1 !  ■ 

PALM  BEACH 

26  42 

80  4) 

31 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MIAMI   MS  AIRPORT 

9663 

OADE 

2 

25  46 

60  16 

7 

HID 

MIC 

C  J 

U.S.  MEATHER  BUREAU 

aio  c»RRess  reservatn 

HENDRY 

26  19 

81  00 

17 

SP 

SEMINOLE   INDIAN  AGENCY 

MIAMI    12  S5W 

9678 

OADE 

2 

25  39 

BO  17 

10 

8A 

SA 

U.S. PLANT    INTRODCTN  STA 

B1TMLO 

ORANGE 

28  93 

81  06 

65 

ftp 

FLOOD  CONTROL  D1ST. 

MILES  CITY  TOMER 

5  71  9 

COLLIER 

9 

26  11 

ai  21 

10 

6P 

SP 

FLA.  FOREST  SERVICE 

BLACKMAN   *  MNM 

OKALOOSA 

30  97 

c 

MRS.   S.   YOUNGS  LOOD 

MILTON  EXP  STATION 

5793 

SANTA  ROSA 

5 

30  47 

87  09 

217 

5P 

SP 

AGR.  EXP.  STATION 

BLOUNT  STOWN  2  SE 

CALHOUN 

85  02 

51 

TA 

JEFFERSON 

3 

30  32 

5P 

SP 

A.  M.  PHILLIPS 

BOCA  RATON 

DS49 

PALM  BEACH 

26  21 

80  05 

c 

GUS  P.  HAGER 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

5895 

GLADES 

26  50 

81  05 

22 

BA 

SA 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BRAOEN  TON  EXP  STATION 

MANATEE 

82  33 

10 

5P 

9P 

GULF  C0A5T  EXP.  STA. 

MOUNTAIN  LAKE 

9973 

POLK 

27  56 

ai  36 

160 

•>r> 

SP 

MOUNTAIN  LAKE  CORP. 

BRISTOL 

LIBERTY 

30  26 

c 

MISS  ELMA  SHULER 

MT  PLEASANT 

5990 

GADSDEN 

1 

30  40 

84  42 

301 

5P 

SP 

MISS  RACHEL  HUB6APC 

8ROOKSVILLE  CHIN  HILL 

HERNANDO 

26  37 

82  22 

200 

5P 

SP 

c 

w— CENTRAL  FLA. EXP. STA. 

MYAKK A   RIVER    ST  PARK 

-.0'  3 

27  15 

62  19 

20 

BA 

STATE    PARK  SERVICE 

BUShNELL  2  E 

6P 

COLLIER 

1 

2b  09 

SP 

9P 

CANAL    POINT   GATE  9 

1271 

PALM  BEACH 

26  52 

80  38 

36 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

NEM   SMYRNA   BEACH   4  N 

6210 

VOLUSIA 

2 

29  05 

SO  57 

10 

6C 

6P 

CANAL  POINT  USOA 

1276 

PALM  BEACH 

2ft  92 

80  38 

25 

MID 

SUGAR  PLANT  Flu-  STA. 

N1CEVILLE 

6240 

OKALOOSA 

9 

30  31 

86  30 

tit 

8A 

C 

JACKSON  GUARD  FOR.  STA. 

CARE  SABLE  RANGER  STA 

1305 

MONROE 

25  06 

60  55 

3 

5P 

NATIONAL    PARK  SVC. 

NITTAW  1  S 

6251 

OSCEOLA 

a 

27  56 

81  00 

60 

7A 

MRS. ANNIE  M.STEVENS 

CAPT1VA 

1  * .  0 

LEE 

26  32 

82  11 

3 

5P 

5P 

ALLEN  T.  WEEKS 

NORTH  NEM  PVP  CANAL  1 

6318 

PALM  BEACH 

7 

26  34 

80  45 

15 

c 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

CARRA8ELLE 

F  R  A  NK  L  1  N 

84  40 

10 

5P 

SP 

PALM  BEACH 

7 

26  20 

c 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

CARYVlLLE 

1)86 

30  47 

85  49 

70 

7A 

LONNIE  H.  WHlTTAKER 

OCA  LA 

6414 

MARION 

t 

29  11 

82  08 

86 

9P 

CITY  OF  OCALA 

CEOAR  KEY 

1*32 

LEVY 

29  08 

83  02 

19 

6P 

C.  Ca  MHIODON 

OCALA  2  NE 

MARION 

5 

29  13 

82  07 

sa 

BP 

BP 

AIRWAY  OBSERVER 

Cm 1 Pl  E  y  3  E 

1*44 

WASHINGTON 

85  29 

130 

5P 

9P 

A.  M.  0  STEEN 

OKEECHOBEE  9  M 

6460 

OKEECHOBEE 

27  14 

80  59 

30 

SP 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

CLEARmATER  beach 

1*  J'. 

PINELLAS 

27  59 

82  50 

5 

CITY  OF  CLEARWATER 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

All 

OKEECHOBEE 

27  13 

80  48 

36 

SA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CLERMONT  6  S 

LAKE 

28  29 

81  46 

140 

6P 

ORANGE  CITY 

VOLUSIA 

a 

28  57 

HID 

c 

JOHN  MARCHEWKA 

CLE* IS TON 

1649 

HENDRY 

26  45 

60  55 

18 

BP 

GERVlN  N.  PIT2EN 

ORLANDO  MB  A IRPORT 

6638 

ORANGE 

a 

28  33 

81  20 

106 

MID 

MID 

C  J 

u.s.  heather  bureau 

clewi ston  u  s  eng 

1694 

HENDRY 

26  49 

80  55 

20 

8A 

BA 

BA 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

OR TON A  LOCK  2 

6657 

GLADES 

26  47 

91  IB 

21 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CORNMELL  *  ft* 

l  369 

HIGHLANDS 

27  24 

81  10 

40 

BA 

U.S.  G£OL.  SURVEY 

PALATKA 

6753 

8 

29  39 

81  38 

15 

6P 

6P 

CITY  OF  PALATK- 

CRESCENT  city 

29  25 

81  30 

58 

WILLIAM  R  *  RADTKE 

PANACEA 

6828 

9 

30  02 

84  24 

5 

c 

CHARLES  C.  HlLES 

OKALOOSA 

86  35 

276 

5P 

c 

RADIO  STATION  WJSB 

PANAMA   CITY  2 

BAY 

5 

30  10 

5P 

5P 

c 

FLA.  FOREST  SERVICE 

CROSS  CITY 

2006 

DIXIE 

29  38 

83  07 

45 

c 

COUNTY  AGENTS  OFFICE 

PARR  I SH 

6860 

MANATEE 

9 

27  39 

82  25 

44 

8A 

6A 

c 

OTIE  B.  GODFREY 

CROSS  CITY  FAA  AP 

2011 

DIXIE  9 

29  3B 

83  06 

42 

HID 

MID 

FED.  AVIATION  AGENCY 

PENNSUCO  4  NM 

6988 

DADE  2 

25  56 

80  27 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

OANIA  4  WNM 

BROWARO 

2      26  04 

80  12 

MID 

FLA.   POWER  ♦  LIGHT 

PENSACOLA  FAA  AP 

6997 

ESCAMBIA  5 

30  26 

67  12 

110 

HID 

MID 

FED.  AVIATION  AGENCY 

OAYTONA  beach 

2190 

VOLUSIA 

2     29  13 

61  02 

9A 

9A 

NEWS- JOURNAL  CORP. 

PENSACOLA  MB  CITY 

ESCAMBIA  5 

30  25 

87  13 

13 

MID 

MID 

C  J 

u.s.meather  bureau 

2191 

VOLUSIA 

29  11 

61  03 

MID 

HID 

c 

PERRINE 

DAOE 

2 

25  36 

BA 

BEllE  AIRE.  INC. 

OEER  PARK 

??0o 

OSCEOLA 

SO  54 

43 

SP 

9P 

c 

GEORGE  H.  KEMPFER 

PERRY 

T025 

TAYLOR 

5 

30  07 

63  36 

43 

6P 

FlA.   FOREST  SERVICE 

oc  fun i  ak  springs 

2220 

WALTON 

30  43 

86  07 

255 

5P 

5P 

H.  C.  STORRS 

PLANT  CITY 

7205 

HILLSBOROUGH 

5 

26  01 

82  08 

121 

5P 

5P 

D.  A*  STORMS 

oe  land 

2229 

VOLUSIA 

29  01 

01  17 

40 

5P 

5P 

RADIO  STATION  WJBS 

POMPANO  BEACH 

7254 

BROWARD 

2 

26  14 

80  09 

22 

5P 

5P 

STATE    FARMERS  MARKET 

OE   SOTO  CITY  *  SW 

HIGHLANDS 

27  25 

81  28 

88 

BA 

CHESLEY  A.  SKIPPER 

PORT  MAYACA  S  L  CANAL 

7293 

MARTIN 

26  59 

80  37 

34 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2298 

HENDRY 

26  36 

20 

BA 

PUNTA  GORDA 

CHARLOTTE 

3 

26  56 

SP 

9P 

E.  J.  HC  CANN 

DOWLING  PARK 

239] 

SUWANNEE 

10 

30  16 

83  15 

83 

c 

ADVENT   CHRISTIAN  HOHE 

7424 

GADSDEN 

6 

30  35 

84  35 

250 

SP 

SP 

N.  FLA.   EXP.  STATION 

OR  T  TORTUGAS 

2418 

MONROE 

24  38 

82  52 

3 

6P 

JOHN  R.  DEMEESE 

RA I  FORD  STATE  PRISON 

7440 

UNION 

10 

30  04 

82  11 

120 

c 

FLA •    STATE  PRISON 

EVERGLAOES 

2850 

COLLIER 

25  51 

81  23 

3 

6P 

6P 

MANHATTAN   MERC.  CORP. 

ROYAL  PALM  RANGE0  STA 

7760 

DADE 

2 

25  22 

80  35 

10 

5P 

5P 

NATIONAL  PARK  SVC. 

FEDERAL  POINT 

2915 

PUTNAM 

81  32 

5 

6P 

BRUCE  GRAY 

SAINT  AUGUST  I NE 

7612 

ST  JOHNS 

2 

29  54 

81  19 

15 

6P 

ftp 

CITY  OF  ST. AUGUSTINE 

2923 

HENDRt 

26  33 

61  26 

18 

c 

H.  GREGORY  ATCHLEY 

SAINT  LEO 

7851 

PASCO 

5     28  20 

TP 

TP 

_BRO.  AUSTIN  VELTEN 

FELLSNERE 

2934 

INDIAN  RIVER 

27  46 

80  36 

25 

4P 

4P 

OKEELANTA  SUG.  REF.INC. 

ST  LUCIE  NEM  LOCK  1 

7859 

MARTIN 

? 

27  09 

80  18 

15 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FERNANOI NA  6EACH 

2944 

NASSAU 

30  40 

61  26 

30 

9P 

5P 

LEMIS  K.  NOLAN 

SAINT  MARKS  6  SE 

7867 

WAKULLA 

5 

30  09 

04  10 

17 

4P 

FISH  ♦  WILDLIFE  SVC. 

FORT  ORUN  5  NM 

3137 

OKEECHOBEE 

27  35 

80  51 

60 

5P 

5P 

R.  B.  COX 

ST  PETERSBURG 

7686 

PINELLAS 

27  47 

B2  38 

35 

3P 

SP 

c 

CITY  OF  ST.  PETERSBURG 

FORT  GREEN  12  MSM 

3153 

MANATEE 

27  34 

82  08 

120 

OWEN  J.  KEEN 

SANBORN  TOMEP 

WAKULLA 

6 

30  04 

84  36 

37 

9P 

5P  1 

11*3 

BROWARD 

26  06 

80  09 

10 

SP 

F.  P.  MEOFORD.  JR. 

SANFORO  EXP  STATION 

SEMINOLE 

8 

28  48 

5P 

SP 

CENTRAL  FLA.   EXP.  STA. 

FT  LAUDERDALE  BAHIA  MAR 

3168 

BROWARD 

26  07 

BO  07 

7 

5P 

5P 

BAHIA-MAR   YACHT  HARBOR 

SARASOTA 

6021 

SARASOTA 

5 

27  21 

82  32 

30 

SP 

CITY  OF  SARASOTA 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

1171 

BROWARD 

26  06 

80  14 

7 

8A 

8A 

BA 

G 

U.  OF  FLA.  PLANT  L A6. 

SOUTH  MIAMI    3  M 

8396 

DADE  2 

29  45 

80  20 

13 

5P 

5P 

DONALD  W.  MORGAN 

FORT  MYERS  MB  AP 

3186 

LEE 

26  35 

81  52 

16 

HID 

MID 

c 

U.S.  MEATHER  BUREAU 

STARKE 

A5Z7 

BRADFORD  S 

29  56 

62  06 

48 

5P 

5P 

CITY  OF  STARKE 

FORT  PIERCE 

»207 

ST  LUCIE 

27  25 

60  19 

10 

MID 

MIO 

CITY  OF  FT.  PIERCE 

STE 1 NHATCHCE  2 

TAYLOR  5 

29  40 

63  24 

14 

5P 

5P 

ALLEN   A.  RUSSELL 

3230 

BAY 

30  26 

85  26 

140 

5P 

5P 

FLA.  FOREST  SERVICE 

STUART  RADIO  WSTU 

8620  MARTIN  2 

27  13 

6P 

6P 

RA0IO  STATION  MSTU 

GAINESVILLE   3  MSM 

3321 

29  38 

82  22 

86 

4P 

* 

CG 

AGRONOMY  DEPT  U.OF  FLA. 

TALLAHASSEE  MB  AP 

8758 

LEON 

5 

30  26 

64  20 

64 

HlO 

HID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

GLEN  ST  MARY  m  II 

3*70 

BAKER 

30  19 

62  10 

140 

4P 

4P 

G.ST.  M.  NURSERIES 

T AM  I AM  I  CANAL 

8779 

DADE                    1  2 

25  46 

60  27 

13 

c 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

GRACEV 1 LLE 

)936 

JACKSON 

30  59 

85  30 

160 

c 

CHARLES   C.    LlDOON.  JR. 

TAMIAMI    TRL  40  Ml  BEND 

1780 

DADE 

25  «ft 

BO  50 

12 

SP 

5P 

5P 

c 

NATIONAL    PARK  SVC. 

GRADY 

<*>*:< 

LAFAYETTE 

10 

29  98 

62  54 

30 

c 

ST.  REGIS  PAPER  CO. 

TAMPA   MB  AIRPORT 

8766 

MiLLSBOROUGH  5 

21 

MID 

HIO 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

JSTI 

27  48 

81  12 

47 

6P 

bP 

c 

MRS   MARTHA  J.  CHANDLEY 

TARPON  SPGS   SEMAGE  PL 

8824 

PINELLAS 

5     28  09 

82  45 

6A 

8A 

CITY  Of  TARPON  SPRINGS 

HART  LAXE 

3840 

ORANGE 

28  23 

81  14 

70 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

TAVERN  I ER 

8641 

MONROE  2 

2<?  Oi 

80  31 

; 

6P 

CAPT.   EUGENE  LOWE 

H 1  ALE  AH 

390* 

DADE 

25  90 

SO  17 

8 

6A 

BA 

c 

MIAMI    MATER  PLANT 

T1TUSVILLE  2  W 

89*2 

BREVARD  2 

28  37 

80  50 

40 

6P  1 

FRANK   B.  ROOF 

HIGH  SPRINGS 

3956 

ALACHUA 

10 

29  50 

82  36 

75 

5P 

GEO.   T.  ALEXANDER 

USHER  TOWER 

■5  1  2  0 

LEVY  5 

29  25 

82  49 

33 

3P 

FLA.  FOREST  SERVICE 

HILLSBOROUGH  RVR  ST  PK 

HILLSBOROUGH 

28  09 

82  14 

50 

B  * 

STATE  PARK 

VENICE 

•)i  7e 

SARASOTA  5 

27  06 

82  27 

10 

SP 

SP 

C 

E.  RAYMOND  WATSON 

HOMESTEAD  EXP  STA 

4091 

OADE 

25  30 

80  30 

11 

4P 

C 

SUBTROPICAL  EXP.  STA. 

VENUS   3  SE 

91 04 

GLADES  7 

27  02 

Bl  21 

C 

VAN  T.  OXER 

HYPOLUXO 

4198 

PALM  BEACH 

2     26  33 

80  03 

12 

6P 

JAMES  H.  GARNET  T 

VERNON 

9206 

WASHINGTON  3 

30  37 

85  43 

49 

C 

AROL  HUDSON 

IN6LIS 

*273 

LEVY 

29  02 

82  41 

12 

c 

FLA.    POMER  COMPANY 

VERO  BEACH  FAA  AP 

Indian  river  2 

27  39 

80  25 

24 

H,[ 

MIO 

HID 

FED.  AVIATION  AGENCY 

INVERNESS 

4209 

CITRUS 

28  50 

82  20 

70 

5P 

5P 

CITY  OF  INVERNESS 

MAUCHULA  2  N 

9-01 

HARDEE  5 

27   34       81  49 

119 

5P 

SP 

IVON  8.  TILYOU 

ISLAND  GROVE   2  MNW 

4327 

ALACHUA 

29  27 

82  08 

60 

9A 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

MEST  PALM  BEACH 

PALM   BEACH  2 

26  43 '      80  03 

15 

POST-TIMES 

4332 

ORANGE 

26  28 

61  33 

115 

4P 

CH/.SE    +  COMPANY 

MEST  PALM  8EACH  MB  AP 

9529 

PALM  BE ACM  2 

26  41 

ao  06 

MID 

HID 

C  J 

u.s.  weather  Bureau 

JACKSONVILLE  MB  AP 

4356 

DUVAL 

30  26 

61  39 

24 

MID 

c 

J 

U.S.  MEATHER  BUREAU 

MEMAHI TCHKA 

9566 

GULF 

1 

30  05 

05  12 

45 

SP 

JOSEPH  R.  HUNTER 

JACKSONVILLE  BEACH 

DUVAL 

30  17 

7P 

FIRE  DEPARTMENT 

WINTER  HAVEN 

9707 

POLK 

3 

28  01 

ai  49 

152 

3P 

RADIO  STATION  WS1R 

JASPER   1  SE 

4394 

HAMILTON 

10 

30  29 

62  99 

140 

»P 

5P 

FLA.  FOREST  SERVICE 

MOODRUFF  DAM 

9795 

JACKSON 

1 

30  43 

84  92 

118 

6A  C 

CORPS  OF  ENGINEERS 

KENDALL  2  E 

6511 

DADE 

26  41 

81  17 

IB 

7A 

OADE  CO.  NURSERIES 

1 J  |  o 

MONROE 

24  33 

61  45 

HID 

"if 

c 

U.S.  MEATHER  BUREAU 

KEY  MEST  MS  CITY 

49T9 

MONROE 

24  33 

61  46 

9 

HID 

U.S.  MEATHER  BUREAU 

KISSIMMEE  2 

OSCEOLA 

26  18 

61  24 

68 

9P 

c 

HAROLD  L.  YOUNG 

LA  BELLE 

4662 

ME NOR Y 

26  45 

81  26 

16 

5P 

8A 

ATLANTIC  LAND   IPV*  CO. 

LAKE  ALFREO  EXP  STA 

*707 

POLK 

28  06 

61  43 

180 

5P 

5P 

CITRUS  EXP.  STATION 

LAKE  CITY  2  E 

4731 

COLUMBIA 

i  0 

30  12 

82  35 

205 

SP 

SP 

FLA.  FOREST  SERVICE 

4771 

ORANGE 

28  32 

Bl  26 

115 

9A 

SUBTROP  FRUIT  FLD.  STA. 

LAKELAND  MB  CITY 

POLK 

26  02 

Bl  57 

214 

MID 

HlO 

U.S.  MEATHER  BUREAU 

LAKE  PLACID  2  SM 

4845 

HIGHLANDS 

27  17 

81  23 

90 

bP 

COLE  DANLEY.  JR. 

LAKE  TRAFFORD 

4066 

COLLIER 

26  26 

61  29 

27 

U.S.  GCOL.  SURVEY 

LAMONT    6  MNM 

6092 

JEFFERSON 

30  24 

83  55 

190 

c 

tungston  plantation 

L  IGNIJMV  I  TAE  KEY 

90 

MONROE 

24  54 

80  42 

S 

c 

OR.  E.  C.  LUNS FORD 

LISBON 

9(  ti 

LAKE 

26  53 

61  46 

68 

5P 

5P 

9P 

c 

OKLAMAHA   MATER  AUTH. 

LIVE  OAK  2  ESE 

SUWANNEE 

L0 

30  17 

62  68 

120 

6P 

*P 

Radio  station  mner 

LONGBOAT  KEY 

5124 

MANATEE 

27  25 

62  39 

10 

6P 

G.  M.  HERRINGSHAM 

LOXAHATCMEE 

9162 

PALM  BEACH 

26  41 

ao  u 

14 

6P 

6P 

c 

C.    A.  KING 

LYNNE  A  SE 

9237 

MARION 

29  10 

61  62 

90 

c 

OTIS  B.  FORT 
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REFERENCE  NOTES 


Additional   information  regarding  the  climate  of  Florida  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologlst  at  P.  0.   Box  3658,  University 
Station,  Gainesville,   Florida,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June   issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  either  are  missing  or  were  received  too  late  to  be  included  in 
this  issue. 

Divisions,   as  used  in  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,   became  effective  with  data  for  May  1956. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in   °F,   precipitation  and  evaporation  in   inches  and  wind 
movement   in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  suras  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.     Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending 
at  t  ime  of  observat  ion . 

Long-term  means  for  full-time  stations   (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U .   S.   Weather  Bureau")   are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted 
to  represent  observations  taken  at  the  present  location.     Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on 
the  period  1931-1955. 

Data  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;    "Daily  Temperature"  Table;   and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  when  published,   are  for  the  24  hours  ending 
at  time  of  observation.     The  station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the 
observat  ions  on  daylight  saving  t  ime . 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,   and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",   indicate  the  following: 

C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G     "Soil  Temperature"  Table. 

J     "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record   in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature  Table  is   indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual   issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;   "Evaporation  and  Wind"  Table;   "Daily  Soil  Temperature"  Table;   and  the  Station  Index. 
+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates . 
++     Fastest  observed  one  minute  wind  speed .     This  station  is  not  equipped  with  automat ic  wind  instruments . 

*  Amount  included  in  following  measurement ,   time  distribution  unknown . 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod -covered  ground ;   however ,   the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
AM     Data  based  on  observat ional  day  ending  before  noon , 
B     Adjusted  to  a  full  month. 

M     One  or  more  days  of  record  missing;    if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  miss ing.     See  "Daily  Temperature"  Table  for 
detailed  daily  record.     Degree  day  data,    if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  record  ing  gage .      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  publ ished  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observat  ion  column  in  Station  Index  means  observat  ion  made  near  sunset. 

T  Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,   EST  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.   S.   for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,   MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY,   and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of   Documents,  Government  Printing  Office,   Washington  25, 
D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,   exposure,   etc.,   of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publi- 
cation "Substation  History"  for  this  state.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,   D.   C.   for  35  cents.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual   issues  of  Local 
Climatological  Data  for  the  respective  stations,   obtained  as  indicated   above,  price  15  cents. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy ,  monthly  and  annual;   $2. 50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annua  1  Summary . )     Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents .     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent   to  the 
Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington  25,   D.  C. 

USCOMM-WB-Asheviile,   N.   C.    8/7/59    900 
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ASHKVILLX:  1959 


FLORIDA  -  JULY  1959 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:     102°  on  the  1st  at  Blountstown  2  SE 

Lowest  Temperature:     63°  on  the  26th  at  Wauchula  2  N  and  on  the  1st 

at  Jasper  3  SE 

Greatest  Total  Precipitation:     15.33  inches  at  Cross  City  FAA  Airport 

Least  Total  Precipitation:     1.90  inches  at  Melbourne 

Greatest  One-Day  Precipitation:     6.50  inches  on  the  12th  at  Panama 

City  2 
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3 

.0 

0 

1  1 

9 

2 

BARTOW 

AM 

92.5 

72.4 

82.5 

,7 

98 

2 

69 

13 

0 

29 

0 

0 

0 

10.03 

1.32 

2.60 

13 

.0 

0 

1  7 

7 

2 

BRADENTON  EXP  STATION 

90.4 

70.7 

80.6 

.4 

94 

25+ 

68 

23 

0 

1  t> 

0 

0 

0 

12.11 

3.46 

2.60 

9 

.0 

0 

1  7 

7 

i 

CLEARWATER  BEACH 

89.5 

74,8 

82,2 

93 

25  + 

69 

14 

0 

1  9 

0 

0 

0 

10.72 

2.28 

13 

•  0 

0 

17 

LO 

2 

DEER  PARK 

92.2 

69.3 

80.8 

97 

16+ 

67 

15+ 

0 

31 

0 

0 

0 

2.85 

.95 

5 

.0 

0 

2 

9 

FELLSMERE 

91.2 

72,2 

61.7 

.1 

97 

6 

69 

6+ 

0 

2fl 

0 

0 

0 

4.38 

2.92 

.75 

17+ 

.0 

0 

1 

9 

D 

FORT  DRUM  5  NW 

91.6 

71.3 

61.5 

97 

1 

69 

12  + 

0 

2<- 

0 

c 

0 

5.37 

1.90 

19 

•  0 

0 

11 

k 

1 

See  Re.eienco  Notes  Following  Station  Indei 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


FLORIDA 
JULY  1959 

CONTINUED  


StMion 

Ten 

peiatme 

f 

f  ecip 

ilahon 

•  | 

5  § 
1  5 
<  S 

•  £ 

e  e 

*  1 
< 

| 
S 

1 
| 

a 
3 

3 

S 
1 
| 

j 

i 

I 

J 

£ 
t 

E 

No.  ot  Days 

1 
*~ 

! 

Ml 
III 

| 
E 

J 

Snow,  Slaer 

No.  of  Dm 

Ma* 

Mm. 

-5 
° 

r 

a  "? 

a  o 
*  V 
S  5 

• 

• 

5 

s 

° 

f 

5 
"i 

5 
S 

s 

o 
- 

:  - 

M 

hi 

8  > 

R.  ; 

FORT  PIERCE 

98.1 

73.4 

80.8 

- 

.9 

92 

2 

70 

4+ 

0 

6 

0 

0 

0 

4.97 

.15 

.86 

7 

.0 

0 

13 

4 

0 

GRAPE  HAMMOCK 

91, 9M 

72.8M 

82.4M 

96 

1 

0 

2  A 

o 

Q 

o 

4.55 

1  .00 

22  + 

,0 

0 

8 

4 

2 

KISSIMMEE  2 

90.1 

72.6 

81.4 

93 

30+ 

69 

13 

0 

11 

0 

0 

0 

8.49 

2.46 

3 

.0 

0 

10 

5 

3 

LAKE  ALFRED  EXP  ST A 

90.4 

71,4 

80.9 

•  9 

94 

6+ 

67 

11 

0 

20 

0 

0 

0 

11  .34 

3.62 

1.70 

30 

•  0 

0 

1  1 

L  0 

i 

LAKELAND  WB  CITY 

R 

90.0 

73.0 

81.5 

.3 

93 

6+ 

69 

13 

0 

19 

0 

0 

0 

8.03 

.13 

1.28 

13 

.0 

0 

13 

8 

2 

LAKE  PLACID  2  SW 

91.7 

70,4 

81.1 

97 

2 

68 

19+ 

0 

27 

0 

0 

0 

4.53 

.75 

6 

.0 

0 

14 

1 

0 

MELBOURNE 

90,  1 

73,1 

61.6 

95 

31  + 

67 

3 

0 

1  .90 

1,11 

1 2 

.0 

0 

3 

2 

1 

MOUNTAIN  LAKE 

90.2 

71.3 

80.6 

_ 

.6 

96 

1 

68 

3 

0 

19 

0 

0 

0 

9.62 

1,05 

1.35 

11 

.0 

0 

14 

8 

5 

MYAKKA  RIVFR  ST  PARK 

AM 

90  . 1 

70.6 

80  .5 

95 

1 

68 

1 

0 

6.75 

1.47 

5 

.0 

0 

1  4 

3 

1 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

AM 

87.0 

73.3 

J30_2 

92 

_l 

68 

4 

0 

8 

0 

0 

0 

4.72 

1.20 

27 

•  0 

0 

10 

3 

I 

PARR  I SH 

AM 

91.6 

71.5 

61.6 

95 

31  + 

69 

14 

0 

27 

0 

0 

0 

12.79 

1.50 

19 

•  0 

0 

11 

13 

3 

PLANT  CITY 

91  .5 

71.5 

81.5 

0  ft 

94 

26+ 

69 

14+ 

0 

28 

0 

0 

0 

9.97 

1.07 

3.03 

3 

.  0 

0 

L2 

7 

2 

ST  PETERSBURG 

89.6 

75.6 

82.6 

- 

.1 

93 

29+ 

72 

5 

0 

16 

0 

0 

0 

13.12 

4,18 

2.83 

20 

.0 

0 

13 

10 

4 

SARASOTA 

91  ,2 

72.0 

81  .6 

94 

30+ 

68 

23 

0 

25 

0 

0 

0 

7,65 

1.52 

5 

.0 

0 

u 

5 

I 

TAMPA  WB  AIRPORT 

R 

91.7 

74.1 

82.9 

1 

•  2 

95 

25+ 

71 

23+ 

0 

27 

0 

0 

0 

7.29 

_ 

.82 

Ia54 

8 

.0 

14 

6 

1 

TARPON  SPGS  SEWAGE  PL 

90,2 

71.5 

80,9 

_ 

1 

,1 

94 

26 

68 

14 

0 

21 

0 

0 

0 

8.39 

- 

.71 

1.50 

14 

,0 

0 

17 

6 

9 

VENICE 

VERO  BEACH  FAA  AIRPORT 

88.2 

73.9 

81.1 

93 

2 

70 

5+ 

0 

7 

0 

0 

0 

4.82 

1.15 

19 

•  0 

0 

10 

3 

1 

WAUCHULA  2  N 

91.3 

70.  4M 

80. 9M 

95 

2  + 

63 

26 

0 

2ft 

0 

0 

0 

12.12 

2.22 

8 

.0 

0 

20 

7 

4 

WINTER  HAVEN 

91  .4 

72,0 

81.7 

95 

6 

69 

12+ 

0 

2  4 

0 

0 

0 

8.88 

1.79 

12 

.0 

0 

14 

5 

4 

DIVISION 

81.4 

_ 

•  2 

7.89 

- 

.22 

.0 

EVERGLADES  AND  SW 

COAST 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

AM 

88.6 

69,4 

79.0 

- 

1 

.1 

92 

4+ 

66 

1*+ 

0 

13 

0 

0 

0 

11.37 

3.07 

2.68 

28 

•  0 

0 

15 

7 

4 

BIG  CYPRESS  RESERVATN 

CANAL  POINT  USDA 

89.5 

68.8 

79.2 

94 

31  + 

69 

15+ 

0 

1? 

0 

0 

0 

12,52 

.0 

0 

CAPE  SABLE  RANGER  STA 

88.0 

73.9 

81  .0 

90 

10+ 

70 

14+ 

0 

7,79 

1.45 

20 

.  0 

0 

Z  3 

s 

3 

CAPTIVA 

89.1 

74,8 

82.0 

93 

29 

72 

30+ 

0 

16 

0 

0 

0 

8.99 

1  .59 

26 

.0 

0 

14 

8 

I 

CLEWISTON  U  S  ENG 

AM 

90.2 

72.5 

81.4 

93 

27+ 

69 

14 

0 

23 

0 

0 

0 

6.50 

1.14 

28 

.0 

0 

14 

4 

2 

DEVILS  GARDEN  TOWER 

M 

.0 

0 

EVERGLADES 

90.3 

73.7 

82.0 

- 

.2 

94 

30 

72 

16+ 

0 

22 

0 

0 

0 

7.90 

•  50 

1.20 

7 

.0 

0 

L5 

s 

2 

FORT  MYERS  WB  AP 

R 

90.1 

73.7 

81  ,9 

•  1 

93 

30+ 

69 

13 

0 

21 

0 

0 

0 

6.17 

2.55 

1  .49 

22 

.0 

0 

IS 

2 

1 

LA  BELLE 

90, 7M 

70.  9M 

80.  8M 

0 

24 

0 

0 

0 

10.23 

2.12 

1.67 

10 

.0 

0 

IS 

8 

4 

MILES  CITY  TOWER 

90. 2M 

71. OM 

80.  6M 

94 

1 

68 

9 

0 

2ft 

0 

0 

0 

13.58 

2.51 

22 

,0 

0 

24 

8 

3 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

AM 

88.9 

72.1 

80.5 

.6 

94 

4 

67 

14 

0 

11 

0 

0 

0 

5.60 

2.45 

1.42 

16 

NAPLES 

89.5 

73.9 

81.7 

93 

30  + 

71 

23 

0 

20 

0 

0 

0 

9.69 

1.51 

5 

,0 

0 

1  3 

7 

5 

PUNTA  GORDA 

90.2 

73.1 

81.7 

.2 

95 

31 

69 

2 

0 

19 

0 

0 

0 

5.45 

2.53 

1.54 

26 

,0 

0 

LI 

3 

1 

TAMIAMI   TRL  40  MI  BEND 

90. 1M 

74,2 

82.  2M 

94 

9+ 

69 

22 

0 

19 

0 

0 

0 

6.29 

1  .39 

22 

.0 

0 

12 

3 

I 

DIVISION 

81.5 

.  1 

8.62 

.46 

.0 

LOWER  EAST  COAST 

FORT  LAUDERDALE 

89.9 

73.7 

81  .6 

.1 

95 

4+ 

70 

16 

0 

21 

0 

0 

0 

7.50 

1  .47 

1,90 

21  + 

•  0 

0 

10 

6 

2 

rT    i    MinPRTiAl  P    RAMI  A  MAD 

81.1 

93 

3 

69 

22  + 

9 

o 

o 

5,82 

2,22 

1 6 

.0 

0 

9 

2 

2 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

AM 

89.0 

71.0 

80.0 

93 

5+ 

64 

15 

0 

12 

0 

0 

0 

7.07 

1,71 

22 

•  0 

0 

9 

6 

1 

HIALEAH 

AM 

88.7 

73.4 

81.1 

92 

5+ 

68 

1 

0 

1 3 

0 

0 

0 

7.35 

1.05 

27 

1 8 

HOMESTEAD  EXP  STA 

89.0 

70.3 

79.7 

- 

.ft 

92 

3+ 

68 

15+ 

0 

n 

n 

10.59 

1.87 

2.97 

18 

•  0 

0 

11 

6 

4 

HYPOLUXO 

88.6 

74.0 

81.3 

•  2 

95 

6 

70 

8 

0 

g 

n 

n 

7.21 

1.35 

2.50 

22 

i  _ 

2 

LUAAHA T  Cnfc t 

90.  1 

68.7 

79 . 4 

94 

31 

66 

1 7+ 

0 

23 

0 

0 

0 

8.52 

1.48 

27 

.0 

0 

12 

8 

1 

MIAMI   BAY  FRONT 

87.6 

76.5 

82.1 

93 

4 

71 

22  + 

0 

4 

12.46 

4.70 

22 

.0 

0 

1  4 

6 

3 

MIAMI  BEACH 

87.0 

77.5 

82.3 

- 

.? 

91 

4 

71 

22 

0 

3 

0 

0 

0 

8.02 

4.19 

4.90 

22 

.0 

0 

10 

3 

1 

MIAMI  WR  AIRPORT 

R 

86.  8 

74  •  5 

80.  7 

1 

.9 

91 

4  + 

72 

27+ 

0 

2 

0 

0 

0 

8*20 

1.47 

1  .84 

6 

•  0 

0 

1  6 

5 

3 

MIAMI   12  SSW 

AM 

88.6 

72.6 

80.6 

92 

5+ 

70 

27+ 

0 

11 

0 

0 

0 

9.92 

2.69 

25 

,0 

0 

16 

6 

2 

POMPANO  BEACH 

90,1 

73.8 

62.0 

94 

3 

69 

16 

0 

6.45 

3.55 

16 

,0 

0 

9 

2 

2 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

90,4 

71  .6 

81.0 

94 

6 

69 

16+ 

0 

22 

0 

0 

0 

7.86 

1  .82 

6 

,0 

0 

14 

9 

2 

SOUTH  MIAMI   3  W 

87,4 

71.5 

79.5 

91 

4+ 

70 

27+ 

0 

3 

0 

0 

0 

9.35 

2.65 

6 

STUART  RADIO  WSTU 

89.9 

73.1 

81.5 

93 

30+ 

68 

4 

0 

17 

0 

0 

0 

6.86 

1.98 

6 

,0 

0 

12 

5 

1 

WEST  PALM  BEACH 

87.0 

75.7 

81  .4 

.0 

90 

6+ 

71 

19+ 

0 

3 

0 

0 

0 

5.94 

.72 

1.77 

22 

•  0 

0 

11 

4 

1 

uCCT     nil  u     DC>/,u    i_t Q      »  n 

■  Cbl    PALM    BtAtM    WrJ  AP 

90  ,  5 

74,  8 

82.7 

•  7 

95 

3+ 

72 

22  + 

0 

25 

0 

0 

0 

6.26 

,42 

1.66 

22 

,0 

0 

10 

5 

2 

DIVISION 

81.1 

_ 

.3 

7.96 

1.23 

•  0 

KEYS 

DRY  TORTUGAS 

88.8 

76.4 

82.6 

92 

7 

72 

20+ 

0 

14 

0 

0 

0 

4.78 

1  .12 

20+ 

,0 

0 

11 

3 

2 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

88.7 

77.5 

83.1 

.6 

93 

4 

70 

13 

0 

1  1 

0 

0 

0 

4.13 

.11 

1.15 

13 

,0 

0 

12 

2 

1 

MARATHON  SHORES 

89.5 

77.3 

83.4 

92 

16+ 

70 

20 

0 

1  0 

0 

0 

0 

5.64 

2.16 

20 

,0 

0 

8 

4 

1 

TAVERN  I ER 

88.1 

76.5 

82.3 

92 

4 

71 

14 

0 

3 

0 

0 

0 

10.46 

1.72 

19 

.0 

0 

1  6 

8 

4 

DIVISION 

82.9 

.4 

6.25 

1.56 

•  0 

See  Refeience  Notes  Following  Slalion  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


FLORIDA 
JULY  1959 


Station 

"3 

Day  of  month 

1   |  2  |  3 

4 

5  1 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14  | 

15 

16  j 

17  1 

18 

IB  | 

20  1 

21 

22  ' 

 1 

23  1 

24 

25  1 

26  1 

27 

28  1 

29  1 

30 

31 

«LEXAN0ER  SPRINGS 

•  2( 

•  90 

1*99 

.in 

3.2« 

•  10 

•  23 

.29 

2«70 

•  06 

•  12 

•  39 

•  06 

U70 
.09 

•  13 
2.40 

.70 

•  10 

.it 

.92 

T 

•  40 
1.21 
1.00 

T 

.07 

.18 

•  04 
.06 

•  06 

 1 

t 

Afr-LA-fMlCOLA  WB  CITY 
•ACADIA 
,VON  PARK 
BARTON  PARK 

It 

1 1 

1" 

7 
4> 

.4F 

•64 
•  03 
•73 

1*67 
•  09 

•  32 

•  29 

•  11 
2  »31 
l  .29 

•  90 

•  67 

•  90 

.99 

L*82 
.01 

■  20 
•  06 

•  09 

•  14 

•  11 
7 

.11 

1*00 
1.02 
•  49 

•  23 
,41 

•  21 

1  .16 

•  03 

•  05 

•  13 

.09 

T 

•  01 

*6i 
.31 
.  1* 

.  M 

.31 

.30 
1*30 

.20 
•  11 
7 

.13 

•  13 
•47 

•  29 

•  96 

•  60 

.0 

T 

.03 

•  25 

•  04 

T 

7 

•  21 

.0 
.05 
.4' 

.12 

BARTOW 

10 

•  0' 

•69 

•  03 

RECORD 

1  .10 

•  82 

.01 

•  24 

.93 

.97 

.19 

.  30 

2»60 

,13 

.2* 

•  96 

•  47 

.  22 

.06 

•  24 

.66 

.11 

.38 

BELLF  f,L*nF  P*P  STA 
BIG  CYPRFSS  RTSF Rvatn 

11 

■9' 

.09 
■  07 
•  20 

MISSING 

1*86 

1.01 

•  18 

•3 

•  19 

•  09 

•  99 

•  02 

.90 
•  06 

1.33 

•  10 

•  36 
.44 

.13 
.53 

1.12 

.06 
■4 

.73 
•33 

.73 

T 

•  76 

.3^ 
1  .On 

>oa 

T 

•  02 

•  47 

•  29 

•  06 

•  26 

.06 

.12 

.  3n 
.0* 

.49 
1.12 
2.68 

.06 

.03 
•  29 

9ITMLO 

9 

•  92 

*33 
•  09 

•  64 

•  22 

.37 

.07 

•  06 

•  33 

1.02 

.26 

.03 

•  96 

.3! 

•  36 

.76 

.02 

•  02 

.K 

.06 

8LOUNTSTOWN  2  SE 
BRADENTON  EXP  STATION 
BROOKSVILLE  CHIN  MILL 
BUSHNELL   2  E 

j  * 

1  1 
1  3 

*  |  j 

•  21 
.81 

■69 
T 

•  33 

•4! 

•  48 

1  .13 

•  09 
1.60 

•  20 

"  It 

•  03 

2,60 
1  10 

* 

*oi 

•  99 

•  02 
.15 

•  21 

•  04 

l«3C 

.40 

•  10 

•  11 

1  *  2* 

.90 
.26 
1.36 
.10 

T 

.11 
.60 
.03 
1.04 

•  04 
.05 

2.70 

.  «9 
.60 
.20 
.09 

.23 
2.72 
.43 

•  09 
1.19 
1  .39 
1.94 

.OC 

.01 
7 

.10 

•  04 
.14 
.83 
.65 

•  46 

.08 

,09 

•03 

.01 

1  .12 
.19 

.33 
•  04 

.40 
.11 

•  1C 
•14 
.5! 
1*69 

•  10 
1.26 

CANAL  POINT  U5DA 

. , 

32 

.79 

•  91 

.  JO 

•  09 

T 

2*00 

.03 

.90 

1.46 

1  .09 

• 

2.36 

.61 

•  45 

.39 

1  .  51 

.28 

.07 

.10 

"l  8 

*75 

■J] 

1»33 

*°« 

.30 

•  07 

.09 

.26 

.01 

.02 

1.43 

.02 

•  65 

.01 

.4' 

•  13 

1.23 

•  34 

•  11 

•  13 

•  23 

.68 

.03 

•  13 

i  .a 

•  94 

.05 

1.99 

.  11 

.06 

•  16 

.9n 

CARRABELLE 

9 

■  81 

•  40 

.10 

•  09 

1.30 

.03 

.20 

1  .26 

.26 

•  33 

•  79 

CARYV1LLE 

10 

.03 

•  38 

•  45 

.12 

•  33 

T 

•  10 

.30 

.04 

•  64 

.11 

•  42 

.  12 

.76 

.06 

•  79 

.09 

1.01 

1.77 

CEDAR  KEY 

CLEARWATER  BEACH 

10 

•  73 

•  14 

•  10 

T 

* 

•  22 

•  02 

•  59 

■6C 

•  11 
2.28 

•  12 

.  7* 

T 

1.23 

•69 
•  21 

•  79 
.  «.? 

.36 

.99 

•09 
.14 

.04 

T 

.60 

.32 

T 

•01 
T 

•  36 

•  59 

.34 

■01 

•01 

CLFRMONT  6  S 

s 

.92 

1.17 

1*31 

•  22 

.03 

.07 

.01 

.07 

•  77 

.27 

•  08 

T 

.94 

CLEW1STON 

6 

■  63 

* 

1  .53 

•  92 

1  .02 

•  26 

.09 

•  10 

T 

.61 

T 
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21 

22  1 

23  1 

24 

25  | 

26  1 

27 

28  [ 

20  1 

30 

31 

POMP A dO  RF*CM 

•  20 

3  SS 
* 

20 

■  19 

•  13 

•2fl 

1  «90 

•  04 

.  oc 

•  09 

.02 

PUN  Tit  6000* 

*,*■ 

.  30 

•  28 

•  07 

•  03 

.  1 1 

•  1  7 

.  09 

•  63 

■OA 

■  09 

.45 

•  03 

•  21 

.02 

•  61 

1.34 

.37 

•  41 

QUINCY  FKP  STATION 

4.7A 

•  IS 

.06 

•  09 

.08 

.28 

•  94 

1*21 

•  02 

•  19 

.26 

1  .  39 

•01 

•  01 

•  13 

•  01 

.04 

.19 

•06  • 

OfWAt.  °AL **  RANG*8  <T» 

7,86 

.22 

T 

T 

1*82 

■  36 

T 

•02 

•  02 

.  29 

•  12 

1.12 

!m 

.01 

.44 

•  99 

.19 

•  77 

•02 

T 

.16 

.  30 

•  46 

.04 

SAINT   AUGUST  I NC 

•  03 

1.1? 

T 

.1* 

.41 

.13 

•  01 

•  19 

.0* 

T 

•  17 

•  01 

T 

•  90  • 

SAINT  LEO 

11  99 

•  20 

.9* 

•  29 

•  43 

.*0 

1*93 

•  30 

•  09 

4.29 

•62 

•  62 

•  11 

•  05 

.03 

.39 

•  19 

1.40  • 

SAINT  «AOKS  6  SE 

e»*o 

•  10 

•  40 

1.87 

,  g] 

•  70 

•  50 

.  70 

•  20 

.  M 

•  05 

T 

.49 

.06 

.0* 

•49  • 

ST  OrTF»S«UI»0 

13*12 

•  39 

JC 

*  *67 

•  S3 

•  09 

•  1  4 

.  04 

•  64 

•  69 

1  ,67 

2*83 

.04 

•  82 

.03 

2.19 

T 

1.41  • 

S4NR0PN  TOWFR 

•  06 

.04 

.04 

.12 

T 

.51 

•  94 

1.21 

T 

.45 

.52 

T 

.03 

.18 

2.68 

.50 

•  42 

.03 

•  14  • 

SANFO»D  EIP  STATION 

•  * 

1.21 

.49 

.49 

•  09 

1  .38 

.12 

.16 

.23 

T 

.30 

•  24 

T 

.16 

•  24 

•  07 

.09 

.30 

•  09  • 

SARASOTA 

■42 

.4* 

1  .92 

•  IS 

.  1  3 

.03 

1 07 

.10 

•  03 

•  18 

.57 

.09 

•12 

.10 

•02 

•09 

1.37 

•  76 

1.28 

■  17 

•02  • 

SOUTH  MIAMI    3  W 

9.35 

T 

•  09 

2*69 

•  02 

T 

•  21 

.27 

•  01 

•  14 

T 

•  92 

•  57 

•69 

.18 

.21 

2*01 

T 

.14 

•03 

T 

.61 

•  12 

.06 

ST*B*r 

*  ,89 

***■ 

.31 

.77 

.02 

•  18 

•  93 

.09 

•  68 

•  17 

1*02 

•  20 

.08 

lot 

.09 

.03 

.05 

•  09 

STFINMATCMFF  2 

1.90 

3*10 

L73 

•  10 

.0? 

•  11 

1.56 

.20 

.10 

•  07 

.12 

1.86 

- 

- 

• 

STUART  RAOIO  WSTU 

.76 

1.9* 

.23 

.41 

•  60 

•  35 

•  02 

•02 

T 

,02 

.13 

•90 

•  06 

.  14 

•22 

.30 

•  09 

.43 

TALLAHASSFE  wb  ap 

7  41 

T  1 

•  04 

•42 

•  04 

.04 

.01 

.45 

.19 

•  41 

•  36 

*  23 

•  07 

•  47 

■  13 

•  10 

.03 

.20 

T 

•  64 

T 

•69 

.03 

•09 

1.22 

•  65  • 

TAM 1  AM  I    TRL    *0  MI  9FND 

6.29 

■  03 

.24 

.*■> 

•  3T 

.97 

•  77 

■  93 

-  1  7 

•  07 

.  1  6 

•  11 

.  2  1 

1  ,39 

.  82 

TAMP*  w8  AIPPORT  R 

7,29 

•  03 

T 

.07 

*  1  T 

■  60 

1  .94 

.17 

•  09 

T 

.74 

.99 

•  19 

•  79 

•  09 

.06 

.80 

T 

•  36 

T 

•  15 

•  02 

•  03 

•  11 

•  15 

.03 

•  16 

•01 

T 

T  • 

TARPON  SPGS  SEWAGE  PL 

8.19 

•  lfl 

•03 

.?» 

1.40 

.10 

•03 

•  23 

1  .30 

•  20 

1.90 

•  15 

•  50 

.39 

.06 

iM 

•  30 

•  17 

.10 

.69 

.06 

.JO 

TAVERN  I FR 

10**6 

.49 

.63 

.20 

•  23 

1.03 

.17 

.20 

.83 

•50 

1*72 

1.63 

1*70 

.30 

T 

•  10 

•  10 

■09 

•90  • 

TITUSVILLF   2  N 

6.33 

•  34 

.  i  n 

3.40 

•  19 

.09 

•  24 

•  33 

.19 

.21 

•20  • 

9. S3 

•  35 

.25 

.90 

.15 

1.30 

l  .  21 

1.00 

.95 

.35 

.40 

.03 

1.20 

.20 

.20 

•  90 

1.90  . 

VENICE 

RECORD 

MISSING 

VERO  REACH  FAA  AIRPORT 

4.82 

.IT 

•  OS 

.43 

.46 

.^3 

.78 

.37 

T 

.13 

.45 

T 

T 

.01 

1.15 

.01 

•  22 

.05 

.02 

T 

WAIJCmuL A  2  N 

I  ?.l? 

•  69  1 

.40 

.17 

.21 

.47 

.26 

2.22 

•  16 

.10 

.18 

•  25 

.20 

.04 

.05 

2*10 

•  06 

•S3 

•  61 

.03 

•  2ft 

.31 

.2* 

.31 

1.19 

•  00 

•02 

.01  • 

WEST  PALM  9EACH 

5.94 

.09 

.20 

.07 

•  AO 

.60 

.90 

T 

.30 

•  06 

.26 

•  46 

•  98 

•0) 

1.77 

•  01 

.19 

.*2 

T 

WF1T   P»LM  8EACM  we  *P  R 

T 

.06 

.20 

.0? 

•  02 

.18 

.9? 

.  >4 

•  06 

T 

.29 

.1? 

•69 

1.15 

T 

T 

.36 

T 

•  51 

1*66 

.0? 

T 

.01 

.03 

T 

T 

.02 

NEW*M[TCMICA 

7.94 

.*3 

T 

.79 

.13 

.18 

•  12 

.94 

1  .OR 

1.59 

•  03 

•  02 

•  63 

.13 

.02 

•  59 

.36 

.02 

.27 

.04 

T 

.06 

.09 

.10 

W I N  T  F°  H* vE  N 

*.AB 

1.30 

,9s 

.0? 

.<.o 

•  32 

.14 

1.79 

•  03 

.23 

•  45 

1.02 

•  06 

•  35 

•  11 

.15 

.27 

•  03 

•  02 

•  14 

•05  • 

WOODRUFF  OAM 

.27 

•  6* 

2.62 

1  .06 

1.17 

•  16 

•  73 

1*10 

•  03 

•  11 

.14 

.08 

.21 

•05  • 

See  Reference  No  ten  Following  Station  Index 

-  ioe  - 


DAILY  TEMPERATURES 


JULY  1959 


Station 

Day 

01  Month 

& 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

.IEXANDER  SPRINGS 

MAX 
MIN 

96 
68 

98 
68 

93 
68 

8  6 
71 

91 
68 

97 
68 

96 
67 

95 
66 

94 
66 

94 

70 

92 
71 

93 
69 

94 

68 

92 
66 

90 
68 

9  2 
68 

92 
68 

92 
67 

9  1 
69 

92 
70 

91 
66 

8  7 
71 

91 
65 

6  8 

67 

69 

69 

69 

70 

69 

71 

92. 
68 

6 

APALACH I  COLA   WB  CITY 

MAX 
MIN 

88 
76 

88 

74 

89 
78 

83 
73 

87 
74 

89 
74 

90 
76 

68 

74 

89 
76 

88 
78 

81 
74 

86 
76 

80 
71 

86 
71 

86 

73 

9' 

74 

84 

73 

63 

75 

84 

72 

88 

77 

86 
73 

79 

83 

76 

78 

73 

73 

76 

76 

76 

77 

73 

66 
74. 

9 

ARCAO 1 A 

MAX 
MIN 

97 
67 

95 

72 

95 
73 

95 

72 

91 

72 

93 

70 

9: 

72 

90 
70 

91 
72 

90 
69 

90 

70 

9 1 
71 

92 
70 

91 
69 

91 

69 

91 
70 

91 
69 

70 

70 

70 

72 

72 

69 

72 

71 

74 

72 

71 

74 

'1 

99 

73 

91, 
70  , 

9 

AVON  PARK 

MAX 
MIN 

97 
69 

98 
71 

95 
67 

87 
70 

92 
69 

97 
71 

96 
74 

71 

94 
72 

93 
66 

93 
70 

71 

93 
71 

94 
70 

93 
72 

94 
71 

94 

70 

71 

70 

72 

73 

73 

70 

73 

'3 

74 

71 

72 

74 

77 

73 

71, 

2 

BARTOW 

MAX 
MIN 

96 
72 

98 
73 

93 
71 

89 
71 

91 

72 

95 
74 

94 

76 

93 
73 

90 
73 

71 

71 

72 

93 
69 

70 

72 

93 
72 

94 
71 

92 
71 

72 

70 

73 

73 

72 

74 

74 

75 

72 

73 

74 

72 

73 

92, 
72, 

4 

BAYPORT 

MAX 

91 
70 

91 
74 

90 
74 

88 
70 

85 
71 

87 
70 

86 
72 

92 
71 

90 
73 

68 
73 

85 
71 

89 
71 

90 
70 

89 

67 

87 
71 

91 

72 

66 
71 

68 

71 

88 
73 

87 
72 

90 
72 

91 
72 

91 
71 

93 
72 

92 
73 

93 
73 

92 
72 

92 
72 

93 
74 

93 
73 

87 

70 

89, 
71 

5 
6 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

MAX 

91 
70 

92 

70 

92 
71 

92 
71 

90 
70 

87 

72 

90 
73 

87 
66 

86 
69 

91 
69 

87 
70 

89 
66 

89 
70 

88 
66 

88 
68 

87 
68 

88 

70 

88 

68 

86 

68 

85 

66 

70 

90 

72 

69 

70 

7C 

70 

70 

69 

70 

69 

67 

86 
69, 

4 

BIG  CYPRESS  RESERVATN 

MAX 

BLOUNT  STOWN  2  SE 

MAX 
M I N 

102 
7* 

9". 
69 

93 
73 

90 
71 

88 
71 

93 

73 

95 
72 

97 
72 

95 
72 

97 
74 

95 
73 

85 
74 

90 
71 

80 
66 

90 
69 

90 
70 

90 

72 

90 

72 

8  8 

73 

90 
73 

90 
73 

89 
74 

91 
74 

71 

7  3 

73 

74 

7  4 

75 

ri 

73 

91, 

72, 

4 

BRADENTON  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

91 
69 

91 
74 

89 

73 

86 
72 

86 

70 

91 
70 

92 
71 

90 
70 

90 
71 

89 
71 

89 
70 

89 
71 

91 
69 

69 

69 

68 

69 

89 

71 

89 
70 

90 
69 

8  8 
71 

89 
71 

94 

70 

71 

68 

71 

n 

73 

70 

71 

72 

9  7 

71 

72 

90, 
70 

7 

BROOKSVILLE  CHIN  HILL 

MAX 
MIN 

93 
70 

93 
69 

89 
70 

89 
70 

92 
71 

94 

71 

93 
73 

93 
73 

92 
72 

83 
71 

89 

70 

86 

69 

92 
69 

89 
69 

91 
71 

91 

72 

91 
70 

91 
71 

B  8 

71 

71 

93 

72 

72 

91 
70 

72 

72 

73 

71 

72 

73 

71 

70 

91 
71 

0 

BUSHNELL   2  E 

MAX 
MIN 

94 
70 

94 
74 

91 
70 

87 
72 

91 
71 

92 
71 

92 
71 

92 
72 

90 
72 

90 
72 

92 
71 

70 

94 

70 

91 
70 

92 

73 

92 

71 

91 

70 

91 
71 

90 

72 

90 
72 

74 

8  9 
74 

91 

72 

73 

77 

72 

72 

71 

93 
74 

92 
72 

89 

72 

91 

71 

2 
8 

CANAL   POINT  USDA 

MAX 
MIN 

94 
69 

93 
69 

92 
68 

89 
70 

86 
70 

91 

70 

6  8 
71 

92 
66 

91 

69 

90 
70 

90 
70 

89 
67 

90 
67 

90 
65 

65 

88 

67 

87 

67 

68 

68 

8  7 
68 

89 

69 

85 

71 

69 

69 

71 

7  0 

72 

69 

68 

72 

93 
70 

66 

69 
68 

6 

CAPE  SABLE  RANGER  STA 

MAX 
MIN 

90 
73 

90 
74 

90 
74 

89 
73 

87 

73 

88 

72 

90 
76 

69 

72 

89 
76 

90 

76 

89 

77 

87 
78 

87 
70 

67 
70 

89 

73 

an 

74 

87 
75 

87 

76 

67 

73 

67 
71 

68 
74 

84 

73 

66 

73 

6  6 
'4 

6  6 

75 

68 

76 

72 

8  7 

73 

88 

74 

6  8 
74 

68 

76 

88 

73 

0 
9 

CAPTIVA 

MAX 

89 

75 

89 

75 

90 

79 

8  9 

73 

85 
72 

86 

75 

68 
76 

89 
76 

90 
73 

90 
76 

89 
77 

90 
76 

89 
76 

88 
74 

87 
74 

90 
74 

90 

76 

90 
76 

8  8 

75 

85 
73 

74 

6  1 

73 

91 
72 

76 

73 

72 

75 

71 

93 

76 

72 

86 

76 

69 
74 

1 

8 

CARRABELLE 

MAX 
MIN 

89 

73 

90 
73 

89 
76 

86 
71 

88 

72 

90 
72 

9  1 

73 

91 

71 

93 
73 

90 
72 

85 
71 

88 

72 

8  3 
71 

85 
70 

86 

71 

85 

72 

85 
72 

65 

73 

8  6 
73 

68 

73 

67 

73 

88 

78 

87 
75 

66 
74 

88 

75 

69 
75 

68 
74 

8  6 
75 

89 

73 

69 

75 

94 

73 

88 

73, 

0 

CEOAR  KEY 

MAX 
MIN 

86 
75 

87 
76 

85 
74 

87 
76 

88 
74 

86 
74 

91 
72 

92 
70 

86 
68 

85 
70 

60 
70 

80 
70 

86 
74 

84 
73 

86 
74 

86 
74 

84 

70 

85 

74 

86 
74 

85 
74 

90 
74 

90 
74 

68 

75 

90 
74 

90 

76 

69 

75 

69 

76 

86 

72 

66 
74 

8  7 
72 

90 
74 

86 

73 

6 

3 

CHIPLEY   3  E 

MAX 
MIN 

97 
73 

93 
72 

92 
72 

89 
71 

89 
70 

93 

70 

94 

72 

93 
70 

94 
70 

92 
75 

62 
71 

90 
70 

84 

70 

89 
68 

92 
69 

92 
70 

89 
71 

88 

71 

90 
72 

91 
71 

69 

72 

93 
72 

89 
73 

92 
69 

94 

70 

93 
71 

93 
73 

9  3 

73 

92 

70 

93 
73 

91 
72 

91 

71 

1 

i 

CLEARWATER  BEACH 

MAX 
MIN 

90 
75 

91 
78 

91 
72 

74 

69 

72 

90 
77 

93 

77 

89 

75 

89 
76 

8  2 
77 

89 
74 

88 
74 

89 
70 

86 
69 

66 

74 

85 

73 

88 

76 

87 

75 

90 
75 

88 
74 

93 
77 

90 
74 

93 
74 

92 
74 

93 

77 

92 
76 

92 
76 

90 

75 

90 
77 

69 

77 

89 
76 

89 
74 

i 
e 

CLERMONT  6  S 

MAX 
MIN 

95 
70 

95 

72 

92 

71 

87 
72 

91 
72 

94 

72 

95 

73 

93 
73 

93 
71 

7,' 

91 

72 

92 
70 

93 
71 

92 
70 

93 
72 

92 
72 

93 
71 

94 

71 

9  3 
71 

90 
72 

90 

72 

90 
74 

92 
72 

91 
73 

91 

72 

93 

73 

92 
71 

89 
74 

94 
74 

96 

71 

93 
72 

92 
71 

2 
9 

CLEWISTON  U  S  ENG 

MAX 
MIN 

91 

73 

93 
73 

92 
7* 

90 

73 

92 
72 

87 
71 

90 
73 

89 
71 

92 
72 

9  1 

73 

90 

72 

92 
70 

92 
72 

90 
69 

87 
70 

90 
72 

90 
74 

91 

72 

88 

71 

89 

71 

69 

74 

90 
74 

67 

70 

90 
78 

90 
7  3 

90 
74 

93 
73 

69 

72 

91 

76 

91 
73 

90 
72 

90 
72 

2 
3 

CRESTVIEW  RAOIO  WJSB 

MAX 
MIN 

71 

93 
70 

89 
72 

8  7 
72 

91 

73 

72 

92 
71 

71 

94 

74 

74 

82 
71 

70 

B  5 
68 

85 
67 

89 
71 

93 
71 

91 

71 

90 

70 

92 
71 

94 

70 

85 

70 

91 

72 

85 

72 

91 
71 

9  7 

71 

90 
71 

92 
76 

93 
73 

91 
73 

93 
72 

94 

71 

90 
71 

2 

4 

CROSS  CITY  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

96 
70 

94 
73 

87 
74 

87 
69 

91 
69 

92 
71 

95 
69 

93 
72 

93 
71 

90 
71 

8  3 
71 

77 
71 

89 

70 

89 
69 

93 
72 

92 

69 

86 

71 

87 

71 

91 

72 

67 
74 

95 

73 

90 
74 

93 
72 

98 

73 

94 

73 

94 

73 

92 
73 

93 
73 

93 
73 

92 
73 

90 
72 

90 
71 

7 
7 

DAYTONA  BEACH 

MAX 
MIN 

74 

90 
76 

93 
72 

91 
73 

88 

69 

85 
72 

es 

73 

93 
75 

89 
74 

93 
74 

93 
70 

92 
74 

91 
72 

88 

73 

88 

75 

88 

75 

89 
75 

90 

73 

94 

74 

89 

75 

69 

76 

91 
80 

87 
74 

49 

79 

69 

76 

90 
60 

89 
76 

69 
78 

90 
76 

91 
76 

91 
76 

69 
74 

9 
7 

OAYTONA  BEACH   WB  AP 

MAX 
MIN 

91 
72 

73 

92 
71 

90 
70 

87 
71 

88 

71 

93 
72 

90 
73 

91 
73 

92 
72 

90 
72 

92 
71 

89 

70 

86 

72 

87 
73 

88 

72 

89 

72 

68 

70 

87 

72 

90 
72 

89 

73 

86 

72 

66 

69 

66 

73 

88 

72 

68 
74 

68 

74 

69 

74 

69 

75 

91 
76 

92 
73 

69 

72 

4 

3 

DEER  PARK 

MAX 
MIN 

95 
70 

70 

69 

70 

68 

92 
70 

93 
70 

93 
69 

93 
70 

90 
69 

90 
69 

92 
68 

92 
69 

90 
67 

90 
67 

97 
69 

91 
68 

91 
68 

92 
68 

90 
68 

92 
69 

90 

68 

92 
69 

93 

72 

92 

70 

93 
70 

92 
69 

90 
69 

92 
70 

95 

70 

93 
79 

92 
69 

2 
3 

DE  FUNIAK  SPRINGS 

MAX 
MIN 

7! 

71 

72 

71 

95 
71 

72 

95 
71 

95 
70 

73 

74 

83 
70 

92 
70 

69 
70 

89 
70 

93 
70 

96 
69 

92 
70 

90 

73 

91 

73 

94 

70 

86 

70 

94 

72 

65 

71 

94 

70 

95 

71 

94 

71 

93 

72 

94 
74 

93 

72 

96 

72 

96 
71 

92 
71 

4 

2 

DE  LAND 

MAX 
MIN 

DEVILS  GARDEN  TOWER 

MAX 
MIN 

72 

74 

75 

72 

86 
71 

66 

72 

91 
74 

91 
75 

90 

78 

92 
73 

DRY  TORTUGAS 

MAX 
MIN 

77 

77 

76 

76 

73 

76 

77 

76 

90 
77 

90 
80 

90 
78 

89 
79 

91 
79 

88 

72 

88 

75 

90 
78 

91 

76 

69 
74 

85 

75 

83 

72 

89 
74 

67 

76 

87 
75 

66 

73 

87 

76 

90 
81 

86! 
73 

68 

77 

87 
77 

88 

77 

67 

7T 

88 

EVERGLADES 

MAX 
MIN 

75 

7* 

74 

73 

82 
72 

89 
74 

90 
73 

90 
72 

89 
74 

90 
76 

89 
74 

69 

74 

88 
74 

87 
72 

90 
72 

91 

72 

92 
74 

90 
74 

90 
73 

87 

73 

92 
74 

■3 

73 

91 

73 

92 

75 

93 

75 

92 
74 

92 
74 

92 
74 

93 
73 

94 

73 

92 
74 

90 

FEDERAL  POINT 

MAX 
MIN 

70 

71 

93 
70 

71 

87 
72 

92 
72 

94 

70 

92 
70 

71 

91 
73 

91 
71 

90 
69 

92 
68 

91 
69 

87 

70 

90 
69 

91 
69 

90 
69 

90 

70 

91 
71 

90 

70 

91 
68 

91 

71 

90 
70 

91 
71 

901 
71 

91 
71 

91 

72 

86 

73 

93 

72 

91 

FELLSMERE 

MAX 
MIN 

72 

72 

69 

73 

74 

69 

76 

72 

72 

7? 

92 
72 

72 

90 
70 

88 

71 

90 
72 

90 
72 

90 
72 

90 

72 

8  8 

73 

91 

73 

91 
72 

86 

73 

90 
71 

90 

73 

92 
75 

92 
75 

90 
73 

92 
72 

93 

73 

91 
71 

95 
71 

91 

FERNANDINA  BEACH 

MAX 
MIN 

71 

76 

74 

71 

73 

72 

71 

74 

73 

73 

71 

87 
71 

89 
69 

86 
69 

85 

72 

88 

73 

89 

71 

69 

70 

89 
74 

89 

74 

90 
74 

69 

7« 

89 

73 

69 
74 

90 
73 

88 

76 

69 

78 

90 
77 

92 
73 

66 
74 

93 
73 

89 

FORT  DRUM   5  NW 

MAX 
MIN 

72 

71 

69 

69 

70 

73 

72 

71 

72 

72 

70 

69 

71 

70 

91 
71 

94 

70 

93 
71 

68 

70 

90 

70 

69 

70 

91 

72 

64 

73 

89 

71 

90 

73 

90 
7' 

93 
74 

90 
72 

89 

72 

91 

73 

93 

72 

99 
72 

91 
71 

FORT  LAUDERDALE 

MAX 
MIN 

9*. 

73 

73 

73 

75 

71 

74 

7* 

71 

73 

74 

75 

73 

72 

71 

91 
72 

85 

70 

68 

71 

89 

75 

86 

73 

69 

72 

90 

77 

82 

71 

90 
77 

90 
78 

90 
76 

89 
74 

86 

71 

89 

79 

90 
78 

91 
76 

90 
74 

89 

FT  LAUDERDALE  BAH  I A  MAR 

MAX 
MIN 

91 

75 

91 
76 

93 
75 

91 

73 

86 

73 

91 

73 

89 

75 

89 
71 

89 
74 

89 

75 

90 
78 

91 
74 

90 
73 

89 
71 

90 
74 

86 

69 

87 

73 

88 
74 

86 
73 

68 

73 

•  9 

75 

84 

69 

86 
74 

88 

76 

88 

74 

86 
74 

89 

70 

88 

T» 

69 

77 

69 
76 

89 

72 

88, 

73, 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

MAX 
MIN 

92 
71 

92 
72 

92 
72 

93 
74 

93 
71 

87 

73 

9  1 

73 

89 
69 

71 

71 

73 

71 

71 

68 

64 

88 

70 

86 

69 

87 

70 

99 

71 

87 
69 

90 

73 

69 

71 

62 

71 

88 

72 

6P 

71 

89 

71 

87 

70 

86 

72 

86 
74 

89 

73 

90 
71 

89, 

71, 

0 
0 

FORT   MYERS  WB  AP 

MAX 
MIN 

92 
72 

92 
76 

91 

77 

90 
74 

86 
71 

88 

76 

91 

75 

89 
74 

90 
74 

90 
74 

91 
73 

90 
7» 

90 
69 

86 

73 

88 
74 

90 
72 

92 
74 

92 

73 

90 
73 

67 
74 

90 

73 

62 

71 

90 
71 

92 

74 

97 
73 

91 
'6 

90 
79 

91 
73 

92 
73 

93 
74 

92 
75 

90 
73 

1 

7 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


CONTINUED  JULY  1939 


Station 

Day 

01  Month 

Average 

e 

7 

R 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

1 

FORT  PIERCE 

90 

92 

■9 

90 

90 

89 

87 

88 

87 

86 

90 

89 

88 

86 

86 

48 

87 

67 

67 

II 

88 

85 

68 

86 

97 

68 

87 

87 

89 

68 

91 

68 

.1 

M I N 

74 

75 

70 

70 

71 

74 

73 

75 

73 

7 

72 

72 

73 

7* 

73 

* 

7 

74 

73 

7' 

73 

72 

73.4 

FOUNT  A  IN   3  S 

MAX 

M  IN 

uAint5VILLt    3  wax 

9* 

95 

91 

86 

89 

92 

93 

93 

92 

89 

82 

83 

90 

92 

90 

91 

93 

90 

91 

91 

92 

86 

91 

92 

92 

92 

91 

90 

43 

90 

92 

90 

.4 

MI  N 

70 

71 

71 

70 

67 

71 

69 

70 

70 

72 

71 

69 

69 

2 

72 

73 

69 

70 

71 

3 

7  3 

4 

72 

73 

72 

71 

73 

72 

72 

71 

.0 

GLEN  ST  MART  NURSERIES 

MAX 

97 

97 

95 

87 

92 

94 

94 

95 

96 

94 

87 

84 

93 

95 

90 

92 

92 

90 

92 

92 

91 

96 

93 

93 

92 

93 

91 

9? 

96 

90 

91 

92 

.6 

MIN 

66 

70 

71 

69 

69 

68 

68 

69 

48 

69 

6  7 

6  8 

6  7 

66 

70 

69 

68 

69 

70 

71 

70 

71 

69 

68 

69 

70 

69 

70 

71 

70 

71 

89 

.2 

GRAPE  HAMMOCK 

96 

93 

94 

86 

92 

94 

93 

95 

94 

94 

90 

91 

91 

92 

92 

93 

92 

91 

90 

90 

91 

89 

92 

90 

90 

91 

93 

91 

91 

.9 

M1N 

74 

73 

70 

71 

70 

74 

72 

75 

71 

70 

71 

73 

74 

73 

72 

73 

73 

7' 

73 

* 

73 

73 

73 

72 

.8 

H I A  LEAH 

MAX 

92 

90 

92 

92 

92 

85 

90 

90 

90 

90 

89 

90 

90 

90 

88 

69 

87 

90 

69 

99 

85 

89 

82 

87 

67 

87 

88 

86 

86 

66 

99 

8* 

.7 

MIN 

68 

75 

75 

77 

74 

7I* 

73 

72 

74 

75 

76 

74 

72 

72 

72 

72 

73 

7  3 

3 

75 

72 

3 

73 

73 

73 

70 

74 

74 

76 

74 

73 

.4 

H I GH  SPR INGS 

MAX 

98 

96 

95 

89 

90 

9? 

94 

95 

92 

88 

84 

85 

86 

93 

69 

95 

89 

90 

93 

92 

94 

99 

94 

94 

95 

9* 

91 

94 

95 

97 

97 

92 

.3 

MIN 

71 

73 

70 

69 

68 

6 

69 

70 

2 

7 

7 

69 

70 

69 

70 

72 

70 

69 

4 

72 

71 

70 

69 

70 

72 

74 

72 

73 

73 

72 

73 

70 

.6 

HOMESTEAD  EXP  STA 

MAX 

90 

92 

92 

90 

87 

89 

91 

87 

90 

90 

91 

90 

88 

86 

89 

68 

90 

89 

88 

87 

88 

AO 

98 

88 

69 

88 

86 

99 

69 

69 

90 

89 

.0 

MIN 

70 

7i 

70 

71 

68 

71 

7  0 

69 

70 

71 

70 

72 

69 

68 

69 

69 

69 

69 

71 

71 

72 

71 

7( 

71 

70 

72 

71 

71 

71 

70 

.3 

HYPOLUXO 

MAX 

89 

89 

90 

93 

92 

95 

88 

88 

69 

90 

90 

90 

89 

88 

90 

86 

87 

69 

88 

89 

87 

83 

87 

87 

88 

88 

66 

97 

69 

88 

89 

61 

.6 

MIN 

73 

7* 

7  3 

72 

7  1 

73 

74 

70 

74 

75 

80 

73 

73 

73 

72 

71 

76 

73 

74 

72 

79 

73 

73 

73 

74 

60 

79 

73 

74 

.0 

I NVERNE5S 

MAX 

93 

94 

9? 

88 

90 

91 

94 

93 

91 

85 

as 

90 

92 

90 

92 

90 

90 

92 

88 

90 

92 

90 

92 

92 

92 

93 

92 

91 

95 

93 

91 

91 

.2 

MIN 

71 

75 

73 

71 

70 

70 

71 

* 

72 

72 

71 

70 

70 

73 

74 

72 

72 

72 

72 

74 

7  5 

7* 

74 

80 

73 

74 

79 

74 

72 

72 

.6 

JACKSONVILLE  WB  AP 

MAX 

97 

97 

92 

86 

88 

91 

93 

92 

96 

88 

84 

87 

90 

88 

68 

91 

91 

91 

90 

91 

90 

88 

91 

92 

92 

92 

91 

92 

94 

87 

94 

90 

.9 

MIN 

73 

77 

70 

72 

1 

73 

73 

74 

73 

72 

71 

70 

69 

72 

72 

71 

70 

75 

72 

76 

7* 

7 

74 

73 

73 

76 

76 

73 

76 

73 

.0 

JACK SON V I LLE  BEACH 

MAX 

90 

93 

92 

85 

86 

B9 

94 

89 

90 

90 

88 

90 

88 

88 

89 

48 

88 

89 

88 

89 

88 

87 

69 

90 

90 

90 

89 

99 

90 

86 

93 

69 

•  1 

MIN 

74 

73 

72 

f  6 

72 

72 

72 

75 

1 

73 

72 

69 

69 

73 

72 

72 

69 

7  2 

71 

74 

70 

73 

79 

79 

70 

74 

72 

72 

.8 

JASPER  3  SE 

MAX 

98 

98 

94 

98 

90 

98 

93 

93 

97 

98 

89 

92 

90 

90 

90 

69 

90 

89 

92 

89 

90 

89 

94 

96 

95 

94 

95 

93 

93 

94 

92 

92 

.6 

MIN 

63 

70 

68 

70 

67 

68 

67 

66 

70 

68 

68 

68 

70 

70 

70 

70 

68 

69 

68 

70 

70 

7' 

68 

69 

72 

68 

66 

70 

70 

70 

70 

49 

.0 

KEY  WEST   WB  AIRPORT 

MAX 

89 

89 

90 

93 

38 

91 

90 

90 

91 

90 

90 

90 

90 

88 

90 

86 

90 

90 

68 

83 

68 

60 

84 

97 

88 

83 

86 

96 

86 

89 

68 

68 

.7 

MIN 

77 

81 

81 

80 

75 

7* 

81 

81 

82 

82 

82 

77 

0 

71 

80 

80 

79 

7' 

76 

76 

74 

76 

7' 

78 

77 

' 

7 

Tt 

60 

77 

.5 

KISSIMMEE  2 

MAX 

92 

93 

90 

89 

90 

93 

91 

93 

92 

90 

91 

90 

89 

89 

69 

90 

90 

90 

91 

97 

88 

86 

99 

99 

89 

91 

90 

99 

91 

93 

89 

90 

.1 

MIN 

72 

73 

70 

72 

71 

73 

76 

7 

5 

72 

72 

71 

° 

73 

74 

73 

72 

3 

3 

72 

70 

74 

74 

72 

4 

71 

72 

.6 

LA  BELLE 

MAX 

96 

92 

90 

86 

90 

90 

92 

93 

92 

91 

94 

92 

92 

93 

92 

90 

89 

91 

89 

79 

90 

91 

9? 

86 

87 

91 

91 

92 

93 

90 

.7 

MIN 

68 

73 

72 

70 

67 

72 

70 

70 

71 

72 

4 

73 

72 

72 

72 

71 

70 

.9 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

MAX 

94 

94 

89 

84 

90 

94 

93 

93 

92 

90 

93 

91 

91 

91 

89 

91 

91 

86 

69 

86 

89 

99 

89 

90 

90 

89 

92 

93 

91 

90 

.4 

MIN 

71 

69 

69 

70 

72 

71 

71 

72 

69 

72 

7? 

71 

71 

72 

2 

4 

73 

72 

71 

73 

72 

72 

71 

.4 

LAKE  CITY  2  E 

MAX 

98 

95 

92 

88 

89 

93 

93 

93 

95 

90 

91 

80 

91 

90 

91 

91 

89 

92 

89 

91 

88 

91 

91 

9! 

91 

91 

92 

91 

9« 

92 

91 

.0 

MIN 

70 

70 

72 

69 

70 

.7 

LAKE  HIAWASSE 

MAX 

94 

95 

96 

89 

88 

90 

92 

94 

94 

92 

92 

92 

91 

91 

92 

88 

92 

91 

92 

90 

89 

90 

85 

91 

89 

90 

92 

92 

89 

93 

92 

91 

.2 

MIN 

71 

73 

70 

67 

1 

72 

72 

72 

72 

71 

68 

70 

72 

72 

72 

71 

72 

7 

72 

49 

73 

71 

71 

72 

73 

73 

72 

73 

71 

.3 

LAKELAND  WB  CITY 

MAX 

93 

93 

69 

86 

92 

93 

91 

92 

91 

88 

91 

92 

92 

90 

91 

90 

69 

91 

90 

88 

69 

97 

99 

98 

9< 

90 

67 

67 

90 

91 

91 

90 

.0 

MIN 

73 

72 

7 

71 

72 

75 

7 

73 

72 

72 

69 

72 

74 

73 

72 

73 

73 

' 

76 

74 

73 

73.0 

LAKE  PLACID  2  SW 

MAX 

96 

97 

94 

91 

91 

94 

90 

90 

91 

90 

92 

93 

94 

92 

93 

93 

94 

90 

93 

90 

89 

84 

89 

92 

73 

94 

90 

99 

96 

96 

96 

91 

.7 

MIN 

66 

69 

71 

71 

68 

7 

72 

7 

70 

68 

70 

71 

69 

69 

69 

70 

69 

6  8 

71 

71 

7  2 

6  9 

72 

7  1 

73 

71 

71 

72 

72 

70 

.4 

L I SBON 

MAX 

94 

94 

91 

87 

90 

92 

93 

93 

90 

69 

69 

91 

93 

90 

89 

9? 

92 

90 

92 

89 

89 

86 

91 

90 

91 

91 

90 

88 

91 

91 

90 

90 

.5 

MIN 

71 

71 

69 

71 

72 

72 

73 

73 

7  5 

73 

7  2 

71 

7  1 

71 

74 

73 

72 

71 

7* 

74 

7 

7 

74 

74 

74 

74 

74 

73 

72 

.6 

LIVE  OAK   2  ESE 

MAX 

93 

94 

90 

89 

90 

93 

93 

93 

94 

90 

84 

84 

69 

90 

90 

90 

90 

87 

89 

67 

93 

89 

91 

92 

92 

92 

91 

92 

93 

90 

90 

90 

.5 

MIN 

70 

74 

73 

68 

69 

70 

69 

69 

7  0 

72 

70 

69 

70 

69 

71 

71 

69 

70 

71 

72 

72 

72 

70 

7C 

72 

72 

7C 

72 

73 

72 

71 

70.7 

LOXAHATCHEE 

MAX 

92 

93 

93 

89 

88 

90 

85 

90 

90 

87 

90 

91 

91 

90 

90 

87 

91 

91 

92 

90 

69 

86 

90 

91 

92 

86 

90 

90 

92 

93 

94 

90 

.1 

MIN 

70 

70 

70 

66 

70 

71 

69 

66 

68 

69 

68 

69 

69 

68 

68 

67 

66 

67 

6  6 

6  8 

67 

70 

69 

6? 

7C 

7C 

69 

69 

69 

68 

68.7 

MAD  I  SON 

MAX 

96 

95 

96 

90 

90 

93 

95 

94 

97 

93 

83 

87 

90 

69 

90 

90 

86 

87 

89 

65 

92 

90 

93 

93 

92 

93 

92 

93 

94 

93 

93 

91.5 

MIN 

7 1 

73 

7 

70 

70 

74 

71 

70 

2 

73 

71 

71 

70 

70 

72 

71 

70 

71 

7  2 

72 

7  2 

71 

72 

72 

74 

72 

71 

71 

.5 

MARATHON  SHORES 

MAX 

91 

92 

91 

90 

H9 

91 

90 

90 

90 

91 

91 

91 

•iO 

90 

92 

92 

90 

90 

91 

87 

90 

63 

87 

68 

99 

8; 

89 

68 

88 

s< 

89 

69 

.5 

MIN 

78 

78 

75 

ei 

61 

81 

61 

76 

78 

80 

80 

74 

4 

76 

76 

73 

73 

76 

77 

.3 

MAR  I  ANNA   FAA  AIRPORT 

MAX 

89 

93 

92 

88 

91 

93 

93 

95 

95 

96 

76 

90 

84 

91 

93 

92 

89 

83 

68 

69 

90 

93 

87 

93 

90 

92 

93 

93 

94 

9; 

94 

90 

.9 

MIN 

7* 

73 

* 

72 

72 

7  2 

74 

3 

3 

75 

72 

72 

70 

72 

72 

73 

73 

7 

74 

73 

73 

73.1 

MAR  I  ANNA    I ND  SCHOOL 

MAX 

93 

94 

92 

89 

92 

94 

93 

93 

92 

94 

6  1 

90 

84 

89 

92 

90 

89 

84 

89 

91 

89 

91 

88 

91 

91 

92 

92 

93 

99 

94 

93 

90 

.6 

MIN 

72 

70 

72 

69 

69 

69 

72 

7 

70 

71 

7 

70 

70 

67 

69 

70 

71 

71 

71 

72 

72 

4 

71 

72 

73 

7 

72 

71 

73 

70.9 

MAYO  5  NW 

MAX 

94 

94 

90 

87 

89 

93 

94 

93 

93 

93 

85 

85 

89 

88 

90 

89 

89 

87 

90 

90 

91 

90 

92 

92 

92 

9! 

92 

92 

93 

91 

93 

90 

.6 

MIN 

72 

74 

73 

70 

70 

70 

70 

1 

74 

70 

70 

70 

71 

70 

71 

70 

70 

70 

72 

71 

72 

7 

1 

2 

72 

73 

71 

71 

.1 

MELBOURNE 

MAX 

91 

93 

95 

91 

90 

91 

91 

90 

91 

84 

90 

89 

69 

88 

89 

89 

90 

90 

89 

99 

91 

98 

90 

89 

9< 

90 

90 

90 

91 

91 

93 

90 

.1 

MIN 

74 

73 

67 

71 

70 

76 

78 

74 

72 

74 

72 

71 

72 

73 

72 

73 

72 

72 

75 

75 

75 

7' 

73 

75 

74 

73 

73 

.1 

MIAMI    BAY  FRONT 

MAX 

a; 

91 

90 

93 

89 

89 

89 

90 

68 

89 

89 

88 

68 

88 

88 

86 

87 

87 

86 

88 

68 

60 

86 

97 

89 

85 

63 

88 

67 

91 

87 

87.6 

MIN 

82 

78 

79 

75 

71 

74 

76 

79 

77 

80 

73 

76 

75 

76 

75 

73 

73 

77 

79 

60 

71 

8] 

79 

7( 

73 

76 

71 

78 

74.3 

MIAMI  BEACH 

MAX 

88 

89 

89 

91 

89 

90 

88 

68 

87 

87 

88 

68 

86 

90 

89 

86 

85 

88 

87 

67 

85 

83 

66 

66 

97 

84 

63 

88 

8< 

87 

86 

87 

.0 

MIN 

81 

79 

5 

7* 

74 

76 

81 

79 

81 

80 

77 

77 

80 

76 

74 

76 

77 

7' 

1 

9C 

72 

80 

81 

81 

77.3 

MIAMI    WB  AIRPORT 

MAX 

88 

89 

91 

91 

86 

89 

88 

88 

88 

87 

89 

86 

86 

87 

86 

84 

66 

87 

86 

87 

86 

79 

89 

66 

96 

83 

84 

67 

67 

87 

88 

86.6 

MIN 

75 

75 

7 

75 

* 

75 

74 

76 

76 

7 

75 

74 

73 

74 

73 

73 

75 

73 

74 

74 

7  Z 

4 

75 

73 

72 

74 

7' 

78 

76 

74.9 

MIAMI    12  SSW 

MAX 

91 

90 

92 

92 

92 

88 

90 

90 

89 

90 

90 

91 

89 

89 

88 

90 

87 

87 

69 

88 

88 

86 

82 

67 

99 

89 

85 

86 

67 

83 

88 

86 

.4 

MIN 

72 

72 

72 

1 

72 

73 

75 

8 

73 

71 

71 

71 

72 

71 

7' 

7  3 

72 

73 

70 

7 

7  3 

71 

72 

70 

74 

78 

74 

72 

.6 

MILES  CITY  TOWER 

MAX 

94 

92 

'JO 

90 

91 

92 

90 

91 

92 

90 

90 

90 

90 

90 

88 

89 

90 

90 

66 

89 

87 

64 

90 

90 

90 

92 

91 

91 

9J 

92 

90 

.2 

MIN 

71 

71 

70 

70 

70 

7 1 

70 

75 

60 

70 

69 

71 

70 

76 

70 

70 

69 

70 

69 

71 

70 

70 

70 

7C 

75 

71 

74 

71 

.0 

MlLTON   EXP  STATION 

e; 

92 

90 

90 

90 

87 

91 

90 

9? 

87 

84 

90 

88 

89 

91 

91 

90 

90 

90 

93 

92 

90 

84 

89 

91 

91 

91 

9; 

91 

81 

9! 

69.8 

MIN 

69 

70 

70 

70 

70 

68 

70 

7  1 

71 

70 

7( 

7] 

7C 

7 1 

70.3 

MONT  1  CELLO  2  S 

MAX 

95 

94 

94 

89 

90 

96 

95 

93 

96 

95 

76 

64 

86 

89 

69 

86 

87 

69 

83 

88 

90 

91 

91 

91 

91 

93 

93 

92 

94 

99 

99 

90.7 

MIN 

70 

70 

71 

68 

68 

68 

70 

69 

70 

72 

6  8 

70 

70 

69 

69 

69 

69 

69 

69 

69 

70 

71 

72 

71 

71 

71 

72 

71 

72 

71 

71 

70 

.0 

NOOBE   HAVEN  LOCK  1 

MAX 

93 

92 

91 

94 

89 

89 

92 

89 

90 

90 

87 

90 

90 

88 

67 

88 

88 

86 

89 

86 

86 

87 

82 

88 

89 

89 

88 

86 

99 

90 

90 

88.9 

MIN 

72 

73 

r  1 

70 

73 

72 

73 

72 

72 

71 

73 

70 

71 

67 

71 

71 

73 

72 

71 

72 

74 

70 

70 

73 

73 

74 

73 

72 

78 

74 

72 

72 

.1 

MOUNT A  I N  LAKE 

MAX 

96 

95 

91 

87 

91 

94 

93 

94 

9  0 

69 

91 

90 

90 

88 

69 

B9 

89 

90 

91 

87 

69 

64 

90 

69 

9C 

91 

69 

87 

90 

92 

91 

90.2 

MIN 

72 

72 

6H 

70 

71 

72 

74 

72 

73 

70 

70 

70 

70 

69 

71 

71 

70 

71 

71 

72 

74 

71 

69 

69 

72 

7* 

71 

73 

74 

71 

73 

71 

.3 

S*«  R«l*r*nc»  Nolo*  Following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


CONTINUED 


FLORIDA 
JULY  1959 


Station 

Day 

Of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MT  PLEASANT 

MAX 

9  2 

92 

93 

89 

90 

93 

9  4 

92 

94 

94 

80 

69 

80 

67 

92 

in 

90 

89 

91 

89 

89 

9? 

67 

93 

91 

93 

93 

94 

93 

95 

9* 

90 

6 

MIN 

69 

72 

73 

70 

70 

69 

72 

70 

70 

72 

71 

70 

70 

68 

69 

70 

71 

71 

70 

72 

72 

72 

73 

68 

72 

72 

73 

72 

71 

71 

72 

70 

MYAKKA  RIVER  ST  PARK 

MAX 

99 

92 

92 

91 

87 

66 

69 

87 

90 

91 

89 

90 

89 

90 

88 

69 

90 

90 

89 

90 

87 

9? 

87 

91 

92 

93 

91 

87 

92 

92 

94 

90 

1 

MIN 

68 

73 

73 

71 

70 

70 

72 

74 

73 

70 

71 

71 

70 

69 

70 

71 

70 

69 

70 

70 

71 

71 

69 

71 

71 

72 

70 

71 

72 

70 

72 

70 

NAPLES 

MAX 

90 

90 

90 

90 

82 

88 

89 

91 

92 

89 

91 

92 

89 

88 

69 

90 

92 

91 

87 

87 

90 

77 

90 

92 

92 

91 

89 

92 

93 

93 

90 

69 

8 

MIN 

73 

74 

76 

76 

72 

76 

76 

75 

76 

73 

73 

75 

72 

73 

73 

74 

74 

72 

73 

74 

76 

72 

71 

74 

74 

73 

73 

76 

79 

73 

74 

73 

* 

NEW  SMYRNA  BEACH  4  N 

MAX 

88 

93 

93 

88 

86 

87 

91 

87 

91 

92 

92 

91 

69 

87 

87 

86 

86 

89 

69 

86 

89 

88 

87 

86 

87 

87 

87 

6  7 

68 

90 

93 

88 

6 

MIN 

72 

73 

69 

71 

70 

71 

71 

72 

72 

71 

71 

71 

71 

69 

70 

72 

72 

72 

71 

72 

72 

73 

69 

72 

73 

73 

73 

74 

74 

73 

73 

71 

NICEVlLLE 

MAX 

98 

96 

92 

91 

92 

91 

89 

92 

92 

93 

90 

69 

.  90 

85 

85 

99 

90 

88 

67 

88 

90 

86 

87 

88 

89 

89 

90 

69 

91 

90 

91 

89 

4 

MIN 

69 

69 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

69 

70 

70 

70 

70 

68 

69 

70 

71 

72 

71 

69 

70 

72 

72 

70 

72 

72 

70 

72 

73 

72 

70 

OCALA 

MAX 

95 

94 

90 

87 

91 

93 

95 

94 

91 

68 

90 

88 

94 

92 

91 

94 

92 

91 

92 

92 

94 

87 

93 

92 

92 

92 

91 

92 

93 

92 

91 

91 

7 

MIN 

71 

71 

70 

70 

69 

72 

72 

71 

71 

71 

70 

69 

69 

69 

72 

72 

71 

69 

72 

72 

72 

71 

69 

69 

71 

70 

71 

73 

73 

72 

70 

OCALA   2  NE 

MAX 

93 

92 

89 

85 

89 

92 

94 

92 

88 

84 

87 

69 

92 

92 

91 

92 

92 

90 

91 

92 

92 

84 

91 

91 

90 

91 

90 

91 

93 

89 

69 

90 

2 

MIN 

69 

71 

71 

71 

68 

70 

70 

70 

71 

72 

70 

69 

6  9 

68 

70 

70 

70 

70 

70 

72 

71 

71 

68 

69 

70 

70 

70 

70 

72 

70 

72 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

MAX 

92 

89 

90 

89 

86 

88 

89 

85 

90 

90 

86 

67 

85 

85 

85 

86 

85 

86 

84 

86 

64 

86 

60 

69 

90 

90 

87 

64 

86 

90 

90 

87 

0 

MIN 

7* 

74 

74 

68 

71 

73 

76 

74 

75 

73 

73 

74 

73 

71 

73 

73 

73 

73 

74 

73 

73 

73 

72 

74 

74 

75 

73 

73 

74 

7* 

75 

ORLANDO   WB  AIRPORT 

MAX 

96 

96 

87 

89 

91 

96 

93 

92 

91 

91 

93 

92 

90 

90 

87 

91 

92 

91 

93 

89 

89 

85 

90 

89 

90 

91 

69 

68 

93 

92 

67 

90 

6 

MIN 

73 

69 

68 

72 

72 

7* 

75 

70 

73 

73 

73 

68 

70 

70 

72 

72 

72 

71 

72 

72 

73 

71 

70 

74 

73 

74 

73 

73 

76 

73 

74 

PALATKA 

MAX 

96 

98 

92 

88 

91 

94 

98 

95 

95 

93 

91 

89 

95 

93 

68 

9  2 

91 

93 

93 

93 

91 

88 

92 

92 

91 

91 

91 

92 

93 

90 

93 

92 

3 

MIN 

73 

73 

70 

70 

71 

71 

71 

74 

75 

72 

73 

70 

71 

72 

73 

76 

72 

74 

T4 

75 

76 

72 

73 

74 

74 

74 

76 

77 

76 

73 

75 

PANAMA   CITY  2 

MAX 

95 

94 

90 

91 

95 

93 

95 

94 

95 

95 

86 

88 

89 

90 

92 

89 

93 

90 

« 

64 

86 

87 

85 

69 

90 

91 

92 

90 

87 

96 

93 

90 

7 

MIN 

72 

73 

71 

70 

73 

72 

72 

73 

76 

75 

70 

69 

71 

70 

73 

68 

70 

71 

68 

74 

70 

73 

74 

72 

76 

73 

73 

70 

79 

76 

72 

PARR  I SH 

MAX 

95 

93 

91 

95 

88 

89 

91 

94 

90 

89 

92 

89 

90 

90 

91 

90 

91 

91 

92 

90 

91 

92 

91 

93 

92 

95 

94 

90 

93 

92 

96 

91 

6 

MIN 

70 

74 

73 

72 

73 

72 

70 

71 

74 

71 

70 

71 

70 

69 

70 

70 

72 

71 

70 

71 

73 

73 

71 

72 

72 

74 

71 

72 

73 

71 

70 

PENSACOLA  FAA  AIRPORT 

MAX 

85 

90 

91 

89 

89 

90 

92 

92 

92 

66 

84 

92 

86 

86 

89 

88 

90 

67 

86 

92 

87 

89 

86 

69 

89 

89 

90 

91 

91 

89 

96 

89 

1 

MIN 

72 

73 

75 

74 

75 

77 

75 

75 

74 

69 

74 

73 

72 

72 

74 

76 

74 

75 

75 

73 

75 

70 

75 

76 

76 

78 

76 

76 

80 

79 

73 

PENSACOLA  MB  CITY 

MAX 

86 

88 

90 

87 

86 

87 

89 

88 

89 

86 

83 

86 

87 

85 

86 

87 

88 

87 

89 

89 

86 

86 

87 

67 

87 

87 

68 

68 

88 

88 

93 

87 

8 

MIN 

73 

74 

75 

7* 

75 

77 

75 

75 

76 

75 

7A 

74 

73 

72 

74 

75 

75 

77 

76 

74 

75 

75 

76 

79 

77 

78 

77 

76 

79 

79 

74 

76 

2 

PERRY 

MAX 

98 

91 

91 

89 

91 

93 

95 

95 

90 

92 

8? 

85 

86 

90 

92 

90 

88 

87 

88 

88 

93 

90 

94 

92 

92 

93 

93 

92 

92 

91 

92 

90 

8 

MIN 

69 

72 

72 

69 

69 

69 

69 

68 

70 

67 

71 

70 

70 

69 

70 

72 

71 

70 

70 

72 

71 

71 

73 

71 

71 

72 

72 

72 

73 

71 

71 

70 

3 

PLANT  CITY 

MAX 

94 

93 

90 

87 

91 

93 

93 

92 

92 

89 

92 

91 

93 

90 

91 

91 

91 

92 

92 

92 

92 

89 

91 

90 

92 

94 

90 

90 

92 

93 

93 

91 

3 

MIN 

70 

73 

69 

71 

71 

70 

73 

72 

72 

71 

71 

71 

71 

69 

72 

72 

70 

70 

72 

71 

72 

72 

70 

72 

72 

74 

72 

72 

73 

72 

73 

71 

5 

POMPANO  BEACH 

MAX 

91 

92 

94 

93 

87 

91 

90 

90 

91 

91 

90 

91 

90 

90 

91 

90 

90 

90 

88 

90 

90 

88 

90 

90 

90 

87 

67 

89 

90 

90 

91 

90 

1 

MIN 

75 

72 

73 

74 

71 

73 

72 

72 

74 

75 

78 

74 

73 

74 

74 

69 

71 

74 

73 

74 

74 

73 

72 

78 

74 

76 

73 

73 

79 

78 

74 

73 

6 

PUNT A  GORDA 

MAX 

9* 

93 

89 

88 

85 

89 

90 

90 

88 

88 

90 

90 

92 

88 

89 

89 

91 

93 

90 

88 

92 

85 

91 

92 

93 

91 

66 

91 

92 

43 

93 

90 

2 

MIN 

70 

69 

76 

76 

76 

7* 

76 

74 

74 

73 

73 

74 

70 

71 

72 

73 

71 

71 

73 

74 

74 

73 

71 

74 

74 

71 

73 

72 

74 

73 

79 

73 

1 

OUINCY  EXP  STATION 

MAX 

97 

97 

92 

87 

91 

92 

93 

91 

94 

92 

81 

86 

80 

86 

89 

89 

87 

87 

88 

86 

88 

90 

86 

90 

67 

90 

90 

90 

93 

93 

94 

69 

6 

MIN 

70 

72 

72 

69 

68 

69 

72 

70 

70 

71 

70 

'P 

70 

68 

68 

70 

70 

70 

69 

71 

70 

71 

72 

68 

71 

72 

72 

71 

72 

70 

71 

70 

J 

ROYAL   PALM  RANGER  STA 

MAX 

91 

92 

93 

92 

89 

89 

93 

94 

91 

92 

92 

90 

89 

89 

92 

90 

90 

90 

89 

90 

92 

85 

86 

90 

90 

91 

87 

89 

90 

92 

92 

90 

4 

MIN 

72 

72 

74 

74 

72 

72 

72 

72 

72 

81 

72 

72 

72 

70 

69 

69 

70 

70 

70 

71 

71 

70 

70 

71 

73 

73 

70 

71 

71 

71 

71 

71 

6 

SAINT  AUGUSTINE 

MAX 

92 

94 

91 

87 

86 

90 

92 

90 

91 

89 

91 

89 

90 

69 

88 

89 

90 

89 

91 

88 

89 

87 

90 

69 

90 

89 

90 

89 

91 

89 

93 

89 

6 

MIN 

70 

72 

69 

70 

71 

68 

70 

72 

70 

72 

70 

70 

67 

69 

71 

71 

70 

69 

71 

71 

72 

77 

66 

70 

70 

73 

72 

71 

74 

74 

72 

70 

8 

SAINT  LEO 

MAX 

94 

93 

90 

87 

92 

96 

93 

95 

90 

89 

92 

89 

93 

90 

92 

92 

92 

91 

90 

91 

92 

91 

92 

90 

92 

93 

91 

92 

93 

92 

92 

91 

6 

MIN 

71 

74 

72 

72 

72 

73 

73 

72 

73 

72 

71 

71 

70 

69 

71 

72 

71 

71 

72 

72 

73 

73 

71 

73 

72 

74 

72 

73 

74 

73 

72 

72 

1 

SAINT  MARKS   6  SE 

MAX 

91 

92 

93 

89 

90 

92 

94 

94 

92 

92 

65 

86 

83 

65 

90 

89 

•6 

63 

88 

90 

89 

90 

86 

91 

91 

92 

91 

90 

91 

92 

92 

89 

8 

MIN 

72 

72 

74 

70 

70 

70 

71 

70 

70 

73 

72 

72 

72 

70 

70 

73 

72 

72 

72 

73 

73 

74 

7S 

73 

72 

72 

75 

72 

76 

73 

71 

72 

1 

ST  PETERSBURG 

MAX 

90 

90 

88 

82 

86 

89 

93 

90 

90 

88 

90 

90 

91 

89 

89 

88 

89 

89 

89 

88 

92 

90 

92 

92 

92 

91 

90 

90 

93 

90 

89 

69 

6 

MIN 

73 

78 

75 

73 

72 

7* 

78 

74 

76 

77 

77 

77 

77 

74 

76 

76 

73 

76 

74 

73 

77 

74 

75 

77 

77 

78 

73 

77 

78 

78 

76 

73 

6 

SANBORN  TOWER 

MAX 

92 

92 

91 

87 

93 

9* 

94 

94 

93 

98 

83 

84 

82 

88 

90 

65 

84 

86 

89 

89 

67 

91 

88 

90 

90 

92 

93 

91 

93 

43 

94 

89 

9 

MIN 

72 

69 

70 

70 

67 

66 

66 

69 

69 

66 

71 

69 

70 

68 

68 

7  0 

70 

69 

70 

70 

71 

72 

72 

70 

72 

71 

70 

71 

71 

71 

72 

69 

9 

SANFORO  EXP  STATION 

MAX 

.93 

96 

91 

89 

90 

92 

95 

94 

92 

93 

93 

94 

90 

92 

88 

90 

93 

91 

92 

91 

92 

88 

91 

91 

92 

93 

93 

90 

93 

92 

90 

91 

7 

MIN 

71 

72 

69 

71 

70 

72 

72 

70 

72 

71 

72 

70 

68 

69 

71 

70 

71 

69 

71 

71 

70 

72 

88 

72 

72 

72 

71 

71 

72 

70 

71 

70 

7 

SARASOTA 

MAX 

92 

93 

92 

89 

88 

90 

90 

91 

91 

90 

91 

92 

92 

89 

89 

91 

91 

91 

90 

88 

94 

69 

94 

94 

93 

91 

91 

92 

92 

94 

92 

91 

2 

MIN 

70 

75 

77 

73 

73 

72 

74 

71 

72 

72 

72 

73 

71 

70 

71 

72 

70 

70 

72 

72 

71 

72 

68 

72 

73 

73 

71 

72 

73 

72 

73 

72 

0 

SOUTH  MIAMI    3  W 

MAX 

89 

90 

91 

91 

86 

88 

87 

88 

88 

88 

88 

89 

87 

87 

89 

86 

86 

86 

87 

86 

87 

79 

87 

87 

88 

86 

85 

■6 

67 

89 

88 

67 

4 

MIN 

72 

73 

72 

74 

70 

70 

70 

72 

72 

72 

73 

72 

71 

70 

70 

71 

70 

71 

73 

70 

72 

70 

71 

72 

71 

73 

70 

72 

71 

74 

72 

71 

5 

STARKE 

MAX 

96 

96 

9* 

86 

90 

93 

94 

94 

95 

90 

85 

87 

93 

93 

88 

93 

92 

91 

93 

92 

93 

90 

93 

94 

94 

93 

91 

96 

95 

90 

94 

92 

2 

MIN 

70 

69 

72 

70 

70 

71 

70 

69 

72 

72 

70 

70 

69 

70 

70 

70 

70 

72 

71 

72 

71 

72 

70 

71 

72 

71 

70 

73 

72 

73 

71 

70 

6 

STEINHATCHEE  2 

MAX 

92 

90 

86 

84 

86 

89 

96 

94 

91 

91 

77 

81 

8U 

85 

90 

86 

82 

90 

88 

66 

91 

90 

91 

90 

91 

93 

66 

1 

MIN 

71 

75 

76 

76 

70 

70 

71 

71 

72 

71 

71 

73 

71 

68 

71 

72 

76 

71 

70 

73 

72 

72 

73 

73 

74 

71 

72 

0 

STUART  RADIO  WSTU 

MAX 

93 

93 

93 

87 

91 

91 

88 

90 

90 

86 

89 

88 

87 

89 

89 

89 

90 

91 

88 

88 

88 

89 

92 

86 

91 

90 

90 

92 

92 

93 

91 

69 

9 

MIN 

73 

75 

71 

68 

70 

69 

75 

71 

7J 

72 

74 

72 

73 

71 

73 

72 

74 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

74 

73 

76 

75 

76 

78 

73 

73 

,1 

TALLAHASSEE  WB  AP 

MAX 

93 

92 

91 

87 

89 

91 

93 

92 

96 

91 

BO 

83 

8  3 

87 

89 

88 

87 

87 

87 

87 

91 

91 

89 

91 

90 

91 

91 

90 

92 

92 

92 

69 

4 

MIN 

72 

72 

71 

71 

72 

72 

74 

72 

72 

72 

72 

72 

71 

70 

72 

73 

72 

72 

73 

72 

73 

73 

73 

72 

76 

76 

74 

74 

74 

73 

73 

72 

9 

TAM1AMI    TRL  AO  MI  BEND 

MAX 

93 

92 

94 

92 

86 

90 

90 

94 

94 

90 

92 

as 

92 

90 

92 

89 

88 

90 

90 

69 

84 

86 

88 

90 

91 

67 

89 

89 

90 

41 

90 

1 

MIN 

77 

76 

77 

76 

74 

73 

74 

72 

74 

73 

76 

75 

71 

71 

74 

75 

75 

75 

73 

72 

71 

69 

75 

76 

76 

76 

72 

73 

79 

77 

7« 

74 

2 

TAMPA   WB  AIRPORT 

MAX 

93 

93 

93 

87 

92 

93 

92 

92 

91 

89 

90 

90 

91 

90 

91 

89 

91 

91 

91 

91 

93 

89 

95 

94 

99 

93 

93 

93 

93 

93 

92 

91 

7 

MIN 

73 

77 

77 

76 

75 

73 

76 

72 

75 

74 

73 

74 

72 

71 

74 

7* 

73 

73 

73 

74 

7* 

75 

71 

75 

75 

76 

74 

74 

73 

79 

75 

74 

1 

TARPON  SPGS  SEWAGE  PL 

MAX 

92 

92 

91 

91 

86 

89 

91 

93 

90 

91 

06 

87 

85 

91 

88 

89 

87 

88 

90 

90 

91 

93 

87 

91 

92 

96 

92 

93 

92 

93 

91 

MIN 

71 

74 

7* 

70 

71 

70 

72 

71 

72 

73 

71 

71 

70 

68 

71 

72 

71 

71 

72 

72 

72 

72 

69 

71 

72 

73 

71 

72 

73 

73 

71 

71 

5 

TAVERN IER 

MAX 

89 

89 

90 

92 

69 

89 

89 

89 

89 

89 

90 

88 

88 

87 

18 

89 

87 

88 

86 

86 

88 

84 

87 

67 

68 

67 

66 

88 

87 

88 

68 

86 

1 

MIN 

79 

77 

77 

75 

74 

76 

78 

76 

81 

81 

79 

77 

73 

71 

76 

77 

76 

77 

72 

76 

79 

72 

77 

79 

60 

78 

77 

76 

78 

76 

77 

TITUSVILLE  2  W 

MAX 

96 

96 

9* 

95 

89 

89 

93 

92 

93 

95 

94 

92 

92 

91 

90 

93 

92 

92 

91 

92 

92 

86 

92 

92 

93 

92 

92 

92 

93 

94 

91 

92 

3 

MIN 

71 

71 

67 

70 

70 

71 

73 

70 

70 

75 

76 

68 

68 

69 

71 

70 

71 

69 

71 

69 

71 

74 

69 

72 

71 

74 

71 

76 

72 

71 

71 

71 

0 

USHER  TOWER 

94 

91 

90 

93 

90 

91 

67 

92 

90 

87 

90 

93 

93 

90 

91 

91 

10 

93 

94 

92 

92 

92 

90 

92 

90 

9 

MIN 

68 

70 

76 

70 

70 

71 

70 

72 

75 

70 

72 

72 

73 

69 

71 

71 

68 

70 

74 

78 

73 

75 

72 

73 

69 

71 

72 

71 

73 

67 

72 

71 

3 

VENICE 

MAX 

MIN 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  109  - 


DAILY  TEMPERATURES 


CONTINUED  JULY  1939 


Day 

Ol  Month 

• 

Station 

E 

1 

2 

3 

4 

s 

"6 

7 

g 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

30 

31 

< 

VERO  8EACH  FAA    A 1 RPOR7 

MAX 

90 

93 

90 

«» 

r.c 

9  0 

90 

07 

b« 

99 

88 

8K 

88 

86 

88 

86 

89 

»? 

94 

88 

89 

94 

87 

)| 

81 

88 

86 

66 

89 

89 

92 

88.2 

73 

70 

75 

7t 

75 

73 

74 

73 

73 

T' 

76 

* 

* 

76 

75 

73 1 9 

WAUCHULA   2  N 

MAX 

95 

95 

91 

88 

69 

9* 

93 

91 

91 

90 

93 

92 

93 

90 

91 

91 

90 

92 

90 

88 

91 

86 

91 

91 

90 

92 

88 

93 

94 

94 

92 

91.3 

MIN 

70 

67 

70 

72 

71 

70 

73 

7  i 

71 

70 

71 

7  \ 

71 

71 

71 

69 

70 

65 

63 

71 

* 

72 

73 

70.4 

WEST   PALM  BEACH 

MAX 

90 

89 

90 

89 

»• 

90 

8* 

88 

88 

88 

88 

88 

87 

88 

87 

84 

86 

86 

85 

87 

86 

8k 

86 

56 

(6 

84 

85 

86 

87 

88 

88 

•7.0 

77 

77 

73 

75 

7  j 

72 

77 

78 

74 

75 

76 

74 

80 

80 

79.7 

WEST   PALM  BEACH  WB  AP 

MAX 

95 

95 

95 

93 

90 

92 

87 

91 

91 

90 

90 

92 

91 

91 

90 

85 

91 

93 

87 

90 

90 

84 

90 

90 

91 

86 

89 

91 

91 

92 

92 

90.3 

75 

75 

72 

75 

7* 

72 

72 

7  5 

76 

80 

78 

75 

74.8 

WEWAH1TCHKA 

MAX 

93 

93 

92 

89 

94 

101 

93 

92 

96 

89 

81 

91 

86 

90 

92 

92 

89 

81 

89 

91 

88 

91 

91 

90 

90 

90 

93 

90 

91 

fl 

91 

90.8 

MIN 

73 

69 

72 

72 

70 

70 

71 

70 

72 

72 

72 

70 

70 

69 

70 

69 

72 

71 

71 

72 

73 

73 

73 

71 

71 

72 

73 

73 

71 

73 

72 

71.4 

WINTER  HAVEN 

MAX 

9* 

9» 

94 

89 

o? 

93 

9» 

94 

91 

90 

92 

91 

92 

91 

91 

89 

92 

94 

91 

88 

90 

87 

90 

89 

92 

93 

89 

•9 

92 

92 

91 

91.4 

MIN 

TO 

78 

70 

71 

69 

71 

75 

72 

71 

69 

69 

69 

70 

70 

72 

73 

70 

70 

70 

71 

78 

73 

71 

75 

74 

74 

72 

74 

T» 

72 

74 

72.0 

WOODRUFF  DAM 

MAX 

:oo 

91 

93 

95 

91 

9* 

9* 

93 

95 

95 

95 

8C 

89 

81 

88 

89 

87 

88 

90 

92 

92 

91 

93 

69 

94 

93 

95 

94 

98 

96 

95 

91.8 

MIN 

66 

70 

72 

68 

70 

69 

72 

71 

71 

72 

70 

70 

71 

68 

70 

6, 

70 

69 

71 

72 

72 

73 

72 

69 

72 

73 

73 

73 

73 

71 

73 

70.9 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


gcanoD 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14V 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

M 

BAY  LAKE 

EVAP 

.26 

.22 

.22 

.09 

.15 

.20 

.23 

.18 

.25 

.28 

.20 

.13 

.14 

.21 

.19 

.22 

.22 

.18 

.19 

.21 

.21 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

EVAP 

.21 

.14 

.19 

.21 

.13 

.24 

.24 

.05 

.20 

.06 

.16 

.33 

.08 

.08 

.18 

.29 

.29 

.27 

.11 

.26 

.16 

.30 

.07 

.25 

.29 

.21 

.18 

.31 

.26 

.26 

.21 

6.22 

CLEWISTON  US  EHGRS  (a) 

EVAP 

.22 

.  ia 

.22 

.22 

.25 

.05 

.20 

.12 

.23 

.14 

.07 

.17 

.09 

.15 

.15 

.14 

.17 

.07 

.13 

.11 

.10 

.04 

.15 

.24 

.18 

.08 

.14 

.15 

.20 

.10 

B4.61 

MAX 

97 

98 

96 

93 

92 

90 

95 

89 

94 

93 

91 

93 

92 

88 

93 

91 

92 

93 

90 

90 

92 

91 

90 

95 

97 

98 

95 

92 

96 

99 

98 

93.3 

MIN 

81 

81 

81 

84 

87 

78 

80 

78 

78 

78 

82 

78 

78 

75 

76 

78 

79 

81 

71 

78 

78 

78 

76 

77 

81 

74 

79 

77 

77 

82 

81 

78.8 

FT.  LAUDERDALE  EXP  STA 

EVAP 

.20 

.21 

.16 

.18 

.11 

.21 

.23 

.20 

.14 

.23 

.25 

.32 

.12 

.16 

.22 

.21 

.05 

.21 

.20 

.22 

.02 

.24 

.17 

.26 

.17 

.16 

.22 

.28 

.23 

B5.96 

WIND 

15 

18 

16 

15 

34 

37 

39 

27 

10 

19 

38 

48 

8 

24 

16 

39 

38 

2 

2 

1 

23 

39 

12 

35 

18 

30 

15 

22 

40 

38 

27 

745 

GAINESVILLE  3  WSW 

EVAP 

.28 

.29 

.20 

.19 

.16 

.34 

.25 

.19 

.23 

.13 

.08 

.07 

.12 

.24 

.27 

.29 

.22 

.30 

.22 

.19 

.21 

.23 

.16 

.26 

.29 

.32 

.19 

.27 

.25 

.21 

.16 

6.81 

WIND 

30 

20 

25 

40 

10 

20 

20 

15 

25 

20 

10 

15 

20 

15 

20 

20 

25 

25 

10 

30 

15 

25 

25 

25 

25 

20 

25 

30 

20 

15 

15 

655 

MAX 

103 

101 

97 

90 

97 

100 

99 

97 

96 

90 

84 

83 

100 

103 

101 

102 

99 

101 

102 

98 

101 

99 

99 

99 

97 

98 

96 

99 

102 

96 

98 

97.6 

MIN 

71 

76 

73 

71 

69 

74 

73 

72 

73 

73 

72 

70 

69 

72 

74 

73 

71 

72 

73 

75 

72 

72 

70 

72 

75 

73 

73 

73 

74 

75 

75 

72.7 

(1 1 A  LEAH 

EVAP 

.29 

.25 

.16 

.21 

.22 

.22 

.17 

.36 

.22 

.27 

.15 

.25 

.28 

.23 

.15 

.14 

.13 

.27 

.42 

.16 

.27 

.27 

.00 

.21 

.26 

.27 

.30 

.23 

.20 

.33 

.29 

7.18 

WIND 

15 

17 

26 

18 

21 

24 

81 

19 

9 

14 

32 

43 

29 

24 

28 

11 

18 

36 

35 

29 

29 

44 

31 

55 

57 

28 

38 

44 

54 

60 

43 

1012 

LOXAHATCHEE 

EVAP 

.16 

.19 

.19 

.16 

.12 

.21 

.12 

.00 

.07 

.07 

.18 

.10 

.23 

.12 

.23 

.09 

.15 

.10 

.17 

.10 

.34 

.11 

.13 

.25 

.12 

.15 

.25 

.15 

.29 

.02 

.32 

4.89 

MILES  CITY  TOWER 

EVAP 

.04 

.10 

.15 

.10 

.04 

.03 

.12 

* 

.26 

.05 

.18 

.11 

.23 

.15 

.08 

.30 

.08 

.03 

.04 

.05 

.30 

.09 

.16 

• 

• 

• 

* 

.33 

.21 

B3.34 

WIND 

4 

8 

4 

11 

10 

9 

19 

15 

19 

8 

11 

18 

19 

24 

13 

15 

16 

12 

11 

18 

14 

14 

21 

30 

36 

12 

21 

27 

22 

27 

B  504 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

EVAP 

.30 

.26 

.24 

.21 

.10 

.24 

.30 

.18 

.13 

.19 

.14 

.23 

.18 

.37 

.24 

.30 

.26 

.22 

.21 

.15 

.16 

.30 

.02 

.28 

.27 

.28 

.18 

.11 

.24 

.31 

.26 

6.86 

WIND 

35 

25 

24 

23 

42 

42 

52 

41 

15 

20 

14 

30 

30 

19 

28 

17 

28 

25 

27 

29 

29 

36 

32 

52 

43 

36 

31 

31 

41 

56 

33 

986 

OKEECHOBEE  URN  GATE  6 

EVAP 

.29 

.32 

.30 

.38 

.12 

.27 

.32 

.20 

.23 

.27 

.21 

.20 

.18 

.16 

.18 

.24 

.24 

.29 

.16 

.20 

.36 

.21 

.09 

.25 

.27 

.29 

.33 

.10 

.25 

.23 

.30 

7.44 

TAMIAMI  TRL  40  MI  BEND 

EVAP 

.04 

.  20 

.28 

.17 

.24 

.18 

.28 

.44 

.15 

.05 

.12 

.16 

.22 

.25 

.17 

.20 

* 

.36 

.21 

.15 

.18 

.26 

.13 

.36 

.36 

.07 

.19 

.34 

B6.37 

VERO  BEACH  FAA  AIRPORT 

EVAP 

.28 

.18 

.28 

.28 

.22 

.23 

.18 

.26 

.21 

.09 

.16 

.17 

.15 

.20 

.09 

.26 

.29 

.25 

.42 

.24 

.28 

.10 

.34 

.29 

.28 

.22 

.17 

.27 

.24 

.28 

B7.14 

WOODRUFF  DAM 

EVAP 

.21 

.32 

.22 

.46 

.37 

.28 

.24 

.32 

.32 

.20 

.05 

.18 

.07 

.24 

.22 

.12 

.15 

.11 

.19 

.25 

.22 

.33 

.28 

.27 

.23 

.28 

.39 

.29 

.24 

.29 

B7.58 

WIND 

60 

36 

18 

47 

34 

42 

24 

43 

50 

29 

30 

27 

37 

18 

33 

33 

35 

35 

17 

19 

54 

82 

119 

55 

55 

41 

59 

69 

41 

29 

42 

1313 

(a)     Evaporation  measured  In  pan  36  x  36  Inches. 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES  floh.da 

JULY  1959 


Station 
And 

Day  of  month 

age  j 

Depth 

1 

2 

3 

4 

3 

6 

7 

B 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

■ 

i 

FT.  LAUDERDALE  EXP  STA 



MEASURED  UNDER  SOD 

8  INCHES  (1) 

MAX 
UIN 

80 
78 

79 
78 

79 
78 

80 

HO 
79 

79 
78 

79 
78 

7  9 
78 

79 
78 

78 

76 

79 
78 

79 
77 

79 
78 

79 
78 

79 
78 

79 
78 

78 
77 

78 
76 

77 
76 

77 
76 

77 
78 

77 
76 

78 

75 

76 
75 

77 
78 

77 
76 

78 
77 

78 
77 

77 
78 

78 
77 

79 
78 

78.3 
77.1 

8  INCHES  (2) 

MAX 
UIN 

81 

79 

80 
79 

80 
79 

79 

8 1 
SO 

81 
79 

80 
79 

79 
78 

78 
77 

80 
77 

80 
78 

79 
77 

80 

79 

79 
78 

79 
78 

78 
76 

78 

76 

78 
76 

78 
77 

77 
76 

78 
77 

78 
77 

77 
76 

77 
76 

78 
77 

78 

76 

78 
77 

78 

76 

78 

77 

78 
77 

80 
78 

78.9 
77.5 

6  INCHES  (3) 

MAX 
MIN 

81 
79 

80 
79 

80 
79 

80 
79 

81 
80 

80 
78 

80 
79 

80 
78 

78 
76 

80 
77 

80 
78 

80 
79 

30 
78 

80 
79 

80 
78 

80 
78 

78 

76 

78 
76 

78 
77 

78 
77 

78 
77 

78 

76 

77 
76 

77 
76 

78 
77 

78 
76 

78 
77 

78 
76 

78 
76 

79 
77 

80 

78 

79.1 
77.5 

GAINESVILLE  3  WSW 

1  INCH 

MAX 
MIN 

103 
81 

100 
84 

94 
84 

94 
81 

98 
79 

98 
82 

98 
82 

96 
82 

96 
82 

94 
82 

88 
82 

87 
79 

98 
79 

100 
82 

98 
82 

102 
82 

99 
82 

100 
82 

100 
82 

98 
84 

101 
82 

96 
82 

99 
80 

98 
82 

99 
83 

99 
83 

99 
83 

102 
84 

104 
84 

97 
83 

98 
85 

97.8 
82.1 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

93 
81 

92 
83 

88 
83 

87 
80 

90 
78 

92 
81 

90 
81 

89 
81 

88 
81 

86 
81 

83 
82 

83 
78 

90 
78 

92 
80 

90 
79 

92 
82 

90 
80 

91 
81 

92 
81 

90 
83 

92 
82 

88 
82 

90 
80 

91 
81 

91 
82 

91 
82 

90 
82 

92 
83 

94 
84 

90 
82 

90 
84 

89.9 
81.2 

8  INCHES 

MAX 
MIN 

89 
83 

89 
85 

87 
85 

84 
82 

88 
80 

89 
83 

88 
83 

88 
83 

85 
83 

85 
S3 

82 
80 

82 
80 

87 
79 

88 
82 

87 
81 

89 
83 

88 
82 

88 
82 

89 
83 

88 
84 

89 
84 

86 
84 

88 
82 

89 
83 

8  8 
84 

89 
84 

88 
85 

89 
85 

89 
86 

88 
84 

88 

85 

87.5 
83.0 

Ft.  Lauderdale  Exp  Sta  -  Soil  Type:  Davie  fine  sand.  Ground  Cover:  St.  Augustine  and  growing  in  concrete  tanks  4  1/2  x  9  feet  set  flush  to  the 
surrounding  soil  level.     Instrumentation:     Foxboro  Temperature  Recorder. 


(1)  Water  table  controlled  at  12  Inches  below  soil  surface. 

(2)  Water  table  controlled  at  24  Inches  below  soil  surface. 

(3)  Water  table  controlled  at  36  Inches  below  soil  surface. 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind  direction 

Wind  speed 

m.  p.  h 

Relative   humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

Prevailing 

Percent  ol 
time  from 
prevailing 

Average 

£  » 

'  a 
u,  a 

Direction 
of 

iastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

1:00  a 
EST 

7:00  a 
EST 

1:00  p 
EST 

7:00  p 
EST 

Trace 

.01-09 

10-.49 

50-99 

1.00-199 

2.00 
and  over 

Total 

APALACHICOLA  TO  CITY 

6.2 

29 

E 

28 

4 

3 

4 

8 

3 

1 

21 

78 

6.4 

DAYT0NA  BEACH  TO  AIRPORT 

SE 

15 

7.7 

23++ 

SE 

21+ 

93 

92 

85 

79 

4 

8 

8 

1 

0 

1 

20 

5.9 

FT  MYERS  WB  AIRPORT 

6.1 

35++ 

S 

17 

3 

8 

13 

1 

1 

0 

26 

6.5 

JACKSONVILLE  TO  AIRPORT 

SE 

18 

8.7 

28 

SE 

22 

89 

90 

59 

74 

6 

2 

7 

4 

0 

0 

19 

55 

6.3 

KEY  WEST  TO  AIRPORT 

8.6 

34 

S 

13 

78 

68 

72 

3 

8 

10 

1 

1 

0 

23 

57 

7.3 

LAKELAND  TO  CITY 

5.7 

4 

6 

5 

6 

2 

0 

23 

60 

6.8 

MIAMI  TO  AIRPORT 

ESE 

16 

5.4 

21++ 

S 

6 

88 

87 

68 

77 

5 

4 

11 

2 

3 

0 

25 

370 

6.7 

ORLANDO  TO  AIRPORT 

E 

17 

7.3 

35++ 

WNW 

3 

93 

92 

60 

79 

9 

4 

9 

3 

1 

1 

27 

5.9 

PENSAC0LA  TO  CITY 

6.5t 

18 

SE 

22 

3 

7 

7 

1 

2 

0 

20 

58 

TALLAHASSEE  TO  AIRPORT 

SE 

14 

4.7 

91 

90 

63 

78 

3 

7 

10 

3 

2 

0 

25 

7.3 

TAMPA  TO  AIRPORT 

E 

17 

7.2 

30++ 

ESE 

8 

88 

90 

58 

78 

6 

9 

8 

5 

1 

0 

29 

54 

6.9 

WEST  PALM  BEACH  TO  AIRPORT 

ESE 

18 

7.4 

36++ 

ESE 

21 

86 

84 

65 

74 

8 

9 

5 

3 

2 

0 

27 

7.0 

0  City  Office  Data 

T  Airport  Data 

Sea  reference  note*  following  Station  Index 
-  Ill  - 


TOTAL  PRECIPITATION 


FLORIDA 
JULY  1959 


FLORIDA 


O    •     •    AwtPfWrfMt  m*r 


Iaollnes  arc 
publication 


drawn  through  points  of  app 
"Hourly  Precipitation  Data' 


roxlmately  equal  values.     Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  .111  be  ava 


AVERAGE  TEMPERATURE 


FLORIDA 
JULY  1959 


publication  "Hourly  Precipitation  Data". 


-  113  - 


STATION  INDEX 


STATION 

i 

1 

COUNTY 

DRAINAGE  1 

g 

< 

M 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

\jooLJ\y  cj\ 

STATION 

s 

COUNTY 

S 

i 

3 

SPECIAL 

ALFfANOFP  iPPINOS 

2V  09 

•  1  94 

90 

•.e 

KLI  f  ANPER  SPGS.  ASM. 

577  9 

MADISON 

ID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

MARATHON  SHORES 

5)91 

MONROE 

•  I  92 

..p 

RADIO  STATION  WAP« 

MAR I ANNA  FAA  AP 

■Ml 

JACKSON 

AVON 

"1ST 

HIGHLANDS 

27  99 

Bl  30 

165 

6p 

J.  WILEY  COThRaN 

MARIANMA  I NO  SCHOOL 

5172 

JACKSON 

Mason  parr 

OIK 

POLK 

27  90 

Bl  31 

150 

»P 

HARPY  M.   T OLSON 

MAR | NELANO 

9)91 

FLAOLER 

129 

9P 

CITY  OF  BARTOW 

NATO  9  NW 

9939 

LA  FAYETTE 

HILLSBOROUGH 

•  2  30 

'  A 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

MELBOURNE 

5617 

BREVARD 

HERNANDO 

M .  0.  GOOO 

MIAMI   BAT  FRONT 

349)  OAOE 

6ELLE  GLADE  EXP  STA 

0611 

PALM  BEACH 

8A 

E»ERGLAOES  EXP.  STA. 

* 

MIAMI  BEACH 

9698 

DAOE 

SELLE  GLADE  MR  CM  GATE  * 

0616 

PALM  BEACH 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MIAMI  WB  AIRPORT 

DADE 

Bid  CYP9ESS  RESCRVATN 

MEMORY 

17 

semincle  Indian  agency 

MIAMI    12  SSW 

9 ',78 

DAOE 

ORANGE 

AP 

FLOOO  CONTROL  DIST. 

5719 

COLLIER 

OKALOOSA 

W  42 

HNS.  S.  YOUNGBLOOO 

MILTON  EXP  STATION 

979) 

SANTA  ROSA 

BLOUNTSTOWN  1  SE 

0*0* 

CALHOUN 

85  02 

7A 

JOHN  PURIFOY 

MONTICELLO  2  S 

98  79 

JEFFERSON 

BOCA  RATON 

08**. 

PALM  BEACH 

GUS  P.  HA6ER 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

989* 

GLADES 

6RAOENTON  EXP  STATION 

MANATEE 

•2  39 

10 

GULF  COAST  EXP.  STA. 

MOUNTAIN  LAKE 

9973  POLK 

LIBERTY 

B4  9* 

MISS  ELM A  SHULER 

«T  PLEASANT 

^ROOKSVILLl    CHIN  HILL 

MfPMANDO           ;  J 

5P 

M— CENTRAL  FLA. EXP. STA. 

MVAKKA  RIVrR  ST  PARK 

8USMNELL  2  E 

114) 

SUMTER  9 

MRS.  A.  H.  NELSON 

NAPLES 

C ARAL  POINT  GATE  3 

IJT] 

PALM  BEACH 

80  98 

CORPS  OF  ENGINEERS 

NEW  SMYfNA  BEACH  4  N 

uie 

VOLUSIA 

CANAL  POINT  USOA 

]  1  '6 

PALM  BEACH 

80  38 

29 

SUGAR  PLANT  FLO.  STA. 

NICEVI LLE 

CAPE    SAB       RANGER  STA 

[  109 

MONRO £ 

80  99 

NATIONAL  PARK  SVC. 

NITTAW  1  S 

LEE 

82  11 

ALLEN  T.  VEEKS 

NORTH  NEW  »VR  CANAL  1 

PALM  BEACH 

CARRA8ELLE 

i  |S« 

FRANKLIN 

84  40 

MRS.  MA2EL  P*  COOK 

NORTH  NEW  RVR  CANAL  2 

PALM  OEACH 

CARTVILLE 

1  )88 

MASHIRGTOH 

LOMNlE  N.  WH| T  TAKER 

OCALA 

MARION 

1632 

LETT 

83  02 

19 

OCALA  2  NE 

MASMlNGTOfl 

85  29 

A.  V.  0  STEEN 

OKEECHOBEE  9  W 

OF.  EEC  HOe  t  E 

<"  .EARWATER  BEACH 

PINELLAS 

82  50 

C I TT  OF  CLEARWATER 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

3KFECH0SEE 

CLERMONT  «  S 

1641 

LAKE 

81  46 

" 

6P 

ED  OLIVENBAUN 

ORANGE  CITY 

ORANGE* 

CLEWISTON 

HENDRT  7 

Btf  99 

6P 

GERVIN  N.  PIT2E* 

ORLANDO  W8  AIRPORT 

4491 

CLEWISTON  U  S  ENG 

169* 

60  99 

20 

C 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ORTONA  LOCK  2 

6497 

HIGHLANDS 

27  24 ;     Bl  10 

8* 

U.S.  GEOL.  SURVET 

5CENT  C  1  TT 

PUTNAM 

29  25      81  30 

WILLIAM  R.  RADTKE 

PANACEA 

CRE3TV 1 EW  RADIO  WJSO 

1914 

OKALOOSA 

86  39 

Bp 

RADIO  STATION  WJS8 

PANAMA  CITY  2 

CROSS  CITT 

I00C 

OIXIE 

COUNTT  AGENTS  OFFICE 

PARR  ISM 

6680 

MANATEE 

CROSS  CITT  FAA  AP 

42 

MID 

FED.  AVIATION  AGENCY 

PENNSUCO  4  NW 

BROMARO 

■  ID 

FLA.  POWER  ♦  LIGHT 

PENS ACOLA  FAA  AP 

OATTONA  BEACH 

VOLUSIA 

61  02 

9* 

NEWS-JOURNAL  CORP* 

0 

PENSACOLA  MB  CITY 

OATTONA  BEACH  wB  AP 

2isa 

VOLUSIA 

81  03 

HID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

PERRINE 

DEER  PARK 

2200 

OSCEOLA 

9P 

GEORGE  H.  KEMPFER 

PERRY 

70)19 

TATLOR 

DE   FUN  f  AK  SPRINGS 

2220 

299 

SP 

H.  C.  STORRS 

PLANT  CITT 

7209 

MI      S  BOROUGH 

VOLUSIA 

-.p 

RADIO  STATION  WJ8S 

POPTPANO  BEACH 

OE  SOTO  CI TT  A  SM 

HIGHLANOS 

81  28 

8A 

CXSLET  A.  SKIPPER 

PORT  MATACA  S  L  CANAL 

OCVILS  OARDEN  TOWER 

2290 

MENORT 

61  06 

6P 

M 

FLA.  FOREST  SERVICE 

PUNTA  GOROA 

DOWLING  PARK 

2391 

SUWANNEE 

10 

83  19 

ADVENT  CHRISTIAN  HOME 

OUINCT  EKP  STATION 

7*;» 

GADSDEN 

ORT  TOR TUG AS 

MONROE 

92  92 

* 

SP 

JOHN  R.  OEWECSC 

RA 1  FORD  STATE  PRISON 

E VCRGLAOCS 

t.p 

MANHATTAN  MERC*  CORP. 

ROTAL  PALM  RANGER  STA 

FEDERAL  POINT 

PUTNAM 

6P 

BRUCE  GRAY 

SAINT  AUGUST  1 NE 

FELDA  2  N 

!t?-i 

HENDRT 

81  26 

H.  GREGORY  ATCHLET 

SAINT  LEO 

FELL  SNERF. 

Hit, 

INDIAN  RIVER 

4P 

OKEELANTA  5U«.  REF.INC. 

ST  LUCIE  NEM  LOCK  1 

m*. 

MARTIN 

FERNAND IMA  BEACH 

J9AA 

NASSAU 

•1  28 

30 

»P 

LEWIS  K.  NOLAN 

SAINT  MARKS  6  SE 

FORT  DRUM  3  NW 

OKEECHOBEE 

80  31 

»P 

R.  B.  COX 

ST  PETERSBURG 

FORT  GREEN  12  WSW 

MANATEE 

82  08 

7P 

OWEN  J.  KEEN 

SANBORN  TOWER 

FORT  LAUDERDALE 

J161 

BROMARO 

60  09 

6P 

F.  P.  MEDFORD*  JR. 

SANFORO  EXP  STATION 

FT  LAUDERDALE  BAHIA  MAR 

iioa 

BROWARD 

IP 

»P 

BAH I A -MAR  YACHT  HARBOR 

SARASOTA 

B021 

SARASOTA 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

)  1  7  1 

BROMARO 

60  14 

7 

8A 

G 

U.  OF  FLA.  PLANT  LAB* 

SOUTH  MIAMI    3  W 

FORT  MYERS  "B  AP 

LEE 

81  92 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

STARKE 

FORT  PIERCE 

120 1 

ST  LUCIE 

60  19 

ID 

CITT  OF  FT.  PIERCE 

STE 1 NHATCHEE  2 

FOUNTAIN  3  S 

3230 

BAT 

65  26 

*P 

FLA.  FOREST  SERVICE 

STUART  RADIO  MSTU 

GAINESVILLE   3  WSW 

))?i 

ALACHUA 

82  22 

*P 

4P 

*P 

AGRONOMY  OEPT  U.OF  FLA. 

TALLAHASSEE  MB  AP 

8798 

LEON 

GLEN  ST  MARY  NURSERIES 

1*70 

BAKER 

140 

4P 

G.5T.  M.  NURSERIES 

TAMIAMI  CANAL 

B77*, 

DAOE 

GRACEVI LLE 

3938 

JACKSON 

89  30 

CHARLES  C.   LIDDON.  JR. 

TAMIAMI    TRL  40  Ml  BEND 

8?no 

DAOE 

GRAOY 

354) 

LAPAYETTE 

10 

62  94 

ST.  REGIS  PAPER  CO. 

TAMPA  WB  AIRPORT 

9788 

HILLSBOROUGH 

GRAPE  HAMMOCK 

3971 

POLK 

81  12 

OP 

MRS  MARTHA  J.  CHANDLEY 

TARPON  SPGS  SEWAGE  PL 

86?* 

PINELLAS 

MART  LAKE 

)8*o 

ORANGE 

81  14 

SA 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

TAVERN  I ER 

B8*i 

MONROE 

HIALEAH 

3909 

DADE 

25  50 

S 

IA 

C 

MIAMI    WATER  PLANT 

T  ITU5V1LLE  2  W 

89*: 

BREVARD 

HIGH  SPRINGS 

)9*<, 

ALACHUA 

1  0 

29  50 

82  36 

»P 

GEO.  T.  ALEXANDER 

USHER  TOMER 

9120 

LEVY 

HILLSBOROUGH  RVR  ST  PK 

a98' 

HILLSBOROUGH 

6  A 

STATE  PARK 

VENICE 

9174 

SARASOTA 

HOMESTEAD  EXP  STA 

40*1 

OAOE 

60  30 

*P 

SUBTROPICAL  EXP.  STA. 

VENUS  3  SE 

918* 

GLADES 

MYPOLUIO 

41fl 

PALM  BEACH 

6P 

4P 

JAMES  H.  GARNETT 

VERNON 

0206 

MASHINGTON 

INGL!S 

LEVY 

82  41 

12 

c 

FLA,  POWER  COMPANT 

VERO  BEACH  FAA  AP 

9214 

INDIAN  RIVER 

INVERNESS 

CITRUS 

82  20 

3P 

CITY  OF  INVERNESS 

MAUCHULA  2  N 

9401 

HARDEE 

ISLAND  GROVE  2  WNW 

ALACHUA 

82  OS 

9A 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

MEST  PALM  BEACH 

9570 

PALM  BEACH 

ISLEWORTH 

4392 

ORANGE 

61  33 

6P 

CHASE  ♦  COMPANY 

MEST  PALM  BEACH  MB  AP 

9979 

PALM  BEACH 

JACKSONVILLE  WB  AP 

**9F1 

DUVAL 

81  39 

HID 

HID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

MEMAHI TCHKA 

99f.fr 

GULF 

JACKSONVILLE  BEACH 

DUVAL 

SI  24 

10 

7P 

FIRE  DEPARTMENT 

MINTER  HAVEN 

9707 

POLK 

JASPER   1  SE 

.19* 

HAMILTON 

10 

92  99 

140 

3P 

FLA.  FOREST  SERVICE 

MOOD RUFF  DAM 

9799 

JACKSON 

KENDALL  2  E 

DADE 

80  17 

16 

7* 

DADE  CO.  NURSERIES 

KEY  ME  ST  MB  AIRPORT 

»9T0 

MONROE 

81  49 

6 

10 

C  J 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

f.ev  WEST  MB  CITY 

*9  7* 

MONROE 

SI  46 

ID 

U.S*  WEATHER  BUREAU 

KISSIMMEE  1 

4ft29 

OSCEOLA 

SI  24 

66 

9P 

IP 

c 

HAROLD   L.  YOUNG 

LA  BELLE 

44(2 

HENDRY 

SI  2* 

16 

5P 

8  A 

ATLANTIC  LAND   IPV.  CO* 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

*707 

POLK 

SI  43 

160 

SP 

9P 

CITRUS  EXP*  STATION 

LAKE  CITT  2  C 

4TS1 

COLUMBIA 

10 

S2  99 

209 

9P 

5P 

FLA.  FOREST  SERVICE 

LAKE  HIAMASSE 

4TT1 

ORANGE 

SI  2B 

119 

9A 

9A 

SUBTROP  FRUIT  FLO*  STA. 

LAKELAND  VB  CITY 

4Tt7 

POLK 

SI  97 

214 

MIO 

ID 

C  J 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

LAKE  PLACID  2  SM 

*«** 

HIGHLANDS 

90 

6P 

OP 

6P 

COLE  DANLET.  JR. 

LAKE  TRAFFORD 

COLLIER 

81  29 

27 

7A 

U.S.  GEOL.  SURVET 

LAMONT  6 

4192 

JEFFERSON 

83  99 

190 

c 

TUNGSTON  PLANTATION 

LIGNUMVITAE  KEY 

9019 

MONROE 

60  42 

1 

c 

D«*  E*  C.  LUNSFORD 

L ISBON 

9074 

LAKE 

SI  46 

66 

3P 

»P 

9P 

c 

OKLAWAHA  WATER  AUTM. 

L IVf  OAK  2  ESC 

1099 

SUWANNEE 

10 

82  98 

120 

&P 

*P 

RADIO  STATION  WNER 

LONGBOAT  KEY 

1114 

MANATEE 

82  39 

10 

G.  W.  HERR I NGSHAW 

LOXAMATCMEf 

IIM 

PALM  BEACH 

14 

6P 

6P 

6P 

c 

C.   A.  KING 

LTNNE  4  Sf 

SIM 

MARION 

29  10 

SI  92 

90 

c 

OTIS  B.  FORT 

27  is: 

26  97t 
26  93 


30  02  i 
30  101 
27  39  I 

29  96 

30  26 

30  29  i 

29  36  | 

30  07  j 

20  01 
26  14  | 
26  99{ 
24  34  1 
30  39 

30  04  1 
29  22 
29  94  | 


30  04 
28  48 

27  21 


29  56 

29  40 
27  13 

30  26 


,  OBSERVATION 
1     TIME  AND 
TABLES 

I  f 


OBSERVER 


63  14 
60  37 

80  11 
80  01 
60  14 


BO  49 

60  32 
62  06 

82  07 
80  59 
80  48 
Bl  18 

61  20 

61  IS 
Bl  36 
84  24 
65  40 
82  29 

60  IT 


82  08 
BO  09 

80  37 
B2  03 
84  35 

62  11 
60  33 

81  19 
62  15 
60  16 

64  10 
62  36 
64  36 

81  13 

82  32 
80  20 

83  24 
80  19 

84  20 


60  50 
82  49 

82  27 
81  21 
89  43, 

80  29 


.  MERCHANT 

IP  SPIEGEL 
i  AVIATION  AGENCT 
FLA.    I  NO*   SCH.   FOR  DOTS 
MARINE  STUDIO  INC. 

ROBERT  L.  ANN1N 

'  OF  MELBOURNE 
CITY  OF  MIAMI 


CORPS  OF  ENGINEERS 

MOUNTAIN  LAKE  CORP. 
HISS  RACHEL  HUBBARD 
STATE    PARK  SERVICE 
'  OF  MAPLES 
I.  MOROHAN 

JACKSON  GUARD   FOR.  ITJ 
ANNIE  M.  STEVENS 
GEOL .  SURVEY 
GEOL.  SuRvfY 
CITY  Of  OCALA 

IMF  OBSERVER 
U.S.  GEOL.  SURVET 
CORPS  OF  ENGINEERS 
I  MAR CHE WK A 
WEATHER  BUREAU 

CORPS  OF  ENGINEERS 
CITT  OF  PALATKA 
CHARLES  C.  H1LES 
FLA.  FOREST  SERVICE 
OT IE  8.  GOOFREy 

U.S.  GEOL.  SURVEY 
FED*  AVIATION  AGENCY 
.WEATHER  BUREAU 
E  AIRE.  INC. 
FOREST 


vice 


t,  STORM* 
STATE  FARMERS  MARKET 
CORPS  OF  ENGINEERS 
J.  MC  CANN 
FLA.  EXP.  STATION 

FLA.  STATE  PR  I  SON 
NATIONAL  PARK  SVC. 
CITY  OF   ST.  AUGUST  I NE 

,  AUSTIN  VELTEN 
CORPS  OF  ENGINEERS 

FISH  ♦  WILDLIFE  SVC. 
CITT  OF  ST,  PETERSBURG 
U.S.  FOREST  SERVICE 
CENTRAL  FLA.  EXP.  STA. 
r  OF  SARASOTA 

DONALD  W.  MORGAN 
CITT  OF  STARKE 
ALLEN  A.  RUSSELL 
RADIO  STATION  WSTU 
US*  WEATHER  BUREAU 

•S.  GEOL.  SURVEY 
NATIONAL  PARK  SVC. 
,  WEATHER  BUREAU 
r  OF  TARPON  SPRINGS 
CAPT.  EUGENE  LOWE 

IK  B.  POOF 
FLA.  FOREST  SERVICE 
E.    RAYMOND  WATSON 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  Information  regarding  the  climate  of  Florida  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Cllmatologlst  at  P.  0    Box  3658  University 
Station,  Gainesville,  Florida,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  Indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  In  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  either  are  missing  or  were  received  too  late  to  be  Included  In 
this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "Climatologlcal  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  May  1956. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:     Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  Inches  and  wind 
movement  In  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  Is  measured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.     Max  and  Mln  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending 
at  time  of  observation. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950  adjusted 
to  represent  observations  taken  at  the  present  location.     Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on 
the  period  1931-1955. 

Data  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Dally  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending 
at  time  of  observation.     The  station  Index  shows  observation  times  In  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the 
observations  on  daylight  saving  time. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",   indicate  the  following: 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G    "Soli  Temperature"  Table. 

J    "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatologlcal  Data"  Table  and  the  "Dally  Temperature  Table  Is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  In  the  annual  issue  of  this  publication. 
-    No  record  in  the  "Dally  Precipitation"  Table;   "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Dally  Soil  Temperature"  Table;  and  the  Station  Index. 
+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*  Amount  Included  In  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  Indicates  that  tl  o 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR    This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
AM    Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  Table  for 
detailed  daily  record.     Degree  day  data.   If  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  Is  1:00  a.m.,  EST  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  In  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOG ICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25, 
D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  In  the  publi- 
cation "Substation  History"  for  this  state.    That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,  D.  C.  for  35  cents.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issues  of  Local 
Climatologlcal  Data  for  the  respective  stations,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


FLORIDA 


AUGUST  1959 
Volume  LXIII     No.  8 


ASHKVILLK:  1939 


FLORIDA  -  AUGUST  1959 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:     100°  on  the  28+  at  Quincy  Exp  Sta  and  Jasper 

3  SE 

Lowest  Temperature:     61°  on  the  20th  at  Jasper  3  SE 

Greatest  Total  Precipitation:  19.97  inches  at  Sarasota 
Least  Total  Precipitation:  2.65  inches  at  Dry  Tortugas 
Greatest  One-Day  Precipitation:     5.00  inches  on  the  11th  at  Cedar  Key 
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ARCADIA 

90.1 

72.0 

81.1 

1.0 

95 

11 

69 

16+ 

0 

2  2 

9 

0 

0 

10.26 

3.07 

1.35 

1 

.0 

0 

18 

8 

3 

AVON  PARK 

92.1 

72.2 

82.2 

•  4 

96 

28  + 

70 

1 6+ 

0 

2  5 

9 

9 

1.02 

.0 

0 

18 

5 

2 

BARTOW 

91. 3M 

72. 4M 

81  .9M 

.5 

97 

15 

69 

17+ 

0 

2  2 

0 

9 

0 

9.97 

2.85 

1.64 

17 

.0 

0 

17 

1 

4 

BRADENTON  EXP  STATION 

89.9 

71.7 

80.8 

.5 

95 

20+ 

67 

12 

0 

1  ' 

0 

9 

0 

18.45 

8.79 

2.27 

8 

.0 

0 

19 

1  1 

7 

CLEARWATER  BEACH 

88.7 

75.2 

82.0 

94 

14 

73 

31  + 

0 

1  2 

0 

0 

9 

11.98 

2.23 

9 

.0 

0 

1  ' 

8 

3 

DEER  PARK 

91.5 

69. 5M 

80.  5M 

95 

28  + 

66 

26 

0 

2  1 

9 

0 

9 

3.60 

1.16 

12 

.0 

0 

6 

3 

1 

FELLSMERE 

90.9 

72.2 

81.6 

.5 

94 

27  + 

69 

11 

0 

25 

9 

0 

0 

4.82 

2.88 

1.06 

31 

.0 

0 

10 

* 

1 

FORT  DRUM  5  NW 

91.1 

71.4 

81.3 

97 

6 

69 

16+ 

0 

2  2 

9 

0 

0 

6.11 

1.50 

31 

.0 

0 

8 

5 

3 

See  Reference  Noies  Following  Stahon  lnde« 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


CONTINUED 


FLORIDA 
AUGUST  1959 


Station 

Tempeiature 

P 

recip 

lation 

1 
< 

E 

f 

i 

1 

1 
< 

| 

c 
5 

«  ?  S 
1  °  s 
See 

o  3 

o, 

if 

I 

Q 

t 
-1 

a 

| 

: 

n 

No  ol  Days 

Ol  1 
|  1  1 

See 

Q   ^  H 

1 
s 
o 

a 

Snow,  Sloot 

No  of  Days  1 

Max 

Mm 

; 

ll 

"  : 

*  V 

£  o 

a 

.10  or  More 

1 

f 
o 

2 

. 

FORT  PIERCE 

GRAPE  HAMMOCK 

KISSIMMEE  2 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

88 

.  i 

73 

.8 

8 1 

1 

—  1  •  0 

95 

3 1 

7  0 

11  + 

0 

7 

0 

0 

0 

5, 

86 

-  .14 

2.31 

6 

.0 

0 

7 

4 

2 

90 

•  t* 

73 

8 

82  . 

0 

95 

27 

7 1 

31  + 

0 

7  4 

n 

o 

o 

8 . 

1  0 

3 

.0 

0 

12 

5 

3 

89 

73 

4 

81. 

4 

-     ,  5 

94 

26 

70 

16 

0 

14 

0 

0 

0 

13 

34 

6.72 

3.00 

31 

.0 

0 

18 

9 

5 

89 

,  5 

72 

1 

80 

8 

-  1.3 

94 

2  8^ 

68 

16 

0 

13 

0 

0 

0 

5. 

11 

-  1.82 

1.14 

9 

1  0 

LAKELAND  WB  CITY 

88 

.  6 

73 

,1 

80. 

9 

-  .8 

93 

27 

69 

23 

0 

9 

0 

0 

0 

6. 

42 

.71 

1.15 

9 

.0 

0 

1  b 

8 

1 

LAKE  PLACID  2  SW 

91 

.3 

70 

9 

81 

1 

95 

28 

68 

16+ 

0 

25 

0 

0 

0 

11 

74 

2.04 

7 

.0 

0 

i  e 

5 

5 

MELBOURNE 
MOUNTAIN  LAKE 
MYAKKA  RIVER  ST  PARK 

90 

.  1 

72 

.4 

81 

8 

9/, 

30  + 

68 

23+ 

0 

2  0 

o 

0 

0 

3. 

8  2 

•  93 

9 

.0 

0 

1  c 

2 

0 

89 

72 

,3 

81 

0 

-   1  .0 

94 

12 

69 

24 

0 

19 

0 

0 

0 

5 

48 

-  2.07 

1.25 

31 

.0 

0 

13 

2 

2 

89 

71 

80, 

5 

94 

30  + 

69 

4 

0 

18 

o 

o 

o 

12 

67 

2.50 

31 

.  0 

1  9 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

AM 

87 

.1 

73 

6 

80 

3 

92 

28 

70 

16 

0 

4 

0 

0 

5 

3  6 

.95 

30 

.0 

0 

1  4 

4 

0 

PARR  I SH 

AM 

91 

.  7 

71 

8 

81 

B 

95 

31  + 

69 

14+ 

0 

26 

0 

0 

0 

14 

69 

2.06 

17 

.0 

0 

22 

1  1 

5 

PLANT  CITY 
ST  PETERSBURG 
SARASOTA 

•  3 

72 

81 

2 

95 

28 

22 

0 

0 

0 

11 

56 

2.38 

1  6 

88 

.  e 

75 

.2 

82 

0 

-  1.1 

93 

26  + 

72 

17+ 

0 

1  7 

0 

0 

D 

9 

54 

1.85 

9 

.0 

0 

14 

7 

2 

9 1 

•  0 

72 

i 5 

81 

6 

95 

20 

2  3 

0 

0 

0 

19 

97 

30 

.0 

0 

19 

1  2 

7 

TAMPA  WB  AIRPORT 

R 

90 

.1 

74 

.0 

82 

1 

.  1 

94 

28  + 

70 

12 

0 

21 

0 

0 

0 

1 0 

44 

2.38 

2.11 

9 

.0 

0 

14 

9 

3  1 

TARPON  SPGS  SEWAGE  PL 

AM 

89 

.9 

71 

80 

6 

-  1,9 

95 

27 

67 

12 

0 

18 

0 

0 

0 

15 

32 

6.34 

3.95 

8 

.0 

0 

15 

9 

8 

VtHU    OtALH    rAA    flJNfUN 1 

88 

.7 

73 

81 

0 

94 

20 

69 

17 

0 

10 

0 

0 

0 

12 

56 

1.73 

9 

0 

21 

88 

.9 

74 

,5 

8  1 

7 

93 

1 

71 

11 

0 

11 

0 

0 

0 

5 

51 

1.76 

6 

.0 

0 

9 

3 

2 

WAUCHHULA  2  N 
WINTER  HAVEN 

90 

.0 

71 

80 

8 

95 

27 

68 

3 

0 

22 

0 

0 

0 

8 

08 

1.20 

3 

.0 

0 

17 

6 

2 

90 

.1 

71 

.5 

80 

8 

94 

28  + 

63 

31+ 

0 

19 

0 

0 

0 

4 

22 

.58 

30 

.0 

0 

13 

1 

0 

D I V I S I  ON 

81 

.3 

-      •  7 

9 

40 

1.82 

.0 

EVERGLADES  AND  SW 

COAST 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

AM 

89 

•  2 

70 

.1 

79 

7 

.9 

°2 

11  + 

66 

5 

0 

15 

0 

0 

0 

4 

11 

-  4.41 

.90 

25 

.0 

0 

10 

3 

0 

BIG  CYPRESS  RESERVATN 

/"•MAI       Of\  T  kl  T     1  1  C  t\  & 

\.  A  IN  A  L          I  Pi  I  UoUA 

89 

.7 

69 

■  9 

79 

9 

95 

1 1 

66 

5 

0 

16 

0 

0 

0 

5 

2  9 

1.86 

17 

.0 

0 

1 1 

4 

1 

CAPE   SABLE   RANGER  STA 

88 

."4 

74 

•  4 

81 

4 

94 

28 

71 

29+ 

0 

5 

o 

o 

o 

6 

0  0 

1.33 

13 

1  l 

V.  A  r  1  1  V  A 

88 

,6V 

75 

.4 

82 

OM 

93 

20 

71 

5 

0 

14 

0 

0 

0 

10 

.03 

1.58 

7 

.0 

0 

16 

9 

4 

CLEWISTON  U  S  ENG 

AM 

90 

.2 

73 

.3 

81 

8 

95 

15 

69 

7 

0 

20 

0 

0 

0 

8 

94 

1.26 

7 

.0 

0 

17 

7 

3 

DEVILS  GARDEN  TOWER 

89 

•  4M 

73 

.  4M 

81 

AM 

94 

1 1 

70 

1  6 

0 

17 

0 

0 

0 

9 

.96 

2.32 

4 

14 

EVERGLADE  S 

90 

.  8M 

74 

.  2M 

82 

5M 

-  .4 

94 

29  + 

71 

16 

0 

23 

0 

0 

0 

8 

3  4 

1.07 

1.83 

16 

.0 

0 

1  6 

6 

1 

FORT  MYERS  WB  AP 

R 

90 

*  1 

7  3 

•  7 

81 

.9 

-  .6 

94 

28  + 

72 

31  + 

0 

20 

0 

0 

0 

5 

.75 

-  2.06 

1  .42 

7 

.0 

0 

1  1 

6 

1  > 

LA  BELLE 

91 

.2M 

70 

.  5M 

80 

9" 

95 

1  2 

66 

9 

0 

25 

0 

0 

0 

6 

.90 

-  .82 

1.29 

9 

.0 

0 

15 

5 

2 

MILES  CITY  TOWER 

90 

.  6 

72 

.7 

81 

,7 

93 

27+ 

69 

1  7 

0 

24 

0 

0 

0 

11 

.  34 

2.50 

16 

.0 

0 

19 

10 

2 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

AM 

88 

.  7 

73 

•  6 

81 

.2 

.5 

94 

1 

70 

5+ 

0 

12 

0 

0 

0 

6 

.12 

-  1.03 

1.32 

8 

1  2 

NAPLES 

89 

.9 

73 

.9 

81 

,9 

93 

26  + 

72 

24+ 

0 

22 

0 

0 

0 

12 

.  8  9 

2.32 

19 

.0 

0 

1  9 

9 

4  i 

PUNTA  GORDA 

90 

.2 

73 

•  6 

81 

.  9 

-  .4 

97 

27 

69 

18 

0 

19 

0 

0 

0 

13 

.03 

6.23 

2.11 

29 

.0 

0 

16 

10 

5 

TAMIAMI   TRL  40  MI  BEND 

91 

.  LM 

74 

•  1M 

82 

.  6M 

95 

27  + 

0 

25 

0 

0 

0 

7 

.8i, 

1.10 

11 

.0 

0 

1  3 

8 

1  ! 

DIVISION 

81 

.5 

-  .7 

8 

.  2  8 

.84 

.0 

LOWER  EAST  COAST 

FORT  LAUDERDALE 

89 

.8 

73 

.3 

81 

.4 

-  1,2 

93 

9  + 

68 

5 

0 

20 

0 

0 

0 

6 

.  70 

-  .04 

1.25 

14 

.0 

0 

1  1 

7 

1  1 

FT  LAUDERDALE  BAH  I A  MAR 

8  7 

•  8 

73 

•  1 

80 

.3 

90 

30  + 

69 

1 6+ 

0 

o 

0 

o 

6 

.48 

4 

.0 

0 

1  6 

4 

1 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

AM 

R9 

.6 

71 

.1 

80 

.4 

93 

11  + 

67 

5 

0 

18 

0 

0 

0 

10 

.05 

1.93 

16 

.0 

0 

12 

7 

4 

HIALEAH 

AM 

88 

.  a 

74 

.0 

81 

.  4 

95 

10 

70 

15+ 

0 

o 

0 

8 

.16 

1.48 

5 

.  0 

o 

1  3 

6 

4  . 

HOMESTEAD  EXP  STA 

89 

•  A 

70 

.4 

79 

,9 

-  .8 

92 

12  + 

66 

5 

0 

1  7 

o 

0 

0 

6 

.28 

-  1.95 

1.03 

15 

.0 

0 

14 

6 

2 

LOXAHATCHEE 

91 

.1 

69 

.8 

80 

,5 

94 

29  + 

65 

5 

0 

2  7 

0 

0 

0 

8 

.49 

1  .94 

2 

.0 

0 

1  3 

5 

4 

MIAMI   BAY  FRONT 

87 

•  3 

75 

.  9 

81 

.6 

90 

30  + 

71 

7 

0 

7 

.01 

2.34 

1  5 

0 

1  1 

MIAMI  BEACH 

86 

.7 

77 

.0 

81 

.9 

-  1.1 

90 

28 

69 

22 

0 

1 

0 

0 

0 

3 

.78 

-  .61 

.84 

15 

.0 

0 

1  1 

1 

0 

MIAMI   WB  AIRPORT 

R 

87 

.  4 

74 

.  5 

81 

.0 

-  1.9 

°1 

9 

70 

5 

0 

8 

o 

0 

o 

8 

.  18 

1  .57 

2.46 

15 

.  0 

0 

14 

MIAMI    12  SSW 

AM 

B8 

.5 

72 

.  5 

80 

.8 

-  1.5 

91 

13  + 

68 

5 

0 

1  1 

0 

0 

0 

10 

.  64 

4.64 

1.70 

15 

.0 

0 

1  7 

9 

4 

POMPANO  BEACH 

B9 

.7 

73 

.5 

81 

.8 

94 

9 

68 

5 

0 

7 

.28 

1.97 

4 

.0 

0 

1  7 

4 

1 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

9  0 

•  2 

71 

.1 

80 

.7 

94 

10 

68 

22+ 

0 

22 

a 

0 

0 

7 

.  12 

1  .00 

5 

.0 

0 

14 

7 

1 

SOUTH  MIAMI   3  W 

87 

.  5 

71 

.  8 

79 

.5 

90 

12  + 

67 

5 

0 

3 

0 

0 

0 

11 

.  10 

2.72 

4 

.  0 

16 

STUART  RADIO  WSTU 

90 

.7 

73 

•  6 

82 

.2 

95 

2 

71 

11 

0 

2  4 

0 

0 

0 

9 

.42 

1.83 

1 

.0 

0 

12 

7 

4 

WEST  PALM  BEACH 

87 

.  3 

75 

.4 

81 

.4 

-  .4 

91 

7 

71 

4 

0 

2 

0 

0 

0 

6 

.00 

-  .45 

1.89 

4 

.0 

0 

12 

3 

1 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP 

R 

9  0 

•  3 

75 

•  0 

82 

.7 

.5 

92 

29  + 

71 

16+ 

0 

2  8 

0 

0 

0 

5 

.03 

-  2.37 

1  .19 

16 

.0 

0 

10 

5 

1  ' 

DIVISION 

81 

.  1 

-  .8 

7 

.61 

.96 

.0 

KEYS 

DRY  TORTUGAS 

'18 

.8 

77 

.  8 

83 

.2 

91 

11  + 

73 

23+ 

0 

10 

0 

0 

0 

2 

.68 

.83 

23 

.0 

0 

A 

3 

0 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

8  8 

.6 

78 

.6 

83 

.8 

-  .3 

92 

10 

72 

24 

0 

9 

0 

0 

0 

2 

.81 

-  1.86 

.66 

24 

.0 

0 

9 

2 

I 

MARATHON  SHORES 

89 

.4 

77 

.1 

83 

92 

10 

72 

23+ 

0 

20 

0 

0 

0 

4 

.61 

1.16 

28 

.0 

0 

12 

2 

TAVERNIER 

88 

.1 

76 

.  7 

82 

90 

30+ 

71 

4 

0 

A 

0 

0 

0 

5 

.9? 

1.02 

6 

.0 

0 

12 

5 

1 

DIVISION 

83 

.1 

-  .7 

4 

.00 

-  .69 

.0 

See  Releience  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Station 

Total 

Day  of  month 

*  | 

2 

— 

D 

7  |   8  1  9 

10 

1 

11 

12 

13  | 

14 

15 

ALEXANDER  SPRINGS 

.22 

.2  1 

•  Of 

.76 

.12 

l.ll 

.53 

.02 

.  7S 

APAL ACH I  COL A  WB  CITY 

.38 

.09 

T 

.83 

.97 

2.13 

.27 

.37 

10  2 

1.35 

.34 

•  6f 

.06 

AVON  PARK 

8*2 

•  10 

•  32 

■  13 

*  25 
* 

*41 

6 

.43 

.19 

BABSON  PARK 

5.4: 

•  24 

.47 

1  .38 

*67 

•  54 

BARTOW 

* 

1.08 

.24 

.46 

1  .  0( 

.23 

.07 

.58 

.50 

T 

BAY  LAKE 

1.57 

T 

1.2* 

2.30 

.16 

"an 

1.74 

1.17 

T 

.09 

.04 

BAYPORT 

T 

.21 

•  1* 

•  98 

belle  glade  exp  sta 

*!i 

.28 

.11 

•  14 

52 

01 

"o 

1 " 

.03 

*  40 

BIG  CYPRESS  RESERVATN 

Rft" 

MISSING 

BITHLO 

* 

•  65 

•  1G 

.36 

.43 

.92 

1  .oc 

.69 

.01 

.OS 

.04 
.80 

9LOUNTSTOWN  2  SE 

* 

.01 

.10 

.10 

.40 

BRADENTON  EXP  STAT  ION 

•  93 

.45 

1.8- 

1*3* 

.  30 
T 

•  03 

BROOK  SV I LLE  CHI N  HILL 

12*7 

.48 

■  60 

•  34 

03 

* 

41 

i  r 

1*25 

.17 

•  08 

BUSH NELL    2  E 

s*b: 

•  56 

1.25 

03 

* 

.17 

.13 

.9' 

.22 

. 

1.01 

CANAL  POINT  USDA 

.51 

•  05 

•  78 

.15 

.02 

.03 

.26 

T 

T  ' 

.15 

CAPE    SABLE  RANGER  STA 

6*01 

1.14 

.10 

.13 

1.33 

.25 

.97 

•  02 

•  24 

59 

* 

1  .  58 

.02 

CARRA8ELLE 

8*0 

.36 

lot 

.46 

92 

*  *9( 

CARYVILLE 

8. AC 

T 

!oe 

1.7C 

•  56 

.47 

•  10 

CEDAR  KEY 

* 

.17 

.12 

•  14 

.12 

.25 

5.00 

.21 

CHIPLEY  3  E 

.50 

1  Vl 

"I! 

.42 

T 

.58 

.02 

CLEAR WA  TER  BEACH 

1 1  *9I 

T 

•  63 

. 

26 

•  26 

.96 

CLERMONT  6  S 

.02 

•  17 

06 

06 

2  i 

2  "on 

. .  0 

.28 

•  05 

1.31 

CLEW  I  ST ON 

7. OS 

1.15 

•  14 

93 

* 

.97 

• 

■ 

* 

* 

CLEWISTON  U  S  ENG 

8.94 

.14 

.BS 

1  .09 

l.os 

•  83 

.24 

.24 

.11 

.10 

.99 

CORNWELL  A  NW 

9**1 

1.16 

T 

.25 

1.10 

1.15 

CRESCENT  CITY 

•  22 

.09 

•  01 

•  02 

■  13 

•  36 

•  73 

*  1 

.06 

CRESTVlEW  RAD 1 0  WJSB 

7*6' 

•  11 

*45 

2*45 

T 

CROSS  CITY  FAA  AIRPORT 

14.04 

.60 

•  05 

2.13 

•  56 

1  .  S4 

.80 

.73 

T 

DAN  1  A  A  WNW 

13.28 

1.25 

.17 

05 

4.50 

1.07 

DATTONA  8EACH 

•  76 

•  IT 

.03 

1  •  3( 

■  10 

1*56 

.31 

.04 

DAYTON*    BEACH  MB  AP 

_ 

3*61 

.60 

•  20 

DEER  PARK 

3*61 

T 

1 

02 

■  ! 

.02 

'  1  ' 

DC  FUN  I AK  SPRINGS 

7.64 

•  48 

•  26 

.62 

T 

.0 

■ 1 

1.33 

.26 

.65 

DE  LAND 

RECORC 

MISSING 

DE  SOTO  CITY  A  SW 

7  AS 

.72 

.77 

.28 

•  29 

•  34 

.25 

.47 

DEVILS  GARDEN  TOWER 

9*9( 

.15 

•  58 

2.32 

.  ib 

1  .16 

i  "  \ 

•  0* 

•  04 

•  32 

.11 

DRY  TOR  TV  GAS 

2.65 

■  56 

*09 

_ 

.06 

EVERGLADES                   '  -1 

8.34 

.75 

•  12 

•  76 
* 

.23 

.02 

* 

.12 

.04 

.43 

FEDERAL  POINT 

.99 

.03 

.27 

.37 

.15 

.35 

FELL SHE RE 

in! 

.62 

•  86 

•  29 

.  4  1 

.17 

•  21 

.15 

.57 

FERfUNDINA  BEACH 

.10 

FORT  DRUM  5  NW 

6*  1  ] 

T 

T 

T 

T59 

* 7  * 

*  19 

FORT  GREEN  12  WSW 

15. o: 

.17 

•  17 

1  SO 
* 

.34 

2.24 

1  ,.  42 

*  1 

.10 

.12 

.66 

FORT  LAUDERDALE 

70 

•  25 

.60 

.90 

.35 

1  .25 

.  .'0 

FT  U AUDERDAL  E   BAHIA  MAR 

.10 

.05 

1.11 

.03 

.  3  6 

.12 

.35 

.48 

FT  LAUDCROALE  EXP  STA 

10.0! 

.20 

1*59 

•  23 

•  60 

*0? 

-  | 

FORT  MYERS  WB  AP 

R 

5.7! 

.03 

•  16 

.05 

.53 

*  61 

.12 

.01 

FORT  PIERCE 

5*86 

.32 

2.3] 

.09 

64 

* 

07 

* 

•  03 

FOUNTAIN  3  S 

5.51 

.04 

•  61 

.41 

.28 

*77 

*  ^( 

3.68 

.60 

.17 

GLEN  ST 'mARy'nuRSERIES 

•  93 

* 

•  12 

GRAPE  HAMMOCK 

8.  1( 

.33 

2. OA 

.06 

.  0  7 

38 

.80 

18 

MART  LAKE 

8.17 

•  86 

•02 

.46 

.  30 

.56 

.  73 

* 

.0 

HIALEAH 

8.16 

.18 

.19 

1.48 

.29 

1.40 

HI6H  SPRINGS 

*.7< 

1.06 

.15 

•  08 

*  < ! 
. 

.12 

1.03 

HILLSBOROUGH  RVR  ST  PK. 

RECORD 

MISSING 

HOMESTEAD  EXP  STA 

6.28 

.SO 

09 

* 

39 

26 

•  0 

INVERNESS 

8.12 

■  20 

.60 

.40 

.86 

.10 

i 

.14 

ISLAND  GROVE  2  WNW 

T 

.37 

.02 

T 

1.83 

T 

ISLE  WORTH 

12*61 

3-oe 

.07 

*nt 

1  .67 

.05 

.95 

.65 

JACKSONVILLE  WB  AP 

R 

•01 

.03 

•  06 

T 

JACKSONVILLE  BEACH 

3*7" 

•  55 

.04 

*  57 
* 

*03 

*?n 

JASPER  3  SE 

6.  34 

.30 

.  70 

* 

.  e 

.10 

.  s 

KENDAL  2  E 

10.80 

.  i* 

.63 

1.11 

1.68 

.01 

.57 

. 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

.01 

.S3 

.11 

.02 

.04 

•  02 

T 

.01 

f 

KEV  WEST  WB  CITT 

7*  5( 

1  .4  01 

1  .49 

•  32 

KISSINMEE  2 

1  3*3< 

.  SB 

29 

1  17 

1  66 

' 

.33 

LA  BELLE 

6.90 

.05 

•  49 

1*17 
* 

_ 

_ 

.12 

.62 

1.29 

•  06 

*  y 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

5 

.91 

.77 

.12 

.16 

.17 

LAKE  CI  TV  2  E 

.46 

.  ]  0 

.78 

.06 

.17 

.02 

.24 

LAKE  H1AWASSE 

■  M 

1  .S7< 

07 

05 

LAKELAND  WB  CITY 

R 

6*42 

.19 

.  ?S 

*50 

#48 

* 

.08 

LAKE  PLACID  2  SW 

11.74 

* 

.25 

1  .42 

37 

•  0 

2.04 

.20 

.43 

.  i  _ 

1.51 

LAKE  T  RAFT  OR  D 

•  IT 

.24 

1.10 

•  30 

! 

.06 

T 

LISSOM 

7*6C 

.06 

•  01 

.55 

"no 

.26 

1.17 

1.21 

.07 

•  13 

.16 

LIVE  OAK  Z  ESE 

.05 

.  3  0 

LONGBOAT  KEV 

.eo 

.30 

33 

40 

1.65 

2 

30 

* 

LOXAHA  TONES 

8. AS 

.9* 

.47 

.07 

.35 

MAOISOM 

.27 

•  04 

*  1  * 

T 

.46 

.  1  1 

MARATHON  SHORES 

.03 

.1* 

.46 

.02 

.06 

.45 

MAR 1ANMA  FAA  AIRPORT 

■  12 

•  01 

04 

MAR  I ANNA    IND  SCHOOL 

3  34 

1  48 

*  32 

"  : ' 

* 

*  ?a 

MAYO  5  NW 

5.48 

* 

•  13 

.031 

.29 

•  32 

.41 

.4 

.00 

.0 

"  1  7 

MELBOURNE 

.10 

.10 

T 

-03 

.75 

.10 

T 

.  2  \ 

MIAMI  BAY  FRONT 

.08 

T 

.47 

.05 

.03 

.0* 

.03 

.24 

2.34 

MIAMI  BEACH 

.41 

•  17 

MIAMI  WB  AIRPORT 

R 

818 

.33 

.75 

MIAMI    12  SSW 

10.64 

.28 

.19 

1  .15 

.53 

•  03 

1  .  14 

. 

1  . 

MILES  CITY  TOWER 

T 

•  29 

T 

.72 

.05 

.73 

.91 

•  35 

•  03 

T 

.33 

.77 

T 

.02 

MILTON  EXP  STATION 

7.06 

.11 

.02 

2.01 

•  39 

•  25 

.77 

.02 

.20 

MONT  I  CELLO  2  S 

•  12 

•  63 

.01 

■ 

T 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

6*12 

.61 

1  *  32 

'  *>2 

1  "it 

"  i  i 

i*n* 

"ft*  * 
.06 

.01 

• 

MOUNTAIN  LAKE 

9.48 

* 

.36 

.191 

.07 

•  39 

T 

1.06 

•  25 

* 

* 

MVAKXA  RIVER  ST  PARK 

.15 

•  57 

•  13 

.08 

.30 

.21 

.54 

.79 

.10 

NAPLES 

LOT 

-OS 

.  l  1 

•  47 

.is 

1.16 

.18 

•  ?h" 

•  90 

.70 

.05 

NICEVILLE 

«  »  ■ 

NITTAW  1  S 

.OS 

T 

' 

T 

* 

OCALA 

8.23 

.02 

.03 

.02 

.  30 

.  36. 

•J? 

1  * 

OCALA  2  HE 

.50 

.56 

.02 

.30 

.30 

T 

•  15 

.57 

.57 

.07 

.02 

.51 

OKEECHOBEE    9  W 

*** 

.06 

]  .56 

.29 

•  69 

'  !■ 

•03 

.  30 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

.42 

•  05 

.03 

02 

* 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

R 

6  77 

•  20 

•  04 

*  i  X 

.06 

* 

*06 

PALATKA 

7.28 

* 

.  7* 

* 

.21 

1.71 

.04 

*oa 

.0 

•  0 

PANAMA  CITY  2 

16.19 

.32 

•  03 

.52| 

1.30 

.07 

2.00 

1.10 

.05 

1.50 

PARR  I SH 

14.69 

.20 

.36 

•  SB) 

.30 

.10 

.  m 

1.03 

.90 

1  .6SJ 

1.46 

.80 

•52 

PENS A COLA  FAA  AIRPORT 

3.20 

•  09 

.02 

1.13 

.02 

•49 

.90 

T 

PENSACOLA  WB  CITT 

P 

4.32 

.69 

.04 

.67 

.05 

T 

.24. 

1.22 

.  0  1 

PENNINE 

11.77 

.80 

1.12 

.75 

.30 

.29 

3.30 

.88 

PENRY 

7.44 

.03 

•  17 

.55 

.17 

•  33 

.16 

•  75 

.07 

*JWT  CITT 

11.56 

.05 

.35 

•  51 

.10 

.92 

.81 

l .  IS 

.77 

.12 

.06 

.09 

.61 

POMP  A  NO  BEACH 

7.24 

.91 

1.97 

.14 

.  14 

.02 

•  12 

.06 

.18 

.72 

punt a  gonda 

13.03 

.39 

•  12 

1  .S2 

•  12 

.  sal 

.72 

1.10 

.til 

.14 

.09 

ODINCY  EXP  STATION 

2.81 

.07 

.14 

.07 

.21 

1.09 

.02 

.42 

2.06 

.47 
.11  .30 
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1.13 
•42  .21 
.27 

1.64 
.09  .28 
T  .06  .09 

•02  .03 


1.96  1*13 


•  03 
1  .06 


19     20  21 


22     23     24     25     26  27 


•34     .30  .10 


•06  1.32 
.20  .20 
.17     .04  1.74 


•17  .10 
.10 
.06  .85 

T  ,75 


•20  .03 
.05     .9*.  .OSi 


.02     .16  1.00 


•11     .05  .39 


2.13 
1.63 


28     29  30 


•41     .10  .12 
.02      .05  .3 
.03  T 


•01  .06 
•04     .02  1.76 
•  •  2.39 


•13  .11 
2.92  1.48 


3.45 
.56 
1  .58 


.  ,49 
2.00 


1  .06 
•  62 
1  .50 


1.51 
•  65 
1.18 


.73 
.10  1.37 


1.08  2.00 


1.42  1.80 


DAILY  PRECIPITATION 

FLORIDA 

CONTINUED  AUGUST  MM 


Station 

3 

Day  of  month 

1 

2  | 

3 

4 

5 

6 

-  [ 
7 

1 

e 

9 

10  1 

1  L 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

1 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

 L 

29 

l 

30 

31 

-'    ■  -      PAL**               P    S T A 

7  12 

— 05 

TToe 

.  0^ 

.05 

.88 

•01 

•  04 

•  33 

.  ^0 

 15 

.16 

?4 

— 01 

— 09 

42 

 05 

59 

r-9 

■7J- 

33 

01 

' 

.77 

l.*3 

.r. 

T 

.02 

T 

.07 

.13 

.37 

.15 

.65 

.01 

•  90 

T° 

U42 

5a!nT  UEOUS 

.*0 

.25 

.65 

.33 

.25 

• 

1 .00 

.30 

.10 

.40 

•  33 

2.13 

•  70 

•  30 

SAINT  MASKS  6  5E 

9.21 

.05 

.20 

.58 

.03 

■  25 

.  30 

•23 

.04 

.06 

.15 

2.37 

•  02 

.03 

•  30 

•  03 

.37 

ST  PE  TCRSBURG 

.  59 

.03 

.07 

.07 

•41 

.06 

1  .05 

.95 

1.24 

•  50 

.30 

.48 

•  49 

.09 

•  41 

.20 

•  09 

•63 

•  05 

•  02 

.29 

.72 

SANBORN  TOWER 

10.09 

.10 

.  37 

.10 

T 

.15 

.98 

2.00 

.06 

.96 

.17 

•  1 5 

.41 

2,10 

1.66 

.40 

SANFORD  EXP    ^TAT ION 

T 

.2* 

.02 

2.06 

.10 

1  .  1  J 

.65 

.16 

.30 

.29 

T 

.22 

T 

•  16 

.10 

2.01 

SARASOTA 

.37 

■  06 

1  .26 

.10 

.03 

1.3* 

2  .90 

1.05 

•  91 

•  02 

.  88 

•  12 

.04 

1.93 

•  17 

1.29 

.03 

.07 

.01 

•  40 

.17 

•62 

.05 

•  10 

4.36 

.55 

SOUTH  MIAMI    5  W 

11*10 

T 

.*? 

2.72 

•  03 

T 

T 

.24 

.12 

1  .55 

1.61 

.29 

•  06 

.0* 

•  72 

.11 

•  66 

•  06 

•  44 

•  11 

•  12 

.93 

•  07 

•  16 

.39 

STA  KE 

6«36 

.28 

.03 

.05 

•  05 

.09 

■  23 

■  10 

.65 

•  35 

.25 

•  04 

.28 

.24 

•  63 

•  03 

1.29 

1.40 

•  19 

••16 

ST  E I NMA  TCMEE  2 

1  1  .50 

.60 

.*0 

1  .70 

.03 

.02 

.02 

2,00 

.75 

•  06 

3  ,00 

2.00 

STUAR  T  RAO  10  WSTU 

9.42 

1.63 

.7* 

.7( 

.10 

1.21 

T 

.06 

.1* 

.98 

.63 

.40 

•  03 

.17 

.26 

.03 

1.14 

TALLAHASSEE  WB  AP 

9.40 

•  43 

.MP 

T 

T 

T 

.10 

.1C 

2.01 

•  45 

•  12 

T 

T 

•  15 

•  02 

1 .50 

T 

T 

T 

T 

1.39 

2.24 

•  01 

T  AMI  AM  I    T«L  40  HI  6EN0 

7.54 

.61 

•93 

•  *5 

1  .10 

.85 

.51 

.61 

•  04 

T 

T 

.54 

•  02 

.07 

.32 

•  17 

.46 

•  16 

•  71 

TAMPA    h     AIRPORT  ft 

10.** 

T 

.59 

.50 

.02 

T 

.02 

.6* 

.64 

2.11 

.96 

.03 

.01 

.26 

■  01 

.  0  b 

.26 

.58 

•  92 

T 

.18 

•  02 

7 

1.00 

T 

T 

•  05 

•  21 

.05 

•  33 

TARPON  SPGS   SEWAGE  PL 

1  5.  32 

.15 

1.30 

•  03 

.08 

3.95 

1.30 

1.25 

1.10 

.07 

.30 

•  20 

•  50 

1  .fc^1 

•  25 

•  10 

1  .92 

.05 

L«09 

•  07 

T AVE  RN 1 E  R 

.0! 

.82 

.50 

1.02 

.25 

.02 

.*5 

.90 

.05 

•  50 

.03 

•  20 

.30 

•  10 

•  33 

.30 

TITUSVILLE  2  N 

6.  n 

.17 

.25 

l.*5 

.95 

•  30 

•  10 

2.93 

USHER  TOWER 

8.9« 

1.20 

.*0 

.30 

.35 

.70 

.85 

1  .00 

.10 

.70 

.70 

•  25 

•  25 

.10 

•  20 

•  20 

.25 

.60 

•  70 

.10 

.20 

1.09 

.2* 

.72 

.35 

.35 

.55 

.21 

1.73 

1.23 

.17 

.11 

.02 

■  72 

.69 

1.20 

.06 

.02 

.20 

1*14 

•  55 

.01 

•  02 

.33 

.16 

.04 

•  33 

.07 

.05 

T 

1  .76 

•  42 

.73 

.27 

.17 

•  31 

.02 

•  14 

T 

.34 

1.20 

•  03 

WAUCHHULA  2  N 

e.ot 

.15 

.25 

.20 

.12 

.05 

T 

.28 

.21 

.69 

.55 

1.16 

.03 

•  10 

•  30 

•  40 

T 

.98 

.02 

•  02 

•  27 

•  24 

•90 

.16 

WEST    PALM  BEACH 

6.00 

.36 

.02 

•  38 

1  .89 

T 

.72 

.05 

.23 

.16 

.01 

.13 

.20 

.40 

•  03 

. 

.03 

•  42 

.  l  e 

•09 

T 

T 

.00 

WE  ST    PALM  BEACH  wB  AP  R 

5.03 

.25 

.05 

.29 

.57 

.06 

.11 

.02 

.09 

T 

•  01 

.54 

.20 

1*19 

•  09 

.06 

.51 

.03 

•  10 

T 

.06 

WEWAHI TCHKA 

11.67 

.25 

T 

T 

T 

.10 

1.12 

.02 

.90 

1.17 

.08 

.96 

.02 

.16 

.10 

•  71 

1*14 

.67 

•  23 

.60 

•  20 

,10 

2.10 

.20 

•  74 

WINTER  HAVEN 

4.22 

.30 

.10 

.39 

.0* 

.13 

.09 

.40 

.46 

.04 

.04 

.28 

.11 

.05 

•  05 

•  08 

.05 

.11 

.05 

•  33 

•  16 

•  25 

.96 

.05 

WOODRUFF  DAM 

2.70 

.29 

.08 

.3* 

•  40 

.05 

.07 

.30 

•  07 

•  35 

•  29 

•  44 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  Oi  Monlh 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7  1 

 '- 

8 

— L 

9 

10 

11 

12 

13 

1*  i 

15 

16 

 !■ 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ALEXANOER  SPRINGS 

MAX 

92 

65 

90 

90 

90 

92 

92 

67 

88 

87 

81 

90 

9  0 

92 

90 

90 

90 

92 

89 

93 

91 

91 

93 

91 

94 

96 

98 

97 

91 

92 

69 



9  0 

►  7 

MIN 

72 

71 

71 

67 

66 

68 

73 

74 

74 

74 

74 

67 

69 

66 

70 

67 

67 

69 

68 

68 

67 

67 

68 

68 

67 

67 

69 

69 

69 

69 

72 

69 

•  3 

APAL  ACH I  COLA   WB  CITY 

MAX 

87 

87 

87 

86 

88 

89 

90 

88 

83 

86 

81 

80 

65 

85 

84 

66 

85 

84 

87 

67 

86 

87 

87 

87 

67 

86 

90 

95 

96 

88 

•3 

86 

MIN 

77 

75 

75 

76 

77 

76 

79 

75 

75 

75 

74 

71 

74 

72 

7  7 

73 

74 

73 

76 

75 

74 

74 

66 

73 

76 

74 

76 

77 

71 

78 

72 

74 

6 

ARCADIA 

MAX 

65 

88 

91 

90 

87 

87 

86 

86 

86 

95 

93 

93 

91 

91 

90 

89 

90 

91 

91 

91 

91 

90 

90 

90 

93 

93 

94 

93 

90 

90 

90 

MIN 

72 

72 

73 

70 

71 

71 

74 

7J 

74 

73 

69 

73 

71 

72 

74 

69 

70 

72 

73 

74 

73 

70 

72 

70 

73 

72 

72 

73 

73 

73 

71 

72 

0 

AVON  PARK 

MAX 

93 

87 

89 

92 

92 

93 

89 

69 

87 

86 

95 

94 

93 

93 

90 

91 

9* 

93 

92 

95 

94 

93 

92 

90 

93 

94 

96 

96 

95 

95 

91 

92 

>  1 

MIN 

72 

72 

72 

71 

70 

72 

74 

7J 

7  J 

73 

70 

72 

72 

74 

71 

70 

71 

72 

7* 

75 

74 

71 

73 

71 

72 

72 

7] 

74 

73 

71 

72 

72 

■  2 

BARTON 

MAX 

91 

67 

90 

92 

92 

93 

92 

87 

87 

85 

86 

85 

92 

92 

97 

92 

92 

91 

94 

93 

91 

69 

9  2 

89 

93 

96 

96 

95 

94 

93 

91 

»3 

MIN 

72 

73 

74 

71 

71 

73 

73 

73 

74 

72 

71 

71 

72 

73 

73 

69 

69 

71 

74 

75 

74 

70 

72 

71 

74 

72 

74 

74 

74 

72 

72 

•  4 

BAYPORT 

MAX 

92 

90 

86 

87 

91 

87 

89 

90 

92 

90 

80 

85 

89 

93 

95 

92 

90 

90 

90 

95 

95 

93 

92 

93 

93 

96 

93 

90 

91 

8  8 

90 

90 

1 5 

MIN 

73 

7* 

73 

75 

71 

72 

74 

78 

77 

73 

73 

70 

72 

73 

72 

71 

72 

70 

73 

73 

72 

71 

72 

70 

72 

73 

73 

75 

71 

73 

72 

72 

■  7 

BELLE   GLADE   EXP  STA 

MAX 

90 

91 

92 

86 

86 

88 

89 

88 

87 

89 

92 

90 

90 

91 

88 

86 

89 

86 

90 

91 

91 

89 

89 

89 

88 

90 

91 

90 

91 

90 

86 

89 

•  2 

H  1  N 

70 

71 

71 

68 

66 

70 

71 

72 

71 

69 

70 

68 

71 

72 

71 

69 

70 

69 

70 

72 

70 

69 

69 

71 

71 

71 

70 

70 

72 

70 

69 

70 

•  1 

BIG  CYPRESS  RESERVATN 

MAX 
MIN 

BLOUNTSTOWN  2  SE 

MAX 

06 

91 

94 

94 

93 

96 

95 

95 

89 

9  0 

92 

68 

81 

80 

92 

94 

90 

89 

92 

92 

92 

89 

91 

94 

93 

92 

94 

95 

97 

95 

88 

91 

MIN 

7* 

73 

71 

73 

73 

71 

73 

74 

74 

70 

73 

74 

74 

70 

12 

71 

71 

71 

71 

70 

70 

70 

68 

71 

73 

70 

71 

73 

75 

72 

73 

71 

•  9 

BRADENTON  EXP  STATION 

MAX 

89 

87 

87 

90 

90 

89 

67 

80 

79 

86 

69 

88 

95 

94 

93 

93 

88 

91 

95 

95 

93 

94 

89 

91 

93 

94 

93 

91 

90 

87 

86 

89 

•  v 

MIN 

71 

72 

71 

69 

69 

71 

73 

76 

76 

71 

70 

67 

70 

72 

74 

71 

68 

70 

71 

73 

72 

73 

72 

69 

71 

73 

73 

74 

75 

74 

72 

71 

•  7 

BROOtCSVILLE  CHIN  HILL 

MAX 

90 

87 

89 

90 

89 

91 

90 

90 

88 

78 

81 

89 

92 

92 

90 

90 

91 

91 

92 

92 

91 

91 

90 

90 

93 

94 

94 

95 

93 

68 

85 

89 

MIN 

73 

73 

72 

71 

71 

71 

74 

75 

74 

73 

72 

69 

70 

73 

71 

72 

71 

72 

74 

74 

73 

72 

73 

69 

74 

73 

73 

72 

71 

72 

71 

72 

•  2 

BUSHNELL   2  E 

MAX 

91 

8» 

89 

91 

91 

94 

89 

90 

88 

60 

63 

89 

92 

91 

90 

90 

92 

92 

92 

92 

91 

90 

93 

93 

95 

95 

93 

90 

90 

90 

1 3 

MIN 

73 

73 

73 

72 

72 

73 

74 

76 

75 

7* 

74 

69 

69 

72 

72 

71 

75 

74 

73 

72 

7* 

70 

72 

73 

73 

74 

70 

72 

72 

72 

.  6 

CANAL  POINT  US  PA 

MAX 

89 

91 

86 

87 

89 

89 

85 

86 

89 

90 

95 

92 

92 

87 

S<* 

66 

88 

91 

91 

93 

89 

91 

89 

92 

90 

93 

91 

94 

90 

87 

91 

89 

.7 

MIN 

70 

72 

69 

67 

66 

68 

70 

71 

71 

70 

69 

68 

70 

70 

70 

69 

70 

70 

72 

73 

70 

70 

70 

72 

71 

71 

69 

70 

71 

70 

69 

69 

•  9 

CAPE  SABLE  RANGER  STA 

MAX 

88 

89 

87 

89 

86 

88 

88 

89 

89 

90 

90 

69 

88 

88 

87 

87 

86 

88 

90 

88 

88 

88 

8  6 

69 

89 

89 

89 

94 

90 

89 

86 

88.4 

MIN 

81 

80 

73 

74 

73 

7* 

75 

73 

77 

71 

76 

76 

72 

74 

71 

73 

74 

74 

76 

77 

74 

71 

71 

75 

76 

76 

76 

75 

71 

72 

75 

74 

.  4 

CAPT I VA 

MAX 

88 

90 

83 

87 

88 

87 

88 

85 

85 

88 

90 

90 

92 

90 

90 

90 

88 

88 

92 

93 

90 

91 

89 

89 

91 

89 

92 

87 

83 

86 

88 

.6 

MIN 

77 

80 

75 

75 

71 

74 

74 

75 

75 

78 

75 

77 

74 

78 

75 

75 

7  4 

76 

76 

76 

75 

75 

74 

75 

75 

76 

74 

77 

78 

72 

72 

75 

.4 

CARRABELLE 

MAX 

93 

94 

88 

88 

88 

90 

92 

88 

66 

88 

61 

61 

84 

87 

88 

85 

87 

87 

88 

88 

87 

88 

87 

88 

90 

93 

95 

91 

89 

65 

91 

88 

MIN 

75 

74 

72 

74 

76 

73 

74 

73 

74 

74 

75 

73 

72 

71 

74 

72 

74 

71 

72 

73 

71 

68 

71 

74 

73 

73 

76 

72 

72 

7J 

75 

73 

•  0 

CEDAR  KEY 

MAX 

80 

85 

87 

87 

88 

87 

90 

90 

91 

85 

63 

85 

85 

86 

9  0 

90 

91 

65 

93 

93 

91 

94 

9) 

90 

91 

93 

95 

97 

93 

87 

89 

89 

a  1 

MIN 

7» 

74 

7* 

74 

7* 

74 

76 

76 

75 

75 

72 

70 

70 

71 

78 

77 

78 

73 

72 

73 

71 

71 

76 

74 

77 

81 

so 

78 

74 

74 

74 

74 

.5 

CHIPLEY  3  E 

MAX 

92 

93 

93 

93 

93 

94 

92 

92 

90 

91 

93 

86 

79 

93 

92 

91 

»0 

93 

94 

94 

90 

92 

93 

94 

94 

94 

95 

96 

95 

86 

89 

91 

•  8 

MIN 

n 

72 

71 

72 

71 

72 

73 

74 

74 

70 

71 

74 

72 

66 

72 

69 

69 

69 

71 

69 

68 

68 

69 

70 

71 

69 

70 

73 

74 

73 

73 

71 

•  1 

CLEARWATER  BEACH 

MAX 

88 

87 

87 

90 

88 

88 

86 

84 

86 

82 

64 

89 

91 

94 

88 

89 

86 

89 

93 

92 

91 

91 

92 

91 

92 

92 

89 

90 

87 

88 

86 

88 

■  7 

MIN 

79 

79 

7* 

74 

75 

75 

74 

75 

76 

74 

76 

73 

74 

76 

75 

73 

76 

73 

73 

75 

75 

75 

73 

73 

76 

76 

79 

62 

76 

73 

73 

75 

.2 

CLERMONT  6  S 

MAX 

90 

87 

90 

90 

91 

94 

88 

67 

89 

82 

90 

93 

91 

93 

91 

91 

87 

92 

92 

93 

92 

93 

90 

90 

95 

95 

97 

97 

94 

91 

89 

91 

•  1 

MIN 

73 

74 

74 

71 

72 

72 

7* 

75 

75 

75 

73 

69 

76 

72 

72 

70 

71 

72 

74 

74 

73 

71 

73 

72 

73 

73 

73 

74 

71 

71 

72 

72 

.7 

CLEW1STON  U  S  ENG 

MAX 

93 

91 

92 

87 

88 

89 

88 

87 

88 

89 

90 

92 

92 

92 

95 

89 

88 

68 

91 

92 

91 

90 

90 

90 

89 

91 

93 

90 

90 

91 

90 

90 

•  2 

MIN 

73 

72 

72 

71 

70 

71 

69 

7J 

72 

71 

73 

72 

77 

76 

72 

71 

74 

74 

77 

79 

75 

74 

75 

76 

72 

76 

74 

74 

74 

73 

71 

73 

•  3 

CRESTVIEW  RADIO  WJS8 

MAX 

92 

93 

94 

93 

94 

94 

95 

94 

93 

91 

94 

93 

85 

90 

89 

90 

90 

91 

91 

92 

90 

92 

93 

93 

91 

92 

94 

95 

92 

93 

92 

92 

.1 

MIN 

71 

72 

7* 

72 

7* 

75 

74 

73 

73 

71 

72 

71 

66 

70 

70 

69 

69 

70 

72 

74 

70 

71 

72 

69 

71 

72 

74 

69 

71 

71 

70 

71 

.* 

CROSS  CITY  FAA  AIRPORT 

MAX 

90 

86 

93 

93 

92 

95 

92 

88 

85 

86 

78 

83 

92 

93 

93 

92 

92 

90 

95 

95 

94 

94 

94 

95 

94 

96 

95 

98 

94 

90 

82 

91 

■  3 

MIN 

7* 

7* 

71 

73 

71 

70 

74 

74 

76 

75 

74 

72 

72 

75 

75 

71 

71 

73 

73 

74 

71 

72 

71 

71 

72 

74 

74 

71 

72 

72 

73 

72 

•  7 

DAYTONA  BEACH 

MAX 

94 

92 

87 

87 

88 

88 

90 

93 

93 

90 

89 

85 

86 

89 

90 

90 

88 

67 

8B 

89 

90 

89 

90 

89 

90 

90 

90 

91 

92 

90 

90 

09 

.5 

MIN 

76 

73 

7* 

73 

76 

74 

77 

77 

74 

75 

74 

72 

76 

80 

79 

76 

75 

77 

78 

SO 

81 

75 

78 

76 

75 

72 

73 

74 

72 

74 

73 

73 

•  3 

OAYTOMA  BEACH  WB  AP 

MAX 

90 

87 

87 

87 

87 

90 

91 

90 

91 

86 

85 

65 

89 

89 

88 

88 

86 

86 

se 

89 

89 

89 

89 

90 

90 

90 

90 

92 

88 

89 

90 

88 

mi 

MIN 

73 

74 

72 

72 

72 

71 

75 

75 

73 

73 

73 

69 

72 

75 

74 

72 

71 

74 

72 

73 

74 

72 

74 

73 

73 

71 

73 

72 

72 

72 

72 

72 

.7 

DEER  PARK 

MAX 

95 

93 

89 

91 

91 

95 

90 

89 

8  7 

87 

95 

93 

91 

90 

90 

90 

91 

91 

90 

92 

90 

91 

90 

91 

93 

94 

95 

95 

91 

94 

93 

91 

•  5 

MIN 

69 

70 

70 

70 

70 

71 

70 

68 

69 

69 

70 

71 

70 

68 

71 

70 

69 

66 

67 

70 

70 

71 

70 

69 

•  3 

DE  FUNIAK  SPRINGS 

MAX 

93 

95 

95 

96 

96 

96 

97 

90 

93 

95 

96 

69 

86 

94 

90 

90 

95 

94 

93 

92 

94 

93 

93 

95 

95 

96 

97 

98 

97 

91 

94 

93 

•  6 

MIN 

72 

72 

71 

7* 

73 

74 

73 

74 

73 

70 

72 

72 

69 

69 

70 

69 

70 

70 

71 

69 

68 

68 

69 

71 

71 

69 

71 

74 

76 

73 

72 

71 

.3 

DE  LAND 

MAX 

MIN 

DEVILS  GARDEN  TOWER 

MAX 

90 

91 

88 

89 

89 

87 

87 

66 

88 

90 

94 

66 

90 

89 

67 

89 

90 

91 

90 

90 

92 

91 

91 

92 

89 

87 

89 

.4 

MIN 

75 

72 

72 

71 

72 

73 

73 

73 

75 

75 

74 

74 

76 

74 

72 

70 

73 

74 

75 

73 

72 

74 

75 

74 

73 

73 

73 

•  4 

DRY  TORTUGAS 

MAX 

86 

91 

91 

91 

88 

67 

68 

89 

89 

90 

91 

90 

89 

89 

86 

87 

90 

89 

88 

89 

90 

86 

86 

89 

88 

69 

89 

90 

90 

87 

88 

88 

•  8 

MIN 

80 

79 

77 

80 

75 

76 

76 

77 

80 

78 

78 

61 

81 

79 

77 

77 

77 

73 

74 

76 

77 

76 

73 

78 

78 

61 

79 

81 

78 

76 

77 

77 

•  3 

EVERGLAOES 

MAX 

90 

88 

90 

89 

89 

90 

89 

90 

94 

93 

9  3 

89 

a  I 

92 

93 

94 

92 

92 

90 

92 

93 

91 

92 

93 

93 

94 

88 

85 

90 

•  8 

MIN 

7* 

75 

74 

73 

72 

74 

75 

74 

79 

76 

74 

74 

75 

75 

72 

71 

74 

74 

74 

73 

74 

7* 

74 

73 

74 

77 

76 

74 

74 

75 

74 

•  2 

FEDERAL  POINT 

MAX 

90 

89 

89 

96 

92 

69 

89 

87 

93 

92 

91 

90 

90 

90 

87 

91 

92 

91 

92 

9  1 

91 

94 

95 

94 

92 

92 

90 

91 

•  1 

MIN 

74 

74 

72 

71 

69 

71 

75 

75 

72 

72 

71 

70 

70 

69 

70 

69 

71 

71 

6  9 

70 

70 

69 

72 

71 

70 

72 

71 

71 

•  1 

FELLSMERE 

MAX 

93 

92 

8  9 

91 

94 

88 

88 

83 

89 

93 

91 

91 

90 

92 

90 

89 

90 

91 

91 

91 

91 

91 

90 

92 

92 

9. 

92 

93 

91 

93 

90 

•  t 

MIN 

76 

76 

7* 

71 

71 

70 

74 

74 

74 

74 

69 

72 

73 

73 

72 

71 

72 

70 

7? 

73 

73 

70 

72 

72 

74 

70 

70 

73 

71 

71 

71 

72 

•  2 

FERNAND I NA  BEACH 

MAX 

87 

87 

90 

90 

89 

85 

88 

90 

90 

91 

90 

88 

90 

92 

92 

91 

92 

90 

88 

88 

89 

•  9 

MIN 

74 

73 

71 

78 

73 

72 

76 

75 

76 

75 

75 

72 

69 

76 

79 

7* 

74 

69 

73 

72 

73 

71 

6  9 

70 

•o 

73 

74 

74 

71 

73 

74 

73 

•  2 

FORT   DRUM   5  NW 

MAX 
MIN 

73 

72 

73 

69 

71 

70 

73 

72 

7? 

92 
73 

93 
69 

91 
71 

90 
73 

66 

73 

87 

70 

89 

69 

89 

-o 

89 

71 

90 

12 

91 

73 

90 
73 

9  0 
71 

91 
71 

91 

71 

9] 
74 

93 
70 

95 
70 

93 
72 

92 
71 

89 

71 

90 
71 

91 
71 

•  1 
■  4 

FORT  LAUDERDALE 

MAX 
MIN 

91 
74 

90 
74 

88 

73 

86 

72 

86 
68 

67 
71 

91 
72 

93 
72 

93 
73 

91 
71 

91 

91 

92 

7  8 

88 

87 

89 

71 

85 

72 

90 
74 

90 
74 

91 
80 

67 

73 

90 

73 

HB 

72 

90 

77 

90 
76 

69 

74 

90 
74 

90 
71 

90 
73 

9  0 
73 

90 
72 

89 

73 

.  5 

•a 

FT  LAUDERDALE  BAH  1 A  NAR 

MAX 
MIN 

8S 

75 

90 
75 

87 
72 

83 

70 

86 
69 

86 

71 

87 

71 

67 

73 

89 
73 

89 
74 

89 
75 

90 
74 

89 
74 

86 

70 

86 

TO 

87 

69 

as 

73 

88 

76 

•7 

7* 

88 

79 

88 

73 

87 

75 

86 

72 

87 

73 

88 

75 

67 

73 

8  9 
74 

89 
74 

88 
74 

90 
73 

•9 

72 

87 

73 

.3 

•  i 

FT   LAUDERDALE   EXP  STA 

MAX 
MIN 

•9 

72 

90 
73 

90 
71 

88 

71 

85 
67 

88 

71 

88 

71 

93 
71 

92 
7? 

93 
69 

93 
71 

92 
71 

92 

77 

92 
71 

pn 

68 

89 

69 

88 

71 

67 
71 

90 
71 

90 
77 

90 
71 

89 

71 

88 

70 

88 

71 

89 

73 

89 

71 

89 

72 

90 
71 

90 
70 

69 

70 

90 

70 

89 
71 

•  4 

•  1 

Sm  RalAir.tico  Notow  Following  Sutioo  Ind** 


DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
AUGUST  1959 


Day  01  Monlh 


Station 

 i 

| 

5 

7  |  8 

9 

1 

12 

13 

14  1 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

FORT   MYERS  WB  AP 

MAX 

88 

91 

87 

90 

90 

86 

88 

85 

86 

89 

91 

92 

93 

89 

91 

91 

91 

91 

92 

93 

90 

92 

90 

90 

93 

94 

94 

94 

88 

87 

88 

M  IN 

75 

76 

74 

73 

72 

74 

73 

7* 

75 

74 

74 

75 

76 

76 

73 

72 

72 

73 

74 

75 

73 

72 

73 

73 

74 

75 

74 

7* 

73 

72 

72 

FORT  PIERCE 

MAX 

89 

89 

82 

85 

87 

90 

90 

89 

92 

82 

90 

90 

87 

87 

87 

88 

87 

90 

89 

95 

MIN 

74 

7* 

73 

72 

73 

72 

73 

73 

73 

70 

ro 

79 

73 

73 

74 

73 

73 

79 

79 

76 

7  2 

76 

74 

76 

77 

74 

72 

74 

73 

72 

72 

FOUNTAIN  3  S 

MAX 

92 

9  J 

92 

95 

94 

95 

93 

9 1 

6 1 

89 

91 

89 

92 

90 

92 

93 

94 

95 

96 

95 

86 

89 

MIN 

78 

73 

70 

72 

74 

70 

72 

73 

70 

71 

75 

72 

71 

69 

71 

69 

70 

69 

71 

69 

69 

68 

70 

74 

67 

69 

69 

74 

74 

73 

71 

GAINESVILLE   3  WSW 

MAX 

90 

87 

90 

93 

91 

95 

95 

91 

8  7 

6  6 

87 

91 

93 

92 

89 

9 1 

92 

92 

93 

92 

93 

92 

92 

95 

94 

98 

96 

94 

93 

86 

MIN 

74 

74 

69 

70 

68 

68 

72 

73 

75 

73 

73 

73 

70 

73 

75 

69 

68 

69 

72 

69 

69 

68 

69 

68 

69 

70 

72 

73 

71 

73 

71 

GLEN   ST   MARY  NURSERIES 

MAX 

91 

89 

91 

92 

93 

95 

94 

93 

91 

91 

90 

66 

93 

93 

92 

91 

94 

91 

94 

95 

93 

92 

93 

95 

96 

95 

98 

96 

94 

93 

90 

MIN 

71 

72 

69 

69 

67 

6  1 

72 

72 

73 

72 

72 

72 

69 

70 

67 

69 

67 

67 

68 

69 

68 

63 

69 

68 

69 

70 

69 

72 

69 

70 

69 

GRAPE  HAMMOCK 

MAX 

91 

90 

90 

91 

90 

91 

90 

88 

8  5 

84 

92 

92 

94 

92 

89 

9  1 

89 

91 

91 

91 

90 

91 

91 

87 

92 

93 

95 

92 

90 

89 

90 

WIN 

74 

73 

71 

72 

73 

73 

72 

74 

74 

74 

72 

74 

74 

75 

74 

72 

72 

72 

76 

76 

74 

75 

75 

73 

75 

75 

74 

74 

75 

73 

71 

HIALEAH 

MAX 

90 

9  0 

90 

85 

86 

87 

62 

91 

89 

95 

91 

90 

90 

90 

88 

86 

88 

88 

89 

89 

89 

e  B 

88 

88 

87 

8  ft 

90 

90 

90 

89 

90 

MIN 

76 

76 

74 

73 

70 

73 

75 

75 

75 

72 

75 

75 

80 

72 

70 

71 

72 

74 

79 

76 

71 

73 

7* 

75 

74 

75 

75 

74 

72 

74 

73 

HIGH  SPRINGS 

MAX 

90 

89 

93 

94 

93 

96 

96 

92 

87 

87 

86 

83 

95 

95 

95 

92 

93 

92 

94 

95 

95 

96 

94 

95 

96 

97 

99 

98 

95 

90 

86 

MIN 

75 

74 

72 

72 

73 

70 

73 

74 

75 

74 

74 

72 

70 

72 

69 

70 

68 

69 

72 

71 

70 

69 

69 

68 

69 

70 

74 

72 

71 

70 

73 

HOMESTEAD  EXP  STA 

MAX 

90 

92 

86 

83 

85 

90 

91 

91 

91 

92 

92 

92 

91 

89 

89 

89 

88 

90 

89 

90 

88 

88 

86 

89 

89 

90 

91 

90 

90 

91 

88 

MIN 

70 

70 

71 

70 

66 

69 

69 

72 

69 

67 

70 

72 

70 

72 

71 

70 

69 

70 

72 

75 

71 

70 

70 

71 

73 

73 

72 

71 

67 

69 

70 

I NVERNESS 

MAX 

91 

90 

89 

92 

91 

93 

90 

90 

89 

80 

8  0 

8  8 

92 

92 

91 

89 

93 

94 

92 

96 

95 

92 

90 

87 

MIN 

79 

75 

73 

72 

'3 

74 

74 

75 

78 

74 

73 

70 

72 

75 

73 

72 

70 

73 

75 

75 

72 

72 

74 

73 

74 

73 

74 

72 

71 

73 

72 

JACKSONVILLE   WB  AP 

MAX 

93 

89 

91 

90 

92 

94 

95 

94 

90 

93 

87 

87 

90 

92 

91 

90 

92 

93 

92 

93 

92 

92 

95 

97 

92 

91 

89 

MIN 

74 

74 

72 

73 

71 

72 

76 

76 

77 

75 

73 

73 

71 

74 

77 

71 

71 

70 

72 

73 

72 

72 

69 

70 

70 

74 

76 

73 

72 

74 

75 

JACKSONVILLE  BEACH 

MAX 

91 

90 

R  B 

88 

89 

90 

98 

92 

91 

91 

88 

88 

87 

89 

89 

89 

87 

85 

89 

89 

88 

89 

89 

88 

90 

90 

89 

90 

se 

88 

87 

MIN 

72 

7* 

72 

79 

73 

72 

75 

7* 

75 

74 

73 

71 

73 

79 

73 

79 

73 

70 

72 

73 

75 

72 

71 

71 

73 

72 

73 

74 

69 

71 

71 

JASPER   3  SE 

MAX 

92 

95 

94 

84 

88 

81 

91 

92 

93 

89 

92 

96 

91 

98 

94 

95 

1  00 

100 

1  00 

99 

94 

89 

MIN 

69 

70 

70 

68 

66 

89 

71 

7* 

77 

69 

75 

71 

68 

67 

66 

65 

63 

63 

62 

61 

68 

68 

66 

65 

68 

69 

70 

70 

72 

68 

72 

KEY  WEST   WB  AIRPORT 

MAX 

88 

89 

90 

92 

8  9 

89 

87 

88 

87 

90 

90 

90 

89 

66 

MIN 

80 

HI 

75 

78 

78 

78 

81 

81 

81 

81 

81 

81 

82 

79 

78 

77 

78 

79 

80 

81 

77 

73 

73 

72 

80 

80 

80 

77 

80 

79 

75 

K I SS I MMEE  2 

MAX 

92 

90 

9  1 

90 

8  8 

90 

89 

90 

93 

92 

90 

87 

MIN 

7* 

73 

74 

71 

73 

74 

75 

75 

74 

72 

73 

71 

74 

74 

71 

70 

72 

72 

74 

79 

74 

73 

74 

73 

73 

73 

74 

77 

74 

73 

72 

LA  BELLE 

MAX 

91 

9  1 

92 

90 

86 

93 

91 

91 

90 

90 

9  1 

88 

93 

92 

92 

90 

MIN 

72 

IK 

69 

70 

68 

66 

70 

7  1 

6  8 

71 

70 

67 

70 

68 

70 

69 

70 

71 

74 

71 

72 

73 

73 

74 

67 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

MAX 

88 

B  7 

89 

89 

89 

92 

86 

88 

86 

82 

8  8 

92 

90 

90 

8  7 

89 

89 

92 

89 

87 

93 

93 

94 

94 

93 

90 

89 

MIN 

72 

72 

73 

70 

72 

73 

74 

74 

ri 

74 

72 

70 

72 

72 

69 

68 

70 

71 

74 

73 

73 

70 

72 

71 

73 

72 

73 

73 

73 

73 

74 

LAKE  CITY  2  E 

MAX 

95 

9* 

92 

86 

8  1 

93 

88 

91 

93 

92 

92 

96 

91 

89 

89 

MIN 

72 

73 

'0 

70 

68 

68 

72 

74 

7? 

72 

72 

72 

69 

72 

69 

68 

68 

70 

71 

71 

69 

66 

68 

68 

71 

71 

73 

71 

71 

71 

71 

LAKE  HIAWASSE 

MAX 

92 

88 

89 

6  4 

8  7 

92 

89 

91 

92 

90 

MIN 

74 

n 

72 

70 

71 

72 

75 

76 

78 

73 

73 

70 

72 

73 

70 

69 

69 

71 

72 

73 

73 

71 

72 

72 

72 

71 

73 

73 

72 

71 

71 

LAKELAND  WB  CITY 

MAX 

89 

8  9 

89 

89 

92 

86 

86 

86 

81 

8  6 

90 

88 

89 

8  7 

89 

89 

90 

89 

68 

87 

90 

91 

92 

90 

MIN 

76 

73 

72 

72 

73 

74 

7* 

73 

73 

73 

73 

72 

73 

72 

74 

71 

71 

73 

75 

75 

72 

74 

69 

72 

75 

74 

75 

76 

72 

73 

72 

LAKE   PLACID  2  SW 

MAX 

93 

90 

90 

91 

9] 

90 

88 

88 

86 

89 

94 

93 

93 

91 

89 

92 

91 

92 

94 

92 

93 

90 

91 

90 

93 

94 

95 

94 

90 

89 

MIN 

71 

70 

71 

69 

68 

69 

68 

73 

73 

72 

69 

70 

71 

72 

71 

68 

71 

71 

73 

75 

74 

70 

72 

71 

72 

72 

71 

71 

70 

70 

71 

LISBON 

»1> 

89 

86 

87 

89 

88 

93 

90 

89 

86 

83 

83 

90 

89 

91 

89 

90 

88 

90 

91 

91 

89 

93 

95 

92 

90 

68 

MIN 

73 

75 

72 

72 

72 

73 

76 

75 

75 

76 

7  4 

71 

72 

74 

74 

71 

72 

74 

7* 

73 

74 

73 

74 

72 

74 

73 

75 

76 

72 

73 

74 

LIVE  OAK   2  ESE 

MAX 

89 

91 

91 

92 

95 

93 

91 

87 

90 

87 

60 

91 

92 

90 

91 

93 

93 

93 

93 

93 

91 

83 

MIN 

72 

72 

71 

70 

70 

70 

72 

73 

74 

72 

72 

72 

70 

71 

72 

69 

68 

69 

72 

72 

70 

69 

68 

67 

69 

70 

72 

73 

71 

69 

72 

LOXAHATCHEE 

M>> 

91 

87 

8* 

90 

90 

90 

90 

90 

93 

94 

92 

93 

89 

88 

90 

90 

MIN 

70 

68 

68 

68 

65 

69 

70 

70 

70 

70 

70 

69 

72 

71 

73 

68 

73 

68 

68 

70 

7  2 

68 

72 

71 

70 

73 

70 

69 

68 

68 

73 

MAD  I  SON 

MAX 

90 

9? 

93 

93 

95 

94 

95 

90 

93 

89 

80 

85 

94 

93 

91 

MIN 

72 

71 

7? 

71 

71 

72 

74 

75 

74 

72 

74 

73 

71 

71 

71 

69 

69 

70 

71 

72 

71 

70 

71 

69 

73 

72 

73 

75 

72 

72 

73 

MARATHON  SHORES 

MAX 

90 

91 

91 

90 

90 

90 

91 

91 

92 

91 

91 

88 

89 

86 

90 

90 

MIN 

80 

80 

79 

72 

75 

76 

78 

79 

78 

78 

82 

81 

81 

76 

72 

78 

75 

78 

77 

81 

76 

72 

72 

75 

77 

80 

78 

74 

75 

77 

75 

MAR  I  ANNA   FAA  AIRPORT 

MAX 

96 

94 

95 

92 

91 

93 

93 

8  6 

79 

93 

90 

MIN 

73 

72 

73 

74 

73 

74 

74 

75 

7* 

74 

75 

75 

72 

70 

72 

70 

71 

72 

72 

72 

72 

71 

70 

73 

74 

72 

73 

75 

74 

75 

74 

MAPI  ANNA    IND  SCHOOL 

MAX 

93 

95 

90 

91 

92 

8  6 

79 

92 

86 

MIN 

71 

70 

70 

73 

71 

72 

71 

73 

72 

71 

73 

74 

70 

68 

72 

73 

69 

69 

71 

70 

69 

69 

68 

70 

72 

69 

70 

75 

74 

73 

74 

MAYO  5  NW 

MAX 

94 

91 

8  9 

91 

85 

8  0 

88 

91 

90 

90 

91 

93 

9  1 

9 1 

97 

9  7 

91 

MIN 

72 

/*. 

69 

71 

69 

70 

74 

75 

74 

73 

74 

72 

70 

71 

72 

69 

68 

70 

72 

71 

70 

70 

71 

69 

71 

71 

74 

74 

72 

72 

71 

MELBOURNE 

MAX 

93 

91 

92 

89 

88 

90 

90 

89 

87 

87 

88 

90 

90 

91 

90 

89 

90 

90 

90 

92 

91 

94 

94 

89 

MIN 

74 

75 

71 

73 

1  1 

72 

74 

73 

73 

71 

73 

74 

75 

71 

69 

73 

69 

68 

74 

76 

69 

68 

69 

75 

70 

71 

75 

76 

77 

72 

MIAMI    BAY  FRONT 

MAX 

90 

90 

86 

85 

8  5 

88 

87 

89 

90 

89 

89 

88 

86 

85 

86 

86 

87 

87 

87 

86 

86 

88 

87 

87 

87 

88 

88 

87 

90 

68 

MIN 

80 

B  1 

81 

73 

74 

73 

71 

77 

75 

77 

77 

77 

79 

79 

72 

74 

74 

77 

77 

77 

72 

73 

78 

72 

76 

75 

77 

72 

78 

77 

77 

MIAMI  BEACH 

MAX 

85 

8  8 

89 

88 

88 

88 

88 

88 

86 

85 

84 

87 

85 

87 

87 

86 

85 

65 

65 

86 

86 

86 

87 

90 

88 

68 

67 

MIN 

80 

a  i 

7  7 

73 

75 

76 

77 

75 

76 

78 

82 

80 

78 

75 

72 

73 

77 

80 

75 

79 

77 

69 

75 

77 

78 

77 

80 

78 

81 

78 

77 

MIAMI    WB  AIRPORT 

MAX 

88 

84 

83 

85 

90 

90 

8  9 

91 

90 

90 

89 

88 

86 

84 

86 

86 

88 

87 

88 

86 

86 

86 

86 

86 

86 

89 

89 

86 

89 

86 

MIN 

77 

76 

75 

71 

70 

73 

74 

75 

75 

73 

76 

76 

76 

73 

71 

72 

74 

76 

77 

77 

73 

7* 

75 

76 

75 

75 

75 

76 

74 

74 

75 

MIAMI    12  SSW 

MAX 

8  6 

89 

90 

90 

91 

90 

90 

91 

89 

87 

86 

87 

86 

89 

90 

88 

86 

88 

87 

88 

86 

66 

88 

89 

88 

90 

MIN 

77 

7» 

74 

73 

68 

70 

72 

72 

70 

69 

73 

74 

79 

72 

71 

71 

71 

73 

80 

74 

70 

72 

72 

72 

77 

72 

72 

72 

70 

72 

71 

MILES  CITY  TOWER 

MAX 

91 

90 

90 

88 

88 

90 

92 

93 

9  3 

93 

92 

89 

92 

90 

90 

91 

86 

8  8 

90 

88 

90 

93 

92 

90 

88 

91 

MIN 

71 

72 

71 

71 

70 

71 

71 

72 

70 

73 

73 

73 

73 

74 

73 

72 

69 

74 

71 

76 

72 

73 

74 

74 

74 

75 

74 

79 

74 

73 

71 

MILTON   EXP  STATION 

MAX 

93 

92 

9  1 

93 

94 

93 

94 

91 

91 

91 

93 

89 

82 

87 

90 

88 

88 

90 

87 

92 

90 

90 

92 

90 

91 

91 

94 

94 

95 

92 

89 

MIN 

71 

69 

72 

71 

70 

71 

71 

73 

72 

70 

70 

70 

67 

67 

69 

68 

70 

68 

70 

68 

67 

66 

69 

69 

69 

69 

70 

70 

73 

73 

69 

MONTICELLO  2  S 

MAX 

92 

It 

91 

91 

92 

94 

95 

93 

91 

92 

90 

83 

87 

91 

90 

91 

91 

91 

91 

94 

93 

91 

91 

93 

93 

97 

98 

98 

93 

93 

88 

MIN 

72 

71 

71 

71 

70 

,,'t 

72 

72 

71 

70 

73 

73 

69 

68 

72 

68 

68 

68 

69 

68 

70 

68 

67 

68 

73 

70 

72 

73 

71 

70 

72 

MOORE   HAVEN  LOCK  1 

MAX 

94 

SB 

89 

85 

87 

88 

86 

86 

85 

88 

90 

92 

91 

90 

86 

87 

88 

88 

88 

90 

90 

89 

88 

88 

86 

90 

90 

91 

91 

91 

89 

MIN 

75 

73 

7  3 

70 

70 

7  2 

73 

73 

73 

73 

72 

73 

75 

75 

71 

71 

74 

73 

78 

79 

77 

75 

7* 

76 

73 

74 

73 

74 

73 

74 

72 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

12 

13 

14 

Day  Ol  Monlh 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7  8 

9 

10 

11 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MOUNTAIN  LAKE 

90 

88 

87 

69 

90 

92 

88 

86 

85 

84 

88 

94 

90 

90 

88 

89 

88 

90 

90 

91 

90 

91 

90 

87 

90 

0  2 

93 

93 

92 

91 

91 

89 

6 

M I N 

73 

73 

73 

70 

70 

71 

75 

75 

74 

74 

72 

V 

73 

74 

73 

70 

71 

72 

74 

74 

74 

70 

70 

69 

72 

71 

73 

73 

74 

72 

71 

72 

3 

MYAKKA   R  IVER   ST  PARK 

MAX 

90 

80 

86 

85 

91 

90 

88 

87 

84 

82 

84 

90 

92 

92 

91 

90 

92 

69 

90 

92 

92 

89 

90 

60 

88 

92 

93 

92 

94 

94 

89 

89 

5 

M  IN 

71 

72 

72 

69 

71 

72 

74 

72 

72 

72 

70 

ro 

70 

73 

72 

70 

70 

70 

72 

73 

73 

71 

72 

ro 

72 

73 

72 

73 

73 

72 

70 

71 

5 

NAPLES 

83 

90 

85 

69 

89 

69 

86 

89 

90 

91 

91 

92 

92 

90 

91 

91 

88 

91 

91 

93 

9  0 

90 

88 

9C 

90 

93 

91 

91 

90 

91 

90 

89 

9 

MIN 

74 

74 

75 

72 

73 

75 

73 

74 

79 

78 

74 

72 

74 

72 

73 

72 

73 

74 

72 

72 

75 

73 

73 

72 

74 

76 

75 

75 

74 

74 

75 

7  3 

9 

N  I CEV I LLE 

94 

88 

90 

93 

91 

94 

95 

91 

89 

90 

00 

89 

69 

90 

85 

88 

8  8 

89 

90 

92 

91 

89 

91 

90 

00 

91 

93 

98 

97 

90 

oo 

9 

MIN 

71 

70 

71 

71 

70 

71 

70 

72 

71 

70 

72 

71 

70 

70 

71 

69 

70 

6  9 

71 

69 

67 

67 

69 

70 

68 

67 

69 

72 

75 

71 

70 

70 

1 

OCALA 

89 

85 

90 

92 

91 

91 

02 

91 

87 

83 

89 

93 

94 

92 

92 

92 

91 

92 

93 

92 

92 

93 

92 

94 

95 

97 

94 

93 

92 

89 

91 

5 

MIN 

7* 

74 

73 

71 

69 

70 

71 

74 

74 

73 

72 

71 

72 

71 

72 

70 

70 

71 

72 

72 

71 

69 

69 

70 

71 

73 

75 

74 

ro 

70 

71 

71 

6 

OCALA   2  NE 

86 

90 

on 

93 

69 

83 

BO 

67 

93 

92 

91 

90 

91 

91 

91 

91 

91 

92 

91 

90 

94 

95 

96 

96 

95 

92 

87 

9  0 

6 

MIN 

72 

70 

68 

69 

74 

"c 

74 

74 

73 

71 

71 

71 

70 

68 

69 

69 

72 

70 

69 

68 

69 

68 

69 

^0 

73 

73 

70 

70 

71 

70 

7 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

89 

86 

87 

84 

86 

87 

66 

85 

86 

84 

85 

89 

87 

8  2 

68 

84 

86 

85 

87 

90 

86 

89 

89 

88 

89 

89 

91 

92 

91 

87 

84 

87 

0 

MIN 

76 

76 

74 

72 

73 

73 

76 

75 

74 

75 

72 

73 

74 

74 

72 

70 

72 

71 

73 

75 

74 

72 

73 

73 

74 

74 

74 

75 

75 

74 

73 

73 

6 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

92 

89 

88 

89 

89 

93 

89 

90 

89 

65 

87 

93 

88 

90 

89 

89 

80 

OO 

91 

92 

91 

92 

00 

86 

92 

93 

94 

95 

91 

92 

89 

90 

3 

MIN 

74 

73 

73 

71 

72 

71 

75 

75 

73 

73 

73 

71 

73 

74 

73 

71 

72 

73 

74 

74 

74 

73 

74 

73 

74 

72 

74 

74 

73 

72 

73 

73 

0 

PAL A  TK  A 

92 

91 

89 

91 

87 

95 

90 

92 

66 

89 

90 

93 

91 

9C 

88 

91 

87 

90 

93 

92 

92 

90 

91 

94 

96 

99 

98 

92 

91 

91 

91 

•  5 

MIN 

75 

73 

74 

72 

72 

73 

74 

75 

75 

75 

74 

74 

75 

75 

73 

72 

73 

73 

73 

74 

74 

73 

73 

73 

72 

73 

76 

72 

72 

73 

74 

73 

5 

95 

95 

93 

93 

94 

97 

95 

06 

90 

93 

89 

82 

85 

93 

89 

87 

86 

93 

90 

92 

86 

92 

90 

92 

93 

94 

95 

97 

96 

86 

90 

01 

7 

MIN 

75 

75 

72 

71 

75 

73 

74 

7k 

70 

75 

75 

73 

70 

70 

72 

70 

71 

69 

70 

70 

68 

66 

71 

75 

67 

69 

69 

75 

75 

73 

71 

71 

8 

PARR  I SH 

MAX 

91 

92 

90 

92 

92 

91 

89 

85 

89 

80 

86 

9  0 

92 

95 

94 

93 

93 

01 

93 

9  6 

90 

92 

92 

92 

93 

95 

95 

95 

94 

95 

95 

91 

7 

MIN 

71 

72 

73 

71 

70 

72 

71 

74 

73 

73 

71 

72 

69 

69 

70 

71 

70 

71 

72 

74 

73 

70 

71 

71 

72 

73 

72 

75 

73 

73 

75 

71 

8 

PENSACOLA   FAA  AIRPORT 

94 

91 

91 

91 

93 

93 

92 

89 

89 

90 

93 

6  7 

86 

88 

88 

87 

87 

90 

87 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

93 

95 

96 

67 

92 

90 

3 

MIN 

74 

75 

78 

75 

76 

76 

72 

75 

74 

74 

76 

73 

69 

76 

75 

72 

73 

72 

75 

74 

75 

73 

76 

76 

75 

75 

77 

75 

78 

73 

74 

:4 

5 

PENSACOLA  W8  CITY 

MAX 

90 

89 

89 

66 

00 

91 

91 

89 

87 

89 

90 

86 

85 

B6 

87 

85 

85 

86 

85 

If 

86 

86 

67 

86 

86 

87 

89 

95 

96 

86 

91 

86 

2 

MIN 

74 

75 

78 

77 

76 

76 

74 

76 

76 

78 

76 

75 

71 

77 

76 

75 

74 

74 

72 

75 

75 

74 

77 

77 

76 

77 

77 

76 

78 

73 

74 

75 

5 

PERRY 

MAX 

88 

88 

91 

94 

03 

94 

92 

89 

88 

90 

85 

81 

87 

92 

92 

91 

91 

01 

92 

94 

92 

92 

93 

93 

94 

95 

97 

98 

93 

92 

85 

91 

2 

MIN 

72 

73 

71 

75 

73 

76 

75 

77 

74 

71 

74 

71 

70 

70 

73 

69 

69 

69 

72 

70 

71 

70 

70 

68 

73 

71 

73 

74 

71 

73 

74 

72 

0 

PLANT  CITY 

92 

89 

90 

91 

89 

94 

86 

88 

86 

83 

85 

90 

92 

0  2 

89 

90 

90 

01 

92 

92 

92 

92 

90 

oc 

93 

94 

93 

95 

93 

90 

87 

0  0 

,3 

MIN 

73 

73 

73 

70 

71 

72 

74 

74 

71 

73 

'2 

68 

73 

71 

72 

69 

70 

*0 

73 

73 

73 

71 

72 

69 

73 

73 

74 

74 

72 

71 

72 

72 

0 

POMPANO  8EACH 

MAX 

91 

90 

85 

83 

87 

90 

90 

02 

94 

92 

92 

91 

92 

88 

89 

90 

87 

91 

90 

91 

88 

89 

89 

oc 

91 

90 

91 

90 

90 

90 

89 

89 

7 

MIN 

74 

73 

73 

72 

68 

72 

75 

73 

75 

72 

75 

73 

78 

73 

72 

70 

73 

76 

76 

78 

73 

73 

73 

75 

73 

74 

75 

74 

73 

72 

73 

73 

5 

PUNT A  GORDA 

88 

ee 

85 

92 

92 

86 

88 

84 

86 

88 

94 

94 

92 

92 

92 

93 

88 

90 

91 

93 

00 

90 

90 

88 

92 

94 

97 

94 

90 

88 

88 

90 

2 

MIN 

77 

75 

74 

71 

72 

73 

75 

74 

75 

74 

73 

74 

74 

75 

74 

72 

71 

69 

75 

76 

76 

74 

71 

72 

74 

76 

75 

76 

73 

72 

72 

73 

6 

QUINCY  EXP  STATION 

MAX 

91 

91 

91 

91 

92 

94 

96 

9  3 

93 

95 

89 

84 

82 

91 

89 

88 

89 

90 

91 

91 

89 

90 

91 

91 

93 

95 

97 

100 

97 

91 

83 

91 

2 

MIN 

72 

71 

71 

72 

71 

69 

74 

75 

73 

70 

72 

71 

70 

68 

67 

68 

68 

70 

70 

71 

68 

69 

66 

b6 

73 

71 

72 

75 

71 

69 

72 

70 

5 

ROYAL   PALM  RANGER  STA 

91 

92 

90 

85 

89 

90 

91 

91 

92 

94 

92 

92 

92 

oo 

88 

89 

88 

91 

90 

90 

88 

89 

87 

o  0 

90 

90 

92 

92 

91 

91 

89 

90 

2 

MIN 

73 

7* 

72 

71 

68 

69 

71 

73 

71 

71 

72 

72 

71 

72 

70 

69 

70 

70 

72 

74 

70 

68 

70 

71 

72 

72 

73 

73 

60 

70 

70 

71 

1 

SAINT  AUGUSTINE 

MAX 

88 

90 

88 

89 

86 

90 

95 

oo 

90 

88 

87 

89 

90 

89 

89 

89 

89 

88 

90 

91 

90 

91 

90 

00 

91 

92 

92 

93 

89 

90 

88 

80 

a 

MIN 

72 

72 

71 

71 

70 

70 

74 

71 

75 

74 

75 

70 

71 

71 

73 

71 

70 

70 

69 

70 

72 

69 

70 

70 

69 

68 

71 

72 

70 

71 

71 

71 

1 

SAINT  LEO 

MAX 

90 

87 

89 

90 

92 

92 

89 

86 

91 

82 

86 

90 

93 

92 

89 

91 

88 

90 

93 

93 

92 

92 

9! 

90 

93 

93 

93 

94 

93 

90 

87 

90 

4 

MIN 

73 

74 

73 

71 

72 

73 

74 

76 

75 

73 

72 

69 

71 

74 

72 

71 

71 

72 

74 

74 

73 

71 

72 

70 

74 

74 

74 

75 

72 

71 

72 

72 

6 

SAINT  MARKS  6  SE 

90 

88 

91 

92 

92 

94 

95 

93 

92 

90 

85 

83 

85 

90 

90 

86 

88 

90 

92 

92 

91 

92 

92 

90 

91 

93 

95 

97 

90 

91 

8  6 

90 

6 

MIN 

75 

74 

74 

72 

73 

72 

76 

77 

75 

73 

75 

72 

72 

71 

74 

70 

71 

70 

72 

72 

71 

70 

68 

71 

75 

73 

74 

75 

72 

72 

74 

72 

7 

ST  PETERSBURG 

MAX 

89 

85 

87 

90 

91 

89 

85 

8  1 

62 

82 

83 

87 

92 

93 

90 

90 

87 

01 

93 

92 

91 

91 

01 

90 

92 

93 

92 

92 

no 

88 

84 

88 

8 

MIN 

75 

74 

7* 

74 

76 

78 

76 

78 

74 

75 

72 

73 

76 

76 

74 

72 

72 

76 

74 

78 

75 

75 

77 

73 

77 

78 

78 

79 

75 

74 

75 

75 

2 

SANBORM  TOWER 

MAX 

90 

94 

92 

92 

92 

94 

95 

91 

88 

90 

84 

82 

82 

92 

90 

89 

90 

91 

92 

92 

91 

91 

93 

92 

92 

95 

97 

99 

97 

93 

86 

9  1 

2 

MIN 

73 

72 

69 

70 

70 

68 

73 

73 

74 

71 

72 

73 

72 

69 

71 

69 

69 

69 

70 

70 

70 

69 

66 

68 

71 

69 

70 

70 

70 

70 

71 

70 

4 

SANFORD  EXP  STATION 

MAX 

92 

90 

89 

90 

88 

93 

92 

68 

90 

64 

88 

01 

91 

91 

90 

90 

90 

oo 

92 

92 

92 

92 

93 

90 

94 

94 

93 

95 

90 

92 

92 

9  1 

0 

MIN 

74 

73 

72 

69 

69 

69 

73 

75 

73 

72 

72 

68 

71 

71 

71 

69 

69 

72 

71 

72 

72 

70 

72 

72 

72 

68 

70 

71 

71 

72 

71 

71 

2 

SARASOTA 

MAX 

91 

88 

88 

90 

91 

91 

87 

86 

88 

82 

90 

91 

94 

93 

92 

93 

90 

91 

94 

95 

93 

93 

92 

01 

94 

93 

93 

94 

9  4 

89 

87 

91 

0 

MIN 

72 

74 

74 

70 

71 

72 

71 

7B 

75 

74 

71 

70 

72 

74 

72 

70 

70 

71 

71 

74 

73 

72 

72 

70 

72 

73 

74 

76 

74 

72 

72 

72 

5 

SOUTH  MIAMI    3  W 

MAX 

88 

89 

84 

84 

86 

87 

88 

87 

89 

90 

90 

00 

89 

88 

85 

67 

85 

67 

87 

68 

86 

88 

86 

87 

87 

88 

89 

89 

8  0 

89 

86 

87 

5 

MIN 

72 

72 

73 

70 

67 

70 

71 

71 

70 

69 

72 

73 

76 

71 

70 

72 

70 

72 

75 

74 

72 

70 

71 

73 

74 

71 

72 

71 

69 

72 

70 

71 

.5 

STARKE 

MAX 

92 

90 

92 

92 

95 

95 

96 

93 

67 

85 

83 

B8 

92 

93 

92 

87 

93 

92 

94 

94 

94 

93 

91 

92 

95 

95 

96 

94 

94 

92 

89 

9 1 

9 

MIN 

73 

72 

72 

72 

73 

72 

73 

74 

75 

75 

74 

68 

72 

72 

74 

69 

70 

60 

71 

71 

70 

72 

70 

69 

70 

72 

72 

74 

70 

72 

72 

71 

7 

STE I NHATCHEE  2 

MAX 

93 

92 

85 

92 

92 

87 

83 

89 

90 

91 

86 

90 

91 

91 

90 

93 

93 

92 

90 

91 

92 

92 

92 

93 

96 

03 

88 

90 

92 

93 

93 

9  0 

.9 

MIN 

71 

70 

77 

71 

70 

74 

75 

72 

70 

72 

71 

72 

71 

73 

74 

70 

72 

71 

72 

71 

71 

70 

75 

75 

76 

75 

73 

74 

76 

78 

60 

73 

0 

STUART   RADIO  WSTU 

MAX 

91 

95 

86 

85 

88 

92 

92 

94 

94 

93 

91 

91 

91 

8' 

89 

91 

89 

00 

90 

91 

oo 

91 

90 

91 

91 

91 

93 

94 

92 

90 

So 

7 

MIN 

73 

74 

72 

72 

73 

75 

73 

74 

74 

74 

71 

74 

76 

73 

73 

72 

73 

73 

76 

78 

76 

73 

73 

72 

76 

74 

72 

72 

74 

72 

74 

73 

6 

TALLAHASSEE   MB  AP 

MAX 

90 

88 

89 

89 

90 

93 

93 

91 

88 

92 

87 

B  1 

84 

91 

90 

88 

90 

oo 

90 

91 

Bo 

90 

90 

90 

91 

94 

94 

97 

93 

86 

84 

6  0 

6 

MIN 

73 

73 

74 

72 

73 

72 

76 

77 

76 

73 

75 

75 

71 

71 

72 

70 

71 

72 

72 

73 

71 

69 

68 

71 

76 

74 

7* 

76 

73 

72 

73 

72 

8 

TAMIAMI   TRT_  40  MI  BEND 

MAX 

92 

91 

93 

89 

91 

92 

93 

93 

95 

93 

92 

91 

88 

88 

91 

90 

90 

M 

91 

87 

90 

»1 

95 

94 

92 

93 

90 

1 

MIN 

76 

73 

73 

72 

73 

77 

75 

75 

69 

74 

73 

77 

74 

72 

73 

TS 

75 

77 

74 

74 

73 

74 

76 

76 

76 

74 

74 

72 

74 

1 

TAMPA  WB  AIRPORT 

MAX 

92 

86 

89 

91 

90 

90 

86 

83 

85 

81 

64 

88 

93 

94 

91 

92 

90 

01 

94 

94 

0  3 

94 

92 

91 

94 

94 

92 

94 

91 

66 

87 

1 

MIN 

76 

76 

74 

72 

74 

75 

77 

76 

74 

75 

73 

70 

74 

74 

74 

71 

71 

73 

75 

75 

74 

73 

71 

72 

76 

76 

76 

76 

74 

74 

74 

14 

0 

TARPON   SPGS   SEWAGE  PL 

MAX 

91 

89 

86 

88 

91 

92 

88 

87 

83 

86 

79 

84 

89 

94 

94 

91 

90 

89 

90 

93 

04 

93 

92 

94 

92 

93 

95 

92 

93 

89 

87 

9 

MIN 

73 

76 

72 

69 

70 

71 

71 

72 

72 

72 

72 

67 

71 

69 

72 

68 

69 

68 

72 

73 

72 

71 

72 

68 

73 

74 

74 

75 

70 

70 

71 

71 

3 

TAVERNIER 

MAX 

89 

80 

69 

86 

87 

89 

88 

89 

89 

90 

90 

89 

89 

87 

86 

88 

87 

88 

88 

89 

•3 

88 

84 

88 

89 

98 

89 

90 

8  9 

90 

87 

1 

MIN 

81 

81 

77 

71 

74 

73 

78 

75 

77 

76 

80 

77 

80 

74 

72 

78 

76 

79 

77 

77 

80 

76 

75 

79 

74 

61 

78 

77 

77 

73 

75 

76 

7 

TITUSVILLE  2  W 

MAX 

94 

93 

92 

92 

93 

92 

95 

90 

89 

63 

92 

91 

93 

93 

93 

92 

90 

00 

91 

90 

92 

91 

91 

92 

91 

02 

92 

91 

90 

90 

91 

91 

3 

MIN 

7* 

73 

73 

69 

71 

68 

75 

74 

7J 

73 

71 

69 

71 

75 

71 

71 

69 

70 

72 

72 

71 

70 

71 

72 

71 

70 

71 

71 

70 

71 

71 

71 

4 

USHER  TOWER 

MAX 

89 

90 

91 

90 

03 

94 

94 

93 

89 

90 

90 

92 

91 

93 

91 

90 

93 

91 

92 

91 

93 

92 

93 

94 

91 

90 

94 

93 

94 

91 

95 

91 

6 

MIN 

71 

75 

70 

70 

74 

70 

72 

75 

73 

73 

72 

73 

71 

72 

70 

74 

71 

73 

72 

76 

70 

70 

72 

0 

VENICE 

MAX 

88 

85 

86 

88 

89 

88 

87 

83 

84 

67 

88 

92 

92 

9  2 

66 

87 

88 

68 

93 

94 

86 

87 

88 

87 

92 

0  2 

90 

91 

86 

92 

87 

88 

7 

MIN 

79 

7* 

75 

71 

72 

73 

75 

76 

74 

72 

72 

72 

73 

74 

72 

71 

69 

73 

73 

75 

7* 

72 

71 

71 

73 

74 

75 

76 

75 

74 

73 

73 

3 
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-   125  - 


DAILY  TEMPERATURES 

Continued  


Day  Oi  Month  | 


Station 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

 - 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

Avei 



VERO  BEACH  FAA  AIRPORT 

MAX 

93 

92 

e  i 

91 

89 

69 

89 

88 

87 

90 

89 

90 

90 

87 

87 

ee 

88 

89 

90 

90 

90 

87 

90 

89 

89 

89 

90 

89 

89 

87 

ee 

88.9 

M1N 

75 

75 

7* 

73 

75 

7* 

75 

7* 

74 

7* 

71 

73 

77 

76 

74 

74 

74 

74 

76 

77 

77 

73 

75 

75 

78 

7* 

73 

76 

75 

73 

73 

74  •  5 

WAUCHHULA  2  H 

MAX 

90 

66 

68 

90 

91 

91 

90 

86 

60 

61 

92 

94 

93 

91 

B9 

90 

89 

90 

92 

93 

91 

90 

90 

89 

90 

92 

93 

9* 

93 

89 

90 

90.0 

M  IN 

72 

73 

68 

71 

70 

71 

73 

73 

73 

73 

71 

71 

72 

72 

69 

70 

71 

71 

73 

73 

73 

71 

71 

70 

71 

71 

73 

73 

72 

72 

71 

71.5 

WEST    PALM  BEACH 

MAX 

67 

89 

as 

80 

65 

89 

91 

86 

90 

88 

69 

86 

89 

85 

85 

66 

86 

88 

88 

88 

85 

80 

88 

88 

88 

88 

88 

87 

88 

67 

07 

87.3 

M  IN 

76 

75 

7» 

71 

72 

73 

73 

73 

7J 

75 

73 

77 

72 

7* 

73 

7* 

76 

75 

81 

81 

73 

76 

76 

76 

78 

79 

79 

78 

77 

70 

7» 

75.4 

WEST   PALM  BEACH  WB  AP 

MAX 

90 

90 

H7 

82 

66 

92 

91 

89 

91 

92 

92 

92 

92 

87 

87 

90 

90 

92 

92 

92 

90 

91 

90 

90 

91 

92 

92 

92 

92 

91 

89 

90.3 

MIN 

75 

73 

74 

71 

71 

73 

73 

73 

73 

73 

77 

77 

79 

72 

74 

71 

75 

77 

80 

80 

75 

75 

73 

79 

78 

77 

77 

76 

75 

7S 

73 

75.0 

WEWAH1 TCHKA 

MAX 

90 

93 

93 

93 

95 

96 

95 

92 

88 

90 

91 

90 

81 

93 

89 

90 

86 

91 

91 

90 

90 

90 

93 

96 

92 

95 

96 

97 

96 

89 

87 

91.6 

MIN 

73 

71 

71 

73 

72 

71 

76 

75 

74 

74 

73 

73 

71 

70 

70 

71 

71 

71 

.  72 

71 

70 

69 

71 

67 

71 

71 

71 

7* 

73 

69 

72 

71.6 

WINTER  HAVEN 

MAX 

90 

88 

B9 

91 

91 

93 

88 

87 

87 

84 

89 

85 

92 

91 

88 

90 

69 

92 

91 

92 

92 

91 

90 

88 

93 

92 

94 

94 

92 

91 

6B 

90.1 

MIN 

71 

63 

71 

72 

71 

72 

7* 

74 

73 

63 

66 

71 

73 

74 

74 

69 

70 

71 

76 

76 

76 

73 

75 

71 

75 

72 

74 

72 

72 

71 

63 

71.3 

WOODRUFF  OAM 

MAX 

94 

95 

93 

93 

93 

95 

97 

95 

92 

91 

92 

92 

84 

64 

93 

92 

90 

90 

94 

94 

95 

89 

95 

95 

95 

95 

94 

96 

97 

95 

90 

92.9 

MIN 

72 

72 

71 

72 

72 

70 

73 

75 

72 

70 

73 

72 

72 

69 

72 

68 

70 

70 

71 

71 

70 

69 

66 

70 

73 

70 

70 

74 

74 

70 

70 

71.1 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


auaoD 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

3S  ? 
Za< 

BAY  LAKE 

EVAP 

.26 

.18 

.10 

.20 

.22 

.15 

.13 

.00 

.07 

.11 

.16 

.20 

.13 

.13 

.12 

.19 

.18 

.18 

.16 

.12 

.18 

.20 

.15 

.21 

.16 

.05 

B4.70 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

EVAP 

.20 

.20 

.21 

.05 

.20 

.19 

.16 

.21 

.12 

.24 

.23 

.09 

.15 

.27 

.09 

.09 

.15 

.10 

.23 

.23 

.29 

.22 

.18 

.18 

.17 

.19 

.24 

.14 

.28 

.18 

.13 

5.61 

CLEWISTON  US  ENGRS  (a) 

EVAP 

.29 

.15 

.15 

.24 

.20 

.19 

.11 

.02 

.08 

.15 

.14 

.06 

.25 

.17 

.14 

.11 

.16 

.19 

.20 

.25 

.19 

.12 

.12 

.12 

.16 

.17 

.20 

.28 

.17 

.11 

B5.05 

MAX 

98 

95 

97 

86 

96 

93 

92 

91 

93 

91 

96 

98 

92 

97 

89 

90 

96 

97 

98 

98 

97 

97 

95 

95 

92 

96 

96 

95 

91 

96 

96 

94.5 

MIN 

81 

72 

79 

76 

77 

71 

77 

77 

77 

77 

78 

78 

78 

79 

77 

77 

78 

79 

80 

81 

81 

80 

81 

79 

78 

80 

79 

81 

80 

86 

77 

78.4 

FT.   LAUDERDALE  EXP  STA 

EVAP 

.29 

.18 

.22 

.23 

.04 

.10 

.16 

.25 

.20 

.30 

.13 

.25 

.26 

.25 

14 

.19 

.09 

.22 

.24 

.26 

.15 

.30 

.19 

.17 

.20 

.23 

.25 

.24 

.21 

.10 

B6.24 

WIND 

26 

26 

29 

12 

11 

22 

15 

34 

41 

34 

13 

26 

34 

25 

10 

8 

27 

38 

33 

45 

37 

27 

15 

26 

23 

27 

22 

15 

19 

18 

29 

767 

GAINESVILLE  3  WSW 

EVAP 

.27 

.13 

.19 

25 

.08 

.10 

.21 

.22 

.15 

.17 

.18 

.17 

.23 

.29 

.26 

.20 

.14 

.31 

.23 

.27 

.24 

.16 

.35 

.38 

.06 

B6.50 

WIND 

30 

30 

35 

15 

30 

20 

20 

45 

35 

20 

40 

15 

25 

25 

25 

15 

25 

30 

25 

35 

15 

10 

10 

30 

10 

25 

15 

10 

30 

25 

30 

750 

MAX 

98 

90 

97 

97 

95 

98 

85 

90 

98 

98 

96 

95 

97 

95 

97 

99 

99 

100 

96 

97 

102 

100 

101 

99 

99 

97 

86 

96.3 

MIN 

75 

75 

72 

72 

70 

71 

74 

74 

72 

71 

73 

74 

70 

70 

72 

74 

73 

72 

71 

70 

69 

72 

73 

76 

75 

71 

74 

72 

72.4 

HIALEAH 

EVAP 

.28 

.24 

.22 

.01 

.13 

.37 

.06 

.16 

.23 

.34 

.33 

.29 

.27 

.20 

.16 

.11 

.14 

.28 

.22 

.33 

.27 

.24 

.19 

.  26 

.26 

.26 

.25 

.25 

.16 

B6.96 

WIND 

39 

38 

21 

21 

17 

17 

35 

50 

29 

27 

14 

45 

51 

44 

40 

28 

18 

19 

75 

67 

49 

60 

41 

30 

42 

40 

39 

24 

42 

30 

9 

1101 

LOXAHATCHEE 

EVAP 

.23 

.25 

.07 

.04 

.11 

.  14 

.18 

.15 

.23 

.19 

.13 

.21 

.12 

.18 

.09 

.03 

.13 

.22 

.13 

.25 

.31 

.07 

.10 

.24 

.10 

.16 

.29 

.16 

.13 

.21 

B5.01 

MILES  CITY  TOWER 

EVAP 

.18 

.18 

.46 

.05 

.19 

.14 

.09 

.18 

.20 

.  24 

.08 

.02 

.15 

.17 

.09 

.10 

.15 

.24 

.02 

.04 

.10 

.16 

.09 

.08 

.30 

.06 

.12 

.14 

.29 

B4.4S 

WIND 

16 

36 

10 

17 

19 

23 

10 

32 

12 

17 

7 

1 1 

38 

26 

21 

33 

7 

39 

42 

36 

33 

36 

29 

26 

37 

19 

19 

20 

16 

20 

14 

721 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

EVAP 

.32 

.21 

.16 

.08 

.23 

.16 

.  1 1 

.16 

.07 

.13 

.21 

.29 

.13 

.28 

.16 

.15 

.20 

.16 

.21 

.25 

.30 

.25 

.19 

.14 

.13 

.23 

.25 

.26 

.25 

.  23 

.19 

6.09 

WIND 

37 

32 

35 

IK 

36 

23 

57 

81 

60 

54 

38 

28 

25 

52 

46 

32 

30 

25 

40 

69 

70 

36 

34 

36 

26 

42 

39 

19 

28 

24 

34 

1206 

OKEECHOBEE  HRN  GATE  6 

EVAP 

.30 

.30 

25 

.07 

.24 

.30 

.23 

.15 

.20 

.14 

.19 

.26 

.20 

.29 

.14 

.34 

.11 

.20 

.31 

.19 

.30 

.26 

.24 

.19 

.16 

.20 

.32 

.27 

.30 

.25 

.22 

7.12 

TAM I AMI  TRL  40  MI  BEND 

EVAP 

.22 

.15 

4 

.25 

.19 

.21 

.25 

.28 

.22 

.32 

.23 

.34 

.12 

.12 

* 

* 

.54 

.01 

.21 

.30 

.23 

.08 

• 

.40 

.20 

.48 

.16 

.13 

.16 

BS.99 

VERO  BEACH  FAA  AIRPORT 

EVAP 

.26 

.26 

.24 

.08 

.23 

.24 

.21 

.19 

.24 

.  1". 

.26 

.29 

.24 

.22 

.16 

.29 

.36 

.32 

.16 

.23 

.27 

.25 

.22 

.37 

.24 

.19 

.02 

B7.22 

WOODRUFF  DAM 

EVAP 

.27 

,  24 

.27 

22 

.33 

.29 

.26 

.28 

.  14 

.22 

.07 

.11 

.18 

.05 

.29 

.14 

.23 

.16 

.31 

.20 

.21 

.16 

.29 

.22 

.30 

.28 

.26 

.27 

.18 

.13 

.15 

6.71 

WIND 

6 

4 

3 

9 

9 

4 

3 

4 

4 

3 

3 

6 

9 

4 

8 

9 

5 

2 

6 

4 

4 

4 

5 

3 

3 

4 

3 

4 

4 

4 

3 

146 

(a)  Evaporation  measured  in  pan  36  x  36  inches. 


S—  RfliroDio  Not**  Following  Station  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


FLORIDA 
AUGUST  1959 


Station  Day  ol  month 


And 
Depth 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

g 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

!H 

19 

20 

21 

22 

2  j 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 
JO 

31 

> 
< 

FT.   LAUDERDALE  EXP  STA 

l  

6  INCHES  (1) 

MAX 

79 

79 

79 

79 

79 

78 

79 

79 

79 

79 

79 

79 

79 

80 

80 

79 

78 

7'1 

79 

79 

80 

80 

80 

79 

79.0 

77 

77 

77 

78 

79 

78 

76 

78 

78 

78 

78 

79 

79 

78 

77.7 

6  INCHES  (2) 

MAX 

80 

80 

80 

79 

79 

79 

80 

89 

80 

80 

80 

81 

81 

80 

80 

79 

79 

78 

79 

79 

80 

80 

80 

79 

79 

79 

79 

80 

80 

80 

79 

79.6 

MIN 

78 

77 

78 

77 

78 

77 

79 

79 

79 

79 

79 

79 

79 

78 

79 

78 

76 

77 

78 

78 

78 

79 

79 

79 

78 

78 

78 

78 

79 

79 

78 

78.2 

6  INCHES  (3) 

MAX 

80 

80 

80 

80 

78 

79 

79 

79 

79 

79 

79 

7  9 

79 

80 

79 

77 

77 

77 

79 

77 

79 

80 

B0 

78 

78 

78 

78 

79 

80 

80 

;  g 

MIN 

78 

7C 

78 

79 

76 

77 

77 

77 

77 

77 

77 

77 

78 

76 

74 

74 

75 

76 

77 

77 

78 

77 

77 

76 

77 

77 

78 

78 

78 

75 

76^9 

GAINESVILLE  3  WSW 

MEASURED  UNDER  SOD 

1  INCH 

MAX 

102 

94 

100 

100 

99 

102 

100 

99 

93 

91 

88 

92 

lllll 

100 

100 

97 

98 

98 

100 

101 

109 

102 

in n 

98 

1  liL' 

101 

100 

98 

100 

98 

91 

98.5 

MIN 

85 

84 

82 

82 

81 

82 

85 

80 

85 

78 

82 

82 

81 

83 

84 

82 

81 

82 

82 

82 

83 

82 

82 

82 

82 

83 

HA 

84 

82 

83 

81 

82.4 

4  INCHES 

MAX 

92 

88 

91 

90 

90 

92 

92 

92 

88 

85 

82 

8;. 

92 

92 

90 

88 

91 

90 

92 

92 

93 

92 

90 

90 

93 

92 

92 

89 

92 

91 

86 

90.1 

MIN 

84 

83 

81 

82 

82 

81 

84 

82 

83 

79 

81 

79 

79 

82 

82 

80 

80 

81 

82 

82 

82 

82 

82 

81 

82 

83 

84 

84 

81 

82 

82 

81.7 

8  INCHES 

MAX 

89 

87 

88 
83 

88 

88 

88 

89 

89 

87 

83 

82 

85 

88 

89 

87 

86 

88 

88 

88 

89 

89 

89 

88 

88 

89 

89 

89 

88 

90 

88 

84 

87.6 

MIN 

85 

85 

84 

84 

83 

85 

84 

84 

80 

82 

HI 

80 

83 

84 

82 

82 

83 

83 

84 

84 

84 

84 

83 

83 

85 

85 

85 

83 

84 

83 

83.3 

FT.  LAUDERDALE  EXP  STA  -  Soil  Type:  Davie  fine  sand.  Ground  Cover:  St.  Augustine  and  growing  in  concrete  tanks  4  1/2  x  9  feet  set 
flush  to  the  surrounding  soil  level.      Instrumentation:     Foxboro  Temperature  Recorder. 


(1)  Water  table  controlled  at  12  inches  below  soil  surface. 

(2)  Water  table  controlled  at  24  inches  below  soil  surface. 

(3)  Water  table  controlled  at  36  inches  below  soil  surface. 

GAINESVILLE  3  WSW  -  Soil  Type:     Arredonda  fine  sand.     Ground  Cover:     Bahiagrass  sod.     Instrumentation:     3  point  Foxboro  Thermograph. 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  direction 

Wind  speed 
m.  p.  h 

Relative   humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Station 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

1:00  a 
EST 

7:00  a 
EST 

1:00  p 
EST 

7:00  p 
EST 

Trace 

01-09 

10-49 

66  -OS 

100-199 

2.00 
and  over 

1 

0 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  si 

APALACHICOLA  WB  CITY 

6 

9 

39 

SE 

23 

7 

3 

5 

4 

3 

1 

23 

69 

6.8 

DAYTON A  BEACH  WB  AIRPORT 

E 

17 

7 

5 

24++ 

ENE 

15 

93 

93 

69 

81 

5 

1 

7 

1 

1 

0 

15 

6.7 

FT  MYERS  WB  AIRPORT 

6 

8 

32++ 

WSW 

6 

5 

7 

5 

5 

1 

0 

23 

7.7 

JACKSONVILLE  WB  AIRPORT 

SW 

14 

7 

1 

32 

SE 

15 

89 

93 

57 

75 

1 

8 

3 

3 

0 

0 

15 

54 

6.4 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

8 

9 

29 

SE 

24 

78 

68 

74 

4 

9 

7 

2 

0 

0 

22 

61 

7.4 

LAKELAND  WB  CITY 

6 

1 

2 

8 

10 

4 

1 

0 

25 

55 

7.3 

MIAMI    WB  AIRPORT 

ESE 

14 

6 

0 

23++ 

SW 

31 

87 

88 

68 

78 

4 

6 

9 

4 

0 

1 

24 

490 

6.8 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

E 

18 

7 

9 

23++ 

S 

1 

92 

93 

61 

77 

6 

7 

5 

3 

0 

1 

22 

7.3 

PENSACOLA  WB  CITY 

7 

4 

26 

SE 

13 

1 

3 

3 

3 

1 

0 

11 

61 

TALLAHASSEE  WB  AIRPORT 

E 

11 

4 

8 

89 

91 

61 

73 

10 

2 

6 

1 

2 

2 

23 

6.8 

TAMPA  WB  AIRPORT 

ENE 

15 

7 

4 

27++ 

ENE 

19 

88 

92 

64 

82 

6 

9 

5 

6 

2 

1 

29 

41 

7.4 

WEST  PALM  BEACH  WB  AIRPORT 

ESE 

17 

7 

6 

29++ 

SE 

16 

86 

87 

68 

78 

2 

8 

5 

4 

1 

0 

20 

7.2 

0  City  Office 

See  Reference  Rotes  Following  Station  Index 
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TOTAL  PRECIPITATION 


FLORIDA 
AUGUST  1959 


Tsollnes  are  drawn  through  points  of  approxi.a te ly  eoual  values.     Hourly  precipitation  data  fro.  recorder  substations  will  be  available  in  the 

publication  "Hourly  Precipitation  Data". 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


FLORIDA 
AUGUST  1959 


FLORIDA 


ST*TUT£  win  it 


vwarm-n  - 


Isollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.  Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  .111  be  available  In  the 
publication  "Hourly  Precipitation  Data". 
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STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

DRAINAGE  I 

M 
< 

3 



LONGITUDE 

NOUYAXD 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

STATION 

INDEX  NO.  | 

COUNTY 

;  DRAINAGE  t  [ 

U 
< 

a 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

& 

EVAP. 

SPECIAL 

& 

PHECIP. 

ES 

SPECIAL 

ALtiANOfR  SMIMS 

LAJCf 

29  OS 

ftp 

Al  E I * NDE  R   SPSS.  ASSN. 

MflPATHOH  SHORES 

MONROE 

4* 

PHILIP  SPIEGEL 

APALAOMCOLA  WB  CITT 

FRANKLIN 

29  44 

HID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

MARIANNA   FA A  AP 

JACKSON 

SO  90 

HID 

FEO.    AVIATION  AGENCY 

0720 

OC  SOTO 

2T  14 

81  92 

70 

*p 

bP 

RAOIO  STATION  WAPG 

MAR  1  ANNA    IND  SCHOOL 

5372 

JACKSON 

30  49 

89  IT 

120 

9P 

SP 

FLA.    IND.   SCH.  FOR  BOYS 

HIGHLANDS 

27  99 

81  30 

149 

BP 

C 

J.   WILEY  COTHRAN 

MAR  1 NELANO 

FLAGLER 

91  13 

10 

C 

MARINE   STUDIO  INC. 

6 AOS ON  PARK 

2T  90 

9P 

MARRY  M.    T OLSON 

MAYO  5  NW 

J,A  FAYETTE 

30  06 

ROBERT  L.   ANN  I N 

IMTW 

POLK 

2T  94 

*p 

•>p 

CITY  OF  BARTOW 

MELBOURNE 

BREVARD 

28  03 

80  37 

SP 

SP 

CITY  Of  MELBOURNE 

BAY  LAKf 

HILLSBOROUGH 

28  04 

IA 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

MIAMI   BAY  FRONT 

OAOE 

9P 

CITY  OF  MIAMI 

9999 

HERNANDO 

28  32 

82  39 

9 

7A 

T« 

w.  D.  GOOD 

MIAMI  BEACH 

9658 

25  47 

80  06 

9 

9P 

SP 

J 

LIFE   GUARD  PATROL 

OCLLC  6LA0C   f  STA 

OAU 

PALM  BCACN 

28  40 

SO  38 

1* 

9A 

EVERGLADES  EXP.  STA. 

MIAMI  WB  AIRPORT 

9663 

DADE 

23  46 

60  16 

NIC 

C 

J 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

BELLC  OLAOE  MACK  GATE  4 

PALM  BEACH 

24  42 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MIAMI    12  SSW 

DADE 

29  99 

10 

U.S. PLANT    JNTRODCTN  STA 

BIG  CYPNCSS  RCSERVATN 

HCNDRY 

26  19 

9  1  00 

SEMINOLE    INDIAN  AGENCY 

MILES  CITY  TOWER 

COLLIER 

26  11 

FLA.  FOREST  SERVICE 

tlTHU 

6P 

FLOOD  CONTROL  OIST. 

MILT ON  EXP  STATION 

9P 

AGR.   EXP.    STAT  ION 

BLACKMAN  * 

0  Ml 

OKALOOSA 

30  97 

.-■oo 

c 

MRS.   S.  YOUNGBLOOO 

MON T ICELLO  2  S 

9179 

JEFFERSON 

30  32 

83  32 

209 

5P 

5P 

A.    M,  PHILLIPS 

BLOUNTSTOWN  2  SC 

CALHOUN 

90  28 

89  02 

*j 

_ 

7A 

DAVID  HOWELL 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

9099 

GLADES 

26  90 

81  OS 

22 

6A 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BOCA  RATON 

PALM  BEACH 

28  21 

c 

GUS  P.  HAGER 

MOUNTAIN  LAKE 

POLK 

27  56 

MOUNTAIN  LAKE  CORP. 

6RADCNTON  EX*  STATION 

MANATEC 

27  29 

SP 

GULF  COAST  EXP.  STA. 

MYAKKA   RIVER    ST  PAR* 

SARASOTA 

27  15 

62  19 

BA 

STATE  PARK  SERVICE 

BRISTOL 

MISS  ELMA  SHULER 

81  47 

SP 

CITY   OF  NAPLES 

BROOKSVILLC  CH I H  MILL 

ieu 

HERNANDO 

28  37 

92  22 

200 

5P 

c 

W -CENTRAL  FLA. EXP. STA. 

NICEVILLE 

9240 

OKALOOSA 

30  31 

66  30 

60 

BA 

6  A 

C 

JACK  SON  GUARD  FOR.  STA. 

11*9 

SUMTER 

28  40 

82  05 

79 

ftP 

MRS.  A.  H.  NELSON 

NIT  TAW    I  S 

'  ?M 

OSCEOLA 

27  56 

81  00 

60 

TA 

MRS.    ANNIE   Ha  STEVENS 

CANAL        l  -i  '  5 

PALM  BEACH 

26  92 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

NORTH  NEW  RVR  CANAL  1 

PALM  BEACH 

26  34 

c 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

CANAL  POINT  USDA 

12TB 

PALM  BEACM 

26  92 

BO  3  B 

29 

8A 

SUGAR  PLANT  FLO.  STA* 

NORTH  NEW  RVR  CANAL  2 

6323 

PALM  BEACH 

26  20 

BO  32 

22 

c 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

CAPE   SABLE  RANGER  5TA 

MONROE 

29  08 

5P 

5P 

NATIONAL   PARK  SVC. 

29  11 

5P 

SP 

CITY  OF  OCALA 

CART 1VA 

1110 

LEE 

26  32 

82  11 

» 

9P 

IP 

ALLEN  T.  WEEKS 

OCALA  2  NE 

6419 

MARION 

29  13 

82  07 

68 

BP 

6P 

AIRWAY  OBSERVER 

CARRABELLC 

1396 

FRANKL IN 

29  91 

84  AO 

10 

ftp 

MAS.  HA2EL  F.  COOK 

OKEECHOBEE  9  W 

OKEECHOBEE 

27  14 

80  59 

30 

SP 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

CAR YVILLC 

WASHINGTON 

30  47 

7A 

LONNIE  H.  WH1 T  TAKER 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

OKEECHOBEE 

27  13 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CEDAR  KEY 

LEVY 

29  OB 

83  02 

6P 

6P 

C.  C.  WHIDDON 

ORANGE  CITY 

<•.*!, 

VOLUSIA 

28  97 

61  IB 

26 

MID 

c 

JOHN  MARCMEWKA 

CMIPLEV  3  C 

WASHINGTON 

SP 

9P 

A.  W.  0  STEEN 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

6638 

ORANGE 

91  20 

HID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

CLEARWATfR  BEACH 

1699 

PINELLAS 

27  99 

82  60 

5 

ftp 

6P 

CITY  OF  CLEARWATER 

OR TON A  LOCK  2 

GLADES 

26  47 

81  IB 

21 

c 

corps  of  engineers 

CLERMONT  6  S 

LB*1 

LAKE 

26  29 

81  46 

140 

EO  OLIVENBAUM 

PALATKA 

ft 

PUTNAM 

29  39 

81  38 

15 

6P 

6P 

CITY   OF   PAL AT KA 

CLEWISTON 

HENDRY 

26  49 

BP 

GERVIN  N.  PIT2EN 

PANACEA 

30  02 

CHARLES  C.  H1LES 

CLEMI 5TOH  U  S  ERG 

HENDRY 

26  49 

8A 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PANAMA   CITY  2 

BAY 

30  10 

9P 

FLA.  FOREST  SERVICE 

COBNWELL  A  nw 

HIGHLANDS 

BA 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

MANATEE 

82  25 

BA 

8A 

c 

OT 1 E  B.  GOOFRE Y 

CRESCENT  CITY 

19TB 

Putnam 

29  29 

Bl  10 

96 

6P 

WILLIAM  R.  RADTKE 

PENNSUCO  4  NW 

69B6 

29  96 

80  27 

7 

c 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

CRESTvlEW  RADIO  WJSB 

1994 

OKALOOSA 

30  46 

86  35 

276 

5P 

RADIO  STATION  WJSB 

PENS ACOLA  FAA  AP 

ESCAMBIA 

30  28 

87  12 

110 

MID 

MID 

FED.  AVIATION  AGENCY 

CROSS  CITY 

DIXIE 

29  38 

COUNTY  AGENTS  OFFICE 

PENSACOLA  WB  CITY 

ESCAMBIA 

30  25 

J 

U.S. WEATHER  BUREAU 

CROSS  CITY  FAA  AP 

DIXIE 

29  38 

MIP 

"10 

FED.  AVIATION  AGENCY 

PERR1NE 

DADE 

23  36 

BELLE  AIRE.  INC. 

OANi A  *  wnh 

0 

FLA.   POWER  ♦  LIGHT 

PERRY 

TAYLOR 

30  07 

6P 

FLA,  FOREST  SERVICE 

DATTONA  BCACM 

2190 

VOLUSIA 

29  13 

81  02 

4 

NEWS- JOURNAL  CORP. 

PLANT  CITY 

7205 

HILLSBOROUGH 

28  01 

82  06 

121 

5P 

SP 

D.  A.  STORMS 

OA T TON A  9 EACH  MB  AP 

VOLUSIA 

29  1  1 

81  03 

31 

"III 

0 

C  J 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

POMPANO  BEACH 

7254 

BROWARO 

26  14 

80  09 

22 

5P 

STATE  FARMERS  MARKET 

DEER  PARK 

OSCEOLA 

28  05 

5P 

GEORGE  H.  K6MPFER 

PORT    MAYACA    S   L  CANAL 

7293 

26  59 

corps  of  engineers 

OE  FUN  1  AK  SPRINGS 

2220 

WALTON 

30  A3 

B6  07 

299 

5P 

H.  C.  STORRS 

PUNT A  GOROA 

CHARLOTTE 

26  96 

SP 

E.  J.  MC  CANN 

5P 

5P 

RAOIO  STATION  WJBS 

OUINCY   EXP  STATION 

GADSDEN 

30  35 

9P 

DC   SOTO  CITY  A  SN 

1281 

HIGHLANDS 

27  25 

81  28 

88 

( 

A 

CHESLEY  A.  SKIPPER 

AAIFORO  STATE  PRISON 

UN  I  ON 

10 

30  04 

82  11 

120 

c 

FLA.   STATE  PRI SON 

OEvIlS  GARDEN  TOWER 

26  36 

81  08 

20 

FLA.  FOREST  SERVICE 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

7760 

OADE 

2*  22 

10 

SP 

DOWLING  PARK 

SUWANNEE 

10 

30  16 

c 

ADVENT  CHRISTIAN  HOME 

SAINT   AUGUST INE 

ST  JOHNS 

29  54 

Bl  19 

CITY  OF   ST,  AUGUST  1 NE 

DRY  TORTUGAS 

MONROE 

2A  38 

6P 

JOHN  R.  DEwEESE 

SAINT  LEO 

PASCO 

26  20 

BRO.  AUSTIN  VtLTEN 

EVERGLADES 

25  91 

6P 

MANHATIAN  MERC.  CORP. 

ST  LUCIE  NEW  LOCK  1 

MARTIN 

2    27  05 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FEDERAL  POINT 

Z91S 

PUTNAM 

29  44 

81  32 

3 

6P 

BRUCE  GRAY 

SAINT   MARKS  6  SE 

r 

WAKULLA 

BA  10 

17 

4P 

4P 

FISH  ♦  WILDLIFE  SVC ■ 

FELDA  2  N 

2923 

HENDRY 

26  39 

81  26 

16 

c 

H.  GREGORY  ATCHLEY 

ST  PETERSBURG 

PINELLAS 

B2  3B 

33 

c 

CITY  OF  ST.  PETERSBURG 

FELL5MERC 

INDIAN  RIVER 

27  46 

OKEELANTA  SUG.  REF.INC. 

SANBORN  TOWER 

30  04 

5P 

U.S.  FOREST  SERVICE 

FERNANDI NA  BEACM 

1944 

NASSAU 

30  40 

81  2B 

30 

9P 

9P 

LEWIS  K.  NOLAN 

SANFORO  EXP  STATION 

7982 

SEMINOLE 

28  48 

61  15 

14 

9P 

SP 

CENTRAL   FLA.    EXP.  STA. 

FORT  DRUM  9  NW 

31  37 

OKEECHOBEE 

BO  61 

9P 

5P 

c 

R.   B.  COX 

SARASOTA 

8021 

SARASOTA 

27  21 

82  32 

30 

9P 

SP 

CITY   OF  SARASOTA 

FORT  GREEN  12  WSw 

9193 

MANATEE 

27  34 

82  06 

OWEN  J.  KEEN 

SOUTH  MIAMI    3  H 

DADE 

25  45 

9P 

DONALD  W.  MORGAN 

FORT  LAUDERDALE 

BROWARD 

26  06 

BP 

6P 

F.   P.  MEOFORD.  JR. 

STARKE 

BRADFORD 

29  56 

CITY  OF  STARKE 

FT  LAUOEROALE  BAM I A  MAR 

26  Q7 

80  07 

9P 

9P 

BAHIA-MAR    YACHT  HAR80R 

STEINHATCHEE  2 

TAYLOR 

29  40 

ALLEN  A.  RUSSELL 

FT  LAUDERDALE  EIP  STA 

31  Tl 

BROWARD 

26  06 

80  14 

BA 

BA 

BA 

6 

U.  OF  FLA.   PLANT  LAB. 

STUART    RAOIO  WSTU 

B620 

MART  IN 

27  13 

BO  15 

10 

6P 

BP 

RAOIO  STATION  WSTU 

FORT   MYERS   WB  AP 

119ft 

81  92 

19 

HID 

C  J 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

TALLAHASSEE   -  AP 

979( 

LEON 

30  26 

B4  20 

MID 

u.s,  weather  bureau 

FORT  PIERCE 

ST  LUC  IE 

27  25 

BO  19 

10 

Mir, 

CITY  OF  FT.  PIERCE 

T  AM  1  AM I  CANAL 

8775 

DADE 

BO  27 

13 

c 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

FOUNTAIN  1  S 

BAY 

30  26 

85  26 

9P 

FLA.  FOREST  SERVICE 

T AM 1  AM  I    TRL  40  Ml  BEND 

DADE 

80  50 

12 

SP 

c 

NATIONAL    PARK  SVC. 

GAINESVILLE    3  WSW 

112  1 

ALACHUA 

29  38 

82  22 

86 

I.P 

4P 

CG 

AGRONOMY  DEPT  U.OF  FLA* 

TAMPA  WB  AIRPORT 

87BB 

HILLSBOROUGH 

27  58 

J 

U.S.  HEATHER  BUREAU 

GLEN  ST  MARY  NURSERIES 

BAKER 

30  15 

82  10 

140 

4P 

G.ST.  M.  NURSERIES 

TARPON  SPGS  SEWAGE  PL 

BB24 

PINELLAS 

28  09 

82  46 

B 

BA 

BA 

CITY  OF   TARPON  SPRINGS 

GRACEVI LLE 

!Md 

JACKSON 

JO  59 

89  30 

160 

c 

CHARLES  C.  LIDDON.  JR. 

TAVERNIER 

8B4.1 

MONROE 

25  01 

BO  31 

3 

6P 

capt.  Eugene  lowe 

GRADY 

35*3 

LAFAYETTE 

10 

29  58 

30 

c 

ST.  REGIS  PAPER  CO. 

TITUSVIL'.E  2  W 

9942 

BREVARD 

2     20  J7 

BO  50 

40 

6P 

6P 

FRANK  B.  ROOF 

GRAPE  MAMMOCK 

39T1 

POLK 

27  48 

Bl  12 

h0 

ftp 

c 

MRS  MARTHA  J,  CHANOLEY 

USHER  TOWER 

si :  2 1-, 

LEVY 

93 

FLA.  FOREST  SERVICE 

MART  LAKE 

3040 

ORANGE 

28  23 

70 

BA 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

VENICE 

9176 

SARASOTA 

l\ "  11 

B2  27 

10 

9P 

SP 

c 

E.   RAYMOND  WATSON 

MIALEAM 

1909 

OAOE 

.■">  50 

9 

BA 

8A 

c 

MIAMI    WATER  PLANT 

VENUS  3  5E 

9IB4 

GLADES 

81  21 

70 

c 

VAN  T .  OXER 

IT,* 

10 

82  36 

79 

9P 

SP 

GEO.   T.  ALEXANDER 

VERNON 

9206 

WASHINGTON 

111?  s 

85  43 

49 

c 

AROL  HUDSON 

HILLSBOROUGH  RvR  ST  PK 

HILLSBOROUGH 

28  09 

■■0 

BA 

STATE  PARK 

VERO  BEACH  FAA  AP 

9214 

INOIAN  RIVER 

60  25 

-1C 

MID 

MID 

c 

FED.   AVIATION  AGENCY 

HONESTEAO  EXP  STA 

4091 

OAOE 

29  30 

80  30 

11 

4P 

\  P 

z 

SUBTROPICAL  EXP.    STA.  1 

WAUCHULA    2  H 

9401 

HARDEE 

5  ]  27  34 

81  49 

119 

so 

SP 

IvON  8.  TILYOU 

IKK  IS 

<•>  '  1 

LEVY 

29  02 

12 

FLA.  POWER  COMPANY 

WEST  PALM  BEACH 

9  S  ■ 

PALM  BEACH 

26  43 

80  03 

19 

6P 

6P 

POST-TIMES 

1 NVERRE  ?  s 

CITRUS 

28  50 

62  20 

'0 

SP 

9P 

CITY  OF  INVERNESS 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP 

9525 

PALM  BEACH 

26  41 

80  06 

19 

MID 

MID 

c 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

<.!?  7 

82  06 

60 

9A 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

WEWAH | TCHK A 

9566 

GULF 

30  05 

85  12 

49 

SP 

ISLEWORTM 

ORANGE 

28  28 

SI  33 

119 

CHASE  ♦  COMPANY 

WINTER  HAVEN 

9707 

POLK 

28  01 

Bl  43 

192 

9P 

SP 

RADIO  STATION  WSIR 

JACKSONVILLE  WB  AP 

6399 

DUVAL 

JO  25 

81  39 

24 

H  1  C1 

:  J 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

WOODRUFF  DAM 

9799 

JACK  SON 

30  43 

84  92 

116 

Bl 

BA 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

JACKSONVILLE  BEACH 

49*6 

DUVAL 

30  17 

10 

7P 

7P 

FIRE  DEPARTMENT 

PUBLICATION  ENDED 

JASPER   5  SE 

HAMILTON 

1  0 

30  29 

82  95 

140 

9P 

ftp 

FLA.  FOREST  SERVICE 

KENDALL   2  E 

..ft,  1 

80  17 

18 

7A 

DADE  CO.  NURSERIES 

HYPOLUXO 

4198 

PALM  BEACH 

26  33 

80  03 

10 

AT 

4T 

KEY  WEST  MB  AIRPORT 

4970 

MONROE 

24  33 

81  49 

«[D 

MID 

J 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

MT  PLEASANT 

9990 

GAOSDEN 

30  40 

84  42 

300 

3T 

37 

EFFECTIVE  6/59 

KEY  WEST    WB  CITY 

<.*.7-, 

MONROE 

.><.  n 

61  48 

s> 

->! 

u.s.  weather  bureau 

NEW    SMYRNA   BEACH   4  N 

6210 

VOLUSIA 

29  09 

80  57 

10 

67 

A7 

EFFECT  1 VE  6/59 

KISSIMMEE  2 

,fc 

OSCEOLA 

2B  IB 

81  24 

68 

5P 

9 

c 

HAROLD  L.  YOUNG 

LA  BELLE 

A662 

HC  NOR Y 

26  49 

91  ^6 

16 

SP 

B 

ATLANTIC   LAND    1PV.  CO. 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

*  rn  r 

POLK 

28  06 

180 

•>P 

9P 

CITRUS  EXP.  STATION 

»7SI 

COLUMBIA 

1  0 

30  12 

82  35 

205 

5P 

SP 

FLA.  FOREST  SCRVICt 

LAKE  MIAWASSE 

«.  '  M 

ORANGE 

28  32 

81  28 

119 

9A 

SUBTROP  FRUIT   FLO*  STA. 

LAKELAND  WB  CITY 

AT97 

POLK 

26  02 

214 

MID 

C  J 

U.S.  HEATHER  BUREAU 

LAKE  PLACID  2  SW 

ABA9 

HIGHLANDS 

27  17 

81  23 

90 

(,P 

*,P 

6P 

COLE  DANLEY,  JR. 

LAKE  TRAFFORD 

•  dr.. 

COLLIER 

26  26 

81  29 

2' 

7A 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

L  A MONT    6  WNW 

*B92 

JEFFERSON 

30  24 

63  59 

190 

c 

TUNGSTON  PLANTATION 

L1GNUMVITAE  KEY 

MONROE 

24  94 

80  42 

• 

c 

DR.  E.  C.  LUNSFORD 

LISBON 

KT6 

LAKE 

28  93 

81  48 

68 

IP 

9P 

ftp 

c 

OK L AW AHA  WATER  AUTH. 

LIVE  OAK  2  fSC 

9099 

SUWANNEE 

10 

30  17 

120 

6P 

6P 

RADIO  STAT  ION  WNER 

LONGBOAT  KEY 

9124 

MANATEE 

27  25 

82  19 

10 

6P 

G.  W.  HERRI NGSHAW 

LOXAMATCMfE 

1!  9? 

PALM  BEACM 

26  41 

80  16 

14 

t-P 

ftP 

6P 

c 

C.   A.  KING 

LYNNC   A  SC 

92  IT 

MARION 

29  10 

81  92 

?0 

c 

OTIS  B.  FORT 

MADISON 

9279 

MADISON 

1  0 

10  J9 

89  25 

145 

19 

TP 

T.   C.  MERCHANT 

X  1-APALACHICOLA. 


LANTIC,     3-CHOCTAWHATCHEE i     4-EVERGLADES ,     5-GULF,     6-0CHL0CKONEE ,     7-OKEECHOBEEi     B-ST.  JOHNS,     9-ST .  MARY,     1 0- SUWANNEE 


-  130 


REFERENCE  NOTES 


Additional  information  regarding  the  climate  of  Florida  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologlst  at  P.  0.   Box  3658,  University 
Station,  Gainesville,   Florida,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June   issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  either  are  missing  or  were  received  too  late  to  be  Included  in 
this  issue. 

Divisions,   as  used  in  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  May  1956, 

Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:     Temperature  in   °F,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.     Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  In  pan  as  recorded  during  24  hours  ending 
at  time  of  observation. 

Long-term  means  for  full-time  stations   (those  shown  In  the  Station  Index  as  "U.   S.   Weather  Bureau")   are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted 
to  represent  observations  taken  at  the  present  location.     Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on 
the  period  1931-1955. 

Data  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;   "Daily  Temperature"  Table;   and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  when  published,   are  for  the  24  hours  ending 
at  time  of  observation.     The  station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the 
observations  on  dayl ight  saving  t ime . 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,   and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",   Indicate  the  following: 

C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G    "Soil  Temperature"  Table. 

J     "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature  Table  is   indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  In  the  annual   issue  of  this  publication. 
-     No  record  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;   "Evaporation  and  Wind"  Table;   "Daily  Soil  Temperature"  Table;   and  the  Station  Index. 
+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++     Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  Instruments. 
*     Amount  Included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

n    Thermometers  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,   the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
AM    Data  based  on  observational  day  ending  before  noon . 
B     Adjusted  to  a  full  month. 

M     One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table  for 
detailed  dally  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,   EST  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.   for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY,   and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington  25, 
D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  chauges  in  locations,   elevations,   exposure,   etc.,   of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publi- 
cation "Substation  History"  for  this  state.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,   D.   C.   for  35  cents.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issues  of  Local 
Climatological  Data  for  the  respective  stations,  obtained  as  indicated   above,  price  15  cents. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;   $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington  25,   D.  C. 

USCOMM-WB-Asheville,   N.  C.  10/2/59    900 
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U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

FREDERICK  H.  MUELLER,  Secretary 

WEATHER  BUREAU 

F.  W.  REICHELDERFER,  ChUf 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


FLORIDA 


SEPTEMBER  1959 
Volume  LXIII     No.  9 


ASHKVILLK :  1939 


FLORIDA  -  SEPTEMBER  1959 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:     99°  on  the  26th  at  Fort  Pierce 
Lowest  Temperature:     60°  on  the  23+  at  3  stations 

Greatest  Total  Precipitation:     19.79  inches  at  Hialeah 

Least  Total  Precipitation:     2.88  inches  at  Fountain  3  S 

Greatest  One-Day  Precipitation:     5.75  inches  on  the  16th  at  Sarasota 
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Sec  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  136  - 


DAILY  PRECIPITATION 


ALEXANDER  SPRINGS 

APAL ACH ] COL A  WB  CITY  R 

ARCADIA 

AVON  PARK. 

BAB  SON  PARK. 

BARTOW 
BAY  LAKE 
BAY PORT 

BELLE  GLADE  EXP  STA 
BIG  CYPRESS  RESERVATN 

BITHLO 

BLOuNTS  TOWN  2  SE 

bradenton  £xp  station 
brooksv ille  Chin  hill 
bushnell  2  e 

canal  point  usda 
cape  sable  ranger  sta 

CAPT IVA 
CARRABE  LLE 
CAR YV I L  LE 

CEDAR  KEY 
CHIPLEY  3  E 
CLEARWATER  BEACH 
CLERMONT  6  S 
CLEW1STON 

CLEWISTON  U  S  ENG 
COfiNWELL  A  NW 
CRESCENT  CITY 
CRESTVIEW  RADIO  WJSB 
CROSS  CITY  FAA  AIRPORT 

DAN  I  A  4  WNW 

DAYTONA  BEACH 

DAYTONA  8EACH  WB  AP  R 

DEER  park 

DE  FUN1AK  SPRINGS 
DE  LAND 

DE  SOTO  CITY  *  SH 
DEVILS  GARDEN  TOWER 
DRY  TOR TUGAS 
EVERGLADES 

FEDERAL  POINT 
FELLSHERE 
FERNAND INA  BEACH 
FORT  DRUM  5  NW 
FORT  GREEN   12  HSH 

FORT  LAUDERDALE 
FT  LAUDERDALE  BAH  I A  MAR 
FT  LAUDERDALE  EXP  STA 
FORT  MYERS  WB  AP  R 
FORT  PIERCE 

FOUNTAIN  3  S 
GAINESVILLE   3  WSN 
GLEN  ST   MARY  NURSERIES 
GRAPE  HAMMOCK 
HART  LAKE 

HIALEAH 
HIGH  SPRINGS 
HILLSBOROUGH  RvR  ST  PK 
HOMESTEAD  EXP  STA 
INVERNESS 

ISLAND  GROVE   2  WNW 
I  SLEWOfl  TH 

JACKSONVILLE  WB  AP  R 
JACKSONVILLE  BEACH 
JASPER   3  SE 

KENDAL  2  E 

KEY  WEST  wB  AIRPORT 

KEY  WEST  WB  CITY 

KISS1MMEE  2 

LA  BELLE 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

LAKE  CITY  2  E 

LAKE  HIAWASSE 

LAKELAND  WB  CITY  R 

LAKE  PLACID  2  SW 

LAKE    I  RAF FORD 
L I SBON 

LIVE  OAK  2  ESE 
LONGBOAT  KEY 
LOXAHATCHEE 

MAO  I  SON 

MARATHON  SHORES 
MAR  1  ANN A  FAA  AIRPORT 
MAR  1  ANNA    1 ND  SCHOOL 
MAYO  5  NU 

MELBOURNE 

MIAMI   BAY  FRONT 

MIAMI  BEACH 

MIAMI  WB  AIRPORT  R 
MIAMI    12  SSW 

MILES  CITY  TOWER 
MILTON  EXP  STATION 
NONTICELLO  2  S 
MOORE  HAVEN  LOCK  1 
MOUNTAIN  LAKE 

MYAKKA  RIVER  ST  PARK 

NAPLES 

NICE V I L  LE 

NITTAw   1  S 

OCALA 

OCALA  2  NE 
OKEECHOBEE  9  w 
OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 
ORLANDO  WB  AIRPORT  R 
PALATKA 

PANAMA  CITY  2 
PARR  I SH 

PENSACOLA  FAA  AIRPORT 
PENSACOLA  WB  CI TY  R 
PERR1NE 

PERRY 

plant  city 
pomp a no  beach 
punta  gorda 
ou1ncy  exp  station 


16.38 
7.97 
12.06 


10.55 
7.60 
7.9* 

11  .65 


10.09 
7.18 
16.77 


8.89 

8.66 

5.37 
10.51 

7.31 
10.46 


7.39 
10.01 
2.91 


8.87 
5.94 
5.51 
8.93 

13.05 
11.50 
12.87 
6.89 
10.55 

2.68 
5.25 
9.25 
7.02 
13.50 


7.59 
6.87 
8.48 
7.04 


13.09 
9.26 
4.25 
9.57 


4.62 

7.07 
14.93 
13.60 
12.96 
12.26 

9.43 


11.21 

14.64 

11.49 

4.2* 
8.14 
0.33 


Day  of  month 
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3 
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.46 
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T 
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1.15 
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1*34 
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.06 
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■  66 

.19 

3.17 
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. 
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3.67 
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•02 

.02 

1*11 
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•03 

.36 

1.61 
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1.00 
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2.25 
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.20 
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.  14 
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.  18 
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.04 
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•  41 

.34 

.24 

.52 

.30 

.82 

1.03 

.76 

.30 

2.00 

.61 

.50 

.55 

.20 

.25 

1.00 

.30 

.50 

.70 

1.00 

.98 
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.63 

1-01 
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.08 

.16 

.39 
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T 

.05 

T 
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•  04 
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.06 
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• 

2.80 

.35 
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.12 
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.03 

•  13 
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.42 

.69 

■ 

1.06 

.55 

.14 

.18 

.58 

.46 

T 

.56 

.16 

.19 

.49 

.54 

■  03 

1.54 

1.20 
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.75 

.14 

.07 
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T 

.07 

•  51 

•97 

■  72 

.93 

T 

1.24 

.45 

.02 

.12 

■  30 

.09 

•  37 

1  .03 

.67 

1.73 

.02 

.54 

.01 

.33 

.05 

T 

.08 

.19 

.17 

.04 

.03 

2.97 

.03 

■  22 

.  24 

.12 

•  15 

•  10 

1.62 

.30 

1.15 

•  95 

3.25 

4.20 

1  .65 

2.20 

1.20 

.05 

.05 

•  03 

.20 

.41 

1.10 

.23 

.50 

1.00 

.40 

.69 

.19 

.25 

.08 

T 

•02 

2.36 

.05 

1.26 

.29 

.80 

.85 

.9b 

.45 

.10 

•  02 

.04 

.06 

.12 

T 

.14 

T 

.52 

.62 

■  43 

1.10 

T 

.03 

.03 

3.75 

•  10 

.12 

.20 

.19 

.72 

■  38 

.08 

.09 

.45 

.66 

.04 

.05 

1.83 

•06 

.11 

•  09 

.31 

.71 

.36 

.07 

■  31 

1.26 

3.31 

.93 

.09 

.17 

.13 

2.62 

2.27 

.08 

T 

•  03 

T 

.23 

-  E  I 

T 

.39 

•  38 

.61 

.02 

1.26 

.58 

.00 

.13 

.03 

.38 

•  08 

2.78 

2.08 

•  02 

.21 

.03 

T 

.'i9 

.07 

.02 

.55 

•  13 

1.16 

•  39 

T 

.  1  2 

.04 

.24 

T 

1.01 

.30 

.27 

.10 

.15 

.55 

T 

.22 

.41 

.39 

.10 

.08 

T 

.94 

.02 

.03 

1.39 

•05 

.45 

•  55 

■  02 

.04 

1*43 

.60 

.21 

.10 

1.85 

.50 

.81 

.  39 

•  75 

.79 

.05 

•  23 

.05 

.02 

•  55 

.05 

•  10 

•  40 

-  .50 

.15 

.20 

.70 

2.70 

.25 

.26 

.02 

.01 

.15 

.03 

•  35 

.80 

1.59 

.06 

.13 

.31 

.63 

1.57 

2.76 

.32 

1  .63 

1.05 

.50 

.10 

.25 

•07 

.93 

•  01 

.02 

3.03 

.05 

.26 

.26 

.25 

.19 

1.57 

4.64 

1.25 

.55 

1.18 

.69 

.17 

•  03 

•  01 

■  16 

.31 

•  03 

1.63 

.  1  1 

.66 

.01 

.42 

.14 

.16 

.02 

.14 

• 

.76 

•  30 

■  01 

.29 

•  13 

T 

.06 

.26 

2.15 

T 

.63 

T 

T 

•  42 

.05 

T 

.02 

.07 

T 

.19 

1.27 

.14 

.16 

.41 

.11 

.05 

.04 

.40 

1.08 

.32 

2.28 

T 

.61 

1.61 

.  3  1 

•  09 

.05 

T 

.26 

.01 

T 

.10 

•  10 

T 

1.08 

.25 

.01 

1.16 

1.27 

.90 

.  36 

RECORD  MISSING 

1  .04 

•  14 

.45 

.33 

.34 

.06 

.18 

.75 

.04 

.25 

.93 

1.62 

.16 

.48 

.12 

.29 

.16 

1*09 

.00 

.18 

.53 

•  04 

•  04 

.13 

3.62 

.53 

.07 

.80 

.19 

.50 

.  60 

.34 

.59 

T 

.10 

1.07 

.14 

.00 

.09 

• 

.06 

.19 

.10 

.24 

.91 

.09 

.17 

.21 

1.21 

.01 

.26 

1.57 

.33 

.06 

.02 

.02 

•  22 

.70 

1.20 

.46 

•  35 

1.15 

.44 

.22 

.53 

•  26 

.  32 

.03 

.04 

.12 

.18 

1.50 

1.11 

.16 

.06 

.23 

.10 

.05 

.04 

.18 

•  03 

.54 

1.77 

.17 

.54 

.76 

.60 

.33 

■  35 

.03 

.07 

.01 

•  92 

.55 

T 

1  .46 

.95 

.35 

.27 

.08 

•  07 

.07 

.25 

T 

.19 

.01 

.52 

.34 

.03 

.20 

.65 

T 

T 

.57 

.70 

T 

1.10 

.13 

.50 

T 

.35 

.05 

T 

.04 

.57 

•  16 

.15 

2.50 

.30 

.04 

•  25 

.27 

.19 

•  44 

.04 

1.14 

2.76 

•  03 

.05 

1.60 

1.60 

.25 

1.20 

3.95 

.10 

.20 

.20 

.40 

2.30 

1.20 

•  15 

.70 

1.04 

1.02 

.59 

.13 

.35 

T 

.21 

.02 

2.33 

.25 

.36 

•  IB 

.14 

2.41 

1«03 

1  .05 

.03 

T 

2.03 

.35 

1 .01 

•  02 

.67 

.04 

1.54 

1.64 

.  10 

.35 

.07 

.33 

.20 

2.60 

1.11 

.20 

.56 

1.11 

.36 

.02 

1  .43 

.15 

.03 

•  20 

.61 

.02 

.02 

.66 

1.19 

.12 

T 

•  12 

.78 

.07 

T 

.65 

•  24 

.06 

.05 

.22 

■  02 

1.05 

2.05 

.65 

.24 

.36 

1  .96 

.85 

•  30 

1.18 

. 

.28 

.22 

.32 

.55 

.65 

.35 

.51 

.21 

.  15 

.81 

.05 

.14 

.92 

.03 

.52 

.39 

•  37 

.43 

1.16 

.04 

.03 

.15 

.12 

.10 

.76 

1.95 

•  32 

.65 

1.50 

.50 

•  22 

1.30 

.60 

.28 

.20 

.10 

.30 

.20 

.02 

.50 

.02 

.25 

.23 

.03 

.28 

.63 

.96 

2.40 

.40 

1*00 

•  05 

.00 

.11 

.26 

.30 

.05 

.35 

1.10 

T 

T 

1.26 

.10 

•  16 

1.52 

.02 

.50 

1  .40 

.68 

4.12 

1.27 

.26 

T 

.01 

• 

.10 

1.15 

.70 

.05 

.58 

.37 

.95 

.63 

1.10 

.45 

2.03 

.90 

.13 

1.55 

2.01 

2.03 

.67 

2.01 

.25 

.16 

.10 

.08 

.11 

.08 

.53 

1.32 

1.02 

.20 

.08 

•05 

.10 

RECORD  MISSING 

.36 

1.42 

.07 

.20 

.25 

1.02 

.77 

.  36 

.04 

.06 

.03 

.45 

T 

.30 

.57 

L.9C 

1  .02 

.62 

• 

.09 

.15 

.22 

1.15 

.04 

•  37 

.04 

.84 

-.57 

.63 

.44 

.46 

.12 

.04 

.  16 

.43 

T 

.95 

.33 

T 

T 

.10 

.15 

T 

.73 

1.24 

.13 

.32 

.93 

T 

•  33 

.13 

.34 

. 

.08 

.50 

.08 

•  S3 

.22 

.38 

.36 

.67 

.12 

.69 

1*25 

.60 

.68 

.03 

.01 

T 

T 

.34 

.02 

.50 

.24 

.12 

.14 

.95 

.01 

.30 

.22 

T 

.39 

2.20 

T 

■  OC 

.02 

T 

•  10 

.02 

•  70 

■  04 

.20 

.62 

■  27 

.90 

.12 

.53 

•  10 

.12 

.05 

.17 

•  50 

.  46 

.50 

.48 

.40 

.50 

1.00 

■  05 

.40 

•  30 

.60 

.08 

.22 

.01 

.32 

• 

• 

.14 

.49 

.11 

, 

.94 

T 

.74 

.30 

•02 

• 

4.82 

.87 

3.88 

• 

.08 

T 

2.51 

T 

1 . 1 C 

.11 

1.50 

.02 

.22 

.49 

•  20 

T 

T 

.14 

1  .66 

.47 

T 

.58 

.24 

.  (  : 

.05 

.28 

.37 

.72 

.11 

1.14 

.02 

.  IB 

.89 

1.05 

.02 

•  20 

.87 

.03 

.60 

1*07 

.05 

.65 

•  03 

.05 

.26 

1.05 

1.36 

•  10 

.95 

3.00 

•  03 

.74 

.32 

1.13 

.44 

.14 

•02 

.42 

.17 

.53 

.03 

1  .24 

■  14 

.07 

.27 

.66 

.82 

.10 

■  13 

.39 

.08 

•1 

.34 

•  71 

1.47 

•  21 

.47 

.U7 

.09 

1.22 

1  .66 

.20 

.06 

•  OB 

.16 

■  01 

.43 

.66 

.30 

2.36 

.22 

.85 

1.15 

.55 

.03 

.10 

■  41 

T 

.29 

1.17 

.15 

.26 

• 

• 

3.05 

.30 

1.19 

.60 

• 

• 

.82 

T 

r 

.04 

.32 

T 

2.06 

.01 

.01 

T 

.66 

.05 

T 

.41 

.16 

.45 

1.09 

1.56 

.01 

T 

.15 

T 

T 

•  02 

.31 

1.61 

.21 

.07 

.17 

.21 

.44 

.14 

.16 

1.36 

.95 

.02 

1.95 

•  03 

.04 

•  32 

.18 

.76 

. 

2.00 

1.00 

•  20 

.06 

1.20 

1.20 

3.12 

1.17 

1.35 

.55 

•  20 

.64 

.01 

.15 

■  01 

1*73 

.  19 

.56 

•  53 

■  04 

.17 

.66 

1.55 

.  34 

1.02 

.89 

1.07 

•  12 

.27 

.05 

•  17 

.55 

.09 

.  70 

.70 

.33 

.82 

•  57 

• 

1.75 

.07 

.  r, 

1.07 

.02 

.07 

•  32 

.11 

.47 

1  .89 

3.02 

.25 

.18 

T 

.24 

1.05 

1.76 

.62 

.14 

•  24 

.42 

.46 

.95 

.22 

.22 

.65 

.60 

.51 

.15 

.58 

.27 

.72 

.05 

.71 

•  01 

.10 

.12 

.19 

.16 

■  03 

.57 

.15 

.01 

.01 

.13 

.05 

.56 

.05 

.22 

.72 

1.65 

.04 

.17 

.30 

I  .44 

•05 

.15 

4.70 

•  86 

.12 

.30 

T 

-02 

.66 

.26 

1.30 

■  43 

.10 

.07 

■  27 

.14 

.07 

.17 

.62 

.51 

1.21 

.27 

.13 

.25 

.02 

.15 

.23 

.14 

.17 

.63 

1  .35 

.71 

.52 

.04 

.01 

.20 

.45 

■  20 

.20 

.36 

■  96 

.76 

.87 

.79 

2.15 

.22 

.24 

•  09 

.40 

.01 

■  04 

.06 

T 

.09 

.14 

T 

1.90 

1.37 

.30 

.86 

T 

.34 

•  29 

T 

T 

3.43 

2.50 

1.71 

•  1  1 

• 

T 

.06 

.34 

.02 

T 

.42 

.28 

.05 

2.45 

.65 

•  01 

•  66 

.10 

T 

.74 

4.33 

2.06 

1.42 

.08 

• 

T 

.05 

3*45 

.37 

.06 

.05 

.10 

.73 

.84 

.63 

I 

.31 

T 

.32 

.12 

.57 

.89 

1.32 

.56 

•  14 

• 

.80 

.41 

.05 

.06 

.17 

.33 

.38 

•  06 

.62 

.55 

.  :  i 

.16 

.14 

2.90 

•  36 

3.01 

• 

.05 

.63 

.20 

•  25 

1  .00 

.56 

.10 

•  16 

.15 

.63 

.52 

.24 

.10 

.10 

•  45 

.10 

.10 

.65 

.24 

.35 

1.20 

.01 

.01 

1  .43 

■  39 

•  01 

.12 

1.90 

2.65 

.27 

.  36 

.01 

.02 

• 

.59 

.05 

T 

T 

1.S1 

.17 

.61 

.19 

.59 

■  05 

.60 

.71 

T 

.25 

.36 

1  .04 

2.36 

1  .46 

■  05 

■  09 

.42 

■  01 

.25 

2.63 

.27 

.96 

■  01 

.67 

.29 

.18 

.59 

.01 

.05 

.22 

.04 

.20 

.24 

■  12 

.20 

.20 

•  01 

■  00 

.94 

4.05 

T 

•  03 

.08 

•06 

•  51 

.36 

.04 

•  20 

.23 

•  23 

•  18 

•  01 

.77 

.48 

•  09 

.06 

.06 

1.96 

2.14 

.12 

.67 

•03 

•  00 

.07 

.67 

.04 

.  19 

.10 

•  21 

1.43 

.80 

.72 

1.44 

•  05 

.31 

.65 

• 

.67 

•  12 

.62 

.98 

2.00 

.30 

.90 

.62 

1.55 

•  24 

•  65 

2.66 

.64 

1.42 

.17 

■  02 

T 

.22 

1.52 

1.73 

•01 

•  26 

T 

.52 

•  97 

.06 

1*26 

.02 

.83 

.22 

.25 

.82 

.49 

.11 

.95 

.03 

•  52 

.77 

.03 

1.37 

.11 

.27 

1.04 

.14 

T 

.04 

I 

.20 

•  11 

•  46 

.66 

.14 

•00 

.07 

1*09 

.41 

•  62 

.36 

•  74 

.09 

.10 

.  1  5 

.33 

•  07 

•  00 

2.35 

.34 

T 

.65 

.02 

•  1 1 

.38 

.57 

.25 

1.07 

•  17 

.36 

.15 

• 

T 

.40 

■  46 

-05 

.03 

.11 

.22 

1.46 

•  91 

.69 

1  .06 

.73 

.71 

.74 

.85 

•  51 

•  15 

.01 

.31 

.43 

.53 

.07 

.02 

.15 

•  26 

.00 

.12 

1.65 

.  74 

.  1 1 

.75 

.25 

•  02 

•  72 

.04 

.10 

•  75 

1.50 

.40 

1.65 

•  20 

■  OB 

.26 

.02 

.45 

1.27 

.31 

.45 

■  37 

.38 

•  15 

2.80 

2.40 

.20 

.05 

T 

•  13 

.09 

2.23 

2.28 

4.57 

.07 

.02 

.26 

.  16 

•  11 

.15 

2.93 

2.78 

5.24 

1.65 

.04 

1  .10 

2.72 

.30 

.63 

•  01 

■  10 

.18 

.56 

.33 

.11 

•  02 

.70 

.01 

.54 

•  01 

.28 

.07 

.52 

.84 

•  06 

•  40 

.09 

.17 

•  09 

.45 

1.10 

•  02 

.48 

.79 

.25 

2.73 

.  1  1 

.  ;  : 

.14 

.91 

.11 

.06 

1.35 

•  12 

1.96 

■  44 

.06 

•  02 

1.98 

.01 

.09 

.00 

.30 

•  13 

.67 

.45 

.04 

.14 

.72 

.14 

■  08 

.08 

.10 

.02 

•  50 

2.02 

•  33 

4.55 

2.70 

.62 

.85 

.28 

■OS 

•  83 

1.31 

.50 

4.72 

.05 

.05 

.02 

.02 

•  30 

.01 

.07 

.77 

.47 

•  60 

1<05 

.95 

.11 

25     26     27     28     29  I  30 


.10 

.04  T 


.32      .03  .69 


.03     .73  T 


1.55     .11  .70 


.53      -03  3.40 


.06     .11  .04 


.71  .26 
.65  .67 
.86  .03 


.06     .05  .02 


.23     .64  .09 


See  Reference  Notes  Following  Station  Indei 
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DAILY  PRECIPITATION 


Station 

Total 

Day  of  month 

1  | 

2  | 

3 

4  | 

5 

6 

7  1 

 L 

8 

9 

10 

 L 

11 

 1 

12 

13 

 L 

14 

 L 

15 

16 

 L 

17 

 L 

18 

19 

 L 

20 

 L 

21 

22 

1  L 

23 

 L 

24 

25 

 '■ 

26 

 L 

27 

28 

1 

29  30 

 '  

31 

ROYAL  PALM  RANGER  ST  A 

.29 

.05 

.23 

.04 

.32 

.63 

T 

•  23 

T 

.55 

.37 

.02 

.05 

2.35 

1.22 

.37 

•  27 

SAINT  AUGUST  1  HZ 

6.25 

■  14 

T 

.30 

.12 

T 

•  26 

.03 

.65 

.21 

2.52 

.20 

.47 

T 

.60 

T 

.12 

.01 

.26 

.29 

.22 

.03 

SAINT  LEO 

7.60 

.05 

.30 

1.90 

.20 

.30 

.12 

.08 

2.30 

2.30 

.05 

.13 

.12 

T 

•  30 

.50 

1.16 

.58 

.71 

1.20 

T 

T 

T 

.25 

ST  "ETER58URG 

8.67 

.91 

* 

05 

09 

.05 

3.23 

.03 

SANBORN  TOWER 

12*20 

.03 

.20 

T 

) .  3  0 

•  12 

.23 

.15 

3.08 

2.12 

.46 

1.98 

.41 

•  12 

SANFORO  EXP  STATION 

9.32 

.03 

.02 

1.30 

.11 

T 

T 

•  06 

T 

.57 

•  41 

.  18 

1.13 

1.18 

1.19 

.45 

2.05 

.02 

.02 

.02 

•  06 

.31 

•  17 

SARASOT  A 

9.88 

.84 

.71 

.28 

■  70 

.41 

.40 

.13 

■  02 

.05 

5.75 

.17 

•  01 

SOUTH  MIAMI    3  W 

.01 

.06 

.23 

T 

.  - 

.11 

.09 

.58 

.52 

.03 

.02 

.06 

.72 

.34 

.12 

3.88 

2.63 

.14 

T 

.65 

.05 

■  37 

1.23 

* 

■  01 

.44 

.20 

.18 

.23 

.26 

1.73 

.14 

.54 

.01 

'  ' 

.02 

.10 

.02 

STE1NHATCHEE  2 

7  77 

1.40 

.13 

.66 

1.62 

.40 

1.27 

1.77 

.45 

.05 

STUART  RADIO  WSTU 

13.2*. 

.10 

4.63 

1.55 

.02 

•  24 

.17 

.18 

.11 

.58 

.39 

.60 

.93 

.03 

.01 

.35 

1.52 

.91 

.43 

.09 

•  09 

.03 

.26 

.02 

TALLAHASSEE  WB  AP 

6.31 

.75 

T 

.01 

1.21 

I.  S3 

.20 

.07 

.46 

.70 

.24 

1.08 

TAM1AM1    TRL  40  Ml    BE ND 

.05 

.07 

.02 

1.29 

T 

- 

.  .  9  S 

.04 

T 

.15 

1.33 

.98 

.71 

.19 

.22 

1.39 

.14 

.02 

T 

.06 

TAMP A  wB  A  I RPOR  T  P 

8.49 

.50 

.10 

.96 

1.30 

1.62 

.8* 

.09 

.01 

.86 

1.89 

.53 

.02 

TARPON  SPGS  SEWAGE  PL 

13.21 

3.90 

.80 

.30 

.65 

.  58 

.60 

.85 

.15 

.20 

.10 

.11 

4.60 

.05 

.02 

TAVERN  I ER 

1  1.58 

T 

.82 

.42 

.20 

.11 

•  12 

2.26 

1.55 

.11 

.35 

1.06 

.38 

Z.6C 

.43 

.50 

T 

•  48 

T  1  TUSV  I  LLE   2  w 

6.30 

.  95 

.30 

USHER  TOWER 

8.63 

.40 

.40 

.60 

1.50 

.80 

.03 

.60 

.40 

1.90 

1.70 

.30 

VENICE 

6.71 

1.25 

.02 

•  10 

.06 

.25 

.23 

.53 

.  2  0 

.18 

.06 

1 .40 

1 .93 

.48 

.02 

VERO  BEACH  F  AA  AIRPORT 

9.14 

.01 

2.53 

.33 

.07 

T 

1.00 

■  26 

1.03 

.60 

.77 

.36 

.17 

.47 

.02 

.42 

.05 

.04 

.91 

T 

.06 

.04 

WAUCHHULA  2  N 

8.97 

.06 

.02 

.29 

.45 

.35 

.04 

.37 

1.00 

.13 

1.61 

.02 

4.27 

.03 

.08 

.09 

.03 

.11 

WEST  PALM  BEACH 

11.02 

.02 

.02 

,i  B 

3.58 

T 

.  n 

•  IS 

T 

.22 

.08 

2.30 

T 

.26 

1.70 

.84 

T 

.08 

•  04 

.IB 

.10 

.09 

.09 

.01 

.03 

1.01 

.01 

*EST  PALM  BEACH  WB  AP  R 

6.92 

.17 

.25 

.33 

T 

T 

.02 

.08 

.04 

1.48 

1.06 

T 

.40 

.06 

1.41 

.24 

.11 

.05 

•  IS 

T 

.10 

.06 

.01 

T 

.05 

.65 

WEWAHI TCHKA 

9.54 

T 

.54 

.90 

■  20 

.22 

1.77 

1.20 

.12 

3.24 

.60 

.70 

T 

.05 

WINTER  HAVEN 

8.80 

1.03 

.30 

1  .49 

.05 

1.00 

.27 

.02 

.86 

2.35 

.30 

.48 

.09 

.10 

.08 

.10 

•  28 

WOODRUFF  DAM 

3.92 

.25 

.11 

.47 

.29 

.12 

.40 

.38 

1.10 

.47 

.31 

.02 

See  Reference  Notes  Polio* lag  Statloo  Index 

-  138  - 


DAILY  TEMPERATURES 


SEPTEMBER  1959 


Day  01  Month 


Station 

1  2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

"1 

12  | 

13  | 

14  1 

1 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

1 

23 

24 

25  J 

26  J 

27 

28  j 

119 

30 

31 

Aver 

ALEXANDER  SPRINGS 

MAX 

91 

92 

89 

91 

88 

91 

91 

91 

90 

90 

89 

90 

90 

86 

89 

89 

89 

89 

83 

84 

86 

88 

88 

89 

88 

90 

91 

85 

90 

93 

89 

0 

MIN 

71 

71 

71 

69 

68 

69 

70 

70 

70 

71 

67 

70 

68 

69 

69 

65 

66 

66 

70 

68 

63 

65 

68 

71 

68 

66 

67 

72 

71 

67 

68. 

6 

APALACH 1  COLA   W8  CITY 

MAX 

89 

89 

84 

87 

89 

87 

86 

86 

80 

85 

60 

78 

80 

85 

u 

64 

84 

84 

84 

81 

82 

83 

83 

83 

61 

84 

86 

88 

92 

91 

84 

4 

MIN 

77 

78 

76 

74 

75 

75 

75 

7S 

72 

69 

72 

72 

73 

75 

68 

70 

71 

73 

69 

67 

6  9 

69 

69 

70 

70 

74 

72 

72 

70 

78 

72 

3 

ARCADIA 

MAX 

87 

89 

S7 

90 

91 

91 

92 

92 

89 

89 

91 

90 

88 

91 

89 

ft  2 

90 

91 

91 

83 

8  - 

87 

90 

90 

90 

91 

88 

91 

91 

92 

89. 

2 

MIN 

72 

71 

71 

76 

68 

67 

72 

68 

70 

71 

70 

68 

72 

72 

72 

61 

67 

71 

70 

71 

68 

70 

71 

70 

72 

69 

6  ] 

73 

70 

63 

59 

8 

AVON  PARK 

MAX 

86 

92 

90 

94 

92 

94 

94 

94 

91 

92 

90 

90 

94 

95 

94 

86 

90 

93 

90 

65 

88 

86 

69 

92 

90 

92 

92 

91 

93 

94 

91 

1 

MIN 

71 

71 

70 

69 

69 

71 

73 

72 

71 

72 

70 

72 

71 

70 

71 

68 

69 

73 

72 

72 

70 

70 

72 

73 

72 

72 

71 

73 

70 

64 

>C 

8 

BARTOW 

MAX 

89 

89 

89 

92 

91 

90 

89 

87 

86 

87 

86 

84 

86 

87 

87 

77 

86 

92 

88 

85 

8  8 

85 

87 

88 

90 

90 

92 

92 

92 

93 

88 

3 

MIN 

73 

73 

71 

70 

70 

73 

72 

73 

71 

72 

71 

72 

71 

71 

n 

67 

68 

72 

72 

72 

6  9 

70 

71 

73 

73 

71 

71 

71 

73 

67 

71 

2 

BATPORT 

MAX 

85 

83 

88 

86 

87 

88 

90 

94 

92 

90 

88 

89 

87 

86 

89 

85 

85 

88 

90 

88 

8  9 

90 

90 

89 

90 

69 

90 

91 

90 

86 

88 

5 

MIN 

73 

73 

73 

73 

72 

73 

74 

74 

72 

70 

70 

71 

72 

72 

71 

68 

68 

71 

71 

70 

71 

69 

64 

11 

71 

72 

71 

70 

71 

71 

71 

1 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

MAX 

89 

88 

89 

90 

89 

86 

90 

91 

87 

B  6 

86 

86 

89 

91 

91 

91 

84 

86 

90 

91 

86 

86 

85 

8  9 

69 

89 

8  9 

90 

89 

93 

88 

6 

MIN 

71 

72 

69 

68 

69 

69 

69 

71 

69 

69 

68 

68 

69 

71 

70 

72 

69 

69 

70 

71 

70 

67 

70 

71 

73 

71 

71 

74 

71 

70 

70 

0 

BIG  CYPRESS  RESERVATN 

MAX 

90 

90 

9  0 

90 

89 

93 

MIN 

76 

74 

74 

14 

74 

75 

74 

BLOUNTSTOWN  2  SE 

MAX 

86 

ob 

93 

90 

93 

95 

88 

91 

91 

87 

87 

84 

76 

75 

84 

74 

86 

90 

64 

86 

86 

88 

87 

9.-. 

69 

92 

9C 

93 

93 

92 

87 

6 

MIN 

72 

73 

71 

70 

71 

71 

73 

71 

72 

70 

71 

68 

72 

71 

71 

66 

66 

67 

66 

64 

67 

66 

67 

67 

69 

69 

6ft 

68 

65 

67 

69 

0 

BR ADEN  TON   EXP  STATION 

MAX 

86 

89 

88 

89 

90 

92 

91 

91 

91 

87 

89 

87 

89 

89 

89 

82 

89 

92 

92 

87 

91 

90 

92 

94 

90 

92 

90 

88 

88 

68 

89 

4 

MIN 

70 

73 

70 

70 

70 

71 

72 

71 

70 

70 

69 

71 

71 

71 

73 

68 

66 

74 

71 

72 

6  9 

70 

71 

74 

71 

73 

71 

72 

70 

65 

70 

6 

BROOKSVILLE  CHIN  HILL 

MAX 

83 

90 

88 

91 

92 

92 

92 

92 

91 

89 

86 

91 

89 

83 

82 

88 

69 

85 

84 

89 

87 

87 

8  9 

69 

90 

91 

88 

88 

91 

88 

5 

MIN 

72 

75 

72 

73 

70 

70 

73 

73 

70 

71 

70 

M 

71 

72 

73 

66 

67 

71 

71 

70 

68 

69 

70 

72 

70 

70 

70 

71 

72 

71 

71 

8 

BUSHNELL   2  E 

MAX 

90 

90 

89 

93 

90 

92 

92 

91 

88 

90 

89 

89 

92 

90 

89 

82 

86 

90 

65 

84 

88 

87 

88 

89 

69 

90 

90 

90 

90 

94 

69 

.3 

MIN 

72 

74 

72 

70 

71 

73 

73 

73 

72 

71 

69 

72 

71 

71 

71 

66 

66 

70 

71 

70 

6ft 

68 

70 

72 

7  0 

69 

70 

72 

70 

69 

70 

.6 

CANAL   POINT  USDA 

MAX 

88 

88 

89 

87 

88 

90 

90 

88 

87 

88 

87 

89 

91 

90 

90 

83 

86 

91 

92 

85 

87 

64 

86 

85 

66 

89 

87 

88 

90 

66 

87 

.9 

MIN 

70 

71 

69 

70 

69 

69 

70 

70 

69 

69 

66 

68 

68 

70 

69 

70 

71 

70 

71 

71 

68 

69 

69 

72 

73 

73 

74 

74 

75 

70 

70 

2 

CAPE  SABLE  RANGER  ST A 

MAX 

86 

88 

88 

90 

89 

86 

88 

90 

87 

86 

84 

8  7 

87 

68 

88 

87 

90 

89 

88 

89 

83 

86 

67 

89 

89 

90 

91 

69 

87 

88 

87 

.9 

MIN 

73 

73 

72 

73 

72 

71 

78 

74 

73 

73 

72 

73 

76 

73 

73 

74 

72 

73 

72 

74 

72 

72 

72 

74 

74 

74 

75 

75 

73 

74 

73 

.3 

CAPT1VA 

MAX 

82 

88 

88 

88 

90 

89 

88 

90 

90 

88 

86 

86 

89 

68 

88 

81 

88 

91 

92 

87 

87 

87 

68 

6  9 

89 

90 

89 

67 

88 

87 

87 

.9 

MIN 

72 

75 

73 

73 

73 

74 

75 

76 

76 

74 

75 

76 

75 

74 

76 

72 

73 

76 

76 

75 

74 

74 

74 

76 

75 

76 

77 

76 

72 

72 

74 

.5 

CARRABELLE 

MAX 

91 

92 

91 

90 

89 

90 

88 

88 

85 

86 

64 

79 

79 

86 

86 

85 

84 

84 

86 

84 

86 

86 

88 

88 

86 

85 

86 

93 

92 

94 

a  1 

.1 

MIN 

76 

74 

74 

72 

73 

70 

73 

74 

71 

68 

72 

71 

72 

73 

6  9 

66 

69 

71 

68 

67 

67 

66 

67 

6  9 

66 

74 

71 

69 

68 

76 

70 

.6 

CEDAR  KEY 

MAX 

83 

88 

88 

90 

91 

89 

92 

92 

92 

92 

92 

62 

85 

83 

81 

84 

87 

85 

88 

88 

90 

90 

92 

92 

93 

91 

91 

86 

9C 

89 

88 

.6 

MIN 

74 

75 

78 

76 

76 

76 

77 

78 

70 

70 

71 

74 

73 

74 

69 

68 

72 

72 

71 

71 

69 

70 

71 

72 

72 

71 

72 

71 

(6 

78 

72 

.9 

CHIPLEY  3  E 

MAX 

90 

92 

91 

92 

94 

91 

92 

92 

89 

89 

86 

86 

75 

82 

S3 

84 

69 

90 

86 

86 

89 

88 

89 

8  9 

91 

90 

92 

92 

92 

92 

88 

ft 

MIN 

74 

73 

71 

70 

68 

71 

70 

70 

70 

70 

70 

71 

69 

71 

71 

69 

64 

64 

63 

63 

64 

63 

66 

66 

64 

66 

ro 

69 

63 

70 

68 

.1 

CLEARWATER  BEACH 

MAX 

82 

se 

86 

88 

89 

91 

91 

90 

89 

86 

87 

86 

88 

87 

88 

83 

87 

87 

8< 

65 

89 

87 

89 

90 

87 

90 

88 

87 

87 

87 

87 

,5 

MIN 

73 

74 

77 

77 

76 

76 

77 

77 

73 

73 

74 

74 

74 

74 

71 

69 

70 

74 

74 

72 

70 

70 

69 

70 

70 

71 

70 

72 

71 

71 

72 

.8 

CLERMONT   6  S 

MAX 

88 

89 

85 

93 

92 

92 

92 

92 

88 

91 

89 

88 

89 

90 

87 

78 

90 

92 

85 

85 

87 

84 

86 

90 

90 

92 

92 

89 

9  0 

94 

69 

.0 

MIN 

72 

74 

71 

72 

71 

73 

73 

74 

72 

70 

70 

73 

72 

71 

71 

67 

67 

73 

71 

71 

70 

71 

72 

73 

73 

72 

72 

74 

73 

68 

71 

.5 

CLEWISTON  u  S  ENG 

MAX 

90 

88 

91 

88 

88 

85 

90 

93 

88 

89 

89 

87 

90 

94 

90 

94 

85 

86 

89 

90 

85 

87 

82 

86 

88 

87 

88 

86 

92 

93 

88 

.7 

MIN 

71 

73 

71 

72 

74 

72 

73 

72 

74 

73 

71 

71 

73 

73 

73 

72 

71 

73 

77 

73 

72 

76 

74 

76 

76 

75 

77 

76 

73 

72 

73 

.3 

CRESTV1EW  RADIO  WJSB 

MAX 

92 

91 

93 

93 

91 

93 

92 

91 

92 

90 

87 

82 

81 

83 

80 

87 

88 

87 

86 

88 

89 

91 

88 

88 

89 

65 

89 

88 

HI 

91 

6  8 

.5 

MIN 

74 

74 

71 

70 

72 

74 

69 

71 

71 

69 

68 

69 

68 

68 

72 

6  9 

66 

65 

65 

64 

69 

71 

65 

69 

67 

67 

71 

72 

73 

75 

69 

.6 

CROSS  CITY  FAA  AIRPORT 

MAX 

86 

91 

90 

93 

93 

90 

93 

93 

90 

86 

89 

84 

82 

82 

87 

67 

90 

82 

83 

87 

87 

90 

88 

9  0 

90 

92 

91 

90 

88 

91 

88 

.6 

MIN 

75 

75 

75 

72 

72 

72 

74 

70 

72 

71 

72 

73 

73 

73 

67 

6  r 

70 

72 

71 

67 

69 

70 

70 

73 

72 

71 

72 

71 

70 

73 

71 

.5 

DAYTONA  BEACH 

MAX 

89 

93 

89 

88 

88 

87 

88 

89 

88 

81 

86 

87 

88 

88 

87 

90 

79 

84 

85 

83 

85 

85 

85 

85 

85 

85 

87 

86 

83 

91 

ft  6 

.5 

MIN 

73 

74 

72 

72 

71 

74 

78 

77 

77 

71 

73 

73 

72 

70 

71 

69 

67 

76 

72 

73 

76 

74 

69 

70 

78 

77 

n 

76 

73 

.3 

DAYTONA  8EACH  WB  AP 

MAX 

92 

91 

90 

89 

87 

88 

89 

89 

80 

86 

87 

88 

91 

89 

89 

77 

85 

66 

84 

85 

86 

86 

86 

86 

87 

87 

8  1 

65 

91 

92 

87 

.2 

MIN 

73 

74 

73 

73 

72 

71 

75 

75 

72 

69 

71 

73 

70 

70 

71 

68 

67 

72 

73 

76 

74 

74 

75 

77 

77 

76 

76 

76 

73 

71 

72 

.9 

DEER  PARK 

MAX 

89 

91 

91 

93 

86 

89 

92 

91 

85 

88 

90 

90 

90 

92 

91 

78 

86 

90 

85 

83 

86 

82 

87 

8ft 

87 

88 

89 

90 

92 

92 

88 

69 

.4 

MIN 

69 

72 

72 

69 

69 

68 

70 

70 

69 

68 

67 

70 

69 

70 

69 

68 

67 

69 

70 

70 

71 

67 

70 

72 

70 

70 

ro 

70 

72 

65 

•  4 

DE   FUN  I AK  SPRINGS 

MAX 

93 

95 

94 

92 

96 

94 

93 

93 

91 

88 

83 

78 

75 

82 

79 

85 

92 

67 

86 

68 

89 

90 

90 

90 

95 

90 

92 

94 

93 

94 

ft  - 

.4 

MIN 

73 

73 

72 

71 

69 

70 

70 

68 

70 

69 

70 

70 

68 

71 

70 

64 

65 

69 

64 

63 

64 

64 

66 

66 

66 

69 

70 

69 

67 

70 

6 

.3 

DE  LAND 

MAX 

MIN 

DEVILS  GARDEN  TOWER 

MAX 

88 

90 

89 

90 

89 

86 

92 

88 

90 

86 

88 

89 

91 

91 

91 

88 

90 

90 

8  9 

87 

86 

84 

87 

87 

88 

89 

ae 

91 

90 

92 

88 

•  8 

MIN 

73 

73 

73 

73 

74 

74 

74 

73 

71 

74 

71 

72 

74 

75 

75 

72 

73 

75 

73 

71 

72 

71 

74 

76 

73 

72 

74 

74 

74 

73 

•  2 

DRY  TORTUGAS 

MAX 

90 

89 

90 

89 

89 

90 

90 

90 

90 

91 

90 

89 

90 

90 

89 

85 

90 

90 

89 

88 

87 

85 

85 

85 

87 

86 

87 

88 

79 

88 
81 

89 

88 

.5 

MIN 

75 

75 

77 

76 

77 

77 

80 

81 

81 

78 

79 

80 

61 

80 

80 

73 

80 

80 

81 

79 

80 

81 

77 

78 

81 

80 

79 

•  8 

EVERGLADES 

MAX 

87 

89 

91 

93 

91 

92 

90 

92 

92 

90 

87 

86 

90 

91 

92 

ft] 

92 

92 

91 

93 

90 

87 

90 

90 

90 

91 

92 

91 

91 

92 

90 

.3 

MIN 

73 

74 

73 

74 

74 

73 

76 

75 

72 

72 

74 

74 

74 

73 

74 

72 

74 

74 

75 

74 

74 

73 

73 

75 

74 

74 

74 

75 

74 

74 

73 

. « 

FEDERAL  POINT 

MAX 

92 

92 

92 

93 

87 

90 

91 

90 

87 

86 

87 

86 

86 

89 

86 

85 

88 

84 

3  ? 

86 

87 

86 

87 

«> 

89 

88 

88 

84 

68 

72 

95 

88 

70 

.2 

MIN 

73 

76 

74 

73 

73 

70 

71 

72 

71 

70 

68 

71 

69 

70 

71 

67 

67 

72 

71 

70 

67 

69 

69 

71 

72 

72 

72 

74 

" 

.9 

FELLSNERE 

MAX 

90 

95 

90 

91 

86 

89 

90 

89 

87 

89 

69 

90 

92 

93 

92 

83 

88 

88 

87 

82 

8  5 

83 

66 

86 

86 

86 

88 

73 

90 

93 

93 

88 

71 

.5 

MIN 

72 

72 

71 

70 

70 

71 

72 

73 

72 

70 

70 

71 

70 

71 

71 

70 

70 

71 

70 

70 

75 

72 

73 

75 

74 

71 

74 

72 

68 

.5 

FERNAND I NA  BEACH 

MAX 

91 

92 

92 

87 

82 

69 

88 

66 

83 

86 

88 

83 

84 

81 

85 

84 

64 

78 

80 

82 

83 

83 

64 

85 

84 

84 

85 

82 

81 

96 

85 

.1 

MIN 

73 

75 

72 

74 

73 

72 

77 

76 

71 

74 

74 

73 

74 

72 

71 

66 

71 

72 

76 

75 

73 

72 

75 

77 

75 

74 

75 

76 

74 

73 

73 

.5 

FORT  DRUM  5  NW 

91 

85 

88 

91 

88 

84 

86 

89 

90 

92 

93 

90 

83 

89 

90 

88 

83 

85 

83 

87 

90 

89 

91 

90 

91 

91 

91 

88 

.7 

MIN 

72 

73 

71 

70 

71 

71 

72 

73 

73 

70 

70 

71 

70 

71 

70 

70 

70 

71 

72 

70 

70 

70 

71 

73 

71 

71 

71 

71 

72 

67 

70 

.9 

FORT  LAUDERDALE 

MAX 

88 

85 

91 

88 

88 

89 

90 

90 

87 

86 

87 

88 

89 

90 

92 

73 

88 

89 

89 

89 

91 

92 

89 

88 

72 

.5 

MIN 

73 

72 

70 

71 

73 

72 

74 

72 

71 

71 

72 

71 

73 

72 

72 

7! 

73 

72 

7i 

72 

72 

73 

76 

74 

74 

74 

74 

74 

72 

•  6 

FT   LAUDERDALE   BAH  I A  MAR 

MAX 

89 

8  9 

87 

86 

85 

86 

88 

87 

85 

86 

88 

85 

87 

87 

BS 

85 

87 

87 

87 

83 

83 

82 

84 

85 

88 

72 

83 

84 

90 

89 

89 

86 

.3 

MIN 

73 

69 

70 

69 

71 

71 

72 

74 

71 

70 

69 

to 

74 

71 

73 

70 

72 

72 

73 

70 

69 

69 

72 

75 

72 

72 

71 

73 

73 

71 

.4 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

MAX 

89 

87 

89 

92 

89 

8* 

89 

90 

90 

89 

87 

87 

88 

89 

90 

88 

88 

90 

89 

89 

86 

85 

86 

8  8 

72 

89 

88 

89 

89 

89 

90 

88 

70 

.5 

|  MIN 

71 

70 

69 

68 

70 

69 

72 

71 

70 

69 

70 

69 

71 

70 

72 

71 

71 

70 

71 

70 

70 

71 

73 

72 

72 

71 

72 

71 

70 

•  6 

See  Reference  Not**  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
SEPTEMBER  1959 


Day  Of  Month 


Station 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

6  1  9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

t AD T     yv[D(    un  IP 

85 

90 

90 

90 

90 

9  0 

90 

92 

9  1 

86 

B9 

86 

69 

90 

90 

82 

89 

91 

91 

87 

87 

87 

68 

91 

90 

91 

91 

90 

9  0 

90 

MIN 

71 

72 

73 

72 

72 

73 

75 

75 

74 

71 

73 

74 

74 

74 

71 

71 

71 

74 

74 

73 

71 

72 

72 

74 

73 

73 

73 

74 

72 

71 

PORT  PIERCE 

MAX 

B9 

92 

87 

87 

65 

89 

89 

89 

a-; 

87 

6  ! 

90 

ati 

85 

a  8 

84 

60 

86 

83 

86 

87 

99 

87 

94 

92 

66 

MIN 

72 

72 

71 

71 

71 

73 

73 

73 

74 

72 

72 

72 

73 

71 

71 

70 

72 

72 

72 

71 

72 

73 

74 

76 

74 

73 

74 

73 

73 

72 

FOUNT A  IN   3  S 

M\X 

95 

92 

91 

94 

95 

92 

89 

90 

86 

88 

a  5 

78 

75 

85 

81 

86 

87 

84 

89 

87 

90 

90 

90 

92 

91 

MIN 

69 

68 

69 

67 

66 

7  1 

71 

71 

'0 

69 

70 

70 

71 

75 

69 

63 

66 

70 

65 

65 

65 

63 

65 

66 

66 

67 

68 

69 

67 

69 

GAINESVILLE  3  WSW 

85 

92 

90 

93 

90 

91 

92 

89 

89 

85 

87 

85 

85 

85 

90 

84 

87 

86 

85 

88 

86 

86 

89 

90 

89 

86 

89 

94 

MIN 

73 

74 

72 

72 

69 

72 

73 

73 

n 

71 

70 

73 

72 

73 

70 

65 

67 

?G 

71 

66 

67 

68 

69 

71 

71 

70 

70 

69 

71 

70 

GLEN   ST   MARY  NURSERIES 

86 

90 

94 

95 

91 

92 

91 

92 

85 

69 

89 

85 

86 

85 

65 

86 

87 

ai 

82 

80 

65 

85 

87 

86 

89 

89 

90 

85 

65 

94 

MIN 

71 

71 

72 

71 

69 

70 

67 

to 

69 

68 

68 

}  0 

70 

70 

69 

64 

66 

68 

67 

62 

65 

65 

63 

70 

69 

66 

67 

70 

71 

72 

GRAPE  HAMMOCK 

MAX 

85 

89 

92 

89 

91 

92 

91 

88 

90 

90 

89 

92 

8  9 

79 

86 

89 

92 

68 

86 

84 

85 

89 

68 

90 

88 

89 

90 

91 

MIN 

72 

71 

7  1 

70 

70 

74 

74 

75 

72 

73 

73 

72 

72 

72 

71 

69 

70 

70 

74 

73 

72 

73 

73 

74 

73 

74 

74 

74 

72 

69 

H I A  LEAH 

88 

82 

90 

91 

68 

89 

88 

89 

88 

85 

82 

87 

68 

90 

91 

90 

87 

90 

88 

86 

85 

85 

85 

66 

87 

90 

88 

90 

9  0 

93 

MIN 

75 

73 

71 

71 

73 

72 

73 

72 

72 

76 

71 

71 

74 

73 

72 

72 

73 

72 

72 

70 

70 

72 

72 

74 

75 

75 

75 

75 

72 

H I GH  SPR I NGS 

MAX 

8t 

91 

93 

95 

96 

94 

95 

95 

89 

90 

90 

89 

86 

83 

85 

88 

90 

88 

84 

86 

85 

90 

67 

89 

90 

91 

89 

89 

89 

94 

MIN 

73 

7'* 

73 

73 

70 

72 

74 

70 

71 

70 

71 

72 

71 

73 

6^ 

65 

63 

68 

69 

67 

65 

65 

65 

69 

70 

67 

68 

69 

70 

72 

HOMESTEAD  EXP  STA 

MAX 

89 

87 

90 

88 

90 

87 

90 

89 

87 

87 

85 

90 

90 

92 

89 

87 

89 

69 

65 

84 

85 

87 

86 

89 

89 

89 

90 

90 

91 

MIN 

71 

70 

67 

68 

70 

69 

69 

70 

69 

69 

70 

71 

70 

69 

70 

73 

72 

66 

72 

73 

71 

72 

72 

71 

72 

73 

73 

74 

71 

71 

INVERNESS 

MAX 

87 

91 

86 

93 

90 

90 

92 

93 

aa 

69 

66 

87 

90 

88 

B4 

83 

89 

69 

87 

86 

68 

68 

88 

90 

91 

92 

91 

86 

90 

93 

MIN 

73 

76 

7  ) 

73 

70 

)  5 

75 

75 

72 

72 

71 

74 

72 

72 

72 

66 

68 

72 

72 

71 

69 

70 

71 

73 

72 

72 

73 

74 

71 

70 

JACKSONVILLE   WB  AP 

MAX 

89 

92 

95 

92 

87 

UB 

91 

90 

87 

89 

81 

86 

84 

83 

86 

66 

76 

62 

83 

62 

65 

86 

87 

87 

86 

8  7 

64 

84 

94 

MIN 

75 

75 

74 

73 

72 

71 

75 

73 

71 

70 

72 

73 

71 

70 

69 

67 

70 

72 

71 

70 

68 

69 

68 

71 

71 

71 

72 

73 

74 

75 

JACKSONVILLE  BEACH 

MAX 

90 

92 

90 

87 

84 

86 

89 

44 

aa 

85 

B  1 

a*« 

86 

87 

86 

83 

85 

8  3 

83 

84 

84 

65 

65 

84 

85 

85 

85 

82 

62 

93 

MIN 

72 

75 

73 

"/0 

72 

72 

76 

76 

71 

75 

74 

71 

71 

73 

69 

67 

72 

75 

74 

71 

74 

75 

74 

77 

75 

75 

73 

71 

73 

73 

JASPER   3  SE 

MAX 

92 

92 

95 

94 

90 

9  1 

90 

92 

90 

90 

89 

ao 

80 

80 

75 

90 

90 

87 

86 

86 

85 

89 

85 

89 

90 

98 

95 

93 

89 

96 

MIN 

72 

70 

69 

71 

66 

67 

68 

70 

68 

66 

70 

70 

68 

70 

68 

64 

64 

69 

66 

61 

60 

65 

60 

70 

65 

64 

64 

64 

66 

70 

KEY  WEST   WB  AIRPORT 

MAX 

87 

89 

90 

89 

67 

85 

90 

9  0 

89 

86 

87 

aa 

90 

91 

69 

87 

88 

89 

86 

66 

86 

86 

84 

86 

85 

87 

87 

87 

91 

92 

MIN 

79 

77 

77 

78 

73 

75 

60 

60 

72 

77 

75 

76 

81 

80 

75 

74 

74 

78 

78 

80 

75 

73 

77 

76 

77 

79 

79 

79 

79 

60 

KISSIMMEE  2 

MAX 

89 

90 

85 

92 

67 

89 

91 

90 

85 

86 

87 

a  ; 

aa 

89 

89 

75 

89 

88 

85 

64 

85 

85 

87 

83 

86 

87 

9C 

92 

92 

90 

MIN 

73 

74 

72 

71 

72 

72 

75 

72 

71 

71 

71 

73 

73 

72 

71 

69 

67 

71 

70 

70 

69 

70 

71 

72 

70 

70 

71 

64 

72 

66 

LA  BELLE 

MAX 

86 

91 

88 

92 

y(j 

93 

92 

86 

86 

9  0 

91 

92 

92 

92 

68 

91 

9  1 

91 

86 

88 

86 

87 

89 

91 

92 

92 

91 

9  3 

93 

MIN 

71 

72 

69 

70 

71 

72 

71 

70 

71 

69 

70 

71 

71 

69 

69 

69 

69 

72 

69 

72 

73 

69 

71 

65 

72 

70 

66 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

MAX 

87 

90 

91 

90 

91 

90 

91 

86 

66 

90 

90 

88 

8  8 

84 

82 

86 

85 

86 

90 

MIN 

73 

74 

72 

70 

69 

73 

72 

73 

72 

72 

70 

72 

70 

71 

72 

67 

66 

71 

71 

70 

69 

70 

71 

72 

71 

70 

71 

73 

73 

67 

LAKE  CITY  2  E 

MAX 

89 

92 

89 

80 

89 

88 

90 

89 

9 1 

MIN 

73 

73 

71 

72 

70 

69 

72 

72 

70 

68 

6  9 

11 

71 

71 

70 

64 

65 

70 

67 

63 

66 

67 

66 

71 

70 

66 

69 

70 

70 

73 

LAKE  HIAWASSE 

MAX 

90 

85 

91 

B  6 

89 

92 

88 

85 

a  a 

a  9 

91 

88 

76 

a  8 

91 

63 

8h 

86 

84 

87 

86 

88 

90 

90 

85 

90 

MIN 

74 

75 

71 

71 

71 

72 

72 

73 

73 

70 

70 

72 

71 

71 

70 

68 

67 

71 

72 

71 

69 

70 

71 

73 

71 

72 

71 

74 

74 

69 

LAKELAND  WB  CITY 

MAX 

83 

87 

8  9 

93 

90 

a  9 

91 

90 

aa 

88 

87 

86 

88 

90 

aa 

87 

90 

84 

82 

85 

84 

86 

87 

86 

88 

89 

89 

93 

MIN 

73 

73 

72 

70 

72 

73 

74 

75 

70 

71 

72 

73 

72 

74 

68 

66 

69 

72 

73 

72 

71 

71 

72 

73 

72 

72 

72 

73 

72 

71 

LAKE   PLACID  2  SW 

MAX 

89 

86 

90 

89 

90 

93 

93 

92 

90 

87 

91 

89 

91 

92 

92 

82 

90 

93 

92 

87 

90 

66 

89 

90 

91 

91 

91 

91 

90 

92 

MIN 

71 

71 

70 

69 

70 

70 

72 

72 

72 

71 

69 

72 

71 

71 

70 

70 

68 

72 

72 

73 

70 

70 

72 

72 

72 

72 

72 

74 

73 

64 

L I SBON 

MAX 

89 

89 

86 

91 

89 

69 

90 

69 

a  / 

86 

aa 

86 

88 

87 

87 

81 

68 

89 

83 

85 

86 

87 

87 

88 

89 

89 

90 

87 

92 

93 

MIN 

74 

74 

73 

70 

71 

73 

74 

75 

72 

71 

71 

72 

69 

71 

70 

67 

69 

71 

71 

71 

69 

70 

72 

73 

71 

71 

72 

73 

72 

72 

LIVE  OAK   2  ESE 

MAX 

90 

93 

93 

96 

92 

B  9 

93 

9  3 

90 

88 

89 

B4 

79 

82 

80 

87 

69 

81 

84 

65 

B6 

86 

87 

69 

89 

90 

90 

89 

89 

94 

MIN 

73 

73 

70 

71 

69 

/l 

71 

71 

66 

69 

69 

71 

71 

71 

70 

64 

65 

70 

66 

61 

64 

66 

65 

69 

67 

65 

68 

69 

69 

71 

LOXAHATCHEE 

MAX 

89 

91 

91 

91 

90 

92 

93 

91 

67 

89 

89 

91 

89 

93 

92 

85 

91 

92 

92 

66 

89 

85 

90 

89 

89 

89 

89 

90 

92 

MIN 

69 

71 

68 

68 

66 

6  9 

68 

69 

6  3 

68 

67 

68 

68 

69 

69 

70 

68 

71 

69 

69 

70 

71 

71 

73 

73 

73 

72 

72 

72 

71 

MADISON 

MAX 

91 

91 

93 

94 

92 

90 

93 

94 

89 

89 

90 

80 

74 

63 

76 

89 

90 

82 

85 

85 

87 

88 

89 

90 

89 

92 

91 

91 

90 

95 

MIN 

74 

72 

71 

73 

71 

72 

73 

73 

72 

70 

71 

72 

72 

72 

68 

66 

66 

70 

66 

63 

66 

66 

66 

70 

68 

66 

70 

66 

69 

71 

MARATHON  SHORES 

MAX 

H  8 

90 

86 

88 

87 

90 

91 

92 

91 

92 

87 

88 

88 

87 

88 

62 

66 

87 

86 

85 

87 

67 

9  0 

91 

MIN 

74 

74 

/4 

73 

72 

JM 

78 

76 

75 

70 

78 

76 

79 

76 

76 

77 

74 

76 

76 

78 

70 

66 

72 

79 

75 

75 

71 

78 

76 

76 

MAR  1  ANNA   FAA  AIRPORT 

MAX 

92 

93 

94 

92 

93 

89 

92 

90 

90 

89 

89 

76 

74 

61 

73 

84 

90 

81 

85 

65 

87 

87 

89 

MIN 

75 

74 

74 

72 

72 

74 

73 

73 

72 

71 

72 

73 

71 

72 

66 

65 

67 

69 

65 

64 

65 

66 

69 

MAR  1  ANNA    1 ND  SCHOOL 

MAX 

93 

94 

9 1 

94 

94 

68 

90 

94 

90 

90 

87 

H  ] 

75 

83 

80 

85 

86 

90 

86 

85 

87 

89 

88 

88 

90 

91 

91 

92 

91 

92 

MIN 

72 

73 

71 

70 

70 

72 

70 

71 

71 

70 

70 

71 

69 

71 

d8 

64 

66 

68 

64 

62 

64 

64 

66 

66 

66 

67 

6fl 

69 

67 

71 

MAYO   5  NW 

MAX 

86 

91 

9  3 

93 

93 

89 

93 

93 

89 

89 

89 

82 

78 

82 

78 

85 

86 

62 

84 

85 

85 

87 

86 

89 

88 

69 

90 

89 

89 

93 

MIN 

73 

74 

72 

73 

71 

71 

73 

73 

73 

70 

70 

73 

72 

73 

70 

65 

66 

70 

69 

64 

65 

66 

66 

70 

68 

64 

69 

66 

69 

72 

MELBOURNE 

MAX 

93 

92 

87 

90 

66 

85 

85 

ay 

aa 

86 

88 

90 

89 

90 

93 

83 

86 

86 

85 

84 

86 

84 

87 

87 

87 

87 

86 

89 

93 

92 

MIN 

72 

74 

71 

71 

70 

70 

72 

73 

74 

71 

71 

71 

72 

71 

70 

70 

69 

73 

69 

66 

63 

69 

75 

73 

75 

73 

75 

71 

73 

69 

MIAMI    BAY  FRONT 

MAX 

87 

68 

87 

87 

86 

aa 

89 

87 

87 

83 

a  7 

85 

89 

88 

8B 

87 

86 

87 

86 

83 

84 

82 

87 

86 

67 

87 

87 

90 

88 

89 

MIN 

75 

76 

7M 

73 

75 

74 

72 

77 

73 

72 

72 

74 

76 

76 

77 

73 

75 

76 

75 

72 

71 

73 

78 

77 

76 

76 

76 

75 

76 

76 

MIAMI  BEACH 

MAX 

87 

88 

87 

86 

86 

a  6 

8  7 

aa 

85 

83 

82 

81* 

88 

89 

90 

89 

86 

85 

63 

83 

63 

84 

90 

90 

MIN 

72 

77 

75 

74 

76 

76 

80 

75 

77 

74 

72 

73 

81 

78 

76 

75 

77 

77 

71 

72 

72 

74 

78 

78 

76 

76 

76 

76 

78 

80 

MIAMI    WB  AIRPORT 

MAX 

a  a 

89 

9  0 

B6 

62 

86 

85 

88 

90 

B  9 

86 

86 

88 

67 

65 

B4 

82 

87 

86 

89 

87 

89 

89 

87 

MIN 

74 

74 

72 

73 

72 

/  3 

74 

75 

1 1 

71 

71 

74 

74 

73 

75 

73 

75 

73 

74 

73 

73 

75 

77 

75 

75 

76 

76 

76 

73 

75 

MIAMI    12  SSW 

MAX 

89 

66 

H  t, 

88 

67 

a  r 

69 

89 

89 

87 

a  6 

86 

85 

90 

89 

90 

87 

85 

88 

87 

84 

84 

85 

87 

88 

90 

89 

89 

90 

89 

MIN 

73 

71 

t  ' 

70 

71 

to 

74 

71 

70 

70 

70 

71 

73 

71 

72 

72 

72 

70 

73 

72 

70 

74 

72 

72 

72 

71 

73 

74 

72 

73 

MILES  CITY  TOWER 

MAX 

86 

88 

H  9 

90 

'.'0 

90 

90 

89 

9  0 

90 

90 

88 

90 

90 

91 

85 

90 

90 

90 

87 

89 

90 

69 

89 

90 

90 

90 

90 

91 

90 

MIN 

74 

72 

71 

71 

73 

72 

71 

72 

U 

72 

71 

71 

73 

72 

73 

71 

71 

79 

75 

71 

72 

72 

72 

72 

72 

73 

72 

73 

74 

72 

MILTON  EXP  STATION 

MAX 

92 

92 

92 

90 

93 

9  j 

93 

12 

92 

85 

83 

78 

75 

83 

.8 

84 

69 

88 

85 

86 

86 

87 

88 

86 

88 

85 

82 

91 

91 

91 

MIN 

71 

72 

72 

66 

67 

6  B 

66 

6  7 

66 

69 

69 

68 

67 

68 

6b 

63 

63 

66 

63 

63 

64 

62 

65 

63 

66 

66 

68 

67 

67 

67 

MONT ICELLO  2  S 

MAX 

91 

91 

9  3 

95 

92 

B4 

88 

92 

9? 

90 

87 

77 

73 

82 

au 

88 

89 

84 

84 

85 

86 

88 

68 

89 

87 

90 

90 

92 

91 

95 

MIN 

73 

72 

70 

71 

71 

n 

71 

73 

71 

68 

70 

70 

72 

70 

65 

65 

71 

66 

62 

65 

65 

67 

66 

68 

65 

70 

68 

67 

70 

MOORE   HAVEN  LOCK  1 

MAX 

87 

86 

■i  1 

91 

88 

a  ; 

68 

90 

86 

83 

89 

90 

91 

VI 

90 

87 

87 

89 

89 

84 

86 

84 

85 

87 

86 

87 

68 

90 

91 

MIN 

71 

73 

71 

70 

72 

n 

73 

70 

!  i 

73 

70 

72 

72 

74 

74 

71 

71 

72 

77 

73 

74 

71 

72 

73 

74 

73 

70 

67 

72 

71 

So*  Ralortoco  Notes  Following  SUUod  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 

Continued  

Day  01  Month 


Station 

1  |  2 

3 

4 

S 

6  I    7  !  8 

9 

10 

n 

12 

13 

14 

15 

1G 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

■ 
i 

MOUNTAIN  LAKE 

MAX 

87 

90 

88 

91 

•  7 

90 

90 

90 

86 

67 

87 

89 

91 

91 

90 

76 

86 

90 

66 

84 

87 

86 

89 

89 

89 

90 

9  0 

88 

93 

92 

88, 

3 

MIN 

72 

71 

70 

10 

72 

74 

71 

71 

70 

72 

71 

71 

72 

66 

66 

71 

72 

72 

69 

70 

70 

72 

71 

71 

71 

74 

72 

64 

70. 

9 

MYAKKA  RIVER   ST  PARK 

MAX 

87 

88 

87 

89 

92 

92 

90 

91 

91 

92 

87 

87 

89 

89 

89 

89 

83 

91 

87 

90 

85 

86 

84 

69 

90 

91 

■', 

93 

6  6 

86 

88. 

7 

MIN 

70 

70 

70 

69 

69 

7  1 

72 

72 

71 

71 

70 

71 

71 

72 

73 

66 

67 

70 

70 

70 

65 

60 

63 

70 

69 

69 

69 

70 

69 

66 

69. 

1 

NAPLES 

MAX 

90 

91 

90 

90 

89 

89 

90 

91 

91 

89 

90 

89 

8y 

90 

91 

6  6 

90 

92 

93 

88 

86 

89 

88 

9i: 

90 

92 

90 

68 

89 

88 

89. 

7 

MIN 

75 

74 

72 

73 

73 

75 

73 

72 

73 

72 

75 

74 

75 

76 

71 

74 

75 

74 

73 

72 

73 

71 

74 

73 

73 

73 

74 

74 

73 

73. 

5 

NICEVJLLE 

MAX 

89 

94 

91 

90 

89 

90 

90 

92 

92 

90 

87 

81 

77 

75 

82 

78 

85 

88 

67 

86 

84 

82 

88 

90 

88 

86 

65 

87 

^O 

91 

86 

6 

MIN 

73 

68 

67 

66 

66 

69 

69 

67 

69 

o  r 

66 

6  9 

60 

69 

71 

6 

64 

68 

65 

65 

64 

63 

67 

66. 

68 

69 

71 

70 

71 

65 

67. 

1 

OCALA 

MAX 

90 

93 

89 

94 

93 

91 

94 

93 

89 

90 

90 

88 

89 

86 

8  1 

89 

90 

88 

87 

86 

89 

89 

68 

8  3 

91 

91 

''0 

88 

90 

94 

89. 

5 

MIN 

7 1 

73 

70 

69 

70 

71 

72 

73 

69 

71 

70 

70 

70 

69 

71 

64 

67 

68 

70 

68 

69 

67 

67 

7  0 

69 

69 

70 

71 

72 

70 

69 

7 

OCALA   2  NE 

MAX 

87 

92 

87 

94 

90 

91 

92 

9  2 

87 

7  0 

91 

88 

8  9 

85 

79 

84 

90 

86 

86 

85 

86 

89 

67 

99 

89 

90 

89 

65 

.0 

92 

88 

4 

MIN 

73 

74 

72 

70 

69 

72 

72 

1 2 

72 

72 

68 

71 

70 

71 

68 

n 

67 

67 

70 

67 

65 

68 

6  6 

70 

69 

66 

67 

71 

71 

69 

69. 

6 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

MAX 

64 

84 

88 

85 

as 

83 

89 

89 

85 

8  3 

87 

85 

86 

87 

87 

86 

83 

85 

88 

89 

80 

87 

a  j 

84 

87 

87 

87 

87 

17 

87 

85 

9 

MIN 

74 

76 

73 

72 

72 

73 

74 

74 

74 

73 

72 

72 

72 

74 

72 

72 

73 

73 

71 

71 

70 

1 1 

74 

73 

73 

73 

74 

74 

72 

72 « 

8 

ORLANDO  W8  AIRPORT 

MAX 

89 

91 

86 

92 

86 

89 

91 

90 

85 

87 

90 

90 

89 

90 

90 

75 

89 

89 

63 

85 

66 

85 

86 

88 

88 

89 

89 

86 

91 

93 

88 

0 

MIN 

73 

73 

72 

69 

71 

72 

73 

73 

71 

70 

72 

72 

69 

71 

69 

67 

72 

69 

70 

70 

72 

72 

73 

72 

71 

72 

73 

73 

69 

71 

3 

PALATKA 

MAX 

92 

92 

96 

94 

91 

89 

92 

91 

87 

89 

90 

67 

86 

87 

68 

83 

90 

87 

84 

85 

84 

86 

85 

87 

88 

88 

88 

66 

88 

96 

88 

5 

MIN 

75 

73 

73 

71 

71 

73 

74 

75 

71 

71 

72 

71 

71 

72 

67 

67 

69 

72 

71 

69 

69 

70 

70 

72 

72 

72 

73 

73 

73 

73 

7 1 

5 

PANAMA   CITY  2 

MAX 

95 

93 

91 

95 

95 

90 

89 

90 

86 

89 

85 

.'9 

76 

85 

8  0 

b  ; 

92 

84 

87 

86 

87 

82 

67 

67 

92 

90 

90 

91 

92 

95 

88. 

2 

MIN 

70 

6  9 

69 

68 

69 

70 

72 

72 

70 

ro 

71 

70 

71 

75 

70 

64 

65 

70 

65 

65 

66 

62 

6  6 

61 

66 

65 

6  7 

70 

68 

69 

68 

4 

PARR  I SH 

MAX 

90 

88 

88 

90 

94 

94 

93 

94 

92 

91 

90 

89 

69 

93 

92 

92 

91 

93 

91 

85 

90 

88 

84 

82 

92 

93 

91 

92 

92 

90 

90 

4 

MIN 

72 

72 

70 

72 

73 

70 

70 

72 

71 

71 

65 

65 

6  6 

71 

70 

69 

72 

72 

68 

72 

69 

68 

71 

TO 

71 

71 

70 

70 

69 

66 

69 

9 

PENSACOLA   FAA  AIRPORT 

MAX 

93 

92 

92 

91 

93 

92 

91 

93 

93 

90 

82 

79 

79 

62 

80 

86 

87 

86 

87 

85 

85 

67 

87 

87 

84 

86 

83 

90 

92 

93 

87. 

6 

MIN 

77 

76 

75 

72 

72 

74 

73 

73 

74 

73 

70 

71 

71 

73 

71 

67 

66 

71 

68 

69 

69 

70 

72 

71 

72 

75 

75 

73 

73 

73 

72 

0 

PENSACOLA   UB  CITY 

MAX 

92 

93 

91 

89 

89 

89 

89 

90 

87 

84 

80 

78 

78 

81 

8  0 

82 

85 

83 

85 

82 

83 

83 

84 

69 

83 

84 

83 

87 

91 

93 

65 

4 

MIN 

77 

78 

75 

74 

74 

74 

75 

73 

74 

73 

70 

71 

71 

73 

71 

68 

69 

72 

69 

70 

70 

71 

72 

72 

73 

74 

75 

73 

73 

74 

72. 

6 

PERRY 

MAX 

89 

90 

90 

94 

92 

93 

92 

92 

89 

89 

86 

88 

87 

85 

82 

89 

89 

90 

85 

87 

88 

88 

89 

90 

91 

90 

90 

90 

92 

89 

2 

MIN 

71 

73 

71 

71 

'1 

72 

70 

72 

72 

70 

71 

70 

71 

72 

69 

65 

68 

64 

64 

64 

67 

68 

70 

76 

65 

69 

67 

68 

71 

69 

4 

PLANT  CITY 

MAX 

83 

89 

89 

93 

93 

90 

92 

92 

91 

90 

89 

88 

90 

93 

91 

81 

89 

91 

90 

86 

89 

87 

91 

90 

90 

90 

92 

88 

92 

93 

89. 

7 

MIN 

72 

7  9 

71 

70 

70 

72 

72 

72 

72 

71 

70 

72 

71 

72 

72 

67 

67 

70 

72 

71 

69 

69 

70 

72 

71 

72 

71 

71 

72 

67 

70 

8 

POMPANO  BEACH 

MAX 

88 

90 

92 

89 

87 

89 

91 

90 

89 

87 

67 

89 

88 

91 

92 

87 

91 

91 

90 

88 

87 

85 

89 

88 

90 

69 

90 

92 

90 

90 

89 

2 

MIN 

72 

71 

70 

70 

72 

72 

73 

73 

72 

70 

70 

72 

73 

72 

72 

73 

73 

72 

74 

70 

72 

74 

73 

75 

73 

74 

73 

73 

73 

72 

72 

PUNTA  GORDA 

MAX 

80 

88 

88 

90 

92 

91 

90 

92 

93 

87 

89 

88 

90 

92 

90 

83 

93 

91 

90 

87 

87 

87 

89 

90 

91 

91 

92 

94 

94 

93 

89 

7 

MIN 

73 

72 

71 

72 

71 

72 

75 

74 

74 

72 

71 

73 

73 

75 

76 

70 

70 

73 

74 

72 

71 

72 

73 

75 

73 

73 

74 

74 

73 

70 

OUINCY   EXP  STATION 

MAX 

91 

92 

92 

96 

93 

88 

90 

91 

86 

8  8 

68 

83 

74 

79 

77 

87 

89 

84 

85 

64 

87 

87 

86 

87 

87 

88 

89 

91 

90 

94 

67. 

5 

MIN 

72 

72 

71 

72 

■'o 

71 

72 

7  1 

71 

69 

70 

70 

69 

72 

68 

69 

65 

70 

65 

61 

64 

65 

6  6 

67 

66 

65 

6  9 

68 

67 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

MAX 

89 

90 

91 

91 

91 

89 

92 

91 

88 

86 

86 

84 

91 

93 

90 

87 

87 

91 

89 

88 

85 

86 

67 

86 

92 

92 

91 

92 

91 

92 

89. 

3 

MIN 

71 

71 

69 

70 

71 

69 

72 

71 

68 

70 

68 

70 

70 

70 

72 

72 

72 

70 

72 

73 

70 

71 

71 

72 

73 

74 

76 

75 

73 

SAINT  AUGUSTINE 

MAX 

92 

92 

92 

90 

86 

88 

89 

90 

88 

86 

88 

86 

86 

88 

66 

81 

87 

85 

86 

87 

87 

87 

88 

87 

87 

87 

87 

82 

87 

92 

87. 

6 

MIN 

72 

74 

71 

72 

71 

71 

73 

73 

73 

69 

70 

71 

68 

70 

72 

66 

66 

74 

73 

75 

75 

73 

76 

73 

74 

74 

74 

76 

73 

SAINT  LEO 

MAX 

86 

at) 

89 

92 

91 

92 

92 

93 

90 

90 

88 

87 

91 

90 

89 

81 

88 

90 

67 

85 

88 

88 

68 

89 

90 

91 

91 

89 

87 

92 

89, 

1 

MIN 

72 

75 

72 

73 

71 

73 

74 

74 

72 

69 

70 

72 

72 

72 

70 

6  6 

67 

7 1 

72 

71 

68 

70 

70 

67 

71 

7' 

72 

73 

73 

SAINT   MARKS   6  SE 

MAX 

92 

91 

91 

92 

91 

90 

91 

91 

87 

89 

87 

82 

75 

83 

78 

85 

87 

85 

67 

86 

88 

88 

90 

90 

90 

87 

69 

92 

91 

91 

87 

9 

MIN 

76 

75 

73 

72 

71 

73 

74 

74 

73 

69 

71 

72 

71 

73 

69 

66 

68 

71 

68 

65 

66 

67 

66 

69 

69 

67 

70 

68 

67 

ST  PETERSBURG 

MAX 

81 

so 

88 

89 

88 

90 

90 

92 

90 

86 

86 

86 

90 

89 

89 

'6 

87 

89 

90 

86 

90 

89 

91 

92 

90 

90 

89 

87 

87 

88 

88, 

2 

MIN 

72 

77 

75 

75 

74 

76 

76 

75 

73 

72 

74 

75 

76 

77 

7  6 

7  0 

71 

74 

75 

74 

73 

74 

75 

76 

74 

74 

74 

75 

,'6 

SANBORN  TOWER 

MAX 

94 

93 

91 

95 

94 

88 

90 

91 

84 

91 

85 

79 

74 

85 

6  0 

8  6 

89 

85 

67 

89 

89 

89 

9  0 

9. 

89 

90 

91 

92 

93 

96 

88 

1 

MIN 

72 

70 

68 

68 

69 

70 

70 

72 

71 

68 

69 

70 

69 

72 

68 

64 

66 

70 

67 

64 

65 

63 

65 

66 

65 

67 

6  6 

67 

63 

SANFORD  EXP  STATION 

MAX 

91 

91 

89 

92 

B5 

91 

93 

91 

86 

87 

90 

92 

92 

88 

90 

77 

88 

89 

83 

86 

86 

88 

■ji- 

68 

89 

91 

90 

87 

91 

91 

86. 

! 

MIN 

72 

71 

71 

70 

71 

71 

72 

72 

70 

69 

70 

69 

70 

70 

6  6 

65 

71 

71 

69 

69 

70 

71 

72 

71 

71 

72 

74 

72 

67 

70. 

SARASOTA 

MAX 

82 

90 

89 

90 

91 

92 

91 

92 

92 

89 

86 

88 

91 

91 

91 

84 

91 

92 

91 

87 

90 

90 

9  1 

93 

92 

94 

M 

91 

91 

90 

90 

2 

MIN 

73 

75 

72 

71 

71 

72 

74 

72 

72 

72 

70 

72 

72 

73 

75 

69 

68 

71 

70 

71 

69 

70 

70 

72 

71 

71 

71 

72 

72 

68 

SOUTH  MIAMI    3  W 

MAX 

88 

86 

87 

88 

87 

87 

88 

89 

86 

86 

84 

lib 

88 

69 

89 

84 

85 

88 

87 

86 

84 

82 

86 

87 

89 

90 

89 

69 

88 

89 

67 

0 

MIN 

71 

70 

69 

69 

71 

69 

70 

7  1 

70 

69 

70 

71 

71 

70 

71 

71 

72 

69 

73 

73 

70 

71 

74 

71 

72 

73 

74 

74 

71 

7 1 

71 « 

0 

STARKE 

MAX 

89 

92 

94 

95 

91 

91 

94 

92 

88 

90 

91 

87 

86 

85 

80 

86 

89 

83 

81 

86 

87 

89 

88 

89 

90 

69 

9  0 

66 

86 

95 

88. 

7 

MIN 

73 

72 

73 

73 

70 

71 

73 

73 

72 

70 

70 

72 

71 

72 

69 

68 

67 

70 

70 

67 

67 

68 

67 

7  0 

72 

72 

72 

STE I NHATCHEE  2 

MAX 

°0 

91 

93 

90 

87 

87 

87 

92 

92 

0  1 

87 

83 

89 

91 

84 

65 

88 

86 

89 

88 

89 

92 

86 

86 

90 

92 

90 

92 

90 

92 

88. 

7 

MIN 

80 

74 

72 

71 

70 

71 

70 

76 

71 

77 

74 

75 

72 

71 

74 

67 

68 

66 

68 

68 

69 

68 

71 

1 ' 

75 

76 

75 

76 

78 

STUAPT   RADIO  WSTU 

MAX 

93 

93 

90 

90 

87 

90 

91 

90 

85 

87 

66 

86 

89 

90 

91 

89 

87 

90 

91 

86 

89 

84 

88 

88 

88 

89 

9  0 

89 

94 

91 

89. 

0 

MIN 

73 

73 

72 

71 

72 

72 

72 

74 

73 

72 

73 

73 

72 

73 

73 

71 

72 

73 

74 

7  1 

71 

72 

76 

74 

74 

71 

TALLAHASSEE   WB  AP 

MAX 

87 

90 

89 

92 

91 

90 

91 

90 

67 

87 

86 

77 

74 

81 

74 

85 

88 

81 

85 

84 

6  6 

87 

87 

87 

86 

87 

91 

91 

90 

93 

86. 

5 

MIN 

74 

72 

71 

71 

73 

73 

74 

74 

71 

70 

72 

73 

71 

73 

67 

66 

68 

71 

68 

65 

67 

69 

68 

70 

70 

69 

73 

71 

69 

71 

70 

5 

T AMI AM  I    TRL  40  Ml  BEND 

MAX 

90 

90 

92 

91 

91 

92 

93 

92 

87 

91 

90 

93 

93 

91 

91 

90 

88 

86 

86 

89 

92 

92 

93 

9. 

91 

92 

93 

90 

8 

MIN 

72 

73 

73 

73 

72 

73 

76 

76 

69 

TO 

73 

74 

74 

72 

74 

75 

76 

75 

73 

72 

73 

75 

75 

76 

76 

75 

76 

76 

73. 

8 

TAMPA   WB  AIRPORT 

MAX 

81 

88 

89 

92 

91 

92 

93 

92 

89 

89 

88 

86 

89 

91 

89 

80 

90 

92 

90 

88 

91 

91 

'-2 

93 

92 

93 

92 

91 

>0 

89 

72 

89. 

8 

MIN 

73 

74 

74 

75 

74 

75 

74 

75 

72 

73 

72 

74 

75 

75 

7  0 

71 

70 

73 

74 

73 

71 

71 

73 

74 

73 

73 

73 

74 

74 

73. 

TARPON   SPGS   SEWAGE  PL 

MAX 

85 

84 

86 

87 

88 

90 

90 

92 

90 

90 

88 

87 

85 

89 

89 

84 

83 

90 

90 

90 

86 

90 

9, 

90 

92 

92 

93 

90 

88 

71 

89 

88. 

7 

MIN 

70 

71 

73 

70 

72 

72 

73 

70 

71 

69 

70 

70 

71 

72 

72 

67 

67 

70 

71 

71 

67 

68 

6  9 

71 

69 

70 

70 

71 

69 

70. 

2 

TAVERN  I ER 

MAX 
MIN 

88 
77 

89 
71 

89 
76 

90 
75 

89 
76 

87 

75 

90 
60 

89 
77 

88 

77 

84 

72 

87 
75 

87 
76 

88 

75 

89 
76 

66 

76 

86 

73 

83 
73 

88 
76 

87 
76 

87 
78 

84 

73 

86 

75 

66 

73 

66 

76 

89 
77 

89 
78 

90 
77 

86 
76 

6  6 
76 

89 

77 

67. 
75. 

6 

7 

TITUSVILLE   2  W 

MAX 
MIN 

93 
72 

90 
71 

90 
71 

89 

70 

90 
71 

89 
69 

93 
73 

90 
72 

82 
70 

90 
69 

90 
70 

92 
70 

92 
70 

90 
70 

92 
68 

76 

81 

89 

88 

85 

86 

86 

87 

87 

87 

87 

87 

87 

91 

93 
67 

88. 
70. 

4 
9 

USHER  TOWER 

MAX 

90 

88 

90 

91 

90 

91 

92 

93 

90 

86 

92 

86 

85 

87 

8  V 

86 

86 

85 

87 

86 

87 

87 

67 

66 

89 

90 

92 

90 

)C 

93 

88. 

72. 

8 

MIN 

73 

73 

74 

70 

73 

75 

77 

75 

75 

75 

70 

74 

72 

70 

74 

73 

70 

73 

72 

71 

,'. 

72 

67 

69 

72 

71 

71 

72 

0 

VENICE 

MAX 
MIN 

8  0 
72 

Ja 
75 

88 
74 

89 
72 

90 
72 

90 
73 

88 
74 

90 
74 

90 
72 

87 

72 

88 
71 

B  ' 
73 

90 
72 

90 
75 

>0 
76 

63 

70 

90 
73 

92 
73 

91 

88 

73 

89 
71 

88 

71 

9 . 
71 

92 
73 

92 
73 

92 
72 

93 
72 

88 

73 

86 

72 

86 
66 

89. 

72. 

0 
5 
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FLORIDA 
SEPTEMBER  1959 


Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


FL< 

SEPTEMBER 


OR  I  OA 
t  1959 


Day  Ol  Month  | 


Stallon 

1 

2 

3 

4 

8 

7  |   8  j  9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

4 

VERO  BEACH  FAA  AIRPORT 

MAX 

ea 

90 

86 

87 

85 

87 

88 

89 

83 

86 

86 

86 

91 

88 

89 

83 

85 

86 

86 

82 

83 

82 

S6 

86 

85 

85 

86 

87 

92 

88 

86.4 

MIN 

73 

72 

73 

72 

73 

73 

75 

75 

74 

72 

73 

73 

72 

73 

73 

72 

73 

73 

74 

73 

77 

75 

75 

77 

75 

73 

75 

75 

74 

72 

73*6 

WAUCHHULA   2  N 

MAX 

82 

89 

8b 

91 

91 

92 

92 

91 

89 

as 

90 

87 

90 

91 

91 

65 

88 

91 

90 

83 

67 

86 

88 

90 

90 

90 

91 

90 

91 

91 

89.0 

MIN 

72 

73 

7  0 

70 

69 

72 

72 

70 

71 

70 

69 

71 

71 

71 

71 

69 

69 

71 

70 

72 

67 

65 

70 

72 

71 

71 

71 

72 

71 

66 

70*4 

WEST  PALM  BEACH 

MAX 

89 

90 

87 

as 

84 

86 

87 

88 

84 

85 

85 

86 

87 

86 

88 

89 

87 

89 

•7 

64 

86 

84 

86 

86 

87 

87 

87 

68 

87 

88 

86.7 

MIN 

73 

75 

72 

73 

74 

77 

77 

77 

77 

75 

73 

73 

71 

72 

75 

69 

73 

75 

77 

75 

75 

78 

76 

78 

76 

76 

75 

75 

72 

75 

74.6 

WEST   PALM   BEACH  WB  AP 

MAX 

90 

93 

90 

89 

87 

89 

92 

91 

87 

86 

88 

89 

88 

92 

93 

67 

92 

90 

89 

87 

88 

67 

89 

89 

89 

69 

90 

91 

92 

90 

89.4 

MIN 

72 

73 

71 

71 

74 

7* 

75 

76 

75 

73 

69 

72 

75 

73 

74 

73 

74 

74 

77 

75 

72 

79 

78 

77 

75 

76 

75 

74 

73 

75 

74.1 

WEWAH 1 TCHKA 

MAX 

91 

93 

90 

93 

90 

91 

90 

90 

86 

90 

aa 

78 

78 

86 

84 

88 

88 

90 

86 

90 

91 

90 

89 

89 

90 

90 

90 

93 

93 

94 

89.0 

MIN 

71 

73 

70 

70 

71 

72 

72 

72 

71 

69 

71 

71 

71 

73 

69 

66 

69 

69 

68 

65 

64 

65 

67 

70 

66 

68 

68 

68 

68 

71 

69.3 

WINTER  HAVEN 

MAX 

87 

90 

91 

93 

92 

91 

92 

91 

87 

90 

ae 

88 

89 

91 

91 

78 

90 

91 

86 

85 

86 

85 

87 

88 

91 

92 

91 

91 

92 

92 

89.2 

MIN 

70 

70 

71 

68 

70 

69 

73 

73 

71 

70 

71 

64 

72 

71 

70 

66 

69 

69 

64 

73 

71 

72 

71 

74 

73 

66 

72 

72 

71 

66 

70.1 

WOODRUFF  DAM 

MAX 

ae 

91 

95 

94 

95 

94 

89 

86 

94 

89 

89 

88 

78 

75 

Hi 

75 

85 

90 

81 

86 

86 

68 

88 

88 

89 

90 

92 

92 

91 

89 

67.9 

MIN 

72 

73 

71 

72 

70 

71 

71 

71 

71 

69 

70 

70 

66 

69 

70 

64 

68 

69 

65 

62 

62 

65 

67 

67 

67 

68 

69 

69 

70 

69 

68.6 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 
or 

BAY  LAKE 

EVAP 

.10 

.03 

.10 

.10 

.17 

.20 

.21 

.18 

.19 

.31 

.18 

.03 

.16 

.19 

.07 

.18 

.22 

.17 

.19 

.20 

.22 

.20 

.18 

.18 

.19 

.18 

.18 

B5.01 

BELLE  GLADE  EXP  ST A 

EVAP 

.18 

.19 

.15 

.14 

.13 

.21 

.19 

.38 

.24 

.14 

.21 

.17 

.22 

.25 

.07 

.20 

.19 

.19 

.18 

.14 

.10 

.18 

.17 

.22 

.20 

.18 

.21 

.20 

B5.41 

CLEWISTON  US  ENGRS  (a) 

EVAP 

.23 

.08 

.10 

.13 

.07 

.12 

.21 

.21 

.07 

.21 

.11 

.10 

.21 

.22 

.06 

.20 

.20 

.30 

.15 

.15 

.02 

.25 

.16 

.28 

.24 

.25 

.19 

.25 

B5.ll 

MAX 

96 

91 

90 

96 

93 

93 

94 

96 

91 

92 

92 

95 

90 

96 

96 

97 

85 

95 

97 

95 

89 

88 

85 

92 

95 

94 

93 

94 

93 

91 

92.8 

MIN 

77 

78 

74 

75 

78 

78 

78 

77 

77 

78 

76 

72 

71 

78 

78 

78 

75 

76 

72 

72 

77 

74 

75 

76 

77 

78 

71 

78 

79 

78 

76.0 

FT.  LAUDERDALE  EXP  STA 

EVAP 

.18 

.25 

.30 

.10 

.13 

.18 

.13 

.20 

.06 

.18 

.24 

.15 

.15 

.12 

.14 

.22 

.23 

.17 

.19 

.22 

.23 

.11 

.21 

.28 

.11 

.14 

B5.34 

WIND 

32 

33 

15 

14 

23 

15 

13 

17 

22 

9 

30 

18 

15 

28 

7 

15 

34 

11 

15 

55 

64 

71 

107 

58 

53 

37 

40 

46 

24 

11 

932 

GAINESVILLE  3  WSW 

EVAP 

.10 

.17 

.19 

.23 

.20 

.14 

.37 

.20 

.24 

.11 

.16 

.23 

.15 

.13 

.09 

.20 

.16 

.17 

.17 

.29 

.11 

.24 

.25 

.24 

.23 

.27 

.20 

.08 

.24 

.18 

5.74 

WIND 

25 

30 

35 

25 

15 

25 

35 

25 

30 

10 

35 

40 

20 

15 

5 

40 

20 

30 

90 

95 

35 

65 

55 

65 

55 

50 

40 

40 

95 

30 

1175 

MAX 

86 

94 

95 

98 

93 

97 

100 

98 

94 

94 

92 

90 

90 

89 

96 

86 

94 

91 

86 

89 

88 

91 

90 

91 

91 

94 

93 

87 

90 

97 

92.1 

MIN 

72 

74 

74 

74 

71 

73 

74 

74 

74 

71 

72 

71 

72 

74 

72 

65 

70 

69 

69 

66 

66 

66 

67 

69 

70 

69 

70 

69 

70 

68 

70.5 

HIALEAH 

EVAP 

.16 

.19 

.19 

.12 

.14 

.22 

.23 

.16 

.23 

.17 

.18 

.15 

.15 

.01 

.17 

.25 

.21 

.16 

.16 

.19 

.12 

B4.64 

WIND 

64 

* 

13 

27 

15 

22 

17 

26 

23 

18 

28 

23 

22 

24 

23 

19 

18 

22 

29 

65 

51 

98 

76 

52 

45 

28 

34 

30 

31 

12 

975 

LOXAHATCKEE 

EVAP 

.18 

.12 

.11 

.10 

.14 

.20 

.23 

* 

.22 

.33 

.09 

.07 

.17 

.15 

.17 

.08 

.18 

.20 

.14 

.11 

.13 

.14 

.17 

.12 

.18 

.29 

.08 

.11 

B4.36 

MILES  CITY  TOWER 

EVAP 

.05 

.10 

.20 

.46 

.03 

.20 

.24 

.05 

.15 

.16 

* 

* 

.31 

.20 

.11 

.06 

.11 

.03 

.32 

.17 

.14 

.07 

.16 

.15 

.20 

.22 

.37 

.18 

.06 

.14 

4.64 

WIND 

30 

9 

4 

27 

18 

13 

6 

11 

23 

12 

16 

16 

18 

23 

16 

16 

16 

17 

35 

41 

95 

54 

37 

32 

33 

27 

45 

13 

12 

25 

740 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

EVAP 

.18 

.20 

.25 

.12 

.13 

.27 

.21 

.11 

.17 

.18 

.20 

.19 

.19 

.30 

.07 

.18 

.24 

.25 

.20 

.22 

.13 

.19 

.25 

.25 

.26 

.25 

.22 

.17 

B5.98 

WIND 

68 

45 

28 

21 

20 

20 

36 

28 

22 

29 

80 

16 

24 

39 

30 

62 

40 

34 

63 

104 

122 

107 

124 

124 

99 

88 

83 

88 

48 

16 

1708 

OKEECHOBEE  HUN  GATE  6 

EVAP 

.24 

.28 

.17 

.17 

.16 

.12 

.21 

.35 

.15 

.18 

.20 

.25 

.21 

.32 

.38 

.31 

.17 

.21 

.16 

.24 

.11 

.15 

.09 

.19 

.23 

.22 

.23 

.25 

.20 

.23 

6.38 

TAM1 AMI  TRL  40  MI  BEND 

EVAP 

.05 

.07 

.15 

.  14 

.30 

.15 

.15 

.14 

.18 

.27 

.  22 

.15 

.24 

.23 

.14 

.29 

.15 

.  14 

.21 

.16 

.16 

.21 

.10 

.19 

B5.24 

VERO  BEACH  FAA  AIRPORT 

EVAP 

.25 

.18 

.  14 

.16 

.04 

.08 

.27 

.24 

.06 

.13 

.27 

.18 

.10 

.22 

.33 

.22 

.29 

.12 

.37 

.19 

.22 

.20 

.24 

.25 

.23 

B5.98 

WOODRUFF  DAM 

EVAP 

.07 

.22 

.21 

.19 

.26 

.16 

.12 

.25 

.12 

.11 

.21 

.19 

.01 

.13 

.02 

.02 

.21 

.27 

.19 

.24 

.29 

.26 

.26 

.30 

.11 

.36 

• 

.23 

.34 

.23 

5.58 

WIND 

2 

2 

3 

2 

4 

4 

3 

5 

7 

6 

5 

9 

11 

11 

3 

2 

3 

5 

11 

13 

10 

9 

8 

9 

8 

7 

1 

5 

6 

6 

180 

(a)     Evaporation  measured  in  pan  36  x  36  inches. 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  month 

c 

% 

Depth 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

s 

> 

< 

FT.   LAUDERDALE  EXP  STA 

MEASURED  UNDER  SOD 

6  INCHES  (1) 

MAX 

77 
76 

77 
76 

77 
76 

77 
76 

78 
77 

78 
77 

78 
77 

80 
7S 

79 
78 

78 
77 

78 
77 

78 

77 

77 
77 

77 
77 

76 
75 

77 
75 

77 
75 

77 
75 

77 
76 

77 
76 

76 
75 

76 
75 

76 
75 

76 
75 

76 
75 

77 
76 

77 
76 

77 
76 

78 
77 

78 
77 

77 . 2 
76^2 

6  INCHES  (2) 

MAX 
MIN 

77 
77 

78 
77 

78 
77 

78 
77 

78 
77 

78 
78 

78 
77 

80 
79 

79 
78 

78 
77 

78 
77 

78 
77 

77 
77 

77 
77 

77 
75 

77 
76 

77 
76 

77 
76 

78 
76 

78 
76 

76 
74 

76 
75 

76 
75 

77 
75 

77 
75 

77 

78 

78 

78 
76 

78 

77.5 
76 . 4 

6  INCHES  (3) 

MAX 
MIN 

77 
76 

76 
75 

76 
75 

77 
75 

78 
77 

78 
76 

78 

76 

79 
76 

79 
77 

78 
76 

78 
76 

79 
74 

77 
75 

77 
74 

76 
75 

77 
75 

77 
75 

77 
75 

77 
75 

77 
75 

76 
75 

75 
73 

76 

rs 

76 
75 

78 
75 

77 
76 

78 
76 

77 
76 

78 
76 

78 

76 

77.2 
75.4 

GAINESVILLE  3  WSW 

MEASURED  UNDER  SOD 

1  INCH 

MAX 
MIN 

89 
81 

96 
81 

95 
81 

96 
82 

93 
81 

97 
81 

98 
82 

97 
82 

92 
82 

95 
81 

94 
81 

89 
81 

92 
81 

93 
82 

92 
81 

93 
78 

98 
79 

90 
80 

90 
811 

92 
78 

91 
78 

94 
78 

93 
79 

94 
80 

94 
80 

96 
80 

94 
80 

89 
81 

90 
80 

95 
80 

93.4 
80.4 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

86 
81 

90 
80 

89 
81 

90 
82 

87 
80 

90 
80 

91 
81 

90 
82 

86 
82 

89 
80 

87 
80 

85 
80 

86 
79 

86 

8(1 

85 
79 

HI 

77 

90 
78 

87 
79 

84 
78 

85 
76 

84 

77 

84 
78 

8  5 
77 

86 

,'8 

86 
79 

87 
79 

86 
79 

93 
80 

84 
78 

86 
78 

86.9 
79.3 

8  INCHES 

MAX 
MIN 

85 
82 

88 
82 

87 
82 

88 

83 

85 
82 

88 
81 

88 

83 

89 
84 

85 
83 

87 
81 

85 
82 

84 
82 

84 
81 

84 
81 

83 
80 

84 

79 

83 
80 

85 
80 

82 
79 

83 
78 

83 
78 

82 
77 

83 
79 

84 

80 

84 
80 

84 

80 

84 

80 

82 
81 

83 
80 

84 

80 

84.6 
80.7 

Ft.    Lauderdale  Exp  Sta 


Soil  Type:  Davie  fine  sand.  Ground  Cover: 
surrounding  soil  level.  Instrumentation: 


St.  Augustine  and  growing  in  concrete  tanks  4  1/2  x  9  feet  set  flush  to  the 
Foxboro  Temperature  Recorder. 


(1)  Water  table  controlled  at  12  inches  below  soil  surface. 

(2)  Water  table  controlled  at   24   inches  below  soil  surface. 

(3)  Water  table  controlled  at  36  inches  below  soil  surface. 

Gainesville  3  WSW  -  Soil  Type:     Arrendonda  fine  sand.     Ground  Cover:     Bahiagrass  sod.     Instrumentation:     3  point  Foxboro  Thermograph. 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  direction 

Wind  speed 
m.  p.  h 

Relab 

ve   humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

s 

a 

Station 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 

of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

1:00  i 
EST 

7:00  a 
EST 

1:00  p 
EST 

7:00  p 
EST 

Trace 

60-10' 

10-49 

.50-99 

1.00-1.99 

2.00 
and  over 

Total 

Percent  of 

possible 

sunshine 

3 

•  la 

o>  5  e 

S  8  a 

;  *s 

<  a  » 

APALACHICOLA  WB  CITY 

7.0 

27 

E 

13 

6 

2 

2 

0 

1 

4 

15 

73 

4.9 

DAYTONA  BEACH  WB  AIRPORT 

ENE 

17 

10.1 

29++ 

N 

28 

89 

91 

68 

83 

7 

7 

5 

2 

0 

1 

22 

6.7 

FT.  MYERS  WB  AIRPORT 

7.4 

29++ 

N 

1 

3 

5 

5 

3 

3 

0 

19 

6.0 

JACKSONVILLE  WB  AIRPORT 

NE 

17 

9.0 

34 

NE 

19 

91 

94 

67 

81 

7 

7 

8 

2 

0 

1 

25 

37 

7.2 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

8.0 

32 

SW 

16+ 

82 

68 

76 

5 

2 

6 

0 

3 

1 

17 

68 

6.8 

LAKELAND  WB  CITY 

7.0 

8 

6 

5 

1 

2 

1 

23 

61 

6.4 

MIAMI  WB  AIRPORT 

ENE 

14 

5.8 

23++ 

W 

16 

91 

92 

69 

83 

4 

4 

8 

7 

2 

1 

26 

410 

7.2 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

NE 

14 

7.6 

29++ 

wsw 

13 

93 

94 

63 

82 

7 

3 

4 

6 

2 

0 

22 

6.9 

PENSACOLA  WB  CITY 

8.9 

24 

N 

13+ 

0 

1 

4 

2 

1 

3 

11 

68 

TALLAHASSEE  WB  AIRPORT 

ENE 

22 

5.7 

88 

91 

63 

77 

1 

2 

3 

2 

3 

0 

11 

6.2 

TAMPA  WB  AIRPORT 

ENE 

16 

7.7 

33++ 

SW 

15 

89 

93 

60 

76 

4 

4 

2 

5 

3 

0 

18 

56 

6.5 

WEST  PALM  BEACH  WB  AIRPORT 

ENE 

14 

8.6 

35++ 

E 

20 

89 

90 

65 

81 

5 

8 

9 

1 

3 

0 

26 

7.1 

0  City  Office  Data 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


FLORIDA 
SEPTEMBER  1959 
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STATION  INDEX 


FLORIDA 
SEPTEMBER  1959 


STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

DRAINAGE  | 

LATITUDE 

U 

Z 

0 
p 

jjj 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

oncrovrn 
UlJotnVLrl 

CT  A  TTfMM 
olnl  l\JN 

INDEX  NO. 

\^\J  U  PI  1  I 

3 
< 

LATITUDE 

0 

o 

3 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

LONG 

TEMP.  | 

g 

& 

SPECIAL 

DRAIN 

£, 
? 

PHECLP. 

i 

£ 

SPECIAL 

00  TO 

LAKE 

ALEXANDER  SPGS.  ASSN. 

MARATHON  SHORE  S 

*H 1 L IP  SPIEGEL 

APALACMlCOLA  WB  (|H 

0211 

FRANKLIN 

13 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

MAR  1  ANNA  FAA  AP 

JACKSON 

85  tl 

MIO 

FED.  AVIATION  AGENCY 

arcadia 

0221 

DE  SOTO 

* 

70 

6P 

RADIO  STATION  W.-PG 

MAR  1  ANNA    IND  SCHOOL 

85  17 

3P 

5P 

FLA.    IND.    SCM.    FOR  BOYS 

0369 

HIGHLANDS 

2T 

35 

81  30 

BP 

BP 

C 

J.    WILEY  COTMRAN 

MAR) N£L AND 

5391 

FLAGLER 

2 

29  40 

10 

C 

0340 

POLK 

7 

27 

50 

Bl  31 

HARRY  M.  TOLSON 

»939 

LA  FAYETTE 

9 

30  06 

BP 

ROBERT  L.  ANN  1 N 

04TB 

POLK 

CITl  OF  BARTOW 

MELBOURNE 

BREVARD 

BO  97 

5P 

e 

CITY  OF  MELBOURNE 

Ib*y  LAKE 

0*S0 

HILLSBOROUGH 

91 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

MIAMI   BAY  FRONT 

OADE 

60  11 

50 

CITY  OF  MIAMI 

BAYPOPT 

0539 

HERNANDO 

5 

I, 

w.  D.  GOOD 

* 

MIAMI  BEACH 

DADE 

BO  08 

3P 

if 

LIFE  GUARD  PATROL 

BELLI   GlADC   EXP  STA 

061 1 

PALM  BEACH 

T 

26 

40 

SO  38 

BA 

6A 

8A 

9663 

2 

23  46 

7 

MID 

HID 

C  J 

PALM  BEACH 

7 

26 

42 

80  43 

C 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MIAMI    12  SSW 

»6TB 

25  39 

10 

6* 

U.S. plant  introdctn  sta 

0T3* 

MEMORY 

SEMINOLE    INDIAN  AGENCY 

Ml LE5  C I TY  TOWER 

«P 

6P 

FLA.  FOREST  SERVICE 

B I  T  ML  0 

a  m 

ORANGE 

65 

FLOOO  CONTROL  DIST. 

MILTON  EKP  STATION 

SANTA  ROSA 

67  09 

SP 

AGR.    EXP.  STATION 

BLACKMAM  4  W*»W 

PT**  OKALOOSA 

200 

c 

MRS.  S.  YOUNGBLOOO 

MONT  1  CELLO  2  S 

6CADESS0N 

83  32 

9P 

»p 

A.  M.  PHILLIPS 

CALHOUN 

1 

30 

26 

85  02 

7A 

TA 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

9B95 

7 

26  50 

22 

■A 

Bl 

BA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

0845 ,PAlM  BEACH 

2 

26 

80  05 

c 

MOUNTAIN  LAKE 

39T3 

27  56 

160 

9P 

MOUNTAIN  LAKE  CORP. 

ttRAOENTON   EXP  STATION 

0940 

MAN A  I EE 

10 

GULF  COAST  EXP.  STA. 

MYAKKA   RIVER    ST  PAPK 

B2  19 

6A 

STATE  PARK  SERVICE 

BRISTOL 

1020 

LIBERTY 

160 

c 

MISS  ELMA  SHULER 

NAPLES 

COLLIER 

9P 

CITY  OF  NAPLES 

BOOOCrVllLf    CHIN  Mill 

1046 

HCRNANOO 

200 

5P 

c 

W-CENTPAL  FLA.EXP.5TA. 

NICEVILLE 

OKALOOSA 

86  30 

BA 

8A 

c 

JACK  SON  GUARD  FOR.  STA. 

BUSMNtLl  2  E 

1163 

SUMTER 

* 

40 

82  05 

bp 

6P 

6251 

B 

27  56 

60 

TA 

MRS.    ANNIE   M.  STEVENS 

12T1 

PAL  M  BEACH 

f 

26 

92 

80  38 

CORPS  OF  ENGINEERS 

NORTH  NEW  RVR  CANAL  I 

6318 

T 

26  34 

15 

c 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

CANAL    POINT  U'.OA 

12T6 

PALM  BEACH 

25 

SUGAR  PLANT  FLO.  STA. 

NORTH  NEW  RVP  CANAL  2 

PALM  BEACH 

80  32 

C 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

CAPE  SABlE  RANGER  STA 

1309 

MONROE 

3 

NATIONAL    PARK  SVC. 

OCALA 

MARION 

82  06 

9P 

CITY  OF  OCALA 

CAPT1 VA 

1310 

LEE 

3 

5P 

ALLEN  T.  WEEKS 

OCALA  7  NE 

MARION 

82  07 

BP 

BP 

AIRWAY  OBSERVER 

1396 

9 

2« 

91 

fl4  40 

5P 

5P 

OKEECHOBEE  9  W 

6460 

OKEECHOBEE 

7 

27  14 

30 

5P 

136B 

WASHINGTON 

3 

30 

47 

BS  49 

6485 

OKEECHOBEE 

7 

2T  13 

34 

BA 

BA 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CEDAR  KE* 

1432 

LEVY 

C .  C.  WH 10DON 

ORANGE  CITY 

81  18 

MID 

c 

JOHN  MARCHEWKA 

CMIPLEY  3  E 

1944 

WASHINGTON 

130 

A.  W.  0  STEEN 

ORLANDO   WB  AIRPORT 

ORANGE 

Bl  20 

M|C 

C  J 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

ClEAQWATEO  BEACH 

1633 

PINELLAS 

5 

6P 

CITY  OF  CLEARWATER 

OR  TON A  LOCK  2 

GLADES 

61  18 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

1641 

LAKE 

a 

28 

29 

81  46 

6P 

6P 

PALATKA 

6T»3 

PUT MAM 

8 

29  39 

15 

6P 

BP 

CITY  OF  PALATKA 

HFNORy 

y 

26 

45 

80  55 

GERV IN  N .  PIT2EN 

PANACEA 

682B 

5 

30  02 

5 

c 

CHARLES  C.  HlLES 

CLFWI S  TON  U  S  ENO 

[69* 
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REFERENCE  NOTES 


Additional  Information  regarding  the  climate  of  Florida  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Cllmatologist  at  P.  0.  Box  3658,  University 
Station,  Gainesville,   Florida,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June   issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  either  are  missing  or  were  received  too  late  to  be  included  in 
this  issue. 

Divisions,   as  used  in  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,   became  effective  with  data  for  May  1956. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in   °F,  precipitation  and  evaporation  in  Inches  and  wind 
movement   in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.     Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending 
at  time  of  observation. 

Long-term  means  for  full-time  stations   (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U .   S.   Weather  Bureau")   are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted 
to  represent  observations  taken  at  the  present  location.     Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on 
the  period  1931-1955. 

Data  In  the  "Dally  Precipitation"  Table;   "Daily  Temperature"  Table;   and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  when  published,   are  for  the  24  hours  ending 
at  time  of  observation.     The  station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the 
observations  on  daylight  saving  time. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",   indicate  the  following: 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  In  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G    "Soil  Temperature"  Table. 

J    "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature  Table  is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;   "Evaporation  and  Wind"  Table;   "Daily  Soil  Temperature"  Table;   and  the  Station  Index. 
+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates, 
++     Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*  Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,   the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
Aid     Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table  for 
detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,   EST  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  In  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY,   and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of   Documents,  Government  Printing  Office,   Washington  25, 
D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,   exposure,   etc.,   of  substations  through  1955  may  be  found  In  the  publi- 
cation "Substation  History"  for  this  state.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,  D.  C.   for  35  cents.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issues  of  Local 
Climatological  Data  for  the  respective  stations,  obtained  as  indicated   above,  price  15  cents. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;   $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington  25,   D.  C. 
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FLORIDA  -  OCTOBER  1959 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:  98°  on  the  2nd  at  Avon  Park 
Lowest  Temperature:     40°  on  the  26+  at  3  stations 

Greatest  Total  Precipitation:     17.25  inches  at  Miles  City  Tower 
Least  Total  Precipitation:     2.45  inches  at  Key  West  WB  Airport 
Greatest  One-Day  Precipitation:     7.05  inches  on  the  20th  at  Loxahatchee 


SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


Abnormal  warmth,   generally  abundant  rain- 
fall and  two  tropical  storms  were  the  main 
features  of  October  weather.  Average 
monthly  temperatures  ranged  from  2  to  3 
degrees  above  the  long-term   (1931  -  1955) 
means  in  the  extreme  western  counties  and 
along  the  southeast  coast  to  4  to  6  degrees 
above  the  long-term  means  on  the  peninsula. 
Rainfall  totals,   subsidized  by  two  tropical 
storms,  were  generally  greater  to  very  much 
greater  than  the  long-term  October  means. 
Rainfall  associated  with  tropical  storm 
IRENE  (October  7-8)   accounted  for  about 
one-third  of  the  total  rainfall  in  the 
western  counties  and  rainfall  associated 
with  storm  JUDITH   (October  17-18)  accounted 
for. nearly  half  the  total  October  rainfall 
in  the  southwestern  counties. 

Temperature-wise,   this  was  one  of  the 
warmest  Octobers  on  record  in  Florida, 
particularly  on  the  peninsula.     For  many 
places  this  was  the  2nd  or  3rd  warmest 
October  on  record.     On  the  basis  of  monthly 
average  temperatures,  October  1919  was 
somewhat  warmer  than  this  year  and  October 
1941  displayed  about  the  same  degree  of 
warmth  as  this  year.     Daily  temperatures 
did  not  exhibit  the  usual  seasonal  decline 
until  after  mid-month.     On  the  peninsula 
daily  maximums  reached  90  degrees  or  higher 
on  about  half  the  days  during  the  first  3 
weeks.     The  first  and  only  realistic  touch 
of  Autumn  was  not  felt  until  the  25th  and 
26th  when  minimums  dropped  into  the  40 's 
in  the  northern  areas  and  into  the  50 's  on 
the  central  peninsula.     Temperatures  re- 
bounded rapidly  and  many  peninsula  points 
recorded  temperatures  of  90°  or  higher 
again  on  the  30th.     For  many  points,  tempera- 
tures on  the  30th  were  as  high  or  higher 
than  ever  before  recorded  so  late  in  the 
season . 

The  abnormally  high  rainfall  that  has  been 
plaguing  the  state  during  much  of  1959  con- 
tinued almost  unabated  this  month.  Showers 
and  thundershowers ,  more  typical  of  the 
summer  season,  were  frequent  occurrences 
over  most  of  the  state  until  after  the 
passage  of  storm  JUDITH.     Frequent  showers, 
some  locally  very  heavy,   continued  along 
the  southeast  coast  after  the  passage  of 
JUDITH.     Tropical  storm  IRENE  brought 
general  rain  to  the  panhandle  early  in  the 
month  but  the  showers  and  thundershowers 
which  persisted  in  the  area  until  late  in 


the  month  produced  the  bulk  of  the  total  rain 
in  that  area.     Several  stations  in  the  north- 
west division  established  new  record  rainfall 
totals  for  October.     The  12.27  inches  at  Talla 
hassee  is  more  than  double  the  previous  record 
October  total  of  5.50  inches  measured  in  1950 
and  the  12.09  inches  at  Apalachicola  is  con- 
siderably greater  than  the  earlier  record  of 
7.63  measured  in  1923.     The  whole  northwest 
division  was  subjected  to  unusual  rainfall  as 
the  division  average  of  11.14  inches  is  more 
than  4  inches  greater  than  the  previous  record 
of  6.94  measured  in  October  1915. 

Rainfall  on  the  northern  peninsula,  although 
generally  greater  than  average,  was  not  of 
record  proportions.     Although  this  was  one 
of  the  wettest  Octobers  on  record  on  most 
of  the  southern  peninsula,  no  historic 
division  rainfall  record  totals  were  seri- 
ously threatened.     Scattered  stations,  how- 
ever,  did  receive  amounts  that  approach 
record  October  totals. 

The  calendar  year  1959  is  destined  to 
become  one  of  the  wettest  years,   if  not  the 
wettest  year,   on  record  in  much  of  the 
state.     Accumulated  rainfall  since  January 
first  has  already  made  1959  the  wettest 
year  on  record  at  a  number  of  points  on  the 
west  central  peninsula,   and  average  rain- 
fall during  November  and  December  will 
establish  new  calendar  year  record  totals 
at  a  number  of  additional  stations  on  the 
central  peninsula.     Many  stations  on  the 
western  half  of  the  peninsula  and  in  the 
panhandle  have  received  more  than  70  inches 
of  rain  since  January  first;   several  points 
in  the  Tampa  Bay  area  have  received  more 
than  80  inches  so  far  this  year,   and  a  few 
totals  there  are  approaching  90  inches. 
Reports  received  from  privately  owned  rain 
gages  in  the  Tampa  Bay  area  indicate  addi- 
tional points  have  received  close  to  90 
inches  of  rain  during  the  first  10  months 
of  1959.     Apalachicola 's   January  through 
October  total  of  94.80  inches  is  already 
more  than  15  inches  greater  than  the 
calendar  year  record  of  79.42  inches  meas- 
ured in  1928. 


WEATHER  EFFECTS 

The  abnormally  high  rainfall  and  tempera- 
tures were  quite  unfavorable  to  many  activi- 
ties.    The  continued  rains  delayed  the  Fall 
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vegetable  planting  schedules  and  visited 
considerable  damage  upon  those  crops  which 
had  been  planted  earlier.     The  continued 
high  temperatures  and  humidities  were  not 
conducive  to  the  best  development  of  many 
crops  and,   combined  with  excessive  rain- 
fall, made  disease  control  quite  difficult. 
At  the  end  of  the  month,   vegetable  produc- 
tion was  considerably  below  average;  vege- 
table quality  also  suffered.  Somewhat 
drier  conditions  late  in  the  month  did 
allow  many  of  the  delayed  horticultural 
activities  to  be  pursued  even  though  soils 
were  quite  wet.     Excessive  citrus  fruit 
splitting  was  attributed  to  the  extended 
wet  season  and  associated  high  water  levels. 
Citrus  groves  on  well  drained  lands  remained 
in  general  good  condition  and  fruit  in 
those  groves  continued  sizing  satisfactorily. 
Groves  on  low  lying  and  poorly  drained  lands 
suffered  considerable  water  damage  and  there 
were  many  reports  of  trees  in  those  areas 
being  killed  by  the  high  water.     High  tempera- 
tures during  the  month  delayed  fruit  color- 
ing.    In  the  general  farming  areas  of  north 
and  west  Florida  the  abnormal  rains  caused 
considerable  damage  to  some  unharvested 
crops  such  as  cotton  and  soybeans.  Peanuts 
stacked  in  the  field  awaiting  threshing  also 
suffered  from  the  prolonged  wet  season.  Fall 
planted  crops  and  small  grains,    in  areas 
where  excessive  water  was  not  a  problem, 
germinated  rapidly  and  were  up  to  good 
stands  at  the  end  of  the  month.  Pastures 
throughout  the  state  benefited  from  the 
continued  high  temperatures.      In  the  north- 
ern sections  pastures  remained  in  fair  to 
good  condition;    in  south  Florida,  pasture 
condition  was  quite  variable  with  some 
sections  being  waterlogged  or  inundated 
during  much  of  the  month.     The  continued 
rains,   some  of  which  were  locally  heavy, 
produced  a  number  of  local  flooding  problems, 
especially  in  the  southern  sections  of  the 
state.     Rural  roads  and  some  main  highways 
suffered  considerable  damage.     Road  repair, 
road  and  other  construction  was  materially 
slowed  by  the  excessive  rainfall  and 
associated  generally  high  water  levels  in 
almost  all  parts  of  the  state. 


TROPICAL  STORM  IRENE 
This  storm  moved  northeastward  out  of  the 


Gulf  of  Mexico  and  entered  Florida  near 
Pensacola  early  on  the  8th.     Winds  assoc- 
iated with  this  storm  were  well  below 
hurricane  force;   gusts  reached  40  to  50 
mph  at  several  coastal  points  early  on 
the  8th.     Storm  rainfall  was  mostly  from 
3  to  5  inches  and  floowing  was  minor. 
Highest  tides  were  only  1  to  2  feet  above 
normal.     There  were  no  deaths  or  injuries 
reported.     Damages  were  relatively  minor. 


TROPICAL  STORM  JUDITH 

This  storm  moved  out  of   the  Gulf  of  Mexico 
over  Boca  Grande  Island  -  off  the  coast 
between  Ft.  Myers  and  Punta  Gorda  -  early 
on  the  18th,   proceeded  east-northeastward 
across  the  peninsula  and  entered  the 
Atlantic  Ocean  in  the  Vero  Beach  Ft.  Pierce 
vicinity  on  the  afternoon  of  the  18th. 
Although  this  storm  briefly  attained 
hurricane  intensity  late  on  the  17th,  it 
was  poorly  organized  and  not  of  hurricane 
intensity  at  landfall.     Highest  winds, 
gusts  of  50  to  55  mph,   were  reported  from 
coastal  points  near  the  point  of  landfall. 
Winds  diminished  as  the  storm  moved  over 
land  and  wind  damages  were  light.  Storm 
rainfall  was  concentrated  in  a  band  about 
100  miles  wide  -  roughly  50  miles  on 
either  side  of  a  line  drawn  from  about 
Ft.   Myers  to  Ft.   Pierce,      Storm  rainfall 
totals  were  mostly  from  4  to  7   inches  with 
the  largest  amounts  occurring  west  of  Lake 
Okeechobee.     Since  the  storm  moved  ashore 
at  the  time  of  normal  low  tide,   there  was 
little  tidal  flooding.     Flooding  from 
rainfall,   although  mostly  limited  to  low 
lying  and  poorly  drained  areas,  was 
accentuated  because  the  storm  came  on  the 
heels  of  an  abnormally  wet  summer  season 
that  had  left  the  general  water  levels 
much  higher  than  average  for  this  time  of 
year.     No  deaths  and  only  one  injury 
reported.     Overall  property  damages  were 
light. 

Keith  Butson, 
State  CI imatologist 
U.   S.   Weather  Bureau 
Gainesville,  Florida 
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1  .90 

.25 

•  27 

•  02 

.24 

.30 

.49 

" 

.26 

•  37 

T 

•  52 

* 

* 

.15 

20 

T 

.20 

.  4 

* 

63 

1  *46 

*  4 : 

1*15 

*  i  i 

_ 

'  4 

96 

.02 

•  09 

•  02 

.11 

.09 

.04 

.26 

1.17 

.09 

.96 

1.13 

.03 

•  35 

.16 

.08 

.61 

.72 

T 

T 

•  56 

.06 

3.62 

3,95 

1  .46 

•  56 

.07 

.05 

T 

•12 

•  01 

.02 

•  20 

.12 

T 

•  06 

.68 

1  «52 

3.78 

1  .30 

•  02 

.93 

•  99 

* ' 

1*0 

•  1  3 

•  12 

2* 

* 

10 

•  79 

* 

.56 

.72 

.76 

*02 

.  8 

1  70 

•  81 

•  4] 

•  0! 

*  1  3 

•  20 

•  50 

1.88 

.34 

1.75 

.29 

.20 

.04 

.30 

.02 

•  38 

•  20 

.80 

•  08 

•  04 

•  80 

•  40 

|  ,80 

.02 

1.32 

•  30 

.55 

.11 

.03 

•  10 

.02 

.90 

.76 

.24 

•  09 

•  22 

.05 

•  04 

1  .05 

2*11 

•  06 

•  30 

•  6< 

.70 

*  35 

.43 

.31 

01 

1  00 

09 

•  21 

1  01 

^T 

07 

.30 

.82 

.02 

* 

*  32 
* 

2.69 

*oi 

0] 

*  <<( 

01 

*01 

01 

*  1  6 

j7 

1.03 

•  25 

•  42 

2.03 

.05 

1.45 

.80 

•  65 

1*0' 

•  15 

,0( 

.11 

.98 

.01 

.59 

.54 

.  39 

•  08 

.  1 1 

.99 

•  01 

•  01 

.05 

.99 

•  90 

.11 

.7* 

1.62 

2.15 

.07 

1.35 

.52 

1.40 

.46 

T 

.59 

.22 

•  20 

.  _ 

U72 

.56 

.07 

*l 

.02 

.20 

.04 

■  16 

T? 

•  20 

.28 

1.16 

!oi 

T 

.02 

,S( 

.01 

•02 

7 

.01 

•  19 

T 

•  75 

.39 

•  09 

1.04 

.25 

.04 

.75 

.45 

•  95 

T 

.06 

.6' 

.10 

.23 

•  01 

•  20 

•  30 

.50 

2*00 

1  .00 

•  90 

•  10 

.10 

•  03 

•  93 

•  61 

.11 

.  r: 

* 

•  88 

•  02 

02 

'  06 

.20 

'  *  | 

T 

96 

09 

4* 

25 

38 

T 

02 

* 

•  13 

.17 

•  15 

1  .36 

•  33 

•  24 

.12 

.25 

.06 

.27 

.05 

i  ,  f,  "i 

•  95 

.50 

•  SO 

•  75 

.30 

•  35 

.04 

•  30 

1  .25 

.11 

.95 

.  1  1 

•  1  9 

T 

•  88 

T 

■  29 

•  01 

.05 

•  09 

4«15 

.  6 

T 

.  6*3 

.54 

•  23 

•  0( 

•  13 

78 

.82 

•  02 

2  47 

06 

63 

■  12 

•  39 

•  20 

1  * 

.34 

.35 

1.51 

.45 

•  19 

T  8 

T 

.«3 

T 

.  ■<= 

1  .09 

.17 

•03 

.07 

•  17 

•  01 

T 

1*65 

T 

•  11 

.02 

.19 

■  94 

•  19 

T 

1  .28 

•  10 

.16 

T 

T 

.03 

T 

1.71 

7 

■  1  5 

1.65 

•  31 

.26 

.  0<J 

•  29 

•  04 

•  1  6 

1  »oo 

3 .  1 

•  49 

1.68 

•  20 

.14 

•  34 

•  02 

•  12 

•  20 

.50 

55 

I  00 

54 

'  2 

* 

* 

•  36 

.51 

.71 

•  09 

.01 

•  27 

.10 

1  .66 

.10 

•  05 

.11 

•  64 

1.47 

.10 

•  02 

1.2! 

•  03 

•  04 

•  06 

.08 

.64 

•02 

.05 

.06 

,09 

.15 

.2? 

T 

•  02 

.36 

1.70 

T 

1*14 

.6! 

.74 

.77 

•  01 

.02 

•  09 

•  62 

.18 

•  13 

.39 

40 

.15 

•  1  4 

•  08 

•  59 

1.15 

* 

(11 

■  08 

•  20 

ft 

•  Oj 

06 

•  37 

.05 

•  45 

1  •  25 

■  10 

.08 

'  85 
* 

26 

* 

1  73 

*  ?■ 

.06 

*  1  6 

09 

•  06 

•  31 

.55 

•  96 

•  02 

1.09 

1.20 

■  07 

.82 

•  28 

.04 

.13 

.06 

•  61 

2.46 

•  19 

.03 

.05 

.1  Ft 

•  10 

.30 

•  25 

•  03 

•  20 

•  14 

.83 

.80 

2.20 

.08 

L.l! 

.03 

•  03 

.10 

1.22 

.01 

•  09 

.07 

.34 

•  05 

•  08 

•  60 

2.15 

.06 

•  07 

2.2] 

.26 

•  03 

* 

•  02 

•  21 

T 

T 

1 

_ 

•  26 

08 

T 

.29 

•  01 

1  j  | 

*  49 

*1  2 

*01 

*  32 

!  '  j 

20 

'  •< 

T 

T 

■  24 

•  20 

•  62 

T 

.14 

.03 

•  12 

.14 

2.45 

.42 

.07 

1  .61 

.  l  9 

•  34 

.04 

.6! 

7 

.02 

.29 

•03 

•  01 

•  02 

■  45 

•  02 

•  13 

T 

.04 

.03 

•  28 

1.66 

.23 

1.0  1 

•  26 

.14 

•  04 

.47 

* 

* 

* s; 

•  12 

•  25 

•  50 

•  22 

•  05 

•  75 

1.35 

•  10 

2.05 

1  .20 

3.90 

•  79 

* 

2.6C 

•  04 

•  19 

'  '  S 

•  12 

•  09 

•  04 

1  «01 

•  95 

1.80 

.  a  i 

■  04 

3.68 

•  05 

•  26 

• 

•01  .01 

•  30 

07 

2»75 

1  .58 

.27 

•  0 

*46 

.03 

T 

•  65 

1  *00 

05 

04 

•JJj 

'  1  4 

06 

08 

* 

1  45 

"cm 

.0 

.11 

1*51 

•  07 

•  23 

1.14 

•  02 

1  .03 

•  63 

J  .ft7 

.63 

1.29 

i.o: 

•  13 

•  48 

•  18 

.01 

.13 

.0? 

1*38 

•  55 

•  22 

.  l  1 

•  02 

•  70 

1.47 

.67 

•94 

•  17 

1.23 

.08 

.92 

.03 

.32 

* 

.78 

•  47 

•  28 

1  .00 

.56 

•  08 

.10 

2  .00 

•03 

•  93 

•  72 

T 

•  21 

•  i  2 

• 

t 

__ 

* 

2.45 

1.95 

•  50 

T 

.  35 

.99 

T 

•  34 

■  40 

T 

•  eo 

T 

•  03 

2.11 

.23 

4.01 

T 

•  43 

1.91 

•  98 

.77 

.  14 

T 

.14 

•  15 

.09 

•  14 

■0] 

■  05 

.09 

•05 

.21 

•  24 

l.« 

•  91 

.07 

•  30 

•09 

•  25 

.16 

■  03 

•  30 

•  03 

•  ro 

.02 

•  02 

•  23 

•  21 

T 

1 .  6fl 

•  27 

•  01 

•  28 

■ 

•  01 

,  l  p 

•  04 

.10 

.18 

.57 

•  14 

•  71 

.11 

•  16 

.48 

•  07 

•  06 

*  21 

1ST 

04 

1  11 

.01 

.04 

1*33 

•  26 

•  12 

•  95 

T 

.44 

.39 

•41 

T 

.30 

1  .60 

•  20 

'o3 

T 

f 

7 

!o2 

7 

1.28 

.29 

•  27 

.*  l 

•  15 

.58 

1.12 

4,70 

.  11 

•  04 

1.00 

.06 

•  86 

•  52 

•  36 

I02 

.0? 

•  1( 

•  01 

.04 

U24 

.24 

•  05 

■  10 

•  35 

•91 

1.43 

.08 

1.90 

.11 

•  89 

•  81 

.54 

3.15 

•  96 

1*01 

•  24 

.76 

•  09 

•  23 

,01 

•  09 

T 

7 

2.16 

1  .88 

•  02 

T 

T 

1  ."1 

1  .44 

.80 

3.37 

.18 

•  01 

1.95 

.76 

•  07 

.38 

•  11 

•  01 

7 

1.90 

2.33 

T 

T 

.06 

.09 

•  10 

.09 

.n«, 

•  39 

.09 

,00 

•  03 

•  09 

•  28 

W12 

.76 

4.03 

.42 

.46 

.32 

.49  .60 

•  39 

.85 

•  50 

.24 

•  80 

.29 

.26 

2.20 

1.62 

.70 

.42 

.90 

1.29 

•  23 

•  61 

1.92 

•  93 

.15 

•  54 

1.9B 

.01 

1.31 

.72 

■  1< 

1.94 

.09 

•  17 

.  '', 

•  13 

•  80 

.57 

•  19 

.10 

•  02 

.53 

1.03 

•  67 

6.30 

.31 

1*80 

.0? 

.09 

•  02 

2,07 

•  18 

1.00 

•  10 

.70 

.05 

•02 

1.48 

2.9C 

.48 

•  53 

.08 

.09 

.0! 

2.10 

•  42 

.OH 

•  34 

2.50 

•  19 

.37 

•  12 

•  12 

•  57 

•  21 

•  10 

.04 

2.5  3 

•  12 

.06 

•  93 

1.36 

.031 

.09 

•  39 

.25 

.0! 

1.03 

•  09 

•  12 

.01 

2.78 

1  .26 

.11 

2.74 

•  31 

.61 

L,2! 

ALE  X ANOER  SPRINGS 
APALACH I  COLA  WB  CITY  fl 
ARCAOIA 
AVON  PARK 
BABSON  PARK 

BARTOW 
BAY  LAKE 
BAYPORT 

BELIF  OLAOF   EXP  S7A 
BIG  CYPRESS  RESERVATN 

BI7HL0 

BLOUNTSTOwN   2  SE 
BRADENTON  EXP  STATION 
BROOK  SV  I LLF  CHIN  MILL 
6USHNELL  2  E 

CANAL  POINT  USDA 
CAPE   SABLE   RANGE R  5 T A 
CAPTIVA 
CARRABE LIE 
CARYvlLLE 

CEOAR  KEY 
CHIPLEY  3  E 
CLE ARWATEP 
CLERMONT  6  S 
CLEW1ST0N 

CLEWISTON  U  .5  ENG 
CORNWELL  4  NW 
CPESCENT  CITY 
CRES7VIEW  RADIO  WJS6 
CROSS  TITY  FAA  AIRPORT 

DAN I A   4  WNW 

DAYTONA  BEACH 

DAYTONA  BEACH  WB  AP  R 

DEER  PARK 

DE  FUN  [  Alt  SPRINGS 

OE  LAND 

DE  SOTO  CITY  4  SW 
DEVILS  GAPOEN  TOWER 
DRY  T OR T UGA S 
EVERGLADES 

FEDERAL  POINT 
FELLSMERE 
FERNANDINA  BFACH 
FORT   DRUM  5  NW 
FORT   GREEN   12  WSW 

FORT  LAUDERDALE 
FT  LAUDERDALE  RAH  1 A  MAP 
FT  LAUOERDALE  EXP  ST  A 
FORT   MYERS  WB  AP  R 
FORT  PIERCE 

FOUNTAIN  3  S 
GAINFWlLLF   3  WSW 
GLEN   ST  MARY  NURSERIES 
GRAPE  HAMMOCK 
HART  LAKE 

HIALFAH 
HIGH  SPRINGS 
HILLSBOROUGH  RVR  ST  PK 
HOMFSTFAD  EXP  STA 
INVERNESS 

ISLAND  GROVE   7  WNW 
I  SLEWOR  TH 

JACKSONVILLE  WB  AP  P 
JACKSONVILLF  BEACH 
JASPER  3  SE 

KSNDALt.  T  I 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

KEY  WEST  WB  CITY 

K  I  SS I MMEE  2 

LA  BELLE 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

LAKE   CITY  7  E 

LAKF  HIAWASSF 

LAKELAND  WB  CITY  R 

LAKE   PtACIO  2  SW 

LAKF  TRAFFORD 
LISBON 

LIVF  OAK   7  ESE 
LONGBOAT  KEY 
L0XAHA7  cmee 

MADISON 

MARATHON  SHORES 
MAR  I  ANNA   INO  SCHOOL 
MAYO  5  NW 
MELBOURNE 

MIAMI    RAY  FPONT 
MIAMI  BEACH 

MIAMI  WB  AIRPORT  P 
MIAMI    17  SSW 
MILES  CITY  TOWFR 

MILTON  EXP  STATION 
MONT ICFLLO  2  S 
MOOPF   HA VF  N  LOCK  1 
MOUNTAIN  LAKE 
MYAKK A  RIVEP  ST  PARK 

NAPLES 
NICTVILLE 
N 1 TT  AW  1  S 
OCALA 

OCALA  7  NF 

OKEECHOBEE    9  W 
OKEECHOBEE  HRCN  GAT F  6 
ORLANDO  WB  AIRPORT  R 
PALAT  KA 
PANAMA   CITY  ? 

PARR  I SH 

PfNSACOL*  FA A  AIRPORT 
PENSACOLA  WB  CITY  ft 
PER*  INF 
PERRY 

PLANT  CI7Y 
POMPAMO  BEACH 
PUNTA  GOP DA 
OUINCY  e«P  STAT  ION 
ROYAL   PALM  BANGFR  STA 


7.78 
17.09 

6.26 
11.26 


RECORD  MISSING 


5.96 

9.66 
8.28 
8.76 
9.68 
12*38 

4.65 
10.96 
6*20 
4.06 
9.73 

8*54 
14.22 

4.51 
17.11 

7.80 

4.64 
10.49 
7.12 
7.29 
13.56 


!  '  .  1  5 
17.34 
3.79 
8.30 


4.27 
8.09 
2.49 
12*06 
6.9? 

6.45 
7,45 
5.90 
17.04 
11*41 

3*64 
5.65 
5.46 
6.87 
7.39 

7.04 
6.03 
11.12 
13.04 


8.00 
3*12 
5.75 


5.85 
6.63 
10.66 


RECORD  MISSING 


17.75 

13.05 
11  .77 
12*36 
9.03 
7.70 

10*70 
14*47 
11.96 
3*40 


5.97 
4.61 
11.32 


17.63 
14.61 
10.94 
10.63 

10.43 
17*96 
17.71 
9.72 
14.77 


3eo  Reference  Hot**  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


CONTINUED  0C,0BER 


Station 

Total 

Day  of  month 

1    |   2   |  3 

4  | 

5 

6 

7  | 

8 

9 

10 

11  | 

12 

13  | 

14  | 

15 

16  ] 

17  | 

18 

19  J 

20 

21 

22 

23 

24 

25  1  26 

27 

28 

29  | 

30 

31 

SAINT  AUGUSTINE 

•01 

•  05 

•  05 

•  09 

■  16 

•  93 

T 

•  20 

•09 

1  .14 

.32 

.31 

T 

.71 

.08 

.0  * 

.02 

.30 

SAINT  LEO 

6  68 

.30 

1*10 

1.45 

•  75 

■A3 

.63 

•  30 

.83 

•  2! 

•  20 

T 

T 

T 

SAINT  MARK 5  6  SE 

11.1? 

2»97 

.78 

T 

•  12 

•  07 

•  38 

•  40 

.0* 

T 

•  03 

T 

•  07 

1.10 

•  01 

•  IS 

ST  PETERSBURG 

8.59 

.92 

•  09 

•  33 

•  02 

•  13 

•  13 

•  43 

•  33 

.10 

•  68 

.66 

.9! 

1 .78 

.02 

SANBORN  TOWER 

13.95 

•  66 

2*26 

.79 

•  33 

2.40 

■  21 

.48 

•  TO 

T 

.10 

.32 

.07 

.10 

2.38 

* 

SANFORD  EXP  STATION 

5  1* 

.19 

.09 

.07 

■  21 

•  03 

•  43 

T 

■  09 

•  23 

.6a 

.07 

.32 

T 

.06 

•  S( 

.92 

T 

.03 

SARA  SOT  A 

4*34 

.10 

•  56 

•  28 

•  05 

•  02 

•  16 

.63 

•  00 

•  90 

.21 

.20 

•  22 

.01 

SOUTH  MIAMI    3  W 

8. OS 

•  19 

•  20 

•  46 

•  02 

•  10 

1.14 

.10 

.88 

•  31 

•  11 

.83 

.  '1 

.67 

.66 

.02 

•  29 

STARKE 

4.62 

.17 

•  27 

.57 

•  20 

.12 

•  62 

•  14 

.16 

.34 

.01 

•  30 

•  11 

.02 

•  02 

.11 

.  |  fl 

STEINHATCMEE  2 

.01  .55 

•  10 

■  67 

.01 

.04 

•  02 

.24 

.15 

STUART  RADIO  WSTU 

11.86 

•  06 

•  56 

.32 

•  85 

. n  2 

.09 

.89 

.73 

•  76 

3.33 

•  12 

.03 

.11 

•  32 

.12 

TALLAHASSEE  W8  AP 

T 

•  12 

•02 

.76 

.40 

5.22 

T 

.04 

T 

•  93 

•  35 

T 

T 

T 

.01 

.  >3 

T 

T 

T 

•  33 

1.39 

.33 

T 

TAHIAH]    TRL  40  MI  BEND 

9*23 

.09 

•  09 

.06 

■  16 

•  09 

.93 

.07 

T 

.30 

.20 

•  39 

.33 

.02 

TAMPA  W3  AIRPORT  R 

6*26 

T 

.02 

•  01 

•  16 

T 

T 

1*55 

.61 

.60 

.90 

•  20 

T 

1 .32 

.  :< 

•  40 

T 

•  01 

T 

.02 

T 

T 

TARPON  SPGS   SEWAGE  PL 

6*23 

•  40 

.13 

•  30 

.27 

.08 

•  03 

•  07 

.0? 

.93 

•  0( 

•  63 

.13 

•  13 

.03 

TAVE  RN I f R 

6*30 

.25 

•  03 

•  45 

.12 

.72 

•  25 

.25 

.0% 

.10 

•  36 

.30 

.73 

.73 

•  10 

.90 

.10 

T 

TITUSVILLE   2  W 

6*10 

•  32 

•  21 

•  64 

■  04 

.73 

•  33 

.08 

•  03 

•  38 

USHER  TOWER 

B.45 

.65 

•  20 

.20 

.80 

1*60 

!?o 

1  .60 

.70 

.30 

.10 

•  10 

.90 

VENICE 

9.61 

1.07 

•  11 

•  10 

2.17 

•  39 

■  06 

•  33 

.27 

I.S. 

.32 

•  22 

.67 

•  04 

VERO  BEACH  FA A  AIRPORT 

7,59 

•  25 

•  07 

.08 

•  03 

■  02 

.13 

.08 

.17 

.03 

!.l? 

•  00 

2.16 

.80 

.30 

.13 

.02 

T 

HAUCHHULA  2  H 

3.86 

.02 

•  19 

1 .31 

T 

•  02 

.17 

•23 

.03 

.76 

T 

.32 

.21 

.32 

.20 

.06 

WEST   PALM  BEACH 

14.77 

2*93 

.08 

.14 

•  0* 

■  06 

•  02 

•  11 

.05 

.16 

1.4] 

•  7» 

•  02 

6.39 

.27 

•  03 

•  01 

1.03 

T 

WEST   PALM  BEACH  WB  AP  R 

15.29 

2.86 

•  19 

•  15 

.51 

.27 

.12 

.33 

.01 

.87 

.32 

1.39 

3.13 

T 

T 

.02 

•  90 

T 

WEWAH | T  CHKA 

8.71 

.  10 

.04 

•  84 

■  10 

1.56 

.25 

.02 

•  36 

.23 

.10 

•  10 

.14 

.36 

.07 

.03 

.27 

.01 

WINTER  HAVFN 

9.42 

1  .34 

.57 

•  10 

•  39 

1.36 

?«61 

.60 

1.81 

.06 

.31 

•  04 

.02 

.12 

WOODRUFF  DAM 

7.34 

.06 

■  33 

.13 

•  44 

.90 

•  45 

.04 

•  40 

.60 

.11 

.07 

•  03 

•  32 

.29 

.10 

.03 

1.33 

.69 

111 

111 
II ' 

!l  ■ 
•I  ■ 

J!  i 

,1)1 
,01 

.«  • 

■ 
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DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
OCTOBER  1959 


Day  Ol  Monlh 

0 

01 

i 

Station 

1 

2 

3 

4 

5  | 

6 

7 

s 

9 

10  1 

11 

12 

13  | 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

AvGl 

ALEXANDER  SPRINGS 

MAX 
MIN 

91. 

70 

94 
67 

93 
68 

91 
71 

87 
74 

88 
66 

90 
66 

88 
68 

91 

67 

92 
68 

92 
69 

90 
69 

89 
68 

89 
68 

69 

89 

K 

85 

72 

82 
73 

82 
64 

85 
70 

63 
71 

84 

72 

84 

69 

83 
67 

78 
53 

77 
44 

62 

50 

84 
56 

78 
64 

88 
67 

84 

70 

86.6 
66  •  6 

APAL ACH I  COLA   WR  CITY 

MAX 
MIN 

89 

73 

88 

73 

87 
75 

86 
74 

86 
79 

88 

78 

82 

72 

80 
74 

65 
74 

87 
73 

85 
74 

84 

86 

75 

62 
73 

70 

68 

66 

76 

65 

76 
66 

74 
66 

75 
70 

75 
66 

78 
64 

79 
56 

69 
54 

75 
55 

82 
66 

70 
60 

80 
68 

83 
71 

78 
71 

80.4 
69.3 

ARCADIA 

MAX 
MIN 

94 
66 

91 
67 

92 
69 

84 

72 

90 
73 

89 

73 

89 

70 

9". 

70 

91 

70 

91 
71 

90 
70 

TO 

91 
71 

88 
69 

69 

92 
70 

85 

73 

85 

71 

68 
66 

68 

70 

82 

73 

67 

72 

88 

69 

79 
71 

87 
61 

78 

53 

87 

53 

86 
61 

82 
71 

92 
71 

89 

72 

87,9 
66.7 

AVON  PARK 

MAX 
MIN 

96 
67 

98 
69 

97 
70 

92 
71 

96 
71 

92 
70 

90 
70 

91 
73 

9i 
71 

94 

72 

95 
72 

11 

71 

92 
73 

91 
73 

70 

92 
72 

88 

73 

62 
72 

66 
69 

80 

72 

86 

73 

66 

72 

69 

73 

88 
68 

80 
60 

61 
52 

87 
55 

87 
62 

89 

70 

93 
70 

87 
71 

69.7 
69.3 

BAR  TOW 

MAX 
MIN 

94 

69 

95 
71 

95 
72 

91 

V 

90 

73 

88 

71 

82 
70 

89 

72 

92 
71 

93 
73 

93 
72 

93 
72 

92 
67 

92 
73 

71 

94 
71 

68 

73 

86 

72 

64 
66 

83 

72 

86 
73 

83 

73 

87 

73 

86 

72 

77 
56 

60 
54 

80 
57 

62 
60 

67 
70 

92 
69 

88 
71 

86.2 
69.5 

BAYPORT 

MAX 
MIN 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

MAX 
MIN 

90 
69 

91 
71 

93 
60 

92 
71 

91 
71 

90 
71 

90 
70 

69 

70 

89 
69 

89 
69 

90 
69 

92 
70 

90 
71 

87 
67 

68 

92 
70 

90 
71 

88 
69 

60 

70 

86 
71 

83 

72 

83 
71 

88 

73 

88 

72 

86 

65 

78 
52 

80 
53 

86 
64 

67 
69 

61 
69 

91 
71 

87.7 
66.6 

RIG  CYPRESS  RESERVATN 

MAX 
MIN 

9? 
74 

96 
75 

96 

75 

94 
74 

92 
73 

92 
74 

88 

72 

88 

73 

88 

73 

93 
74 

93 

73 

92 
73 

91 

72 

91 
74 

92 
74 

92 
73 

87 

72 

84 

73 

89 
74 

86 
74 

63 
73 

89 
76 

87 
76 

82 
69 

80 
59 

80 
61 

67 
67 

88 

72 

89 
72 

91 
73 

69.1 
72.2 

BLOUNT  STOWN   2  SE 

MAX 
MIN 

94 

66 

93 
66 

95 
67 

94 

70 

94 

72 

93 
71 

86 
71 

60 
72 

79 
73 

84 
71 

86 
70 

87 
70 

90 
71 

85 
71 

67 

71 
65 

69 
63 

72 
63 

76 
59 

78 
59 

78 
59 

72 
65 

72 
63 

80 
63 

74 
46 

69 
44 

76 
45 

81 

55 

66 
55 

75 
62 

75 
65 

60.6 
63.6 

RRADENTON   EXP  STATION 

MAX 
MIN 

89 
66 

91 
67 

92 
69 

90 
70 

90 
73 

90 
69 

90 
69 

69 

71 

92 
71 

90 
69 

91 

70 

89 
70 

91 
70 

88 

70 

69 

93 
70 

86 

70 

84 

71 

88 
66 

85 
71 

65 
71 

88 

73 

85 

73 

85 

71 

77 
60 

81 

55 

84 

57 

81 

60 

88 
71 

91 
69 

86 

70 

67.7 
66.4 

BROOKSVILLE   CHIN  HILL 

MAX 
MIN 

92 
74 

93 
73 

95 
71 

91 
74 

91 
71 

93 

72 

88 
69 

67 

69 

92 
71 

90 
73 

89 
72 

93 
72 

90 
69 

8P 

70 

72 

91 
73 

90 
75 

88 

74 

86 
68 

88 

64 

80 
72 

84 

72 

85 
69 

82 

70 

83 
58 

79 
54 

62 
59 

80 
63 

77 
69 

69 
69 

86 

71 

87.6 
69.4 

BUSHNELL   2  E 

MAX 
MIN 

94 

70 

95 
71 

95 
70 

90 
73 

88 

72 

91 

72 

87 
70 

89 
71 

01 
71 

91 
72 

92 
70 

92 
71 

90 
71 

88 
72 

71 

91 

73 

73 

61 

73 

84 

63 

85 

72 

82 

72 

85 
71 

85 

70 

83 
69 

77 
55 

81 
49 

84 

57 

82 
61 

77 
70 

91 
67 

65 
71 

67.2 
68.6 

CANAL    POINT  USDA 

MAX 
MIN 

90 
69 

91 

69 

GO 
68 

92 
72 

92 
72 

67 

70 

88 
69 

B7 
66 

86 
68 

88 
67 

90 
70 

90 
71 

89 
69 

89 
67 

66 

88 
69 

71 

78 
69 

85 
72 

81 
71 

80 
71 

86 
70 

86 

73 

85 

72 

75 
67 

77 
33 

82 
54 

84 

63 

86 
67 

89 
66 

84 

70 

86.1 
66.2 

CAPE   SABLE  RANGER  STA 

MAX 
MIN 

88 
73 

90 
73 

89 
76 

88 
70 

88 

73 

64 

72 

85 

73 

68 

75 

87 
78 

88 
78 

89 
76 

88 
77 

66 
75 

86 
60 

77 

66 
78 

74 

83 
75 

85 
74 

85 
74 

87 
74 

87 

76 

86 

74 

86 

75 

82 
73 

80 
63 

89 
64 

86 

71 

87 
75 

87 
80 

88 
74 

86.5 
74.2 

CAPTIVA 

MAX 
MIN 

88 
76 

89 
75 

9  0 
77 

90 
72 

89 
72 

86 

73 

87 

75 

67 
78 

90 
76 

88 
76 

90 
76 

89 
77 

89 
76 

87 
78 

74 

75 

75 

84 

72 

86 

73 

82 
75 

81 
74 

67 

77 

85 
78 

84 

78 

81 

71 

79 
64 

82 
62 

85 
69 

86 

75 

68 

75 

87 

75 

86.5 
74.2 

CARRABELLE 

MAX 
MIN 

92 
70 

89 
69 

84 

72 

89 
71 

86 
74 

66 

73 

84 
74 

80 
74 

87 
77 

88 

72 

85 
72 

65 
71 

87 
75 

62 
72 

75 
70 

66 

61 

77 
65 

78 
63 

77 
63 

75 
71 

72 
70 

79 
64 

76 
64 

72 
51 

77 
41 

84 

59 

78 
59 

80 

62 

81 
69 

76 

70 

81.1 
67.3 

CEDAR  KEY 

MAX 
MIN 

94 
7B 

89 

73 

92 
76 

92 
77 

91 

75 

90 
76 

83 
76 

82 
73 

85 
75 

87 
77 

90 
73 

93 
74 

89 
72 

65 
78 

72 

72 

72 

80 
70 

84 

66 

85 
69 

80 
72 

82 

72 

84 

67 

87 

72 

77 
58 

76 
57 

85 
67 

76 
67 

75 
68 

89 

70 

66 
71 

85.5 
71.5 

CHIPLEY   3  E 

MAX 
MIN 

92 
64 

94 
64 

91 
66 

93 
65 

93 
69 

69 

69 

80 
71 

80 
72 

87 
71 

87 
72 

86 
68 

66 
67 

89 
68 

78 
72 

64 

63 

61 

73 
63 

79 
55 

73 
62 

76 
66 

70 
63 

75 
62 

74 
63 

69 
48 

70 
44 

79 
50 

69 
52 

67 
57 

68 
61 

72 
63 

79.3 
63.1 

CLEARWATER 

MAX 
MIN 

89 
77 

91 

72 

93 
70 

90 

73 

91 
74 

88 

75 

64 
71 

87 

73 

90 
72 

89 
74 

89 
71 

92 
74 

89 
70 

68 
74 

70 

91 

73 

83 
73 

82 
73 

86 
67 

84 

72 

85 

72 

82 
75 

84 

72 

83 

75 

75 
61 

77 
58 

82 
63 

79 
65 

86 
64 

68 

71 

84 

70 

86.1 
70.8 

CLERMONT  6  S 

MAX 
MIN 

94 

72 

94 

72 

94 

72 

93 
72 

88 

72 

90 
72 

66 
69 

90 
72 

91 
71 

93 
73 

93 
72 

93 
72 

89 
71 

87 
71 

72 

74 

73 

83 
73 

83 
67 

84 

72 

83 

73 

83 

72 

85 

71 

83 
70 

75 
57 

78 
51 

82 
57 

84 

61 

78 
70 

91 
69 

86 

71 

87.2 
69.5 

CLEWISTON  U  S  ENG 

MAX 
MIN 

89 
73 

90 
73 

92 
73 

92 

76 

90 

76 

90 
74 

91 

70 

91 
74 

91 
74 

90 
73 

92 
75 

91 
74 

90 
75 

90 
70 

71 

75 

73 

90 
70 

80 
73 

86 

73 

84 

72 

8? 

72 

69 

75 

88 
74 

87 
67 

79 
56 

78 
60 

87 
69 

65 
71 

90 
74 

69 
74 

88.6 
72.0 

CRESTVIEW  RADIO  WJSB 

MAX 
MIN 

89 
72 

88 

70 

91 
7* 

92 
76 

92 
73 

89 
71 

86 
71 

87 

69 

89 
69 

86 
71 

88 
65 

87 
65 

87 
66 

60 
69 

59 

68 
63 

70 
62 

79 
58 

78 
54 

71 
61 

76 
65 

79 

60 

78 

56 

78 
45 

76 
54 

71 
59 

70 
60 

71 

7? 

79 
63 

70 
61 

74 
62 

80.3 
63.9 

CROSS  CITY   FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

92 
69 

93 
68 

92 
70 

92 
72 

90 
71 

92 
72 

84 
71 

64 
72 

90 
73 

90 
73 

86 
70 

91 
72 

91 
69 

86 
73 

72 

8 1 

70 

82 
68 

79 
68 

62 
65 

85 
67 

76 

72 

83 
69 

82 
64 

63 
56 

68 
46 

77 
44 

82 
54 

74 
66 

80 
66 

85 
69 

83 
71 

84.2 
67.2 

DAYTONA  BEACH 

MAX 
MIN 

94 

73 

93 

72 

90 
7* 

90 
76 

86 
74 

87 

74 

89 
71 

85 
73 

87 
73 

87 
73 

91 
75 

87 
74 

86 
73 

87 
72 

73 

92 
73 

74 

85 

74 

81 

73 

61 
75 

84 

72 

66 

72 

86 

71 

86 

70 

85 
56 

76 
51 

74 
58 

84 

65 

82 
74 

82 

72 

65 

73 

86.1 
71.1 

DAYTONA   REACH  WB  AP 

MAX 
MIN 

94 

73 

95 
72 

89 
71 

87 
73 

86 
73 

89 

72 

68 

70 

86 
72 

88 
71 

87 
71 

89 

73 

80 

71 

67 
72 

BO 

71 

72 

88 

73 

88 

72 

63 

72 

82 

73 

64 

76 

85 

70 

67 
71 

86 
70 

85 

65 

75 
56 

77 
49 

83 
57 

82 
62 

81 
71 

67 
70 

83 
70 

86.2 
69.5 

DEER  PARK 

MAX 
MIN 

94 
69 

95 
71 

94 
70 

90 
70 

87 
70 

92 

70 

89 
66 

90 
70 

88 
66 

92 
69 

92 
70 

90 
70 

89 
72 

90 
70 

69 

91 
71 

72 

84 

72 

80 
69 

62 
74 

86 

73 

88 

73 

87 
73 

68 
69 

61 

55 

79 
50 

64 

53 

65 

55 

86 
60 

92 
68 

66 
69 

86.0 
67.6 

OF   FUN  I AK  SPRINGS 

MAX 
MIN 

95 
67 

95 
68 

93 
69 

95 
68 

94 

71 

R7 

70 

60 
70 

62 
71 

85 
71 

78 

72 

61 

68 

90 
70 

88 
67 

80 
72 

61 

63 

61 

78 
63 

79 
55 

70 
61 

75 
65 

69 

6  1 

75 
62 

73 
62 

71 
45 

80 
49 

74 
60 

68 

51 

65 
57 

72 
61 

78 
63 

79.5 
63.7 

DF  LAND 

MAX 
MIN 

DEVILS  GARDEN  TOWER 

MAX 
MIN 

92 
73 

93 
73 

92 
74 

90 
74 

90 
75 

84 

72 

69 

72 

69 

73 

90 
72 

91 

73 

91 
74 

89 
73 

90 
70 

89 

72 

72 

74 

73 

81 

70 

85 

71 

83 
74 

60 
73 

67 

75 

67 
76 

85 

73 

82 

67 

78 

59 

65 
60 

67 
66 

88 

71 

89 

73 

85 

73 

87.5 
71  .6 

ORY  TORTUGAS 

MAX 
MIN 

88 
79 

90 
78 

88 

79 

87 
81 

87 
82 

85 

75 

87 
S3 

87 

78 

89 

80 

88 

80 

88 

79 

88 
78 

88 
79 

86 
81 

88 

80 

It 

75 

85 

75 

85 

77 

64 

76 

66 
76 

87 
80 

86 

79 

66 

77 

82 
77 

82 
71 

65 
74 

85 
74 

67 
60 

66 

80 

66 
80 

86.3 
76.0 

EVERGL ADES 

MAX 
MIN 

94 
74 

93 
76 

93 
76 

92 
77 

92 
77 

93 
74 

89 

72 

92 
72 

92 
74 

92 
76 

92 
75 

93 
75 

90 
74 

80 

74 

75 

78 

73 

88 

73 

00 
73 

87 

76 

85 

75 

86 

75 

89 
76 

90 
78 

83 
71 

80 
62 

87 
62 

90 
71 

90 
73 

91 

75 

90 
75 

69.9 
73.7 

FEDERAL  POINT 

MAX 
MIN 

95 
74 

95 
72 

90 
71 

»a 

72 

88 
69 

90 
68 

90 
66 

81 
69 

93 
71 

88 
71 

92 
71 

90 
70 

90 
70 

87 
70 

83 

72 

85 
73 

8  3 
72 

82 

72 

81 
66 

84 
69 

78 

72 

82 

70 

84 

67 

85 
71 

74 
54 

79 
50 

84 

54 

80 
65 

81 
69 

64 

70 

63 
71 

65.7 
68.5 

FELLSMERE 

MAX 
MIN 

9* 

70 

■34 
72 

93 
71 

89 

72 

90 
73 

91 
73 

91 
69 

80 
72 

90 
71 

90 
72 

93 
73 

90 
72 

89 
72 

80 

72 

71 

73 

73 

61 

73 

83 

70 

77 
74 

85 

72 

89 

73 

87 
74 

89 

71 

77 
59 

79 
52 

84 

77 

84 
67 

66 

72 

91 

70 

86 
71 

87.6 
70.8 

FFRNANDINA  BFACH 

MAX 
MIN 

95 
71 

87 
70 

84 

75 

83 
73 

83 
73 

87 
68 

•9 

70 

86 

71 

88 
73 

88 

71 

91 

72 

84 

73 

88 

72 

RO 

73 

7? 

76 
71 

78 
67 

76 
71 

77 
68 

82 

72 

78 

71 

79 
70 

79 

70 

85 
66 

75 
50 

75 
46 

86 

55 

78 
66 

74 
70 

76 
70 

61 

70 

62.4 
68.7 

FORT   DRUM   5  NW 

MAX 
MIN 

93 
68 

9* 

71 

n 

71 

90 
71 

91 
73 

90 
70 

90 
70 

89 

72 

89 
71 

90 
71 

90 
72 

00 

71 

91 
72 

80 

71 

00 

70 

90 
71 

67 
72 

64 

71 

86 
71 

81 

72 

85 

73 

87 

73 

88 
74 

68 

71 

80 
59 

78 
54 

63 

57 

85 

62 

88 

70 

90 
70 

87 

71 

87.9 
69.5 

FORT  LAUDERDALE 

MAX 
MIN 

91 

73 

92 
73 

90 
72 

59 
76 

90 

73 

88 

89 
74 

88 

77 

89 

75 

90 
74 

91 
78 

87 
74 

90 
73 

88 
74 

00 
72 

88 
76 

88 

72 

82 
72 

88 
71 

82 
74 

88 

74 

90 

72 

90 
74 

67 
76 

84 

60 

79 
57 

87 

59 

87 
68 

88 
74 

68 

76 

69 
72 

87.0 

72.7 

FT   LAUDERDALE   BAHIA  MAR 

MAX 
MIN 

90 
73 

90 
73 

91 
74 

91 
78 

90 
78 

87 

72 

87 
72 

89 
76 

89 
74 

89 
73 

89 
78 

87 
76 

88 
74 

88 

75 

op 

77 

88 
76 

86 
69 

82 
74 

85 
69 

63 
71 

85 
71 

87 
69 

89 

73 

64 
74 

80 
67 

79 
60 

83 
62 

86 
74 

86 

72 

87 
77 

83 
74 

86.7 
72.7 

FT  LAUDERDALE   EXP  STA 

MAX 
MIN 

91 
70 

91 
71 

92 
69 

89 

72 

90 
72 

90 
72 

89 

72 

00 

72 

89 
71 

90 
71 

88 

72 

91 

70 

88 

70 

89 

70 

no 

70 

90 
74 

88 

70 

88 
70 

88 

70 

88 

72 

79 
71 

67 

71 

89 

72 

89 

75 

84 
66 

81 
56 

79 
57 

84 

66 

86 

71 

87 

72 

85 

70 

87.7 
70.0 

Sm  Rdoronco  Nolo.  Following  Sutton  Indax 
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DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
OCTOBER  1959 


Day  Ol  Month 


Station 

J 

2 

g 

5 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

FORT   MYER  S  WB  AP 

MAX 

92 

93 

92 

91 

91 

87 

90 

91 

90 

90 

88 

82 

8  7 

81 

76 

87 

87 

87 

80 

79 

85 

67 

69 

91 

88 

86.1 

MIN 

72 

72 

73 

75 

74 

73 

73 

71 

7? 

74 

74 

73 

72 

73 

72 

73 

72 

73 

72 

75 

73 

74 

75 

74 

65 

61 

63 

67 

73 

73 

74 

72.0 

FORT  PIERCE 

MAX 

90 

91 

89 

88 

68 

69 

89 

88 

87 

89 

89 

86 

76 

78 

81 

87 

90 

86 

66.5 

MIN 

73 

74 

74 

79 

79 

71 

71 

73 

7* 

75 

75 

75 

74 

72 

71 

75 

73 

74 

72 

73 

74 

73 

73 

72 

60 

56 

69 

60 

76 

72 

72 

71.7 

FOUNTAIN    3  S 

MAX 

94 

91 

90 

92 

89 

68 

89 

68 

90 

87 

63 

MIN 

70 

72 

71 

73 

70 

72 

71 

7? 

73 

71 

69 

67 

69 

69 

67 

67 

61 

64 

58 

57 

62 

62 

64 

63 

48 

42 

65 

63 

65 

63 

69 

65.5 

GA  INESVl LLE    3  WSW 

MAX 

93 

95 

93 

90 

90 

90 

90 

90 

69 

91 

91 

87 

82 

63 

80 

88 

MIN 

71 

66 

70 

70 

69 

67 

69 

71 

71 

71 

68 

69 

66 

71 

70 

71 

71 

70 

63 

67 

72 

70 

66 

66 

47 

43 

52 

65 

67 

72 

72 

66.9 

GLEN  ST  MARY  NURSERIES 

MAX 

93 

94 

93 

91 

91 

91 

87 

69 

91 

90 

91 

91 

91 

76 

MIN 

70 

65 

65 

67 

67 

64 

65 

70 

69 

67 

67 

67 

65 

69 

70 

65 

65 

6,1 

57 

61 

69 

68 

66 

60 

46 

42 

51 

63 

65 

66 

63 

63.7 

GRAPE  HAMMOCK 

MAX 

92 

92 

91 

89 

91 

91 

88 

92 

90 

90 

91 

92 

90 

91 

MIN 

72 

73 

75 

75 

76 

72 

72 

73 

72 

73 

73 

73 

75 

74 

73 

73 

73 

70 

69 

73 

74 

74 

71 

70 

60 

56 

61 

60 

61 

71 

72 

70.7 

HIALEAH 

MAX 

90 

91 

92 

90 

89 

69 

66 

87 

87 

66 

B  a 

90 

88 

85 

Hfi 

MIN 

7* 

72 

73 

72 

76 

77 

75 

75 

75 

76 

76 

75 

74 

72 

74 

78 

73 

71 

72 

76 

!h 

73 

76 

71 

71 

59 

61 

70 

77 

75 

72 

73.0 

HIGH  SPRINGS 

MAX 

95 

96 

95 

91 

91 

92 

68 

86 

92 

91 

g  1 1 

91 

90 

MIN 

70 

65 

69 

72 

70 

67 

63 

70 

72 

71 

69 

70 

66 

64 

64 

68 

67 

6  1 

60 

64 

69 

67 

65 

6  4 

48 

43 

52 

62 

65 

66 

69 

65.0 

HOMESTEAD  EXP  VTA 

MAX 

91 

93 

90 

88 

69 

87 

87 

87 

69 

90 

89 

89 

66 

MIN 

70 

70 

69 

72 

73 

72 

72 

71 

69 

72 

73 

71 

70 

68 

69 

72 

73 

76 

71 

74 

73 

73 

73 

75 

72 

55 

57 

68 

73 

72 

69 

70.5 

INVERNESS 

MAX 

94 

95 

97 

92 

89 

91 

89 

87 

90 

91 

90 

91 

MIN 

71 

70 

70 

74 

74 

71 

70 

71 

71 

74 

71 

73 

71 

71 

73 

73 

76 

73 

65 

72 

73 

72 

70 

'0 

56 

52 

86 

62 

70 

69 

72 

69.6 

JACKSONVILLE   W8  AP 

MAX 

94 

92 

86 

86 

86 

69 

89 

90 

89 

7  1 

6  7 

76 

80 

80 

MIN 

74 

69 

73 

70 

69 

68 

71 

73 

73 

72 

72 

71 

70 

73 

7(1 

69 

67 

66 

63 

73 

71 

69 

69 

6  9 

52 

48 

68 

65 

69 

71 

70 

68.0 

JACKSONV I LLE  BEACH 

MAX 

89 

87 

86 

85 

87 

88 

86 

86 

86 

87 

90 

88 

87 

87 

85 

MIN 

73 

76 

73 

78 

71 

70 

69 

65 

72 

77 

72 

76 

70 

69 

73 

74 

71 

71 

70 

73 

72 

68 

69 

65 

48 

46 

56 

68 

73 

72 

70 

69.5 

JASPER  3  SE 

MAX 

95 

96 

92 

92 

90 

92 

85 

8  3 

B  5 

80 

85 

84 

75 

80 

MIN 

70 

66 

64 

64 

64 

65 

68 

70 

68 

64 

70 

67 

65 

68 

65 

62 

62 

61 

58 

60 

68 

66 

65 

64 

45 

40 

50 

60 

60 

64 

64 

62.8 

KEY  WEST   W8  AIRPORT 

MAX 

89 

90 

90 

88 

88 

84 

66 

88 

89 

89 

fig 

89 

89 

87 

82 

86 

66 

MIN 

80 

80 

81 

79 

81 

75 

73 

80 

80 

BO 

80 

77 

80 

81 

80 

74 

75 

76 

76 

76 

ra 

81 

81 

80 

75 

73 

73 

77 

81 

80 

78 

76.1 

K I SS I MME E  2 

91 

84 

82 

65 

80 

90 

MIN 

72 

72 

72 

72 

73 

73 

70 

7J 

71 

73 

73 

72 

71 

74 

7? 

72 

74 

72 

67 

71 

73 

74 

74 

6  9 

58 

53 

89 

62 

70 

69 

72 

70.0 

LA  BELLE 

MAX 

94 

96 

94 

92 

90 

92 

92 

95 

97 

91 

94 

92 

94 

91 

MIN 

69 

70 

70 

71 

69 

70 

71 

72 

72 

71 

72 

71 

69 

72 

73 

71 

64 

70 

73 

72 

74 

6  9 

64 

54 

88 

62 

71 

73 

69.1 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

MAX 

93 

94 

93 

90 

89 

91 

85 

88 

90 

89 

93 

92 

69 

97 

91 

MIN 

70 

72 

71 

71 

73 

71 

71 

73 

72 

71 

71 

71 

69 

73 

72 

70 

72 

70 

67 

72 

72 

73 

74 

6  9 

62 

53 

68 

60 

66 

68 

69.3 

LAKE   CITY   2  E 

MAX 

95 

95 

91 

90 

89 

90 

85 

83 

88 

90 

90 

89 

R9 

83 

75 

80 

MIN 

69 

67 

67 

71 

68 

67 

68 

69 

71 

70 

69 

69 

66 

70 

71 

66 

64 

60 

59 

62 

68 

68 

66 

66 

47 

43 

8  1 

64 

63 

66 

68 

65.0 

LAKE   H  I AWASSE 

MAX 

92 

93 

93 

93 

93 

65 

89 

87 

90 

91 

91 

91 

90 

88 

MIN 

73 

73 

72 

72 

72 

73 

70 

70 

71 

71 

72 

72 

71 

73 

71 

74 

71 

72 

68 

72 

72 

73 

72 

70 

59 

51 

57 

61 

70 

69 

7? 

69.6 

LAKELAND  WB  CITY 

MAX 

93 

92 

94 

87 

87 

69 

90 

B  9 

89 

90 

93 

90 

89 

92 

R4 

83 

MIN 

73 

72 

70 

73 

75 

71 

71 

73 

73 

73 

73 

69 

72 

74 

73 

73 

73 

70 

67 

72 

74 

74 

71 

67 

60 

59 

60 

66 

71 

71 

71 

70.5 

lake  placid  2  sw 

90 

91 

86  7 

MIN 

69 

69 

71 

72 

73 

69 

71 

73 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

69 

72 

72 

'7 

69 

72 

72 

73 

73 

72 

61 

52 

53 

62 

71 

69 

71 

69.5 

L I SPON 

MAX 

93 

93 

92 

90 

86 

89 

87 

B  9 

69 

92 

90 

88 

91 

65 

85 

83 

77 

79 

91 

84 

66  3 

MIN 

73 

72 

72 

72 

73 

72 

71 

70 

73 

73 

73 

71 

71 

74 

74 

73 

75 

'4 

64 

72 

71 

73 

70 

70 

57 

52 

68 

64 

71 

70 

70 

69.9 

L I VE  OAK   2  ESE 

95 

90 

93 

82 

82 

89 

92 

88 

83  2 

MIN 

67 

66 

69 

70 

68 

67 

69 

70 

70 

70 

70 

69 

65 

70 

70 

64 

63 

65 

59 

61 

67 

68 

65 

64 

43 

41 

46 

64 

62 

65 

68 

64.4 

LOXAHATCHEE 

MAX 

94 

93 

92 

94 

89 

91 

91 

94 

92 

89 

90 

92 

81 

65 

91 

68 

82 

66 

88 

92 

88 

69  5 

MIN 

70 

71 

69 

72 

73 

71 

71 

70 

71 

70 

71 

70 

71 

69 

69 

72 

73 

72 

71 

71 

71 

73 

75 

71 

72 

54 

53 

66 

71 

72 

70 

69.8 

MAD I  SON 

75 

90 

88 

90 

79 

79 

68 

77 

63 

72 

60 

79 

81.4 

MIN 

69 

67 

71 

71 

69 

70 

70 

70 

71 

69 

71 

70 

67 

71 

70 

64 

63 

6  6 

59 

62 

67 

67 

65 

55 

49 

48 

56 

58 

62 

66 

66 

65.1 

MARATHON  SHORES 

83 

89 

88 

85 

88 

fifi 

85 

85 

86 

88 

87 

87 

84 

79 

84 

86 

88 

87 

86 

87.1 

MIN 

78 

78 

77 

78 

79 

74 

73 

78 

79 

80 

78 

75 

73 

79 

79 

76 

74 

74 

73 

72 

74 

79 

78 

73 

76 

70 

70 

76 

72 

79 

77 

75.8 

MAR  I  ANNA    I  NO  SCHOOL 

69 

76 

68 

67 

72 

79  .  7 

MIN 

65 

67 

66 

68 

70 

69 

71 

72 

71 

71 

68 

69 

69 

71 

65 

62 

60 

64 

57 

61 

66 

63 

62 

63 

48 

42 

57 

52 

57 

61 

62 

63.5 

MAYO  5  NW 

75 

60 

65 

79 

61 

70 

78 

83 

70 

78 

80 

80 

82.6 

MIN 

67 

65 

68 

69 

67 

69 

70 

70 

71 

69 

70 

71 

65 

70 

70 

66 

65 

66 

61 

63 

69 

68 

66 

6  6 

47 

42 

53 

60 

63 

65 

70 

65.2 

ME  LP  OUPN  E 

MAX 

91 

96 

90 

89 

83 

88 

88 

87 

87 

MIN 

72 

73 

72 

71 

75 

74 

70 

74 

72 

74 

74 

73 

74 

72 

72 

74 

74 

77 

70 

71 

73 

73 

74 

69 

69 

54 

-.a 

62 

74 

71 

70 

70.7 

MIAMI    BAY  FRONT 

85 

86 

86  4 

MIN 

77 

76 

77 

82 

79 

77 

77 

72 

79 

81 

B] 

77 

77 

76 

7fi 

80 

73 

7  1 

74 

?6 

75 

74 

78 

74 

72 

65 

66 

75 

80 

80 

76 

76.0 

MIAMI  BEACH 

MAX 

88 

88 

87 

86 

65 

66 

85 

65 

85 

85 

86 

85 

84 

85 

89 

85  5 

MIN 

78 

76 

81 

76 

82 

77 

77 

75 

81 

81 

81 

78 

79 

80 

7R 

74 

74 

76 

74 

77 

76 

70 

78 

76 

72 

65 

69 

78 

60 

80 

71 

76.5 

MIAMI    WB  AIRPORT 

88 

90 

82 

79 

8  1 

86 

68 

86 

6  8 

66.2 

MIN 

75 

73 

75 

77 

77 

76 

75 

75 

77 

7B 

78 

75 

74 

75 

77 

78 

73 

74 

73 

75 

74 

74 

76 

75 

68 

63 

64 

72 

79 

76 

75 

74.5 

MIAMI    12  SSW 

MAX 

82 

89 

89 

88 

88 

88 

68 

86 

87 

87 

89 

8  9 

87 

63 

83 

85 

88 

88 

66.  7 

MIN 

72 

71 

71 

77 

77 

75 

74 

77 

73 

76 

75 

74 

72 

76 

74 

76 

73 

7  7 

70 

75 

73 

72 

73 

74 

70 

58 

68 

69 

77 

77 

75 

72.8 

MILES  CITY  TOWER 

MAX 

90 

91 

93 

92 

88 

83 

83 

83 

88 

90 

91 

87 

89.1 

MIN 

72 

72 

72 

72 

72 

71 

74 

73 

72 

72 

73 

73 

70 

70 

71 

70 

74 

71 

71 

71 

72 

75 

75 

75 

68 

63 

6  0 

68 

72 

73 

72 

71.3 

MILTON   EXP  STATION 

MAX 

90 

91 

90 

89 

89 

86 

81 

85 

89 

fll 

83 

B  5 

69 

78 

72 

65 

78.4 

MIN 

64 

64 

65 

65 

68 

6» 

69 

70 

69 

69 

66 

69 

66 

69 

58 

61 

62 

62 

54 

60 

66 

62 

63 

62 

40 

44 

6  9 

50 

55 

61 

64 

62.0 

MONT  I  CELLO  2  S 

MAX 

94 

95 

94 

91 

90 

92 

85 

74 

80 

89 

85 

90 

90 

80 

74 

71 

74 

72 

79 

78 

7* 

71 

79 

76 

69 

80 

84 

78 

72 

77 

62 

81.3 

MIN 

67 

66 

70 

70 

70 

75 

69 

70 

71 

70 

69 

68 

68 

71 

68 

63 

62 

64 

58 

62 

67 

67 

64 

64 

44 

44 

56 

56 

61 

65 

65 

64.4 

MOORE   HAVEN  LOCK  1 

MAX 

89 

91 

92 

90 

89 

69 

88 

88 

88 

87 

90 

90 

88 

88 

89 

92 

90 

8  6 

83 

85 

81 

60 

87 

88 

87 

79 

76 

86 

65 

89 

88 

87.0 

MIN 

72 

71 

68 

77 

76 

73 

68 

73 

72 

73 

71 

74 

75 

71 

72 

72 

73 

70 

72 

70 

73 

73 

73 

74 

65 

56 

59 

66 

71 

74 

73 

71.0 

MOUNTAIN  LAKE 

MAX 

94 

95 

91 

88 

89 

91 

86 

87 

90 

91 

93 

90 

88 

90 

92 

89 

83 

62 

85 

82 

67 

85 

86 

67 

81 

79 

85 

83 

85 

90 

86 

87.4 

MIN 

68 

70 

71 

71 

73 

71 

70 

73 

72 

72 

72 

71 

70 

74 

72 

72 

73 

73 

67 

74 

72 

73 

73 

69 

57 

53 

55 

60 

72 

69 

71 

69.5 

See  Reference  Notes  Following  SUbon  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Continued 


Day  01  Month 

rage 

SUUon 

1 

2 

3 

4 

5 

g 

7 

8 

9 

io  1 

11 

12 

I 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22  1 

23 

24 

25 

26 

27 

28  J 

29 

30 

31 

> 
< 

MYAKKA  RIVER   ST  PARK 

MAX 

85 

88 

93 

93 

88 

91 

88 

89 

90 

91 

92 

93 

92 

88 

90 

91 

85 

85 

85 

BO 

83 

87 

88 

86 

80 

81 

83 

86 

87 

92 

87.8 

M  IN 

66 

69 

71 

69 

69 

68 

71 

67 

67 

72 

72 

73 

69 

62 

65 

59 

60 

65 

67 

69 

68.2 

NAPLES 

MAX 

90 

89 

91 

89 

19 

86 

90 

89 

i." 

91 

90 

90 

89 

89 

0  1 

92 

89 

84 

88 

88 

82 

88 

0  7 

86 

81 

ai 

85 

89 

90 

92 

88 

88.2 

MIN 

73 

* 

76 

* 

73 

73 

74 

74 

7 

6 

63 

68 

7* 

76 

7* 

73.5 

NICFVILLF 

MAX 

92 

91 

90 

88 

89 

89 

85 

80 

85 

86 

85 

83 

86 

65 

77 

68 

69 

72 

77 

78 

73 

75 

75 

76 

76 

70 

75 

74 

64 

75 

75 

79.5 

MIN 

65 

64 

65 

69 

69 

69 

65 

61 

61 

60 

62 

56 

60 

64 

63 

6 

58 

*7 

40 

46 

52 

54 

53 

60 

61.3 

OCALA 

MAX 

95 

95 

96 

97 

n 

92 

90 

89 

92 

92 

92 

91 

91 

88 

94 

91 

87 

83 

82 

86 

86 

84 

86 

85 

75 

79 

84 

81 

BO 

92 

as 

88.0 

MIN 

73 

70 

70 

69 

69 

68 

72 

69 

70 

68 

72 

1 

2 

67 

69 

7 

67 

70 

52 

48 

7 

63 

68 

69 

71 

67.8 

OCALA   2  NE 

MAX 

97 

95 

93 

91 

93 

95 

91 

88 

92 

93 

93 

90 

91 

87 

92 

90 

84 

83 

82 

86 

82 

82 

86 

85 

75 

80 

84 

80 

79 

90 

84 

87.5 

MIN 

69 

68 

68 

72 

69 

68 

6 

67 

71 

73 

72 

72 

62 

68 

71 

72 

6 

49 

42 

52 

61 

69 

69 

71 

67.1 

OKEECHOBE  F  HRCN  GATE  6 

MAX 

89 

)0 

89 

88 

87 

87 

85 

86 

85 

88 

86 

89 

86 

86 

85 

88 

87 

84 

80 

84 

77 

80 

83 

86 

86 

76 

75 

79 

65 

86 

87 

84.8 

MIN 

76 

76 

74 

73 

74 

76 

76 

73 

72 

72 

73 

76 

76 

63 

59 

61 

68 

72 

73 

72 

72.7 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

MAX 

93 

93 

94 

91 

87 

88 

90 

89 

90 

91 

93 

91 

88 

88 

91 

93 

85 

82 

84 

84 

84 

85 

85 

85 

75 

79 

63 

84 

81 

90 

86 

67.2 

MIN 

PALATKA 

MAX 

95 

95 

91 

92 

90 

92 

90 

89 

92 

90 

92 

91 

91 

87 

92 

88 

85 

82 

85 

83 

79 

81 

84 

84 

73 

78 

83 

80 

90 

86 

84 

86.9 

MIN 

PANAMA   CITY  2 

MAX 

86 

92 

90 

91 

90 

88 

89 

87 

90 

88 

85 

89 

87 

78 

80 

79 

75 

74 

78 

76 

75 

70 

76 

75 

83 

80 

78 

75 

60 

79 

76 

82.0 

MIN 

PAPPISH 

MAX 

89 

92 

92 

04 

97 

90 

91 

93 

91 

92 

95 

93 

93 

95 

95 

90 

92 

93 

87 

86 

65 

88 

97J 

88 

80 

82 

90 

86 

88 

96 

91 

90.5 

MIN 

65 

71 

71 

70 

PENSACOLA   FAA  AIRPOPT 

MAX 

92 

90 

88 

89 

89 

85 

82 

85 

88 

82 

83 

85 

86 

79 

69 

72 

72 

78 

76 

70 

75 

70 

79 

73 

71 

78 

71 

63 

68 

77 

79 

78.8 

MIN 

PFNSACDLA   WB  CITY 

MAX 

86 

88 

87 

86 

86 

85 

81 

85 

86 

81 

83 

83 

85 

80 

67 

73 

73 

77 

75 

69 

75 

70 

78 

73 

70 

76 

73 

63 

69 

76 

77 

77.9 

MIN 

PEPPY 

MAX 

93 

94 

94 

95 

90 

90 

82 

81 

88 

88 

88 

88 

89 

80 

76 

75 

78 

76 

80 

82 

78 

78 

81 

60 

7C 

76 

83 

75 

78 

80 

82 

82.9 

MIN 

67 

65 

64 

63 

68 

s  p 

70 

7 1 

72 

69 

72 

71 

66 

PLANT  CITY 

MAX 

94 

95 

94 

90 

90 

91 

90 

89 

91 

91 

93 

93 

90 

90 

93 

92 

89 

84 

86 

83 

86 

85 

88 

87 

86 

Bl 

86 

81 

85 

91 

67 

86.7 

MIN 

70 

69 

69 

73 

71 

70 

POMPANO  BEACH 

MAX 

90 

92 

90 

90 

90 

90 

87 

88 

87 

89 

89 

88 

87 

88 

89 

87 

86 

83 

86 

81 

87 

90 

90 

87 

81 

8C 

85 

87 

87 

81 

89 

87.4 

MIN 

72 

77 

72 

7 1 

72 

PUNTA  GOPOA 

MAX 

94 

94 

94 

94 

92 

ae 

92 

87 

88 

93 

92 

93 

92 

91 

90 

90 

83 

82 

86 

82 

80 

90 

88 

86 

82 

83 

86 

88 

86 

91 

89 

88.6 

MIN 

72 

72 

73 

75 

73 

74 

76 

74 

73 

73 

73 

73 

73 

7 1 

7  3 

73 

77 

73 

62 

72 

72 

74 

72,0 

OUINCY   EXP  STATION 

MAX 

93 

95 

92 

90 

90 

87 

78 

75 

82 

87 

85 

ae 

88 

76 

73 

70 

73 

75 

77 

75 

71 

70 

79 

77 

6  0 

7( 

80 

71 

6S 

74 

76 

79.5 

MIN 

61 

62 

ROYAL  PALM  RANGER   ST A 

MAX 

91 

92 

90 

89 

90 

86 

86 

88 

88 

90 

90 

01 

87 

89 

90 

90 

86 

83 

88 

82 

87 

88 

8S 

87 

81 

80 

86 

88 

as 

9C 

80 

87.8 

MIN 

74 

70 

SAINT   AUGUST  I NE 

MAX 

94 

90 

90 

88 

88 

89 

87 

86 

ee 

87 

88 

85 

87 

86 

88 

86 

83 

81 

80 

84 

78 

80 

85 

86 

76 

74 

84 

82 

BO 

83 

81 

84.6 

MIN 

SAINT  LEO 

MAX 

94 

94 

95 

91 

88 

91 

90 

88 

90 

91 

92 

93 

90 

89 

91 

92 

83 

82 

84 

85 

81 

83 

86 

83 

76 

7! 

83 

81 

77 

91 

85 

87.0 

MIN 

70 

72 

7 

8 

60 

64 

SAINT   MARKS   6  SE 

MAX 

92 

93 

90 

88 

90 

a  a 

84 

79 

86 

86 

90 

90 

86 

83 

76 

74 

81 

76 

80 

8C 

75 

75 

N 

80 

7< 

82 

76 

76 

78 

B3 

82.4 

MIN 

7 

6 

67 

ST  PETERSBURG 

MAX 

89 

91 

93 

89 

bb 

ae 

87 

87 

90 

89 

90 

90 

89 

88 

88 

oo 

86 

80 

85 

81 

83 

83 

82 

83 

81 

7" 

83 

79 

8! 

90 

85 

86.4 

MIN 

75 

75 

76 

74 

76 

74 

SANBORN  TOWER 

MAX 

95 

95 

91 

91 

90 

a8 

82 

76 

87 

88 

86 

on 

86 

Bl 

71 

72 

76 

77 

a  1 

77 

72 

75 

8< 

78 

7! 

71 

85 

78 

ac 

81 

81 

82.3 

MIN 

66 

64  .  5 

SANFORO  EXP  STATION 

MAX 

93 

93 

93 

90 

87 

91 

90 

91 

91 

91 

90 

01 

90 

89 

91 

9C 

88 

84 

84 

86 

84 

85 

8! 

84 

81 

7< 

83 

86 

s; 

88 

85 

87.5 

MIN 

71 

71 

70 

71 

68 

69 

68 

7  0 

66.2 

SARASOTA 

MAX 

91 

91 

95 

90 

93 

90 

90 

90 

92 

91 

92 

94 

92 

90 

91 

92 

88 

84 

87 

85 

84 

89 

67 

87 

81 

83 

85 

85 

88 

90 

90 

88.9 

MIN 

66 

70 

71 

72 

74 

72 

70 

72 

72 

72 

71 

71 

71 

72 

70 

72 

72 

61 

72 

72 

7( 

77 

6  2 

56 

62 

7; 

70 

71 

70.0 

SOUTH  MIAMI    3  W 

MAX 

89 

90 

88 

87 

87 

86 

85 

86 

87 

87 

89 

ae 

85 

87 

87 

86 

85 

80 

85 

82 

86 

85 

na 

65 

83 

80 

84 

86 

86 

87 

88 

85.9 

MIN 

71 

70 

70 

73 

74 

74 

72 

73 

72 

73 

73 

72 

72 

70 

72 

71 

71 

7  0 

7  3 

72 

7 1 

71 

73 

7( 

56 

56 

73 

7( 

73 

70 

70.9 

STARKE 

MAX 

95 

95 

93 

90 

91 

93 

89 

88 

on 

93 

91 

on 

90 

B4 

81 

82 

ec 

80 

60 

85 

76 

78 

82 

84 

72 

79 

84 

77 

ec 

86 

83 

85.3 

MIN 

72 

70 

71 

72 

70 

68 

66 

72 

72 

71 

72 

70 

65 

70 

69 

6  8 

50 

45 

52 

60 

66 

71 

70 

67.1 

STE I NHATCHFE  2 

MAX 

81 

82 

84 

81 

90 

92 

93 

98 

86 

82 

85 

77 

82 

87 

69 

85 

82 

80 

81 

82 

73 

77 

79 

78 

83.6 

MIN 

61 

70 

66 

63 

70 

75 

70 

71 

70 

68 

75 

72 

62 

69 

71 

71 

70 

69 

70 

46 

64 

65 

68 

71 

67.9 

STUART   RADIO  WSTU 

MAX 

93 

95 

92 

92 

90 

a6 

87 

87 

89 

86 

91 

91 

89 

92 

91 

87 

89 

81 

88 

79 

85 

91 

ao 

90 

79 

81 

87 

67 

84 

90 

88 

86.0 

MIN 

75 

75 

73 

72 

71 

72 

73 

73 

75 

73 

63 

51 

56 

56 

66 

69 

70 

70.6 

TALLAHASSEE   WB  AP 

MAX 

92 

94 

91 

91 

91 

90 

75 

76 

a* 

90 

as 

87 

87 

78 

73 

6! 

76 

74 

7i 

71 

73 

72 

79 

74 

6e 

77 

82 

67 

74 

76 

79 

80.0 

MIN 

69 

69 

7 1 

72 

73 

73 

73 

68 

65 

65 

55 

47  44 

55 

57 

&! 

66 

66 

65.  8 

T AM  1 AM  I    TRL   40  MI  BEND 

MAX 

92 

9* 

91 

90 

91 

B6 

87 

88 

90 

93 

92 

on 

69 

« 

01 

81 

82 

8  7 

85 

78 

90 

90 

86 

8". 

80 

85 

68 

91 

90 

91 

88.4 

MIN 

75 

75 

73 

76 

72 

64 

65 

76 

77 

75 

74  .2 

TAMPA   WB  AIRPORT 

MAX 

91 

91 

94 

91 

91 

90 

90 

89 

02 

91 

92 

92 

91 

aa 

90 

9i 

81 

84 

87 

81 

82 

83 

85 

84 

71 

79 

83 

81 

81 

90 

88 

87.5 

MIN 

73 

72 

74 

74 

76 

74 

73 

76 

74 

72 

61 

56 

63 

73 

71 

71 

71.7 

TARPON   SPGS   SEWAGE  PL 

MAX 

88 

89 

88 

92 

92 

on 

89 

86 

67 

90 

00 

ao 

91 

88 

88 

a? 

9C 

85 

84 

8< 

85 

86 

84 

84 

84 

77 

78 

82 

79 

81 

ee 

86.4 

MIN 

69 

70 

69 

72 

73 

73 

69 

72 

71 

71 

5S 

56 

57 

66 

69 

66.8 

TAVERNIER 

MAX 

88 

89 

89 

87 

B7 

85 

85 

86 

87 

88 

87 

88 

88 

87 

aa 

81 

8( 

84 

8  5 

8' 

87 

87 

87 

86 

8* 

82 

83 

86 

81 

86 

86 

86.3 

MIN 

78 

79 

71 

66 

68 

76  80 

TITUSTflLLE   2  W 

MAX 

95 

96 

93 

94 

87 

87 

86 

89 

90 

91 

93 

91 

89 

90 

93 

92 

88 

83 

85 

90 

87 

87 

BP 

88 

80     76  64 

67 

82 

89 

85 

88.3 

MIN 

71 

TP 

72 

74 

73 

71 

67 

71 

70 

72 

72 

71 

70 

72 

71 

72 

73 

72 

69 

73 

72 

73 

73 

70 

57  52 

53 

57 

70  69 

71 

69.1 

USHER  TOWER 

MAX 

92 

93 

94 

92 

90 

an 

86 

93 

66 

89 

00 

88 

88 

fl4 

80 

|< 

84 

84 

85 

85 

79 

82 

83  84 

TJ 

76  82 

76 

80  87 

83 

85.5 

MIN 

70 

72 

72 

73 

72 

73 

70 

68 

73 

71 

69 

70 

72 

70 

68 

71 

70 

64 

64 

78 

77 

78 

76  72 

53     46  50 

71 

66  70 

71 

69.0 

VENICE 

MAX 

BO 

89 

91 

88 

92 

86 

88 

68 

90 

90 

90 

9? 

89 

aa 

89 

91 

86 

84 

87 

82 

82 

88 

81 

85 

8 

80  83 

87 

87  88 

89 

87.3 

MIN 

69 

70 

73 

73 

75 

71 

74 

72 

73 

73 

73 

69 

72 

73 

72 

74 

72 

69 

73 

73 

76 

75  75 

66     57  61 

63 

72  71 

73 

71.2 

VERO  BEACH  FAA  AIRPORT 

MAX 

90 

91 

89 

88 

BI 

87 

86 

88 

87 

87 

86 

87 

87 

80 

87 

87 

86 

82 

82 

82 

84 

67 

87  87 

76     76  83 

83 

85  86 

84 

85.6 

MIN 

73 

76 

74 

75 

77 

73 

72 

75 

73 

75 

76 

74 

73 

73 

72 

74 

74 

73 

72 

75 

75 

75 

74  73 

62     55  59 

65 

77  72 

72 

72.2 

3**  R«l«r*nca  NoIm  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
OCTOBER  1959 


Station 

Day  Oi  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

s 

7 

8 

9 

10 

.1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

WAUCHHULA    2  N 

MAX 
M  IN 

93 
66 

94 

94 

70 

88 

71 

92 
72 

90 

72 

89 

69 

90 
72 

91 
71 

91 
71 

93 
71 

92 
71 

91 
72 

89 
72 

92 
VI 

91 
71 

86 
73 

82 

72 

85 
68 

80 
73 

es 

73 

88 

73 

67 

71 

86 

63 

76 
56 

80 
52 

85 

55 

65 
60 

89 

'0 

91 
69 

89 
67 

88 
66 

3 
6 

WEST  PALM  8EACH 

MAX 
M  IN 

88 

76 

90 
76 

87 
76 

87 

80 

87 

80 

85 

69 

87 

72 

86 
72 

85 
77 

87 
75 

88 

80 

87 
76 

86 
78 

87 
77 

87 

77 

86 
78 

85 

70 

81 

73 

85 

73 

81 

72 

85 

73 

89 
74 

90 

77 

66 

73 

84 

69 

77 
63 

84 

66 

83 

72 

66 
74 

87 

73 

65 
74 

69 
74 

T 
1 

WEST   PALM  BEACH  WB  AP 

MAX 
MI  N 

92 
75 

95 
76 

90 
74 

90 
77 

90 

79 

87 

70 

88 
74 

88 

76 

88 

76 

89 
74 

90 
78 

89 

75 

88 

75 

89 
75 

89 

75 

88 
78 

87 
74 

82 

73 

87 

73 

80 
73 

85 

74 

90 
73 

92 
76 

87 

73 

79 
67 

80 
60 

85 

62 

85 

70 

ns 

79 

90 
76 

88 

r« 

87 

73 

6 

7 

WEWAHI TCHKA 

MAX 
MIN 

95 
69 

9* 
68 

94 

68 

93 
68 

93 
67 

88 

70 

79 

71 

80 
73 

85 
72 

90 
70 

88 

71 

90 
70 

87 
70 

80 
71 

77 
68 

71 
67 

71 
64 

71 
63 

80 
61 

79 
68 

75 
68 

73 
67 

75 
63 

72 
64 

72 
54 

60 
46 

82 
56 

76 
57 

79 
60 

62 
66 

79 
68 

81 
65 

6 

WINTER  HAVEN 

MAX 
MIN 

94 

68 

94 

70 

92 
71 

93 

72 

93 

72 

91 

74 

91 
69 

89 

71 

91 

73 

91 

72 

90 
71 

93 
70 

89 
79 

89 
71 

91 
70 

92 
72 

89 
74 

88 

73 

88 

69 

82 

72 

85 

71 

84 

73 

87 

73 

86 

69 

78 
61 

79 
54 

84 

56 

84 

59 

19 

71 

91 
66 

88 

63 

88 

69 

4 

WOODRUFF  DAM 

MAX 
MIN 

91 

66 

91 
66 

92 
68 

96 
69 

91 
69 

92 

70 

90 
69 

78 
69 

78 
71 

85 
69 

88 

68 

88 
69 

88 
68 

89 
71 

76 
66 

71 
67 

67 
60 

71 
60 

75 
58 

79 
58 

75 
62 

72 
63 

72 
62 

78 

62 

78 
47 

76 
43 

79 
45 

80 

53 

66 

52 

74 
57 

70 
62 

80 
62 

5 
9 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

B 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 
or 

BAY  LAKE 

EVAP 

.17 

.15 

.22 

.15 

.10 

.21 

.11 

.11 

.11 

.12 

.12 

.13 

.  14 

.33 

.17 

.26 

.09 

.14 

.12 

.07 

.07 

.12 

.16 

.13 

.11 

.12 

.05 

.04 

.07 

B4.16 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

EVAP 

.21 

.18 

.16 

.17 

.11 

.18 

.13 

.12 

.15 

.  19 

.15 

.15 

.13 

.09 

.17 

.17 

.19 

.23 

.07 

.06 

.11 

.17 

.15 

.19 

.14 

.12 

.11 

.11 

.17 

B4.58 

CLEWISTON  US  ENGRS  (a) 

EVAP 

.22 

.13 

.14 

.16 

.04 

.22 

.27 

.11 

.06 

.09 

.05 

.17 

.17 

.17 

.14 

.16 

.17 

.08 

.15 

.05 

.10 

.01 

.21 

.16 

.15 

.15 

.05 

.07 

.11 

B4.02 

MAX 

94 

94 

93 

94 

94 

93 

89 

88 

89 

91 

92 

94 

94 

95 

93 

94 

94 

92 

78 

91 

87 

80 

90 

88 

85 

82 

83 

86 

89 

87 

93 

89.9 

MIN 

78 

79 

81 

85 

79 

80 

76 

76 

76 

83 

76 

79 

78 

77 

76 

78 

78 

73 

74 

74 

75 

74 

74 

76 

66 

66 

68 

68 

72 

74 

75 

75.6 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

EVAP 

.17 

.16 

.19 

.17 

.16 

.11 

.10 

.19 

.16 

.21 

.18 

.23 

.14 

.09 

.18 

.19 

.17 

.  22 

.08 

.04 

.06 

.11 

.20 

.13 

.19 

.16 

.18 

.09 

.10 

.21 

.18 

4.75 

WIND 

9 

5 

7 

13 

14 

16 

23 

30 

33 

23 

26 

22 

16 

13 

25 

24 

25 

55 

78 

42 

15 

19 

33 

53 

53 

15 

16 

16 

17 

27 

16 

779 

GAINESVILLE  3  WSW 

EVAP 

.26 

.21 

.19 

.28 

.18 

.22 

.23 

.23 

.11 

.25 

.19 

.10 

.15 

.13 

.22 

.10 

.09 

.21 

.18 

.13 

.05 

.10 

.19 

.29 

.19 

.14 

.15 

.09 

.03 

.05 

.  14 

5.08 

WIND 

25 

15 

35 

20 

10 

20 

30 

45 

25 

25 

25 

15 

20 

45 

20 

45 

45 

70 

55 

30 

45 

35 

55 

75 

75 

20 

40 

25 

35 

15 

45 

1085 

MAX 

94 

96 

96 

93 

96 

96 

93 

88 

90 

94 

93 

92 

93 

92 

90 

89 

88 

83 

83 

83 

81 

84 

85 

84 

73 

78 

81 

80 

79 

B» 

87 

87.8 

MIN 

73 

70 

71 

72 

71 

70 

71 

70 

70 

70 

70 

71 

68 

70 

70 

70 

70 

70 

62 

65 

7(1 

71 

72 

65 

50 

45 

54 

64 

66 

72 

73 

67.6 

HIALEAH 

EVAP 

.14 

.22 

.22 

.25 

.02 

.16 

.11 

.16 

.12 

.20 

.21 

.19 

.15 

.10 

.20 

.17 

.27 

.15 

.17 

.11 

.18 

.20 

.15 

.16 

.17 

.13 

.15 

.14 

.14 

B5.07 

WIND 

13 

15 

20 

25 

29 

32 

28 

37 

36 

32 

40 

38 

42 

33 

23 

36 

53 

52 

80 

73 

28 

18 

36 

46 

44 

27 

15) 

15 

59 

34 

37 

1100 

LOXAHATCHEE 

EVAP 

.13 

.12 

.  30 

.01 

.10 

.01 

.09 

.11 

.12 

.09 

.21 

.01 

.12 

.19 

.12 

.19 

.09 

.06 

.02 

.21 

.16 

.11 

.12 

.08 

.10 

.10 

.12 

B3.55 

MILES  CITY  TOWER 

EVAP 

.16 

.18 

.24 

.11 

.21 

.06 

.14 

.16 

.13 

.15 

.22 

.33 

.23 

.28 

.25 

.17 

.35 

.05 

.16 

.26 

.12 

.12 

.14 

.08 

.15 

.14 

.12 

.31 

B5.37 

WIND 

7 

14 

20 

6 

26 

21 

32 

23 

16 

10 

9 

39 

24 

20 

26 

12 

23 

49 

52 

48 

11 

7 

50 

18 

52 

26 

10 

16 

21 

17 

24 

729 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

EVAP 

.19 

.18 

.15 

.19 

.15 

.26 

.14 

.09 

.12 

.14 

.27 

.20 

.20 

.15 

.19 

.23 

.18 

.05 

.21 

.07 

.05 

.19 

.18 

.17 

.17 

.14 

.  14 

.14 

.12 

.14 

B4.96 

WIND 

18 

17 

15 

30 

22 

35 

26 

32 

31 

27 

25 

39 

37 

22 

39 

20 

29 

50 

53 

122 

37 

61 

70 

64 

79 

25 

21 

29 

60 

27 

19 

1181 

OKEECHOBEE  HRN  GATE  6 

EVAP 

.25 

.29 

.30 

.24 

.13 

.17 

.22 

.20 

.27 

.20 

.25 

.26 

.14 

.18 

.26 

.25 

.20 

• 

• 

.28 

.03 

.13 

.15 

.12 

.34 

.22 

.20 

.15 

.18 

.14 

.23 

5.98 

TAMIAMI   TRL  40  MI  BEND 

EVAP 

.16 

.13 

.13 

.25 

.15 

.09 

.09 

.11 

.19 

.19 

.50 

.08 

.16 

.13 

.18 

.04 

.09 

.10 

.14 

.12 

.04 

.31 

.07 

.16 

.09 

.14 

.14 

.16 

.13 

427 

VERO  BEACH  FAA  AIRPORT 

EVAP 

.17 

.21 

.18 

.21 

.18 

.17 

.13 

.09 

.25 

.30 

.07 

.18 

.06 

.15 

.18 

.11 

.13 

.13 

.14 

.06 

.24 

.25 

.15 

.15 

.15 

.13 

.04 

.11 

B4.78 

WOODRUFF  DAM 

EVAP 

.23 

.24 

.22 

.18 

.15 

.12 

.09 

.07 

.04 

.04 

.05 

.12 

.19 

.08 

.01 

.07 

.03 

.07 

.09 

.20 

.02 

.02 

.08 

.07 

.25 

.21 

.11 

.10 

.08 

.00 

.08 

3.31 

WIND 

21 

2 

2 

6 

21 

32 

32 

99 

64 

21 

32 

9 

0 

0 

40 

99 

92 

98 

75 

94 

1  1  1 

143 

98 

20 

126 

75 

24 

93 

106 

75 

63 

1773 

(a)   Evaporation  measured   in  pan  36  x  36  inches. 


Sm  Ralarrac*  NolM  Following  Sutton  \odmx 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


FLORIDA 
OCTOBER  1959 


Station 

Day  of  month 

■ 

And 

Depth 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

FT.   LAUDERDALE  EXP  STA 

6   INCHES  (1) 

MAX 

7  9 

78 

78 

78 

78 

78 

78 

78 

78 

78 

78 

78 

78 

78 

78 

78 

78 

78 

77 

77 

73 

75 

75 

77 

76 

75 

74 

74 

75 

76 

76 

76 

9 

MIN 

77 

77 

77 

77 

77 

77 

77 

76 

76 

76 

77 

77 

77 

77 

77 

77 

77 

77 

76 

75 

73 

74 

74 

76 

75 

74 

74 

73 

74 

75 

75 

75 

8 

6  INCHES  (2) 

MAX 

78 

78 

78 

78 

78 

78 

78 

78 

78 

78 

78 

78 

78 

78 

78 

78 

78 

78 

77 

77 

73 

76 

76 

76 

76 

75 

74 

74 

75 

77 

76 

77 

0 

MIN 

76 

76 

76 

77 

77 

77 

77 

77 

77 

77 

77 

7  6 

75 

73 

74 

75 

9 

6   INCHES  (3) 

MAX 

78 

79 

79 

79 

79 

78 

78 

78 

78 

79 

79 

80 

78 

77 

77 

77 

77 

78 

77 

77 

75 

76 

76 

76 

76 

75 

73 

74 

76 

77 

77 

77 

2 

MIN 

76 

77 

77 

77 

75 

75 

75 

75 

77 

7  6 

74 

75 

75 

75 

GAINESVILLE  3  WSW 

1  INCH 

MAX 

95 

96 

96 

95 

95 

96 

90 

89 

90 

94 

92 

92 

93 

86 

84 

90 

88 

85 

84 

84 

82 

83 

84 

82 

77 

78 

78 

76 

78 

83 

83 

87 

0 

MIN 

80 

80 

80 

80 

80 

79 

80 

79 

79 

79 

79 

80 

79 

79 

78 

79 

81 

80 

75 

75 

77 

76 

74 

75 

66 

63 

66 

70 

71 

74 

75 

76 

4 

4  INCHES 

MAX 

87 

88 

88 

87 

8  B 

88 

86 

B4 

86 

88 

86 

85 

87 

83 

80 

88 

84 

81 

81 

81 

79 

81 

81 

80 

76 

76 

76 

75 

76 

81 

81 

82 

8 

MIN 

80 

80 

80 

80 

80 

79 

78 

79 

79 

79 

79 

80 

79 

79 

78 

79 

81 

80 

75 

75 

77 

77 

76 

76 

69 

66 

68 

72 

72 

74 

76 

76 

8 

8  INCHES 

MAX 

85 

86 

85 

85 

86 

85 

83 

82 

84 

85 

84 

84 

85 

82 

80 

84 

82 

80 

80 

79 

79 

80 

80 

79 

75 

74 

74 

74 

75 

79 

79 

81 

1 

MIN 

81 

81 

81 

81 

81 

80 

81) 

79 

80 

80 

80 

80 

79 

78 

78 

79 

81 

80 

77 

77 

77 

77 

77 

77 

72 

68 

69 

72 

72 

74 

76 

77 

5 

Ft.  Lauderdale  Exp  Sta  -  Slope  of  Ground:     No  perceptible  slope  of  surface  of  tanks  or  surrounding  terrain.     Soil  Type:     Davie  fine  sand. 
Ground  Cover:     St  Augustine  sod  growing  in  concrete  tanks  4  1/2  x  9  feet  set  flush  to  the  surrounding  soil  level.     Instrumentation:  Foxboro 
Temperature  Recorder. 


(1)  Water  table  controlled  at  12  inches  below  soil  surface. 

(2)  Water  table  controlled  at  24  inches  below  soil  surface. 

(3)  Water  table  controlled  at  36  Inches  below  soil  surface. 

Gainesville  3  WSW  -  Slope  of  Ground:  No  perceptible  slope  of  surface.  Soil  Type:  Arredonda  fine  sand.  Ground  Cover:  Bahlagrass  sod. 
Instrumentation:     3  point  Foxboro  Thermograph. 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind  direction 

Wind  speed 

m  p.  h 

Relative   humidity  averages  ■ 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

Prevailing 

Percent  of 
time  Irom 
prevailing 

9 

0! 

4 

i 
> 
< 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

1:00  a 
EST 

7:00  a 
EST 

1:00  p 
EST 

7:00  p 
EST 

Trace 

60-10 

.10-49 

50-99 

1  00-199 

2.00 
and  over 

Total 

APALACH ICOLA  WB  CITY 

7 

6 

31 

E 

29 

5 

3 

5 

2 

3 

1 

19 

64 

6.6 

DAYTONA  BEACH  WB  AIRPORT 

SW 

9 

8 

2 

27++ 

w 

24 

90 

93 

66 

83 

7 

11 

3 

1 

0 

2 

24 

6.7 

FT  MYERS  WB  AIRPORT 

7 

4 

40++ 

SSW 

18 

3 

4 

2 

4 

1 

2 

16 

6.8 

JACKSONVILLE  WB  AIRPORT 

NE 

9 

8 

1 

33 

SW 

24 

90 

93 

65 

81 

5 

7 

5 

1 

1 

0 

19 

35 

6.9 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

11 

4 

33 

SW 

18+ 

83 

72 

81 

4 

6 

4 

1 

0 

0 

15 

69 

7.2 

LAKELAND  WB  CITY 

5 

9 

7 

4 

6 

1 

3 

0 

21 

55 

6.3 

MIAMI    WB  AIRPORT 

ESE 

20 

5 

8 

29++ 

SSW 

17  + 

89 

89 

70 

84 

4 

5 

9 

2 

1 

1 

22 

460 

6.8 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

S 

11 

6 

8 

28++ 

WNW 

24 

91 

93 

60 

81 

8 

3 

5 

3 

2 

0 

21 

6.1 

PENSACOLA  WB  CITY 

9 

6 

30 

SE 

8 

4 

4 

3 

2 

4 

2 

19 

36 

TALLAHASSEE  WB  AIRPORT 

NE 

14 

5 

9 

90 

92 

68 

84 

11 

3 

3 

3 

2 

2 

24 

7.3 

TAMPA   WB  AIRPORT 

E 

12 

7 

6 

23++ 

s 

6 

87 

91 

64 

80 

8 

4 

4 

3 

2 

0 

21 

51 

6.4 

WEST  PALM  BEACH  WB  AIRPORT 

ESE 

17 

8 

4 

41++ 

WSW 

18 

87 

89 

66 

80 

3 

2 

5 

2 

3 

2 

17 

7.1 

0  City  Office  Data 

See  reference  notaa  iollowincj  Station  Index 
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TOTAL  PRECIPITATION 


FLORIDA 
OCTOBER  1959 


AVERAGE  TEMPERATURE 


FLORIDA 
OCTOBER  1959 
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STATION  INDEX 


STATION 

o* 

2 

M  COUNTY 

DRAINAGE  t  J 

LATITUDE 

3 

3 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

'  TEMP 

< 

SPECIAL 

ALEXANDER  SPRINGS 

3070  LAKE 

:)5 

61  3* 

90 

5P 

9P 

ALEXANDER  SPSS*  ASSN. 

MARATHON  SHORES 

9951 

MONROE 

APALACHICOLA  WB  CITY 

5211  FRANKLIN 

6*  99 

NIC- 

U>S.  WEATHER  BUREAU 

MARIANNA    IND  SCHOOL 

SJ72 ! 

JACK  SON 

ARCAOtA 

3226  OE  SOTO 

27  1* 

81  92 

TO 

6P 

RADIO  STATION  WAPG 

MARINE  LAND 

5391 

FLAGLER 

3369  HI OH LANDS 

27  33 

1  10 

169 

•P 

C 

J.    WILEY  COTHRAN 

MAYO  9  NW 

55  39 

LA  FAYETTE 

sasson  park 

3390 [POLK 

27  50 

61  31 

156 

SP 

HARRY  Ml  TOLSON 

MELBOURNE 

9612  BREVARD 

BARTOW 

34T6  POLK 

27  94 

81  90 

129 

9P 

ip 

CITY  OF  BARTOW 

MIAMI    BAY  FRONT 

9699 

DADE 

BAT  LAKE 

3520  HILLSBOROUGH 

26  0* 

82  30 

TA 

TA 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

MIAMI  BEACH 

9499 

DAOE 

BAT PORT 

5535  HERNANDO 

78  32 

2  39 

9 

TA 

T  A 

W.  D*  GOOD 

MIAMI    Wfi  AIRPORT 

966] 

DAOE 

BELLE  GLADE  EXP  ST A 

3611  PALM  BCACH 

26  *0 

80  38 

16 

«A 

BA 

OA 

EVERGLADES  EXP.  STA. 

MIAMI    1?  SSW 

DAOE 

BELLE  GLADE  MRCN  GATE  4 

D616  PALM  BEACH 

26  *2 

•0  *3 

91 

C 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MILES  CITY  TOWER 

9719 

COLLIER 

BIG  CTRRESS  RESERVATN 

3T39  HENDRY 

26  19 

i  no 

IT 

9P 

ip 

SEMINOLE   INOIAN  AGENCY 

MILTON   EXP  STATION 

9793  SANTA  ROSA 

BITMLO 

9758  ORANGE 

28  33 

61  06 

6P 

FLOOD  CONTROL  01  ST. 

MONT  ICELLO  2  S 

■-A7<> 

JEFFERSON 

8 LACK WAN  *  WNW 

1)7*5  OKALOOSA 

30  97 

86  *2 

2  00 

c 

MRS.   S.  YOUNGBLOOD 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

9899 ; GLADES 

BLOUNT ST OWN  2  SE 

3604  CALHOUN 

30  26 

85  02 

91 

7* 

7A 

DAVID  HOWELL 

MOUNTAIN  LAKE 

99T3  ROLK 

BOCA  RATON 

38*5  PALM  BEACH 

26  21 

80  09 

21 

c 

GUS  P.  HAGER 

MYAKKA  RIVER  ST  PARK 

SARASOTA 

B  R  .*  DE  N TON  EXP  STATION 

39*0  MANATEE 

27  29 

B2  33 

10 

9P 

5P 

GULF  COAST  EXP.  STA. 

NAPLES 

COLLIER 

BRISTOL 

1020  LIBERTY 

30  26 

8*  39 

MISS  ELMA  SHULER 

NICEV1LLE 

§,2*0 

OKALOOSA 

BROOK SVI LLE  CHIN  HILL 

10*6  HERNANDO 

26  37 

82  22 

200 

9P 

9P 

c 

W-CENTRAL  FLA.EXP.STA. 

NITTAW  1  S 

A2S1  dSCfOLA 

BUSHNELL  2  E 

1163  SUMTER 

2B  40 

82  03 

79 

6P 

MR5.  A.  H.  NELSON 

NORTH  NEW  RVR  CANAL  1 

6318 

PALM  BEACH 

CANAL  POINT  GATE  5 

1271 i PALM  BCACH 

26  52 

8 

0  38 

34 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

NORTH  NEW  RVR  CANAL  2 

6923 

PALM  BEACH 

CANAL  POINT  USOA 

1276  PALM  BEACH 

26  92 

60  36 

29 

KID 

SUGAR  PLANT  FLD.  STA. 

OCALA 

CAPE  SABLE  RANGER  STA 

1305  MONROE 

29  06 

60  39 

SP 

NATIONAL  PARK  5VC. 

OCA LA  2  NE 

1310  LEE 

5  J  26  32 

62  11 

3 

5P 

SP 

ALLEN  T.  WEEKS 

OKEECHOBEE  9  W 

CARRABELLE 

1356  FRANKLIN 

5    29  51 

8*  40 

10 

5P 

5P 

MRS.  HA1EL  F.  COOK 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

6*95 

3KEECHOP.EE 

CARTVILLE 

1386  WASHINGTON 

3!    30  47 

65  45 

70 

LONNIE  H.  WHl TTAKER 

ORANGE  CITY 

658* 

VOLUSIA 

CEDAR  KEY 

1*3)2  LEVY 

29  08 

83  02 

19 

6P 

6P 

C.  C.  WHIODON 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

CMIPLEY  3  E 

15** IWASHIN^TON 

30  47 

83  29 

5P 

A.  W.  0  STEEN 

ORTONA  LOCK  2 

CLEARWATER 

1632 ! PINELLAS 

27  59 

B2  47 

20 

6P 

6P 

CLEARWATER  FIRE  DEPT. 

PALATKA 

CLERMONT  6  f 

1641  LAKE 

28  29 

81  46 

1*0 

6P 

ED  OLIVENBAUM 

PANACEA 

t>a?e 

WAKULLA 

CLEW IS TON 

16*9 i HENDRY 

»  ** 

60  55 

16 

6P 

GERVIN  N.  PITIEN 

PANAMA  CITY  2 

68*1 

BAY 

CLEVIS TON  0  S  ENG 

16S*1hENDRY 

26  45 

60  55 

20 

8A 

9A 

c 

CORPS  OF  ENGINEEPS 

PARR  I SH 

COWNWELL  *  NW 

1669  HIGHLANDS 

27  2* 

81  10 

8A 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

PENNSlJCO  *  NW 

CRESCENT  CITY 

197B  j  POT  NAM 

29  25 

61  30 

58 

6P 

WILL  1AM   R.  RADTFf 

PENSACOLA  FAA  ap 

CRESTVIEW  RADIO  WJS8 

]98*  OKALOOSA 

30  *6 

66  35 

276 

9P 

5P 

c 

RAO  10  STATION  WJSB 

PENSACOLA  wB  CITY 

7002 

'            I  A 

CROSS  CITY 

2006  DIXIE 

5i    29  38 

83  07 

*5 

c 

COUNTY  AGENTS  OFFICE 

PERRINE 

7020 

DADE 

CROSS  CITY  FAA  AP 

2011  DIXIE 

5    29  36 

S3  06 

42 

MID 

MID 

FED.  AVIATION  AGENCY 

PERRY 

DAN  I A  A  Mm 

m*  srowAro 

26  04 

80  12 

MID 

FLA.  POWER  ♦  LIGHT 

PLANT  CITY 

h  |  LLSBOROUGH 

DAYTON A  BEACH 

2150  VOLUSIA 

29  13 

81  02 

9A 

9A 

NEWS- JOURNAL  COOP. 

POMPANO  BEACH 

BROWARD 

DAYTONA  BEACH  WB  AP 

2158  VOLUSIA 

29  11 

81  OS 

31 

MID 

mic 

C  J 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

PORT  M AY AC A   S  L  CANAL 

7293 

DEER  PARK 

2200  OSCEOLA 

28  09 

80  3* 

41 

5P 

SP 

c 

GEOPGE  H.  K EMPFE" 

PUNTA  GOROA 

7393 

CHARLOTTE 

DC  FUNIAK  SPRINGS 

2220  WALTON 

30  43 

06  07 

255 

IP 

H*  C.  STORRS 

QUINCY  EXP  STATION 

GADSDEN 

DE  LAND 

2229  VOLUSIA 

29  01 

81  17 

" 

SP 

RADIO  STATION  WJBS 

RAIFORO  STATE  PRISON 

7440 

DE  SOTO  CITY  A  SW 

2266  HIGHLANDS 

27  29 

81  28 

88 

u 

CHESLET  A.  SUPPER 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

DEVILS  GARDEN  TOWER 

2298 1  HENDRY 

26  36 

1  06 

20 

SA 

FLA.   FOREST  SERVICE 

SAINT  AUGUST  I NE 

7812 

ST  JOHNS 

DOWLING  PARK 

2391  SUWANNEE 

10 

30  16 

63  15 

81 

c 

ADVENT  CHRISTIAN  HOME 

SAINT  LEO 

-roil 

PASCO 

DRY  TORTUGAS 

2*18  MONROE 

24  36 

82  52 

1 

6P 

JOHN  R.  OEWEESE 

ST  LUCIE  NEW  LOCK  1 

7859 

MARTIN 

EVERGLADES 

2850  COLLIER 

29  91 

81  23 

9P 

MANHATTAN   MERC.  CORP. 

SAINT    MARKS   6  SE 

FEDERAL  POINT                        2915  PUTNAM 

29  ** 

5 

&e 

6P 

BRUCE  GRAY 

ST  PETERSBURG 

7BB6 

PINELLAS 

FELDA  2  N 

2923  Hfnoav 

26  33 

81  26 

IB 

c 

H.  GREGORY  ATCHLEY 

SANBORN  TOWER 

7930 

WAKULLA 

FELLSMERE 

2936  INDIAN  RIVER 

2     27  46 

t 

0  36 

25 

OKEELANT A  SUG.  REF.  INC. 

SANFOPO  EXP  STATION 

7982 

SEMINOLE 

FERNANDINA  BEACH 

29**  NASSAU 

2:   30  40 

•1  21 

30 

5P 

9P 

LEWIS  K.  NOLAN 

SARASOTA 

8021 

SARASOTA 

FORT  DRUM  9  NW 

3137  OKEECHOBEE 

27  39 

80  51 

5P 

SP 

R.  B.  COX 

SOUTH  MIAMI    3  W 

■in* 

DADE 

FORT  GREEN  12  WSW               3153  MANATEE 

27  3* 

82  08 

120 

7P 

OWEN  J.  KEEN 

STARKE 

8527 

BRADFORD 

FORT  LAUDERDALE 

3163  BROwARO 

26  06 

80  09 

10 

6P 

6P 

F.  P.  MEOFORO.  JR. 

STE INHATCHEE  2 

•999 

TAYLOR 

FT  LAUDERDALE  BAHIA  MAR 

3168  SROWARO 

26  07 

80  07 

7 

SP 

9P 

BAHl A— MAR  YACHT  HARBOR 

STUART  RA0I0  WSTU 

6420 

MARTIN 

FT  LAUDEROALE  EXP  STA 

3171  BROWARD 

26  06 

0  1 » 

* 

G 

U.  OF  FLAi  PLANT  LAB* 

TALLAHASSEE  WB  AP 

8758 

LEON 

FORT  MYERS  WB  AP 

3186  LEE 

3     26  35 

81  52 

h" 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

TAMIAMI  CANAL 

8773 

DADE 

FORT  PIERCE 

WOT  ST  LUCIE 

2.    27  ?! 

0  19 

10 

MIO 

Hid 

CITv  OF  FT.  PIERCE 

T AMI AM  1    TRL  40  MI  BEND 

H?Bi> 

DADE 

FOUNTAIN  3  S 

3230  BAY 

5    30  26 

S  76 

1*0 

5P 

SP 

FLA.  FOREST  SERVICE 

TAMPA  WB  AIRPORT 

8788 

HILLSBOROUGH 

GAINESVILLE   3  WSW 

3321  ALACHUA 

8 1  29  38 

2  22 

86 

4P 

*P 

CG 

AGRONOMY  DEPT  U.OF  FLA. 

TARPON  SPGS  SEWAGE  PL 

9824 

PINELLAS 

GLEN  ST  MART  NURSERIES 

3*70  BAKER 

9    30  19 

82  10 

1*0 

*P 

*P 

G.ST.  M.  NURSERIES 

TAVERN  I ER 

AH»  ! 

MONROE 

GRACEV ILLE 
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REFERENCE  NOTES 


Additional   Information  regarding  the  climate  of  Florida  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologlst  at  P.  0.  Box  3658,  University 
Station,  Gainesville,  Florida,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,   but  for  which  data  are  not   listed  in  the  tables,  either  are  missing  or  were  received  too  late  to  be  included  In 
this  issue. 

Divisions,   as  used  in  "CI imatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  May  1956. 

Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement   in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.     Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending 
at  t  ime  of  observat  ion . 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.   S.   Weather  Bureau")   are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted 
to  represent  observations  taken  at  the  present  location.     Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on 
the  period  1931-1955. 

Data  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;   "Daily  Temperature"  Table;   and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  when  published,   are  for  the  24  hours  ending 
at  t  ime  of  observat  ion .     The  station  Index  shows  observat  ion  t  imes  in  local  standard  t  ime .     During  the  summer  months  some  observers  take  the 
observations  on  daylight  saving  time. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,   and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",   indicate  the  following: 

C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes ,   and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G     "Soil  Temperature"  Table. 

J     "Supplemental  Data"  Table . 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "CI imatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature  Table  is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  prec  ipitation  totals  may  be  found  in  the  annual   issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;   "Evaporation  and  Wind"  Table;   "Daily  Soil  Temperature"  Table;  and  the  Station  Index. 
+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++     Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments . 

*  Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground ;   however ,   the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
AM     Data  based  on  observat  ional  day  ending  before  noon . 
B     Adjusted  to  a  full  month. 

M     One  or  more  days  of  record  missing;    if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table  for 
detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,   EST  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.   S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMAT0L0G ICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY,   and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of   Documents,  Government  Printing  Office,   Washington  25, 
D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,   exposure,   etc.,   of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publi- 
cation "Substation  History"  for  this  state.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,   D.   C.   for  35  cents.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest   annual  issues  of  Local 
Climatological  Data  for  the  respective  stations,   obtained  as  indicated   abov»,   price  15  cents. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;   $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington  25,   D.  C. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

FLORIDA 


NOVEMBER  1959 
Volume  LXIII     No.  11 


ASHEVILLE:  1960 


FLORIDA  -  NOVEMBER  1959 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:     93°  on  the  6th  at  Arcadia 
Lowest  Temperature:     16°  on  the  30th  at  Woodruff  Dam 

Greatest  Total  Precipitation:     13.89  inches  at  Dania  4  WNW 

Least  Total  Precipitation:     0.08  inch  at  Marianna  Ind  School 

Greatest  One  Day  Precipitation:     7.75  inches  on  the  20th  at  Key  West  WB 

City 
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52.2 

61.7 

•  1 

85 

6+ 

26 

30 

160 

0 

0 

2 

0 

2.24 

.62 

•  99 

21 

.  0 

Q 

3 

2 

0 

JACKSONVILLE  BEACH 

70.9 

54.9 

62.9 

83 

* 

30 

30 

121 

0 

0 

1 

0 

1.21 

7, 

IASPER   3  SE 

73.5 

47.3 

60.4 

88 

5 

22 

30 

177 

0 

0 

1 

0 

3.35 

1*90 

!o 

3 

3 

2 

Lake  city  2  e 

73.3 

49.8 

61.6 

a  5 

86 

24 

30 

151 

0 

0 

2 

0 

2.78 

.75 

1  •  33 

aO 

0 

5 

2 

1 

.  1  vc    uhn    e.  cot 

72.8 

49.0 

60.9 

88 

5 

20 

30 

170 

0 

0 

2 

0 

2.61 

1.62 

28 

aO 

0 

* 

2 

1 

IAD  I  SON 

70.6 

49.5 

60.1 

.2 

87 

5 

23 

30 

187 

0 

0 

2 

0 

.70 

1  .47 

.34 

24 

.0 

0 

2 

0 

0 

1AYO   5  NW 

72.4 

48.9 

60.7 

87 

5 

21 

30 

169 

0 

0 

2 

0 

3.44 

2.35 

28 

.0 

0 

* 

2 

1 

»ALATKA 

AM 

73.5 

54.9 

64.2 

•  3 

85 

6+ 

32 

30 

93 

0 

0 

1 

0 

1.07 

.77 

.76 

9 

•  0 

0 

2 

1 

0 

•ERRY 

72.9 

48.1 

60.5 

87 

5 

20 

29 

176 

0 

0 

3 

0 

1.54 

.82 

27 

.  0 

o 

$ 

\ 

0 

>AI NT   AUGUST INE 

72.9 

54.6 

63.8 

- 

•  ^ 

85 

t+ 

30 

30 

105 

0 

0 

2 

0 

6.20 

3.68 

5.01 

21 

•  0 

q 

5 

2 

1 

.TARKE 

75.1 

51.6 

63.4 

88 

26 

30 

121 

0 

0 

2 

0 

* 

.50 

j 

•  0 

0 

1 

0 

«TE I NHATCHEE  2 

74. 7M 

52. 5M 

63.6M 

88 

5 

25 

30 

235 

0 

0 

2 

0 

•  45 

'  _ 

•  0 

0 

2 

0 

0 

JSHER  TOWER 

74,  5 

5  2.4 

63.5 

86 

5 

28 

29 

118 

0 

0 

2 

0 

1  ■  57 

.60 

•  0 

0 

5 

1 

0 

r\i  u  1  c  1  nw 

62.4 

.1 

2.25 

a  29 

a  0 

NORTH  CENTRAL 

iLEXANDER  SPRINGS 

75.0 

53.9 

64.5 

87 

6+ 

30 

30 

88 

0 

0 

^ 

1.14 

.30 

aO 

0 

9 

0 

0 

iA  YPOR  T 

AM 

'Rooksville  chin  hill 

76  4M 

54  7M 

65  6M 

■  5 

89 

5 

28 

30 

83 

0 

2 

0 

1.10 

_ 

a  96 

.80 

21 

a  0 

0 

2 

■USHNELL   2  E 

75.8 

54.4 

65.1 

88 

6+ 

29 

30 

89 

0 

0 

1 

0 

.  84 

a  0 

3 

0 

0 

LERMONT   6  S 

76.2 

56.9 

66.6 

- 

.  3 

89 

6 

33 

30 

66 

0 

0 

0 

0 

a  88 

_ 

•  79 

* 

a  0 

0 

3 

0 

0 

HI  1  UIN  «  DtHLM 

AM 

74.1 

60.7 

67.4 

84 

6+ 

34 

30 

50 

0 

0 

0 

0 

5  10 

2  02 

aO 

0 

6 

3 

2 

ilVTnklA     O  C  A  C  i-1     y  U      A  D 

ATIljr>|A    DtA^rt    WO    A  K 

74.  1 

57.4 

65.8 

.7 

66 

4 

34 

30 

82 

0 

0 

0 

0 

4a26 

1  .99 

2.40 

21 

aO 

0 

6 

2 

1 

NVERNESS 

76.1 

55.3 

65.7 

1.1 

67 

28 

30 

86 

0 

0 

1 

0 

1  a  38 

•  24 

•  82 

21 

.0 

0 

4 

1 

0 

A  ICE  H I  AWASSE 

AM 

75.9 

58.0 

67.0 

88 

7+ 

33 

30 

66 

0 

0 

0 

0 

•  62 

.21 

25 

.0 

0 

3 

0 

0 

IS80N 

76.1 

55.9 

66.0 

88 

6 

30 

30 

76 

0 

0 

1 

0 

.62 

.23 

21 

.0 

0 

3 

0 

0 

,:  a  L a 

76.3 

53.4 

64.9 

89 

6+ 

27 

30 

94 

0 

0 

2 

0 

1.06 

•  31 

21 

.0 

0 

4 

0 

0 

>CAL  A   2  NE 

75.1 

52.2 

63.7 

89 

5 

25 

30 

117 

Q 

Q 

2 

0 

.74 

.27 

T> 

•  0 

0 

3 

0 

'RLANDO  WB  AIRPORT 

R 

76.4 

57.3 

66.9 

.1 

89 

6+ 

32 

30 

69 

Q 

0 

.99 

.33 

.32 

24 

•  0 

3 

0 

0 

AINT  LEO 

76.4 

56.9 

66.7 

•  6 

68 

6+ 

30 

30 

72 

0 

0 

1 

0 

.67 

1.23 

.29 

^ 

•  0 

Q 

3 

o 

0 

■ANFORD  Exp  station 

77 

* 

57.4 

1.0 

89 

5 

^5 

30 

51 

0 

0 

0 

n 

1.51 

.33 

•  68 

.0 

0 

<• 

1 

0 

1TUSVILLE   2  W 

U 1 V 1 b 1  UN 

66.0 

.1 

1.49 

.48 

•  0 

SOUTH  CENTRAL 

RCAD  I  A 

79.3 

59  4 

69  4 

1  .9 

93 

6 

29 

30 

37 

1 

0 

1 

0 

2.65 

1.15 

1.98 

7 

.0 

0 

2 

2 

1 

jVON  PARK 

80.1 

59.8 

70.0 

1.4 

91 

5 

33 

30 

40 

2 

0 

0 

0 

1.73 

.10 

.59 

25 

aO 

0 

4 

2 

0 

ARTOW 

78.3 

59.2 

68.8 

2.2 

88 

6+ 

30 

30 

46 

0 

0 

1 

0 

.73 

1.24 

.44 

25 

.0 

0 

3 

0 

0 

RADENTON  EXP  STATION 

78.2 

57.7 

68.0 

•  8 

91 

5 

31 

30 

50 

1 

0 

1 

0 

1.80 

.08 

.51 

25 

.0 

0 

9 

2 

0 

LEARWATER 

75.7 

58.3 

67.0 

87 

6 

30 

30 

56 

0 

0 

1 

0 

1.23 

.66 

25 

a  0 

0 

3 

1 

0 

EER  PARK. 

78.6 

57.9 

68.3 

87 

5  + 

26 

30 

42 

0 

0 

2 

0 

1.65 

.50 

20 

.0 

0 

7 

1 

0 

ELLSMERE 

79.1 

61.4 

70.3 

1.8 

88 

5 

34 

30 

35 

0 

0 

0 

0 

2.79 

1.37 

.05 

21  + 

•  0 

0 

4 

3 

0 

ORT  DRUM  5  NW 

80.1 

60.6 

70.4 

88 

6 

34 

30 

37 

0 

0 

0 

0 

1.55 

.52 

25 

.0 

0 

4 

1 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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FORT  PIERCE 

78.9 

63.5 

71.2 

1  .0 

87 

6 

37 

10 

41 

0 

0 

0 

0 

3.78 

.60 

1.29 

17 

.0 

0 

7 

2 

2 

GRAPE  HAMMOCK 

79.0 

61.9 

70.5 

88 

6 

39 

30 

31 

0 

0 

0 

0 

1  .43 

•  70 

21 

.0 

0 

3 

1 

0 

K 1 SS I MMEE  2 

77.6 

57.8 

67.7 

1.4 

89 

5 

32 

30 

47 

0 

0 

1 

0 

•  42 

-  1.55 

•  20 

25+ 

.0 

0 

2 

0 

0 

76.7 

57.4 

67.1 

•  8 

90 

5 

31 

30 

61 

I 

o 

o 

.9S 

-  .59 

•  48 

13 

.0 

0 

2 

0 

0 

lakeland  wb  city  p 

75.3 

58.3 

66.8 

.1 

87 

6+ 

33 

30 

70 

0 

0 

0 

0 

.93 

-  .46 

.56 

24 

•  0 

0 

2 

1 

0 

LAKE   PLACID  2  SW 

80.3 

60.3 

70.3 

90 

6+ 

34 

30 

36 

2 

a 

0 

0 

1.40 

.47 

26 

.0 

0 

5 

0 

0 

MELBOURNE 

79.6 

62.2 

70.9 

66 

15+ 

38 

30 

32 

0 

0 

n 

0 

4.14 

1.37 

21 

.  0 

0 

4 

4 

2 

MOUNTAIN  LAKE 

77.7 

58.7 

68.2 

1.3 

87 

6 

32 

30 

47 

0 

0 

1 

0 

.47 

-  1.28 

.31 

25 

.0 

0 

2 

0 

0 

MYAKKA    RIVER    ST    PARK  AM 

79.7 

56.9 

68.3 

90 

7+ 

27 

30 

56 

3 

q 

] 

o 

2.30 

1.07 

25 

•  0 

0 

3 

2 

1 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6  AM 

78.2 

63.1 

70.7 

86 

7 

36 

30 

34 

0 

0 

0 

0 

3.60 

1.81 

21 

•  0 

0 

5 

3 

1 

PARR  I SH  AM 

80.1 

57.1 

68.6 

1 

29 

30 

57 

2 

0 

1 

0 

1.31 

.42 

28 

.0 

0 

4 

0 

0 

PLANT  CITY 

78.7 

57.6 

68.2 

2.1 

90 

6 

28 

30 

49 

1 

n 

1 

o 

1.35 

-  .48 

.51 

7 

•  0 

o 

4 

1 

0 

ST  PETERSBURG 

75.5 

61.3 

68.4 

-  .3 

88 

5 

35 

30 

52 

0 

o 

0 

0 

1.26 

-  .52 

.51 

25 

.0 

0 

4 

1 

0 

SARASOTA 

79.  3 

59.0 

69.2 

91 

5 

30 

30 

43 

1 

0 

1 

0 

2.51 

.61 

28+ 

•  0 

o 

5 

4 

o 

TAMPA  WB  AIRPORT  R 

77.5 

58.3 

67.9 

1.2 

88 

5 

29 

30 

59 

0 

c 

1 

0 

1.02 

-  .02 

.48 

24 

.0 

0 

<• 

0 

0 

TARPON   SPGS  SEWAGE  PL  AM 

75.5 

56.4 

66.0 

-  .8 

88 

6 

29 

30 

82 

0 

0 

1 

0 

1.34 

-  .33 

.60 

25 

.0 

0 

3 

1 

0 

VENICE 

78.7 

60.4 

69.6 

89 

5 

32 

30 

38 

o 

n 

] 

o 

2.91 

1.37 

25 

.0 

0 

4 

2 

1 

VERO  BEACH  FAA  AIRPORT 

77.3 

63.4 

70.4 

85 

6 

37 

30 

45 

0 

0 

0 

0 

3.24 

.70 

21 

.0 

0 

8 

2 

0 

WAUCHHULA   2  N 

79.5 

58.1 

68.8 

90 

1 

26 

30 

45 

1 

0 

1 

0 

.80 

.44 

25 

.  0 

2 

o 

o 

WINTER  HAVEN 

78.5 

58.7 

68.6 

89 

6 

33 

30 

48 

0 

0 

0 

0 

.60 

.33 

25 

.0 

0 

3 

0 

0 

D I V I S I  ON 

68.9 

1.3 

1.80 

-  .07 

•  0 

EVERGLADES  AND   SW  COAST 

BELLE  GLADE  EXP  STA  AM 

79.7 

62.0 

70.9 

2.4 

87 

7 

33 

30 

35 

0 

0 

0 

0 

8.16 

5.69 

3.04 

ie 

.0 

0 

10 

s 

3 

BIG  CYPRESS  RESERVATN 

81  .4M 

63.  1M 

72. 3M 

89 

6 

36 

30 

32 

0 

0 

0 

0 

3.0fi 

•  0 

0 

0 

CANAL  POINT  USDA 

78.7 

60.9 

69.8 

87 

6 

41 

30 

44 

0 

0 

0 

0 

2.18 

.92 

21 

.0 

0 

4 

2 

0 

CAPE   SABLE  RANGER  STA 

81.8 

66.7 

74.3 

88 

1 

40 

30 

18 

q 

g 

o 

4.29 

.92 

25 

.  0 

0 

6 

5 

0 

CAPT IVA 

77.4 

64.8 

71.1 

87 

6  + 

39 

30 

28 

0 

0 

0 

0 

2.73 

1*01 

28 

•  0 

0 

3 

3 

1 

CLEWISTON  U  S  ENG  AM 

79.3 

65.5 

72.4 

88 

5 

40 

30 

26 

0 

0 

0 

0 

4.24 

1.75 

21 

•  0 

0 

6 

3 

2 

DEVILS  GARDEN  TOWER 

79.6 

63.0 

71.3 

86 

6+ 

3* 

30 

30 

Q 

Q 

1.36 

•  55 

22 

•  0 

1 

o 

EVERGLADES 

82.2 

65.0 

73.6 

1.6 

90 

5 

37 

30 

24 

1 

0 

0 

0 

3.04 

1.62 

1.06 

21 

•  0 

0 

7 

2 

1 

FORT   MYERS  WB  AP  R 

79.5 

60.8 

70.2 

1.0 

89 

6 

34 

30 

45 

0 

0 

0 

0 

1.92 

.71 

•  55 

21 

•  0 

Q 

LA  BELLE 

80. 4M 

59. 8M 

70. 1M 

90 

6 

29 

30 

44 

1 

0 

1 

0 

1.32 

.05 

.43 

18 

•  0 

0 

* 

e 

0 

MILES  CITY  TOWER 

81.6 

62.8 

72.2 

90 

1 

34 

30 

27 

1 

0 

0 

0 

2.27 

."'2 

28 

•  0 

0 

7 

l 

0 

MOORE   HAVEN   LOCK    1  AM 

79.1 

62.3 

70.7 

1.9 

86 

1 

37 

29 

36 

q 

q 

0 

o 

1.29 

-  .17 

.52 

25 

•  0 

0 

* 

i 

0 

NAPLES 

80.7 

63.9 

72.3 

89 

6+ 

34 

30 

28 

0 

0 

0 

0 

1.79 

.64 

21 

.0 

0 

5 

l 

0 

PUNTA  GORDA 

79.0 

62.2 

70.6 

90 

5 

35 

30 

33 

1 

0 

0 

0 

1.95 

.66 

1.24 

28 

•  0 

$ 

3 

i 

T  AM  I  AM  I    TRL  40  Ml  BEND 

82.6 

66.4 

74.5 

89 

7+ 

40 

30 

18 

0 

0 

0 

0 

5.58 

2.30 

20 

•  0 

0 

4 

3 

3 

D  I  V  I S I  ON 

71.8 

1.8 

3.01 

1.49 

•  0 

LOWER  EAST  COAST 

FORT  LAUDERDALE 

82.0 

66.3 

74.2 

1  .9 

88 

5 

40 

30 

18 

0 

0 

0 

0 

10.95 

7.90 

2.15 

18 

.0 

0 

13 

6 

5 

FT   LAUDERDALE  BAH  I A  MAR 

80.  1 

67.9 

74.0 

88 

5 

42 

30 

16 

0 

0 

o 

0 

12.12 

5.42 

7 

.0 

0 

11 

7 

4 

FT   LAUDERDALE  EXP  STA  AM 

81  .8 

63.8 

72.8 

89 

6 

39 

30 

21 

0 

0 

0 

0 

12.68 

2.86 

7 

.0 

0 

12 

a 

5 

HIALEAH  AM 

81.8 

66. 3M 

74. 1M 

88 

2 

42 

30 

11 

o 

o 

o 

o 

10.97 

4.11 

20 

.  0 

0 

9 

<■ 

3 

HOMESTEAD  EXP  STA 

82.0 

63.8 

72.9 

2.6 

87 

5 

42 

30 

15 

0 

0 

0 

0 

9.72 

7.61 

4.14 

6 

.0 

0 

6 

3 

LOXAHATCHEE 

82.2 

62.4 

72.3 

90 

6 

38 

30 

24 

1 

0 

0 

0 

5(00 

1.49 

18 

•  0 

0 

* 

3 

3 

MIAMI    BAY  FRONT 

80.  6M 

68. 2M 

74. 4M 

Rf 

4+ 

42 

30 

15 

o 

o 

n 

12.65 

5.96 

20 

•  0 

a 

$ 

4 

MIAMI  BEACH 

80.9 

69,2 

75.1 

1.1 

89 

1 

43 

30 

11 

0 

0 

0 

0 

10.92 

8.64 

6.70 

19 

.0 

0 

8 

6 

1 

MIAMI    WB  AIRPORT  R 

80.4 

67.2 

73.8 

1.7 

87 

5 

42 

30 

25 

q 

o 

n 

o 

13.15 

1  0.74 

6.78 

19 

•  0 

Q 

9 

& 

4 

MIAMI    12  SSW  AM 

81.1 

65.0 

73.1 

87 

1 

41 

30 

19 

0 

0 

0 

0 

9.05 

6.69 

2.58 

20 

•  0 

0 

10 

5 

3 

POMPANO  BEACH 

82.0 

65.7 

73.9 

88 

5 

39 

30 

19 

0 

0 

0 

0 

6.21 

2.09 

21 

.0 

0 

8 

5 

1 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

82.7 

64.7 

73.7 

89 

5+ 

40 

30 

15 

n 

0 

0 

0 

5.43 

1.62 

20 

.0 

0 

7 

5 

1 

SOUTH  MIAMI    3  W 

81.6 

64.5 

73.1 

87 

1 

41 

30 

15 

9.04 

2.51 

1  " 

.0 

0 

12 

7 

3 

STUART    RADIO  WSTU 

80.3 

63.6 

72.0 

87 

7+ 

38 

30 

31 

0 

n 

0 

0 

6.64 

1»70 

21 

.0 

0 

7 

2 

WEST  PALM  BEACH 

80.5 

67.7 

74.1 

1  .9 

86 

6 

40 

30 

21 

0 

o 

0 

0 

6.75 

3  .88 

2.40 

16 

•  0 

Q 

9 

3 

WEST   PALM   BEACH  WB  AP  R 

80.7 

66.2 

73.5 

1  .8 

87 

7  + 

40 

30 

28 

0 

0 

0 

0 

6»09 

3.10 

2.70 

18 

•  0 

0 

9 

3 

2 

DIVISION 

73.6 

1.9 

9.21 

6.52 

.0 

KEYS 

DRY  TORTUGAS 

79.8 

71  .9 

75.9 

85 

5+ 

52 

30 

5 

0 

0 

0 

2.48 

.66 

28 

.0 

0 

! 

0 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

79.5 

71.5 

75.5 

.9 

85 

7+ 

49 

30 

15 

0 

0 

0 

0 

9.01 

6.99 

7.71 

20 

.0 

0 

5 

1 

MARATHON  SHORES 

80.6 

69.9 

75.3 

86 

5 

50 

30 

12 

0 

0 

0 

0 

4.89 

1.88 

21 

.0 

0 

7 

4 

1 

TAVERN  I ER 

80.9 

70.5 

75.7 

86 

5  + 

46 

30 

10 

n 

0 

0 

0 

2.70 

.70 

19 

•  0 

0 

6 

? 

0 

DIVISION 

75.6 

1.3 

4.77 

2.27 

.0 

t DATA  RECEIVED  TOO  LATE  TO  BE 
INCLUDED   IN  DIVISION  AVERAGES 


See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
-  168  - 


DAILY  PRECIPITATION 

FLORIDA 
NOVEMBER  1939 


Station 

"3 

Day  of  month 

1   |   2  |  3 

4      5  6 

7  | 

8 

9 

10 

11 

12 

13  1 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

 1 

21 

22 

 L 

23 

24 

25  | 

26  | 

27 

28    29  1  30 

31 

ALEXANDER  SPRINGS 
APALACHICOLA  W6  CITY 
ARCADIA 
AVON  PARK 
BAB50N  PARK 

R 

1.14 
3.40 
2163 

i.rj 

•  72 

•03  2.94 

■  30 
1«»6 

.25 

T 

7 

.10 
7 

.02 

•  03 

.25 
.0< 

.55 

.06 
.29 
.05 
.  56 

.18 

.59 
•  34 

.  1C 

•  99 

•  19 

•  11 

BARTOW 
BAY  LAKE 
BAYPORT 

BELLE  GLADE  EXP  ST A 
BIG  CYPRESS  RE 5ERVATN 

•  73 

•  77 

6*16 
3>08 

T  .01 
RECORD  MISSING 

•  01 

.03 

.11 
.66 

•  03 

.03 

.01 

■  11 

■  16 

1.04 
.25 

1.32 
.36 

•  58 
.11 

.13 
.11 

1.44 

7 

.27 
.62 

•  02 

.0  2 

.02 

.01 

•  44 
.38 

.10 
.16 

•  11 

•  19 

.19 
.49 

BITHLO 

BLOUNTSTOWN   2  SE 
BRADENTON  EXP  STATION 
BROOKSV ILLE  CHIN  HILL 
BUSHNELL   2  E 

1.20 
.60 

l.ao 

1.10 
•  S4 

•  10 

•  40 

.04 

7 

.16 

7 

.1? 

•  24 

•  04 

.  M 

.47 
.  50 
.•2 

•  12 

•  10 

•  31 

•  29 
.20 

■M 

7 

•  30 
.09 

CANAL  POINT  USOA 

CAPE  SABLE  RANGER  STA 

CAPTIVA 

CARRABELLE 

CARYVILLE 

2.18 
4. 2^ 
2.73 
1.37 
.26 

.02 
7 

.31 
•  71 

•  06 

7 

•  02 

.82 

7 

•  04 

.07 
.0! 

.10 
.70 

.01 
•  62 
.06 

.  92 

.  a* 

.95 

.16 

.0. 
.01 
.  16 

•  23 

.80 
.92 
.69 
.09 
•  05 

•  09 

1.01 
.20 

7 

CEDAR  KEY 
CHIPLEY  3  E 
CLEARWATER 
CLERMONT  6  S 
CLEWISTON 

1.06 
.15 

1.23 
.86 

3.39 

•  09 

•  14 
.32 

■  15 
•  24 

.02 

7 

7 

7 
7 

7 

.02 

.07 

7 

.26 

.  JO 
.57 
t  .  72 

7 

.  1  6 
•  19 

.06 

.01 

•  43 

•  46 

•  36 
.70 

.0 
.20 

.22 

CLEWISTON  U  S  ENG 
CORNWELL  A  NW 
CRESCENT  CITY 
CRESTVIEW  RADIO  WJS6 
CROSS  CITY  FAA  AIRPORT 

4.24 
1.13 
1.19 
2.03 
3.37 

7 

.63 

1.06 

.24 
.27 
.19 

1.10 
.11 

•  04 

•  20 

.70 
7 

.02 
7 

•09 

.14 

.02 
•  06 

1  .  75 
•  91 
.23 

.99 

•  09 

.05 
.66 
1*11 

•  68 
.89 

•  21 

.01 

.16 

.24 

T 

DANIA  K  NNU 

OATTONA  BEACH 
DAYTON A  BEACH  WB  AP 
DEER  PARK 
DE  FnNIAK  SPRINGS 

R 

13.89 
5.10 
4.26 
1.63 
.60 

7 

.01 

.29  .12 

7 

3.32 
•  34 

.02 

•  39 

•  02 

.0» 

.04 

•  16 

7 

•  50 

•  83 

T 

7 

1.06 
.82 
•  11 

•  01 

•  05 

•  10 

.06 
T 

.15 

2  .00 

•  11 
.20 

•  70 

•  46 

•  33 

•  29 

3.75 
7 

.50 

2.20 
2.02 
2.*0 
.  iO 

7 

.1  1 

•  90 

.47 

.23 
•  04 

.02 

T 

.09 

.22 
T 

DE  LAND 

DE  SOTO  CITY  4  SW 
DEVILS  GARDEN  TOWER 
DRY  TOR  TUG  AS 
EVERGLADES 

1.36 
2.48 
3.04 

RECORD  MISSING 

•  24 

.12 
•  18 

.01 
.10 

•  06 

•  03 

7 

.09 

.03 
.09 

.15 

.•o 
•  29 

.03 
•  32 

•  16 
.55 

•  41 

.25 
.50 
1.06 

•  59 

•  01 

1  .01 

•  06 

•  09 

•  09 

.oj 

.04 
.44 

.29 

•  19 

FEDERAL  POINT 
Ft  LLSNERE 
FERRANOINA  BEACH 
FORT  DRUM  5  NW 
FORT  GREEN  12  WSW 

1*90 
2.79 
3.46 
1.35 
1.0J 

.02 

.93 
1.52 

.06 
.03 

.01 

.06 

.17 

T 

.12 

•  01 

.04 

7 

•  01 

.03 

7 

.08 

.0? 

T 

.95 
•  42 

•  01 

7 

.  65 
.96 
1.27 
.37 
.16 

.09 
.06 
.60 

.12 
.91 

•  73 

•  32 

•  41 

.01 
7 

.28 

FORT  LAUDERDALE 
FT  LAUDERDALE  BAHt A  MAR 
FT  LAUOERDALE  EXP  STA 
FORT  MYERS  WB  AP  R 
FORT  PIERCE 

10.95 
12.12 
12.68 
1.92 
3.78 

■  66 

■45  2.05 
7  .01 
.01  .08 

•  02 

2.42 
2.66 

•  02 

.60 
1.70 
7 

•  03 

.20 

.02 
■  05 

.o; 

.02 
.23 

T 

.15 

.10 

.16 

•  89 
.13 

.13 
.23 

•  14 

•  24 

•  19 

.01 

.70 
•  04 

.09 

1.80 
.71 
.63 
.03 

1.29 

It  19 
1  .63 
1  .50 

.31 

.10 
2.33 
1>49 

7 
7 

1.10 

•  03 

•  31 

7 

.08 

1  .66 
2.66 
.  76 
.66 

1.10 

7 

1.75 

•  02 

.60 
.«0 

.27 
.33 
.17 
•  40 

.29 

.10 
.48 
.09 
.48 
•  04 

.07 

FOUNTAIN  3  S 
GAINESVILLE  3  WSW 
GLEN  ST  MARY  NURSERIES 
GRAPE  HAMMOCK 
HART  LAKE 

.41 

1.69 
2.98 
1.43 
•  58 

7 

•  92 
1.95 

•  03 

7 

•  03 

.13 

•  02 
.06 

.22 
.43 

•  70 
.22 

•  93 

•  01 

.06 
.06 
.  JO 

•  44 

•  16 

•  49 

•  26 

.11 
.09 
.01 

MtALEAH 
MICH  SPRINGS 
HILLSBOROUGH  RVR  ST  PK 
HOMESTEAD  EXP  STA 
INVERNESS 

10.97 

.79 
9.72 
1.38 

.01 

•  23 
4.14 

.47 
.53 

.10 
.04 

T 

T 

.02 

.04 

7 

•  15 
.07 
.07 
■  02 
.10 

•  03 

7 

.21 
.01 

.06 

2.92 
2.77 

4.11 
1  .23 

.63 
.  )0 
.  1* 
.63 
.52 

1  .60 
.01 

.45 

.04 
.0* 

.12 

•  31 

•  30 

•  42 

•  47 

•  30 

.12 

ISLAND  GROVE  2  WNW 
ISLEWORTH 

JACKSONVILLE  W8  AP 
JACKSONVILLE  BEACH 
JASPER  3  SE 

R 

1.21 

2.24 
1.21 
3.35 

7 

.47 

.96 
•  65 
1.00 

.07 
.09 

7 

.03 

7 

•  02 

.02 

7 

.01 

T 

.16 
.99 
.?■ 

.21 
7 

T 

.25 
•  11 
.50 

•  44 

.23 
.02 
.17 

•  09 

1.60 

.01 

7 

KENDALL  2  E 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

KEY  WEST  WB  CITY 

KISSIMMEE  2 

LA  BELLE 

11.80 
9.01 
8.97 
•  42 
1.32 

1.10 

7 

1.04 

•  37 

•  07 

.03 
.49 

.02 

.01 

.01 

.01 

.  57 

T 

.11 

.Ok 

T 

.10 
•  01 

.15 

7 

.02 
7 

.19 
•  43 

2.61 
.02 

3.97 
7.71 
7.73 

7 

.06 

.66 

•  20 
.20 

.20 

1*41 
.07 

.07 

.01 

•  12 

•  25 

.49 

.37 

•  02 

•  20 

•  38 

■  26 

•  29 

•  02 

•  09 

7 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 
LAKE  CITY  2  E 
LAKE  HIAWASSE 
LAKELAND  W8  CITY 
LAKE  PLACID  ?  SU 

R 

.98 

.62 
•  93 
1.40 

1.33 

.09 
.04 

.07 

T 

.10 

T 
7 

.46 

7 
7 

.06 
.10 

.01 
7 

.6? 

.05 

■  04 

7 

•  07 

7 

.0  7 
.20 

.13 
.11 

.07 

•  20 

.66 

•  56 

.36 

•  30 

•  21 

•  09 

•  47 

.06 

.17 

T 

.19 

LAKE  TRAFFORD 
LISBON 

LIVE  OAK  2  ESE 
LONGBOAT  KEY 
LOXAHATCHEE 

•  52 

2.61 
2.71 
5.00 

•  21 

.53 

T 

.13 
.09 

.06 

7 

.04 

T 

.04 

.01 

•  47 

1  .69 

1.25 

•  40 

.26 

.12 
.23 
.11 

.  50 

1.25 

•  02 

•  03 

•  03 
.  10 
.79 

•  19 

•  09 

•  46 
.10 

•  19 

1.62 
.73 

MAOI  SON 

MARATHON  SHORES 
MAR  I  ANNA   IND  SCHOOL 
MAYO  S  NW 
MELBOURNE 

.70 

.08 
3.44 
4.14 

.01 

.68  .06 
.01 

.03 
.60 

•  02 
.07 

•  30 

T 

.06 

T 

.06 
1.33 

•  10 
.71 

•  08 
.07 

.68 

.02 

1  .  5" 

.10 
1*97 

.02 

.02 

.  16 

.65 
.06 

T 

.28 

.05 
.62 

•  21 
.06 

.03 
.10 
.06 
2.35 

MIAMI  BAY  FRONT 
MIAMI  fl  EACH 
MIAMI   WB  AIRPORT 
MIAMI  12  SSW 
MILES  CITY  TOWER 

R 

12>69 

13*15 
9.05 
2.27 

.26 
•  67 

7 

7  .86 
.50  .09 
1.30 
7 

.97 
.56 
.27 
.05 

7 

.02 

7 

.02 

•  02 

•  01 

T 

■  04 

.02 
7 

•  05 

.06 
.09 
1.28 

7 

.03 
7 

•  23 

.18 

•  36 

.20 

•  13 
7 

.03 
.02 

•  08 

•  05 

•  05 

7 
7 

.03 
.09 
.06 
.02 
7 

1  !l4 

.66 

1 .76 
.1* 
.  15 

2.43 
6.70 
6.78 
2.27 
•  10 

9.96 
.96 
.91 

2.98 
•  40 

1.07 

•  91 
1  .  J* 

•  61 

•  29 

7 
7 

.43 

•  02 
7 

•02 
T 

.23 

.46 

•  56 

•  38 
.43 

.02 

T 
7 

.72 

T 

.10 

MILTON  EXP  STATION 
MONT  I CELLO  2  S 
MOORE  HAVEN  LOCK  1 
MOUNTAIN  LAKE 
MYAKKA  RIVER  ST  PARK 

3.40 

1.29 
.47 
2.30 

•  01 

•53  .34 
.02 

•  34 

.20 
■  01 

.01 

•  09 
7 

•  01 

•  03 

.26 
.  10 
.  29 

•  23 

7 

•  02 

2*17 

.66 

.32 
.31 
1.07 

•  29 

.11 
.03 
•  06 
.91 

.01 

.02 

NAPLES 

NICEVILLE 
NITTAW  1  S 
OCALA 

OCALA  2  NE 

1.79 
1  .72 
1.09 
1.06 
.74 

.10 

.95 

•  36 

•  28 

•  18 

7 

•  01 

7 

•  05 

7 

•  03 

7 

•  09 

•  11 
T 

•  60 

7 

.66 

•  21 
.11 

•  22 

•  07 

.  : 

•  60 

•  16 

•  06 

.09 

.30 
.26 
•  27 

T 

.40 

7 

.07 

OKEECHOBEE  9  W 
OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 
ORLANDO  WB  AIRPORT 
PALATKA 
PANAMA  CITY  2 

R 

1.97 
3.60 

•  99 
1.07 

•  49 

.02 

.17 

.03 

•  03 

•  03 

7 

•  76 

■  21 

.16 

.03 

•  01 

7 

•  40 

•  03 

•  07 

•  02 

•  74 

•  03 

7 

1*01 
•  21 

•  99 
.11 

■  31 

•  32 

•  30 

.97 
.49 
.08 

7 

PARR  1 5H 

PENSACOLA  FAA  AIRPORT 
PENS A COL A  WB  CITY 
PERRINE 
PERRY 

R 

1.31 
1.16 
2.15 
6.05 
1.54 

.60 

•  44 

1.13  T 

l«05 
.20 

•  10 

•  25 

.20 

•  06 

•  01 

.05 

•  02 
.01 

•  78 

1.22 

.  26 

•  A3 

•  2C 

•  39 

•  10 

•  07 

•  03 

•  06 

•  10 
• 

•01 

•  22 

.33 
•  47 

.  96 

.  »2i 

■  •2 

PLANT  CITY 

POMP A NO  BEACH 

PUNT A  GORDA 

OUINCT  EXP  STATION 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

1.35 
6.21 
1.95 
•  22 
5.43 

.60  .02 

7  .10 
.82 

■  51 

•  68 

•  03 

•  40 

.08 
.41 

•  33 

•  04 

T 

•  Oi 

.19 

■  01 
•  01 

.02 

•  28 

•  02 

T 

•09 

.63 
•  64 

.07 
7 

1.62 

•  12 
2*09 

.21 

•  00 

T 

•  01 

■  12 
7 

•  46 
.09 
.42 

.73 

.06 

•  14 
1*24 
■  04 

3e3B  Reference  Rotes  Following  Station  Index 


DAILY  PRECIPITATION 

FLORIDA 

CONTINUEO  NOVEMBER  1959 


Station 

Total  j 

Day  of  month 

1    |   2   |  3 

4 

5  | 

6 

7  | 

ft 

8  1 

9 

10      1 1 

12 

13  | 

14  |  15 

16  j 

17 
17  | 

18 

19  | 

20 

21 

22 

23  j  24 

25  |  26  | 

27 

28  | 

29  |  30 

31 

SAINT  A tKJtTST  IRE 

6  20 

•  7* 

•  14 

T 

T 

T 

3.01 

•  17 

•  l* 

SAINT  LEO 

•  12 

.29 

•  20 

■  06 

SAINT  MARTS  6  SE 

1*22 

.20 

•  26 

•  09 

.71 

ST  PETERSBURG 

T 

.28 

•  03 

.31 

•  12 

•  32 

SANeORM  TOWER 

T 

.*» 

.12 

•  34 

•  02 

SANFORD  EXP  STATION 

1.91 

T 

•  02 

■  42 

T 

.06 

■  OA 

•  11 

•  6B 

•  16 

.02 

MRASOTA 

2*91 

•09 

•  61 

•  98 

•  90 

•  12 

■  61 

SOOTH  MIAMI    3  W 

9.0* 

i7! 

•61 

•  29 

•  03 

•16  .03 

T 

•  99 

.20 

.16 

•  67 

2.91 

•  99 

1.11 

•  78 

T 

STARKE 

•  90 

•  02 

•  26 

•  01 

.23 

•  29 

■  OA 

STEIHNATCHEE  2 

•  23 

.22 

STUART  RADIO  WSTU 

.08 

]  ,*9 

•03  .7* 

.  DB 

•  07 

.02  .07 

.87 

.07 

1*70 

•  02 

.31  .02 

.22 

TALLAHASSEE  MB  AR 

•  44 

T 

.  1  ( 

T 

•  28 

T 

TAN  I AN  I    TRL  AO  MI  BEND 

9*98 

•  A3 

•  09 

T 

1  .92 

•  30 

1 .22 

TAMPA  WB  AIRPORT  R 

U02 

T 

T 

T 

T 

•  11 

.13 

•*9 

•  0* 

•  29 

•  01 

TARPON  5PGS  SEWAGE  PL 

1.3* 

•  36 

•  04 

.60 

•  3A 

T 

TAVERMIER 

2.70 

TinWYILLE  2  M 

RECORD  MISSING 

USHER  TOWER 

1.97 

■  02 

.19 

.  » 

.10 

.60 

•  39 

VENICE 

2.91 

•  09 

1.37 

•  10 

•  92 

VERO  BEACH  FAA  AIRPORT 

3.2* 

•09 

.03 

•  31 

•  60 

•  02 

•  *6 

•  22 

•  09 

•  2* 

.70 

•  29 

.22 

•  07 

WAOCMHULA  2  N 

.60 

T 

.09 

T 

.03 

.*A 

.28 

*E5T   PALM  BEACH 

6.79 

T 

.02 

•  20 

T 

.23 

•  17 

T  T 

•  0* 

•  0* 

T 

.31 

1.00 

7  1*0 

■  41 

T 

1  ,61 

T 

T 

.23 

T 

.09 

iEST   PALM  BEACH  WB  AP  R 

6.09 

T 

•  28 

•  99 

•  16 

T 

.01 

T 

.08 

T 

.11 

«*6 

2.70 

•  3* 

.00 

•  26 

T 

•03 

.07 

T 

4EVAMI TOIICA 

1.00 

T  .01 

i6S 

.01 

T 

T 

T 

T 

.30 

WINTER  HAVEN 

•  60 

•  02 

•  19 

•  33 

.10 

NOOOROFT  OAM 

1.41 

•  26 

1.0* 

.08 

•  03 

! 

See  Reference  Motes  Following  Statloo  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
NOVEMBER  1959 


Day  Oi  Month 


Station 

1 

2 

3 

4 

S  |  6 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

U  1 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

ALEXANDER  SPRINGS 

MAX 

60 

79 

80 

es 

87 

87 

78 

60 

70 

73 

75 

78 

79 

81 

80 

73 

73 

72 

67 

76 

72 

75 

79 

91 

74 

75 

78 

72 

57 

55 

MIN 

66 

60 

53 

52 

55 

to 

49 

48 

50 

49 

SO 

63 

6? 

60 

60 

65 

62 

53 

56 

52 

60 

60 

63 

62 

47 

35 

49 

33 

33 

30 

APALACH1 COLA  WB  CITY 

WAX 

78 

SO 

72 

81 

82 

73 

S7 

60 

67 

64 

67 

69 

70 

72 

75 

70 

67 

61 

67 

66 

71 

70 

67 

72 

63 

71 

75 

62 

46 

46 

MIN 

64 

62 

57 

62 

71 

49 

42 

43 

44 

44 

50 

53 

56 

60 

61 

61 

47 

40 

45 

53 

60 

56 

62 

60 

45 

50 

62 

39 

33 

28 

ARCADIA 

MAX 

84 

83 

83 

83 

89 

93 

76 

70 

79 

78 

82 

83 

84 

85 

94 

82 

77 

79 

80 

76 

79 

77 

62 

93 

73 

77 

79 

72 

67 

64 

MIN 

78 

63 

58 

60 

62 

67 

66 

56 

57 

54 

56 

64 

63 

60 

61 

63 

66 

62 

62 

62 

66 

62 

61 

64 

57 

42 

55 

67 

38 

29 

AVON  PARK 

MAX 

87 

85 

66 

87 

91 

90 

63 

74 

76 

79 

82 

12 

85 

83 

84 

82 

78 

76 

79 

78 

80 

79 

97 

83 

75 

76 

80 

73 

38 

61 

MIN 

68 

66 

57 

63 

68 

68 

57 

58 

55 

60 

64 

64 

62 

62 

6  6 

66 

60 

62 

62 

67 

64 

63 

64 

53 

42 

58 

58 

39 

33 

BARTOW 

MAX 

83 

82 

82 

86 

88 

88 

80 

67 

73 

77 

85 

to 

83 

83 

83 

79 

80 

76 

72 

76 

76 

78 

92 

83 

75 

76 

77 

74 

64 

38 

MIN 

69 

65 

61 

61 

62 

60 

54 

94 

52 

60 

64 

63 

64 

62 

64 

64 

59 

60 

60 

65 

63 

63 

68 

61 

42 

55 

64 

36 

30 

8AYPORT 

MAX 
MIN 

BELLE  GLADE  EXP  ST A  ' 

MAX 

M 

85 

81 

84 

86 

86 

87 

85 

to 

78 

81 

82 

60 

82 

82 

6? 

95 

82 

79 

75 

76 

Bl 

73 

82 

8  1 

66 

74 

79 

74 

56 

MIN 

64 

67 

60 

62 

69 

65 

65 

64 

61 

60 

67 

62 

62 

47 

70 

70 

67 

67 

64 

66 

63 

63 

61 

68 

46 

56 

68 

41 

33 

BIG  CYPRESS  RESERVATN 

MAX 

86 

86 

84 

86 

87 

89 

86 

10 

77 

82 

85 

82 

83 

85 

84 

85 

86 

SO 

78 

76 

94 

84 

70 

79 

81 

77 

55 

MIN 

71 

69 

64 

64 

67 

72 

65 

66 

61 

64 

68 

66 

64 

69 

66 

71 

68 

68 

67 

65 

64 

61 

50 

64 

64 

43 

36 

BLOUNTSTOWN  2  SE 

MAX 

76 

72 

72 

77 

83 

85 

69 

96 

62 

67 

71 

68 

75 

79 

82 

79 

76 

64 

60 

66 

72 

78 

90 

70 

72 

62 

74 

75 

62 

47 

MIN 

66 

57 

48 

49 

39 

37 

37 

36 

39 

48 

49 

55 

57 

55 

55 

35 

35 

38 

51 

49 

51 

65 

42 

39 

40 

42 

26 

22 

8RADENTON  EXP  STATION 

MAX 

8* 

80 

85 

86 

91 

87 

69 

78 

71 

80 

81 

84 

88 

83 

83 

81 

81 

77 

SO 

76 

78 

80 

93 

61 

67 

90 

75 

67 

66 

61 

MIN 

70 

67 

60 

68 

62 

65 

53 

57 

51 

56 

61 

62 

62 

60 

63 

61 

58 

68 

61 

63 

61 

59 

66 

59 

40 

64 

56 

39 

31 

BROOKSVILLE  CHIN  HILL 

MAX 

84 

80 

80 

86 

89 

88 

87 

64 

72 

73 

73 

77 

81 

83 

79 

79 

68 

77 

75 

73 

91 

91 

74 

76 

75 

72 

55 

37 

MIN 

68 

62 

58 

59 

49 

50 

48 

49 

53 

94 

6? 

61 

60 

52 

53 

55 

65 

56 

59 

64 

46 

46 

56 

53 

32 

26 

BUSHNELL  2  E 

MAX 

81 

81 

79 

87 

88 

88 

79 

63 

72 

75 

76 

76 

80 

ei 

81 

76 

78 

73 

68 

77 

75 

77 

77 

65 

65 

75 

77 

73 

50 

56 

MIN 

67 

61 

55 

57 

57 

57 

52 

49 

50 

47 

52 

61 

63 

63 

60 

61 

61 

53 

64 

55 

65 

59 

61 

62 

47 

39 

53 

49 

33 

29 

CANAL  POINT  USDA 

MAX 

95 

80 

83 

86 

86 

87 

86 

60 

to 

81 

82 

81 

82 

81 

81 

84 

81 

79 

74 

75 

79 

72 

81 

SO 

70 

76 

80 

73 

51 

64 

MIN 

70 

67 

64 

60 

62 

6 

65 

64 

63 

61 

63 

64 

64 

64 

66 

68 

67 

66 

67 

65 

66 

65 

61 

68 

44 

43 

56 

55 

62 

41 

CAPE  SABLE  RANGER  STA 

MAX 

88 

86 

83 

85 

86 

85 

85 

81 

11 

85 

84 

85 

84 

84 

64 

84 

85 

83 

81 

76 

80 

81 

92 

82 

79 

78 

91 

81 

69 

65 

MIN 

70 

72 

67 

67 

71 

71 

69 

67 

68 

71 

71 

67 

67 

70 

70 

70 

69 

69 

67 

65 

67 

67 

64 

54 

66 

69 

49 

40 

CAPTIVA 

MAX 

85 

83 

81 

85 

87 

87 

79 

74 

72 

77 

79 

79 

82 

81 

80 

79 

76 

76 

77 

74 

75 

73 

90 

80 

75 

75 

76 

75 

60 

60 

MIN 

74 

71 

70 

69 

72 

62 

64 

39 

63 

68 

67 

68 

69 

67 

69 

65 

65 

66 

67 

67 

65 

69 

62 

5* 

62 

60 

44 

39 

CARRABELLE 

MAX 

78 

80 

77 

83 

82 

7« 

61 

64 

61 

69 

72 

75 

77 

75 

72 

73 

70 

62 

68 

70 

76 

7* 

66 

73 

65 

71 

75 

68 

48 

49 

MIN 

67 

61 

52 

58 

72 

5 

43 

40 

41 

41 

49 

49 

95 

59 

58 

59 

54 

39 

40 

51 

58 

52 

59 

62 

44 

43 

54 

42 

29 

23 

CEDAR  KEY 

MAX 

80 

81 

81 

86 

89 

81 

76 

63 

69 

72 

71 

79 

83 

83 

82 

75 

80 

74 

66 

76 

70 

77 

71 

74 

68 

73 

69 

68 

50 

56 

MIN 

69 

65 

69 

66 

71 

46 

49 

49 

47 

58 

69 

61 

63 

62 

62 

59 

47 

49 

54 

61 

58 

69 

61 

53 

51 

59 

48 

34 

26 

CHIPLEY  3  E 

MAX 

72 

76 

76 

82 

87 

82 

58 

63 

66 

70 

71 

74 

81 

82 

80 

77 

70 

59 

68 

76 

77 

78 

76 

71 

66 

76 

77 

77 

49 

53 

MIN 

64 

59 

48 

50 

64 

55 

32 

37 

34 

35 

45 

47 

50 

55 

54 

54 

50 

32 

34 

38 

53 

59 

54 

64 

40 

41 

52 

38 

24 

18 

CLEARWATER 

MAX 

80 

77 

80 

85 

81 

67 

77 

67 

65 

75 

77 

80 

84 

80 

79 

78 

75 

77 

73 

75 

75 

76 

76 

60 

73 

75 

74 

75 

55 

57 

MIN 

70 

69 

61 

60 

69 

58 

53 

94 

51 

60 

59 

63 

62 

62 

61 

65 

56 

56 

59 

64 

62 

61 

61 

54 

47 

60 

54 

38 

30 

CLERMONT   -  S 

MAX 

81 

80 

63 

86 

88 

39 

77 

63 

71 

76 

77 

79 

82 

83 

82 

74 

79 

71 

68 

77 

75 

78 

90 

62 

72 

74 

76 

71 

54 

56 

MIN 

69 

64 

59 

60 

62 

67 

55 

51 

54 

52 

53 

53 

6  3 

64 

62 

62 

63 

56 

57 

69 

65 

61 

63 

62 

50 

42 

56 

54 

36 

33 

CLEWISTON  u  S  ENG 

MAX 

89 

85 

82 

81 

88 

85 

81 

SO 

78 

78 

79 

81 

81 

80 

84 

a."' 

81 

78 

78 

77 

80 

8  0 

74 

60 

63 

69 

77 

82 

77 

53 

MIN 

76 

69 

65 

69 

71 

6  8 

66 

66 

64 

70 

67 

70 

70 

68 

70 

69 

66 

68 

69 

66 

6  8 

66 

61 

6  0 

50 

64 

67 

46 

40 

CRESTVIEW  RADIO  WJSB 

MAX 

81 

80 

77 

81 

84 

77 

57 

68 

66 

69 

72 

75 

76 

76 

78 

«0 

72 

63 

66 

76 

77 

76 

79 

70 

63 

63 

53 

52 

51 

74 

MIN 

59 

59 

53 

55 

69 

44 

28 

31 

33 

39 

40 

44 

37 

44 

54 

4  7 

47 

38 

?  P 

68 

56 

53 

46 

63 

38 

36 

29 

26 

26 

2' 

CROSS  CITY  FAA  AIRPORT 

MAX 

81 

80 

79 

85 

88 

82 

57 

66 

66 

71 

71 

79 

80 

60 

82 

72 

75 

58 

66 

76 

69 

77 

79 

77 

66 

75 

76 

69 

48 

31 

MIN 

65 

60 

51 

58 

61 

56 

46 

48 

43 

42 

52 

58 

60 

61 

58 

62 

53 

45 

50 

50 

56 

53 

57 

62 

40 

37 

51 

37 

28 

25 

DAYTONA  BEACH 

MAX 

80 

80 

83 

80 

84 

84 

83 

65 

68 

69 

73 

76 

75 

79 

76 

75 

73 

69 

68 

72 

75 

72 

70 

72 

83 

65 

74 

79 

71 

50 

MIN 

70 

63 

58 

65 

63 

68 

61 

52 

57 

62 

63 

65 

65 

66 

65 

69 

64 

56 

64 

64 

67 

65 

64 

64 

52 

52 

59 

69 

36 

34 

DAYTONA  BEACH  WB  AP 

MAX 

81 

83 

79 

86 

85 

84 

73 

65 

70 

73 

77 

77 

80 

80 

76 

74 

72 

66 

69 

76 

72 

71 

77 

62 

65 

72 

80 

72 

»9 

36 

MIN 

67 

63 

58 

59 

60 

6  5 

51 

55 

53 

52 

60 

64 

62 

65 

63 

67 

63 

56 

64 

66 

64 

63 

63 

61 

44 

42 

57 

47 

35 

34 

DEER  PARK 

MAX 

85 

84 

83 

87 

87 

86 

a  n 

74 

75 

79 

80 

82 

82 

84 

83 

85 

77 

76 

76 

76 

75 

74 

73 

85 

76 

75 

60 

70 

63 

65 

MIN 

60 

64 

62 

57 

62 

63 

63 

57 

59 

53 

53 

63 

60 

62 

61 

60 

68 

67 

60 

60 

59 

60 

62 

62 

64 

60 

60 

50 

30 

26 

DE  FUN  I AK  SPRINGS 

MAX 

7* 

81 

78 

82 

86 

77 

57 

65 

68 

71 

70 

75 

80 

82 

62 

61 

70 

60 

65 

72 

79 

80 

70 

70 

63 

76 

76 

65 

47 

52 

MIN 

64 

59 

50 

55 

67 

47 

29 

33 

37 

39 

46 

48 

52 

56 

50 

53 

46 

29 

34 

39 

52 

51 

56 

61 

38 

45 

56 

39 

26 

23 

DE  LAND 

MAX 

MIN 

DEVILS  GARDEN  TOWER 

MAX 

85 

84 

81 

86 

86 

86 

85 

77 

75 

79 

81 

79 

a: 

84 

82 

83 

81 

79 

77 

76 

90 

74 

9? 

81 

77 

76 

80 

81 

63 

63 

MIN 

70 

67 

64 

66 

68 

70 

68 

63 

63 

59 

61 

67 

66 

65 

65 

68 

70 

66 

66 

68 

68 

64 

66 

64 

60 

50 

62 

60 

42 

34 

DRY  TORTUGA5 

MAX 

85 

84 

82 

84 

85 

83 

64 

79 

79 

78 

78 

79 

82 

81 

81 

79 

79 

79 

78 

77 

80 

81 

91 

82 

79 

76 

75 

82 

70 

72 

MIN 

79 

78 

75 

75 

79 

75 

75 

75 

73 

72 

72 

75 

75 

7* 

75 

74 

74 

71 

74 

71 

72 

71 

74 

75 

6  } 

67 

67 

67 

93 

52 

EVERGLADES 

MAX 

88 

85 

83 

88 

90 

89 

88 

78 

76 

82 

86 

84 

8  5 

86 

67 

86 

97 

80 

80 

77 

82 

80 

85 

63 

83 

79 

83 

78 

63 

64 

MIN 

72 

70 

66 

67 

71 

72 

72 

65 

67 

62 

65 

69 

68 

69 

69 

68 

66 

68 

69 

68 

67 

66 

67 

65 

62 

53 

62 

62 

46 

37 

FEDERAL  POINT 

MAX 

83 

81 

80 

87 

89 

86 

77 

58 

76 

73 

74 

80 

81 

81 

69 

74 

66 

66 

77 

67 

70 

91 

80 

72 

75 

77 

71 

50 

39 

MIN 

69 

62 

57 

60 

59 

63 

46 

47 

51 

52 

55 

61 

63 

64 

63 

63 

57 

52 

93 

53 

62 

59 

61 

63 

50 

40 

53 

* 

33 

31 

FELLSHERE 

MAX 

85 

84 

82 

86 

88 

8  7 

84 

77 

77 

78 

81 

80 

80 

83 

82 

83 

79 

75 

77 

76 

78 

77 

81 

83 

75 

76 

81 

75 

63 

60 

MIN 

71 

65 

60 

61 

65 

66 

66 

59 

61 

57 

58 

65 

64 

63 

65 

69 

71 

65 

60 

69 

69 

65 

64 

62 

56 

*' 

62 

40 

" 

FERNANDINA  BEACH 

MAX 

8b 

81 

74 

85 

84 

83 

74 

55 

63 

66 

68 

66 

75 

77 

75 

67 

75 

69 

39 

72 

65 

64 

73 

80 

68 

70 

77 

71 

49 

61 

MIN 

67 

61 

56 

67 

59 

64 

42 

47 

51 

50 

55 

56 

64 

62 

61 

59 

55 

50 

47 

53 

59 

97 

59 

69 

46 

36 

49 

' 

FORT  DRUM  5  NW 

MAX 

85 

82 

84 

85 

87 

88 

87 

80 

78 

8? 

83 

82 

80 

65 

83 

■6 

91 

79 

79 

78 

77 

80 

83 

83 

74 

76 

61 

73 

61 

62 

MIN 

68 

66 

60 

62 

65 

65 

65 

59 

60 

56 

57 

65 

64 

62 

63 

59 

69 

63 

6  ' 

64 

66 

65 

63 

64 

53 

44 

37 

61 

FORT  LAUDERDALE 

MAX 

86 

86 

83 

86 

88 

87 

36 

84 

62 

82 

83 

80 

81 

85 

A4 

83 

B  0 

83 

86 

78 

76 

82 

81 

75 

66 

MIN 

70 

68 

63 

72 

75 

73 

68 

68 

67 

66 

75 

70 

70 

65 

6f 

69 

71 

69 

71 

68 

63 

67 

64 

61 

50 

72 

72 

45 

40 

FT  LAUDERDALE  BAHIA  MAR 

MAX 

82 

81 

62 

86 

88 

86 

85 

81 

78 

79 

79 

78 

79 

83 

61 

80 

84 

80 

78 

76 

80 

77 

80 

83 

»0 

76 

81 

82 

73 

63 

MIN 

72 

68 

65 

77 

78 

74 

70 

68 

68 

68 

72 

71 

72 

68 

68 

70 

72 

70 

69 

72 

69 

65 

69 

69 

62 

59 

71 

71 

47 

42 

FT  LAUOEROALE  EXP  STA 

MAX 

88 

87 

85 

84 

85 

89 

86 

86 

84 

83 

82 

63 

79 

81 

84 

84 

86 

86 

79 

76 

78 

82 

79 

82 

64 

72 

78 

82 

S3 

60 

MIN 

69 

66 

61 

65 

68 

70 

69 

67 

65 

65 

67 

69 

69 

61 

67 

69 

69 

69 

67 

69 

66 

6  ! 

65 

62 

69 

49 

60 

61 

43 

39 
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DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
NOVEMBER  1959 


Day  Ol  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7  |  8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MAX 

96 

82 

«• 

87 

88 

89 

74 

81 

83 

82 

85 

85 

84 

84 

80 

80 

79 

77 

77 

75 

84 

82 

70 

77 

81 

75 

53 

79.5 

MIN 

70 

6  9 

65 

60 

4 

50 

37 

34 

60.8 

MAX 

84 

84 

84 

e* 

85 

87 

65 

80 

78 

80 

81 

81 

81 

62 

61 

82 

77 

79 

77 

76 

81 

76 

61 

82 

73 

77 

79 

78 

53 

MIN 

6* 

62 

64 

47 

66 

71 

52 

39 

37 

63.5 

MAX 

72 

80 

80 

82 

82 

77 

56 

67 

70 

70 

73 

79 

82 

30 

79 

68 

59 

65 

72 

78 

79 

74 

71 

65 

74 

78 

75 

57 

MIN 

65 

62 

54 

50 

34 

38 

61 

60 

6* 

39 

40 

40 

39 

30 

22 

47.6 

MAX 

80 

80 

79 

85 

86 

84 

67 

70 

72 

77 

79 

82 

81 

70 

77 

72 

64 

77 

74 

76 

80 

81 

76 

74 

76 

70 

46 

MIN 

67 

59 

50 

61 

67 

44 

46 

46 

44 

51 

59 

62 

63 

59 

60 

58 

64 

*3 

38 

46 

28 

22 

52.0 

MAX 

84 

80 

78 

85 

87 

85 

62 

67 

69 

70 

76 

60 

8? 

81 

70 

75 

68 

63 

76 

70 

71 

76 

81 

73 

73 

76 

71 

48 

MIN 

59 

59 

47 

54 

60 

41 

44 

43 

37 

47 

52 

58 

61 

58 

56 

56 

51 

56 

63 

42 

35 

48 

48 

27 

22 

46.6 

MAX 

82 

87 

H6 

85 

86 

8  6 

po 

62 

75 

78 

79 

83 

60 

83 

81 

77 

75 

79 

76 

76 

78 

92 

83 

76 

77 

78 

73 

61 

MIN 

69 

65 

70 

66 

58 

60 

58 

62 

65 

66 

66 

* 

68 

65 

64 

56 

48 

59 

60 

41 

39 

61.9 

MAX 

85 

88 

66 

84 

85 

87 

86 

63 

82 

81 

60 

60 

85 

84 

85 

84 

80 

75 

76 

81 

80 

83 

85 

75 

76 

>  77 

83 

MIN 

69 

65 

67 

72 

70 

7  0 

68 

66 

68 

7,! 

70 

5 

69 

70 

' 

66 

66 

64 

62 

56 

73 

*7 

42 

66.3 

MAX 

81 

81 

79 

85 

88 

84 

66 

70 

73 

78 

80 

81 

eo 

76 

76 

71 

65 

76 

69 

76 

76 

80 

70 

73 

75 

72 

48 

MIN 

43 

4  3 

58 

62 

40 

50 

30 

23 

50.2 

MAX 

86 

85 

85 

86 

87 

86 

86 

82 

61 

82 

82 

82 

83 

83 

83 

84 

85 

83 

75 

77 

62 

79 

84 

84 

61 

77 

83 

63 

79 

82 

MIN 

68 

67 

72 

70 

69 

69 

67 

65 

64 

61 

61 

46 

60 

67 

46 

42 

63.8 

MAX 

83 

81 

60 

87 

67 

67 

81 

64 

70 

73 

75 

79 

81 

82 

83 

79 

79 

73 

67 

78 

73 

78 

78 

82 

73 

75 

76 

73 

50 

MIN 

50 

so 

41 

41 

34 

26 

55.3 

MAX 

82 

79 

76 

85 

85 

65 

67 

65 

67 

71 

73 

78 

80 

78 

66 

76 

57 

62 

76 

68 

63 

75 

81 

63 

73 

78 

70 

48 

MIN 

43 

45 

61 

61 

59 

63 

43 

39 

51 

* 

30 

26 

52.2 

MAX 

82 

80 

77 

83 

82 

82 

64 

68 

72 

70 

75 

76 

72 

69 

72 

66 

63 

75 

66 

64 

73 

81 

70 

70 

74 

71 

46 

MIN 

55 

70 

6  5 

44 

47 

60 

58 

49 

* 

55 

47 

33 

30 

54.9 

MAX 

81 

80 

8  0 

85 

88 

B0 

70 

66 

70 

70 

75 

80 

80 

80 

75 

72 

70 

65 

75 

70 

80 

75 

80 

70 

70 

78 

73 

46 

MIN 

44 

42 

42 

35 

48 

SI 

55 

54 

54 

40 

35 

48 

50 

60 

40 

34 

6 

44 

30 

22 

47.3 

MAX 

82 

81 

84 

85 

83 

79 

81 

61 

80 

82 

60 

81 

78 

82 

78 

79 

74 

61 

79 

82 

83 

78 

78 

81 

78 

65 

MIN 

78 

75 

74 

72 

74 

74 

73 

7* 

73 

74 

73 

69 

70 

72 

73 

75 

6 

65 

76 

65 

53 

49 

71.5 

MAX 

84 

86 

82 

83 

89 

86 

75 

76 

78 

80 

81 

82 

60 

77 

76 

74 

71 

76 

78 

80 

82 

83 

72 

75 

75 

72 

59 

MIN 

66 

55 

32 

56 

51 

55 

57 

62 

62 

62 

65 

65 

56 

61 

60 

65 

61 

62 

66 

54 

44 

52 

59 

3 

32 

57.6 

MAX 

87 

84 

83 

89 

88 

90 

86 

76 

74 

80 

82 

80 

R9 

85 

65 

82 

77 

76 

78 

82 

83 

79 

76 

3'. 

79 

58 

MIN 

60 

6  7 

65 

61 

58 

42 

29 

59.8 

MAX 

83 

81 

80 

86 

90 

88 

73 

77 

78 

80 

83 

3  0 

81 

76 

78 

73 

69 

75 

77 

79 

63 

63 

72 

76 

76 

70 

52 

59 

MIN 

6  0 

60 

52 

56 

31 

57.4 

MAX 

82 

80 

78 

85 

86 

82 

75 

62 

67 

70 

71 

76 

79 

80 

81 

76 

74 

67 

63 

77 

70 

74 

76 

79 

69 

73 

77 

72 

47 

50 

73  3 

MIN 

43 

45 

56 

57 

58 

24 

49.8 

MAX 

84 

81 

81 

81 

84 

68 

88 

66 

65 

72 

75 

78 

80 

81 

81 

60 

74 

75 

68 

70 

76 

77 

76 

81 

83 

64 

75 

76 

69 

48 

75.9 

MIN 

60 

63 

51 

52 

55 

64 

63 

62 

64 

56 

60 

57 

33 

58.0 

MAX 

83 

80 

81 

85 

87 

87 

73 

74 

76 

78 

81 

81 

eo 

76 

77 

68 

71 

75 

76 

76 

80 

81 

66 

73 

76 

72 

49 

75.3 

MIN 

67 

66 

62 

65 

67 

71 

52 

54 

54 

51 

58 

63 

64 

63 

63 

50 

60 

36 

33 

58.3 

MAX 

87 

85 

84 

88 

90 

90 

75 

80 

83 

84 

83 

86 

84 

85 

60 

77 

80 

78 

60 

77 

86 

84 

73 

79 

79 

73 

58 

6  3 

MIN 

69 

60 

62 

62 

65 

66 

50 

60 

56 

59 

65 

64 

62 

63 

56 

41 

34 

60.3 

MAX 

83 

81 

82 

85 

86 

86 

80 

72 

73 

75 

79 

79 

83 

81 

75 

79 

76 

69 

76 

73 

77 

61 

83 

73 

74 

76 

73 

53 

76.1 

MIN 

60 

63 

67 

50 

48 

51 

49 

53 

62 

62 

2 

6 1 

30 

55.9 

MAX 

82 

80 

77 

84 

88 

79 

66 

69 

69 

76 

80 

60 

81 

77 

74 

66 

63 

75 

71 

76 

77 

77 

65 

73 

76 

71 

46 

MIN 

32 

61 

43 

4  2 

41 

36 

50 

5 

57 

59 

52 

42 

43 

28 

20 

49.0 

MAX 

89 

85 

87 

89 

86 

90 

89 

82 

83 

84 

80 

83 

84 

65 

85 

83 

82 

76 

78 

83 

76 

85 

85 

78 

80 

83 

79 

68 

65 

82  •  2 

MIN 

71 

60 

59 

61 

68 

6  7 

66 

64 

61 

69 

63 

62 

61 

38 

62.4 

MAX 

79 

78 

76 

83 

87 

75 

66 

69 

70 

75 

79 

79 

78 

67 

67 

58 

65 

75 

76 

77 

72 

75 

63 

73 

78 

67 

46 

70  6 

MIN 

66 

59 

59 

5 

64 

50 

42 

44 

41 

39 

48 

53 

55 

60 

57 

23 

49.5 

MAX 

85 

82 

82 

85 

86 

84 

60 

81 

62 

80 

82 

62 

80 

81 

84 

82 

79 

77 

83 

79 

84 

84 

78 

78 

83 

82 

70 

MIN 

77 

74 

73 

73 

72 

66 

73 

73 

73 

72 

71 

71 

69 

63 

70 

71 

67 

65 

73 

68 

50 

69.9 

MAX 

73 

76 

75 

84 

88 

80 

56 

67 

69 

70 

73 

79 

82 

79 

76 

75 

58 

64 

73 

78 

78 

75 

70 

65 

77 

78 

73 

46 

71  8 

MIN 

33 

)6 

48 

53 

56 

55 

24 

21 

46.2 

MAX 

79 

80 

76 

83 

87 

77 

64 

67 

70 

70 

76 

80 

80 

81 

76 

73 

68 

65 

75 

74 

76 

75 

76 

64 

72 

77 

68 

48 

MIN 

61 

44 

46 

41 

36 

44 

55 

53 

8 

56 

2 

21 

48.9 

MAX 

85 

84 

81 

85 

86 

66 

8  4 

79 

78 

81 

81 

82 

83 

86 

83 

77 

74 

78 

78 

83 

75 

80 

84 

78 

75 

79 

74 

64 

MIN 

69 

65 

61 

65 

66 

6 

65 

60 

57 

53 

67 

6  5 

69 

62 

65 

68 

69 

68 

69 

66 

64 

64 

56 

48 

64 

63 

39 

38 

62  if 

MAX 

86 

84 

83 

86 

85 

82 

62 

81 

80 

60 

80 

85 

84 

82 

84 

80 

76 

78 

80 

79 

80 

85 

75 

77 

80 

82 

75 

MIN 

67 

78 

71 

70 

70 

68 

73 

72 

70 

70 

79 

71 

72 

° 

70 

70 

67 

67 

67 

70 

62 

57 

74 

72 

48 

42 

68.2 

MAX 

89 

85 

82 

82 

84 

82 

83 

80 

79 

80 

79 

87 

65 

85 

82 

79 

78 

78 

78 

80 

80 

82 

79 

75 

79 

84 

79 

80  9 

MIN 

68 

78 

79 

73 

73 

7  2 

70 

69 

74 

72 

69 

b'> 

69 

71 

72 

67 

71 

& 

67 

71 

76 

65 

6 

69 

76 

48 

43 

69.2 

MAX 

86 

85 

84 

84 

87 

84 

81 

82 

80 

80 

81 

84 

83 

85 

85 

80 

76 

78 

80 

79 

81 

83 

74 

76 

81 

82 

58 

6°!2 

MIN 

67 

72 

74 

74 

72 

70 

9 

68 

73 

72 

71 

68 

69 

42 

MAX 

87 

85 

85 

82 

85 

85 

82 

81 

82 

80 

81 

82 

84 

83 

84 

83 

82 

74 

77 

61 

80 

81 

83 

7S 

77 

63 

83 

56 

81.1 

MIN 

62 

69 

72 

69 

6') 

7 

65 

68 

69 

69 

66 

67 

69 

70 

69 

68 

68 

67 

65 

65 

63 

60 

49 

72 

47 

41 

65.0 

MAX 

90 

85 

84 

86 

87 

a  5 

85 

85 

86 

86 

84 

83 

85 

82 

85 

80 

76 

75 

60 

RO 

80 

84 

84 

77 

77 

77 

65 

MIN 

64 

62 

60 

60 

60 

66 

70 

73 

64 

66 

60 

51 

62 

34 

62.8 

MAX 

76 

80 

77 

79 

79 

71 

55 

63 

66 

70 

72 

74 

76 

78 

76 

79 

70 

58 

65 

65 

78 

76 

72 

70 

64 

75 

71 

51 

45 

53 

69.5 

MIN 

62 

57 

50 

54 

71 

44 

28 

33 

34 

36 

48 

46 

48 

57 

66 

50 

44 

27 

33 

39 

52 

53 

56 

63 

34 

45 

51 

34 

24 

21 

46.0 

MAX 

78 

80 

75 

82 

87 

78 

60 

61 

68 

70 

70 

75 

80 

80 

8  0 

69 

68 

61 

65 

74 

78 

79 

69 

73 

63 

70 

78 

68 

49 

52 

71.3 

MIN 

67 

59 

48 

54 

61 

65 

40 

42 

38 

39 

48 

51 

56 

59 

55 

58 

57 

38 

36 

44 

55 

51 

54 

61 

41 

39 

4  1 

42 

25 

21 

48.4 

MAX 

86 

85 

85 

81 

83 

85 

85 

B4 

76 

75 

78 

81 

78 

80 

84 

62 

83 

81 

79 

76 

77 

76 

74 

80 

80 

69 

75 

81 

78 

63 

79.1 

MIN 

70 

67 

62 

68 

70 

70 

68 

63 

63 

60 

59 

66 

68 

63 

67 

65 

69 

65 

61 

68 

67 

65 

66 

6  ) 

58 

43 

53 

66 

37 

36 

62.3 

MAX 

83 

83 

81 

86 

66 

87 

82 

66 

74 

77 

78 

80 

82 

82 

82 

78 

78 

75 

74 

77 

78 

77 

80 

84 

77 

75 

77 

74 

S9 

69 

77.7 

MIN 

67 

65 

59 

60 

63 

6  8 

64 

54 

58 

52 

56 

63 

63 

62 

60 

66 

65 

59 

60 

60 

66 

64 

64 

66 

53 

40 

56 

58 

38 

32 

58.7 

Station 


FORT  MYERS  KB  AP 
FORT  PIERCE 
FOUNTAIN   3  S 
GAINESVILLE  3  WSW 
GLEN  ST  MARY  NURSERIES 
GRAPE  MAMMOCK 
HIALEAH 
HIGH  SPRINGS 
HOMESTEAD  EXP  STA 
INVERNESS 

JACKSONVILLE  WB  AP 

JACKSONVILLE  BEACH 

JASPER   3  SE 

KEY  WEST  WB  AIRfORT 

KISSIMMEE  2 

LA  BELLE 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 
LAKE  CITY  2  E 
LAKE  HTAWASSE 
LAKELAND  WB  CITY 
LAKE  PLACID  2  SW 
LISBON 

LIVE  OAK  2  ESE 

LOXAHATCHEE 

MADISON 

MARATHON  SHORES 
MARIANNA   1ND  SCHOOL 
MAYO  5  NW 


MELBOURNE 
MIAMI   BAY  FRONT 
MIAMI  BEACH 
MIAMI   WB  AIRPORT 
MIAMI    12  SSW 
MILES  CITY  TOWER 
MILTON  EXP  STATION 
MONT ICELLO  2  S 
MOORE   HAVEN  LOCK  1 
MOUNTAIN  LAKE 


Sco  Roloronco  Notes  Following  Station  Index 

-  172  - 


DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
NOVEMBER  1959 


Day  Ol  Month 


station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

MYAKXA  RIVER  ST  PARK 

MAX 

90 

68 

84 

84 

88 

90 

90 

71 

69 

75 

78 

80 

81 

85 

88 

86 

81 

80 

78 

78 

79 

79 

78 

83 

83 

70 

77 

78 

69 

50 

MIN 

59 

63 

68 

66 

53 

5  6 

50 

52 

61 

60 

59 

58 

60 

64 

60 

60 

56 

60 

61 

64 

63 

56 

41 

47 

56 

39 

27 

NAPLES 

MAX 

87 

83 

84 

88 

89 

89 

84 

76 

77 

80 

85 

82 

85 

84 

83 

83 

81 

80 

78 

75 

78 

78 

85 

82 

77 

78 

94 

76 

63 

64 

MIN 

65 

70 

71 

63 

65 

60 

65 

6  a 

66 

65 

6  5 

66 

71 

66 

66 

69 

69 

66 

67 

68 

62 

50 

60 

63 

44 

34 

NICEVILLE 

MAX 

74 

75 

80 

72 

79 

81 

56 

50 

64 

67 

70 

70 

74 

77 

78 

78 

75 

58 

59 

68 

72 

77 

74 

70 

70 

70 

46 

MIN 

50 

50 

60 

5 1 

30 

35 

36 

34 

42 

45 

50 

55 

49 

50 

53 

30 

31 

36 

47 

49 

53 

60 

37 

41 

24 

20 

OCALA 

MAX 

81 

82 

81 

86 

89 

89 

81 

64 

71 

73 

74 

79 

81 

83 

83 

77 

79 

74 

67 

79 

71 

79 

81 

82 

71 

75 

77 

72 

51 

58 

MIN 

68 

61 

56 

61 

66 

* 

48 

4  7 

49 

50 

o  1 

63 

61 

6  0 

61 

56 

51 

50 

52 

60 

52 

58 

65 

48 

39 

53 

50 

29 

27 

OCALA  2  NE 

MAX 

81 

83 

81 

87 

89 

ee 

78 

63 

69 

74 

73 

79 

60 

82 

B2 

71 

79 

70 

67 

78 

70 

76 

79 

81 

70 

73 

77 

67 

49 

56 

MIN 

63 

48 

48 

43 

46 

62 

6  2 

61 

56 

61 

56 

51 

51 

51 

63 

55 

59 

65 

46 

34 

49 

47 

29 

25 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

MAX 

85 

83 

81 

82 

85 

84 

86 

84 

76 

75 

78 

80 

80 

80 

82 

80 

83 

78 

78 

76 

77 

76 

76 

82 

77 

66 

75 

75 

75 

50 

MIN 

70 

68 

63 

66 

69 

70 

70 

62 

62 

56 

62 

63 

66 

65 

65 

66 

70 

65 

68 

69 

68 

66 

65 

66 

61 

52 

54 

65 

43 

36 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

MAX 

83 

82 

82 

86 

89 

89 

75 

67 

74 

76 

79 

82 

80 

83 

81 

75 

76 

69 

69 

75 

77 

77 

82 

83 

66 

75 

76 

73 

50 

59 

MIN 

66 

63 

60 

61 

64 

67 

52 

55 

55 

52 

57 

63 

63 

63 

62 

65 

63 

56 

59 

58 

65 

62 

64 

61 

48 

43 

56 

47 

36 

32 

PALATKA 

MAX 

84 

81 

80 

80 

85 

85 

83 

58 

59 

69 

70 

T4 

74 

78 

82 

79 

70 

75 

61 

66 

75 

70 

70 

77 

80 

72 

73 

71 

70 

54 

MIN 

69 

62 

55 

55 

52 

64 

54 

45 

48 

48 

51 

55 

62 

65 

61 

64 

59 

52 

51 

54 

64 

61 

61 

66 

51 

43 

65 

56 

33 

32 

PANAMA  CITY  2 

MAX 

T3 

80 

61 

82 

82 

77 

57 

64 

69 

73 

70 

75 

79 

82 

83 

90 

69 

58 

67 

72 

78 

79 

76 

72 

65 

66 

78 

74 

55 

54 

MIN 

65 

63 

54 

51 

64 

52 

36 

39 

42 

48 

45 

46 

56 

60 

60 

54 

48 

45 

37 

46 

58 

52 

56 

65 

40 

41 

41 

38 

25 

26 

PARRISH 

MAX 

92 

88 

84 

S3 

87 

89 

90 

75 

69 

70 

81 

84 

85 

87 

86 

84 

84 

80 

79 

79 

77 

77 

85 

84 

85 

67 

79 

75 

69 

49 

MIN 

70 

62 

58 

59 

60 

6  1 

64 

54 

56 

49 

49 

59 

59 

60 

60 

62 

64 

64 

58 

60 

63 

61 

65 

60 

56 

42 

44 

66 

39 

29 

PENSACOLA  FAA  AIRPORT 

MAX 

77 

87 

74 

81 

82 

70 

56 

64 

67 

71 

71 

75 

72 

75 

74 

77 

67 

60 

66 

66 

78 

74 

71 

71 

64 

75 

73 

51 

46 

49 

MIN 

65 

61 

58 

62 

68 

3B 

30 

36 

40 

45 

54 

50 

55 

50 

48 

54 

36 

30 

37 

47 

57 

57 

61 

52 

42 

58 

4  3 

34 

29 

28 

PENSACOLA  WB  CITY 

MAX 

76 

82 

72 

79 

80 

70 

55 

64 

66 

67 

69 

70 

70 

72 

71 

74 

66 

59 

66 

65 

76 

71 

70 

71 

63 

73 

72 

51 

46 

48 

MIN 

66 

61 

60 

69 

68 

37 

30 

37 

41 

45 

54 

52 

57 

50 

48 

55 

36 

30 

38 

49 

69 

57 

62 

51 

43 

62 

43 

36 

31 

29 

PERRY 

MAX 

80 

80 

83 

85 

87 

78 

63 

64 

67 

70 

70 

76 

78 

79 

80 

78 

71 

61 

65 

74 

75 

78 

78 

75 

65 

79 

71 

67 

51 

59 

MIN 

58 

66 

55 

58 

63 

62 

42 

46 

38 

38 

49 

53 

54 

50 

54 

54 

5  1 

43 

4  3 

49 

57 

47 

46 

59 

43 

47 

44 

29 

20 

21 

PLANT  CITY 

MAX 

86 

83 

83 

88 

89 

90 

85 

65 

74 

78 

78 

80 

84 

83 

83 

77 

79 

77 

74 

75 

76 

80 

82 

83 

77 

77 

76 

76 

62 

60 

MIN 

69 

62 

59 

60 

63 

71 

61 

52 

54 

50 

55 

62 

64 

62 

61 

64 

63 

56 

57 

58 

64 

62 

62 

65 

53 

42 

54 

57 

37 

28 

POMPANO  BEACH 

MAX 

87 

86 

85 

86 

86 

85 

86 

82 

82 

83 

82 

80 

82 

85 

85 

85 

85 

81 

78 

78 

81 

79 

82 

85 

79 

78 

82 

84 

70 

68 

MIN 

71 

67 

64 

73 

70 

72 

70 

68 

67 

65 

73 

70 

72 

64 

67 

70 

70 

69 

70 

69 

65 

63 

67 

6  4 

60 

50 

68 

69 

45 

39 

PUNTA  COROA 

MAX 

88 

86 

82 

89 

90 

88 

80 

71 

77 

78 

80 

82 

84 

86 

65 

81 

76 

7R 

78 

74 

75 

74 

83 

83 

74 

78 

78 

72 

57 

63 

MIN 

71 

66 

65 

64 

68 

7 1 

70 

59 

61 

55 

62 

66 

65 

65 

64 

66 

68 

64 

64 

65 

67 

64 

65 

6  5 

63 

4  8 

60 

57 

42 

35 

OUINCY  EXP  STATION 

MAX 

75 

79 

75 

81 

85 

80 

67 

66 

67 

70 

69 

74 

79 

80 

78 

77 

73 

60 

65 

73 

79 

78 

73 

72 

64 

70 

76 

70 

48 

54 

MIN 

64 

58 

47 

52 

65 

53 

37 

41 

39 

37 

46 

50 

54 

57 

59 

57 

54 

36 

43 

54 

49 

54 

61 

41 

36 

44 

41 

27 

21 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

MAX 

89 

86 

87 

86 

89 

87 

87 

83 

83 

83 

82 

84 

84 

85 

85 

86 

87 

82 

75 

76 

81 

60 

84 

83 

80 

77 

82 

84 

77 

65 

MIN 

70 

70 

69 

63 

69 

7  0 

67 

68 

69 

65 

67 

69 

66 

65 

66 

69 

69 

69 

6 

67 

6  6 

65 

67 

64 

62 

52 

** 

69 

*7 

40 

SAINT  AUGUSTINE 

MAX 

83 

81 

80 

84 

85 

85 

76 

59 

66 

71 

7* 

71 

82 

79 

74 

70 

73 

66 

65 

72 

ro 

65 

76 

80 

75 

72 

76 

71 

52 

92 

MIN 

67 

61 

53 

67 

58 

62 

45 

48 

30 

49 

53 

62 

60 

63 

60 

64 

57 

52 

58 

56 

62 

58 

60 

63 

47 

40 

62 

49 

31 

30 

SAINT  LEO 

MAX 

83 

81 

81 

86 

88 

86 

78 

64 

74 

75 

76 

79 

83 

82 

82 

76 

79 

71 

70 

77 

74 

79 

81 

84 

72 

75 

76 

71 

50 

58 

MIN 

70 

65 

59 

62 

64 

70 

54 

51 

52 

50 

54 

6  1 

63 

61 

64 

63 

62 

53 

55 

56 

63 

59 

62 

66 

52 

45 

68 

50 

34 

30 

SAINT  MARKS  6  SE 

MAX 

80 

81 

76 

78 

60 

78 

60 

64 

68 

70 

70 

75 

80 

80 

80 

80 

72 

60 

66 

75 

78 

78 

77 

72 

65 

65 

71 

66 

46 

50 

MIN 

67 

58 

50 

58 

69 

60 

40 

41 

40 

40 

50 

52 

56 

58 

57 

58 

56 

39 

42 

48 

58 

50 

55 

62 

43 

44 

6  0 

42 

26 

23 

ST  PETERSBURG 

MAX 

80 

77 

80 

85 

88 

85 

73 

66 

67 

76 

78 

80 

84 

81 

82 

77 

77 

70 

76 

74 

75 

77 

81 

80 

67 

75 

75 

68 

54 

58 

MIN 

73 

69 

65 

66 

72 

73 

63 

56 

57 

54 

62 

63 

65 

65 

65 

65 

65 

58 

59 

61 

65 

64 

64 

68 

59 

6  1 

64 

54 

40 

35 

SANBORN  TOWER 

MAX 

78 

82 

78 

83 

85 

74 

61 

65 

70 

72 

71 

77 

82 

83 

82 

80 

71 

64 

69 

76 

81 

80 

72 

73 

65 

72 

76 

69 

60 

52 

MIN 

67 

58 

46 

52 

64 

50 

40 

36 

36 

35 

46 

48 

52 

55 

54 

55 

53 

37 

37 

45 

53 

47 

51 

61 

38 

37 

46 

42 

23 

20 

SANFORO  EXP  STATION 

MAX 

80 

81 

80 

87 

89 

R6 

80 

64 

73 

75 

79 

81 

79 

82 

80 

75 

75 

74 

74 

80 

60 

77 

83 

83 

78 

76 

78 

78 

58 

59 

MIN 

68 

66 

56 

57 

61 

63 

53 

50 

55 

52 

56 

62 

63 

63 

63 

66 

63 

58 

62 

58 

61 

62 

68 

61 

54 

42 

62 

53 

38 

35 

SARASOTA 

MAX 

87 

83 

86 

89 

91 

69 

80 

69 

73 

78 

82 

83 

85 

84 

84 

81 

79 

78 

80 

75 

77 

80 

82 

83 

75 

78 

76 

73 

57 

62 

71 

64 

59 

60 

65 

69 

65 

54 

58 

51 

56 

6  ? 

62 

62 

62 

64 

64 

64 

59 

61 

65 

63 

60 

67 

59 

43 

56 

55 

40 

30 

SOUTH  MIAMI  3  W 

MAX 

87 

86 

84 

84 

86 

85 

85 

83 

an 

82 

81 

8  0 

81 

84 

83 

85 

85 

8  1 

71 

76 

82 

82 

84 

83 

76 

78 

83 

83 

77 

69 

68 

67 

61 

63 

68 

71 

69 

69 

67 

65 

69 

69 

68 

64 

67 

70 

70 

69 

66 

69 

67 

63 

65 

6  1 

60 

47 

6 

70 

46 

*' 

STARKE 

MAX 

82 

80 

82 

85 

88 

84 

79 

62 

70 

70 

75 

79 

81 

81 

82 

78 

76 

68 

69 

78 

72 

75 

79 

80 

70 

75 

77 

73 

50 

53 

69 

60 

50 

55 

58 

64 

43 

44 

45 

42 

45 

5  8 

60 

61 

59 

60 

55 

48 

49 

49 

57 

55 

58 

6  4 

46 

38 

51 

47 

31 

26 

STEINHATCHEE  2 

MAX 

80 

80 

80 

84 

88 

83 

70 

70 

67 

70 

70 

78 

77 

81 

73 

75 

68 

61 

75 

71 

77 

76 

76 

75 

75 

61 

69 

65 

54 

57 

64 

60 

50 

46 

43 

42 

56 

5  7 

55 

57 

59 

58 

44 

48 

50 

60 

53 

56 

49 

4 1 

46 

25 

STUART  RADIO  WSTU 

MAX 

85 

86 

85 

85 

86 

87 

87 

81 

79 

81 

85 

83 

84 

86 

80 

82 

75 

an 

77 

77 

77 

76 

83 

82 

75 

79 

90 

81 

64 

61 

61 

62 

62 

63 

64 

72 

69 

64 

63 

63 

71 

70 

69 

65 

68 

65 

71 

68 

70 

71 

69 

67 

65 

64 

49 

49 

6  9 

64 

42 

38 

TALLAHASSEE  WB  AP 

MAX 

74 

77 

73 

79 

84 

70 

55 

60 

65 

69 

69 

73 

78 

79 

76 

74 

66 

60 

64 

73 

77 

76 

69 

7  3 

60 

66 

76 

65 

46 

52 

63 

57 

48 

57 

66 

48 

40 

43 

41 

40 

52 

52 

59 

60 

57 

59 

47 

3  9 

40 

49 

56 

52 

41 

40 

36 

27 

2* 

T AMI  AM  I   TRL  40  MI  BEND 

MAX 

89 

86 

85 

86 

89 

87 

89 

84 

80 

84 

83 

83 

83 

87 

85 

85 

88 

85 

74 

76 

82 

82 

84 

9  7 

76 

78 

94 

82 

70 

66 

MIN 

73 

72 

67 

69 

73 

72 

71 

67 

69 

65 

67 

69 

70 

67 

66 

70 

71 

6  9 

67 

67 

66 

67 

67 

66 

64 

64 

68 

TAMPA  WB  AIRPORT 

MAX 

83 

81 

83 

86 

88 

85 

74 

68 

72 

79 

79 

82 

86 

84 

84 

80 

81 

71 

77 

77 

77 

80 

82 

a  i 

68 

77 

75 

72 

50 

61 

MIN 

68 

64 

62 

65 

66 

72 

55 

56 

55 

51 

59 

63 

64 

62 

62 

64 

65 

6 

59 

48 

29 

TARPON  SPGS  SEWAGE  PL 

MAX 

86 

79 

77 

80 

85 

86 

85 

64 

68 

66 

75 

78 

81 

84 

EO 

79 

78 

70 

66 

72 

78 

77 

79 

80 

60 

65 

'6 

74 

65 

49 

MIN 

70 

69 

60 

59 

64 

65 

62 

51 

52 

49 

50 

58 

60 

61 

60 

61 

62 

" 

53 

55 

60 

59 

61 

6 

TAVERN  I ER 

MAX 

86 

85 

81 

82 

86 

85 

84 

80 

81 

82 

81 

81 

83 

83 

83 

82 

82 

80 

79 

77 

82 

79 

79 

83 

79 

77 

80 

62 

76 

64 

MIN 

76 

75 

68 

70 

76 

75 

74 

73 

72 

70 

75 

74 

74 

72 

71 

73 

74 

72 

71 

72 

70 

70 

" 

74 

65 

62 

* 

46 

TITUSVILLE  2  W 

MAX 

MIN 

USHER  TOWER 

MAX 

80 

80 

79 

84 

86 

64 

78 

64 

67 

71 

74 

8  0 

81 

73 

80 

7  ' 

77 

77 

76 

76 

80 

65 

73 

74 

70 

48 

52 

MIN 

70 

60 

52 

58 

59 

69 

45 

47 

4  2 

42 

50 

53 

59 

60 

58 

58 

56 

46 

49 

55 

59 

52 

57 

62 

46 

49 

52 

45 

28 

30 

VENICE 

MAX 

87 

81 

64 

66 

89 

87 

80 

69 

72 

77 

81 

8  3 

85 

83 

85 

81 

81 

77 

79 

75 

78 

76 

81 

83 

75 

78 

7  6 

72 

56 

63 

MIN 

71 

66 

63 

61 

66 

70 

68 

56 

59 

52 

59 

63 

64 

62 

64 

64 

66 

62 

62 

63 

65 

63 

62 

6" 

60 

44 

67 

56 

41 

32 

VERO  BEACH  FAA  AIRPORT 

MAX 

83 

83 

80 

62 

84 

85 

83 

76 

76 

78 

80 

80 

76 

80 

79 

81 

76 

76 

77 

77 

78 

76 

80 

S3 

71 

74 

78 

75 

53 

59 

MIN 

70 

67 

62 

65 

67 

69 

65 

64 

64 

60 

66 

58 

68 

66 

68 

71 

69 

69 

71 

71 

68 

67 

64 

66 

49 

49 

'0 

53 

39 

37 
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DAILY  TEMPERATURES 


Continued 


SUOan 

Day  01  Month 

age 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 
< 

WAUCHHULA   2  N 

MAX 

90 

89 

82 

86 

89 

88 

84 

67 

74 

78 

79 

82 

83 

66 

83 

79 

79 

75 

77 

76 

79 

77 

84 

64 

76 

76 

78 

75 

68 

62 

79,5 

MIN 

65 

6* 

57 

56 

62 

68 

66 

56 

57 

53 

56 

64 

63 

61 

61 

64 

65 

61 

62 

61 

67 

63 

63 

61 

56 

40 

54 

52 

36 

26 

58.1 

WEST  PALM  BEACH 

MAX 

Bb 

84 

83 

83 

83 

66 

84 

80 

62 

84 

81 

6  1 

B  0 

83 

82 

62 

61 

61 

81 

77 

61 

77 

80 

84 

82 

74 

62 

61 

66 

65 

60.3 

MIN 

7* 

68 

67 

61 

73 

77 

74 

68 

67 

66 

74 

72 

74 

69 

70 

71 

72 

69 

71 

73 

68 

67 

70 

70 

63 

57 

75 

66 

45 

40 

67.7 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP 

MAX 

87 

85 

85 

87 

83 

86 

87 

81 

62 

62 

63 

80 

82 

85 

83 

84 

62 

82 

77 

77 

82 

76 

81 

86 

72 

77 

62 

81 

58 

65 

80.7 

MIN 

73 

67 

66 

73 

73 

71 

70 

69 

66 

66 

74 

71 

73 

70 

70 

71 

66 

71 

70 

69 

6  6 

65 

53 

33 

57 

43 

40 

WEWAHI TCHKA 

MAX 

81 

83 

85 

77 

74 

62 

67 

71 

66 

76 

62 

83 

82 

80 

74 

60 

67 

75 

74 

80 

80 

80 

73 

63 

79 

79 

70 

54 

54 

73.5 

MIN 

60 

50 

65 

68 

62 

38 

40 

39 

47 

50 

55 

59 

60 

57 

50 

45 

40 

47 

48 

59 

50 

51 

42 

42 

40 

40 

40 

27 

27 

48.2 

WINTER  HAVEN 

MAX 

88 

83 

83 

86 

88 

89 

65 

74 

74 

77 

79 

81 

81 

85 

81 

77 

79 

77 

71 

75 

70 

62 

81 

61 

76 

75 

77 

74 

56 

61 

78.5 

MIN 

68 

64 

62 

63 

68 

66 

51 

55 

94 

55 

64 

64 

64 

62 

64 

63 

64 

59 

61 

60 

65 

64 

63 

64 

55 

43 

56 

46 

38 

33 

56.7 

WOODRUFF  DAM 

MAX 

70 

71 

74 

75 

84 

86 

69 

57 

62 

65 

69 

68 

78 

81 

76 

75 

70 

63 

56 

64 

74 

74 

75 

70 

72 

60 

74 

77 

51 

45 

69.6 

MIN 

62 

59 

50 

51 

57 

66 

39 

37 

36 

39 

41 

49 

50 

54 

58 

55 

55 

37 

36 

37 

48 

47 

50 

54 

44 

40 

40 

40 

34 

16 

46.1 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


Station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 
Avg. 

BAY  LAKE 

EVAP 

.11 

.11 

.  14 

.08 

.16 

.10 

.08 

.06 

.12 

.11 

.06 

.08 

.10 

.11 

.12 

.08 

.12 

.10 

.08 

.04 

.10 

.07 

.15 

.15 

.05 

.01 

.18 

.10 

B2.97 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

EVAP 

.14 

.16 

.16 

.15 

.14 

.22 

.02 

.09 

.11 

.12 

.11 

.07 

.11 

.12 

.13 

.14 

.09 

.27 

.06 

.  14 

.13 

.11 

.12 

.16 

.11 

.05 

.16 

.17 

B3.81 

CLEWISTON  US  ENGRS  (a) 

EVAP 

.10 

.24 

.18 

.16 

.10 

.12 

.11 

.13 

.31 

.13 

.10 

.10 

.11 

.12 

.15 

.17 

.07 

.13 

.11 

.07 

.06 

.09 

.13 

.22 

.08 

.09 

.12 

.23 

B4.00 

MAX 

90 

89 

90 

87 

86 

91 

BX 

84 

79 

76 

79 

82 

82 

83 

85 

84 

82 

82 

78 

76 

77 

78 

80 

84 

79 

75 

77 

72 

82 

62 

81  .3 

MIN 

74 

74 

71 

71 

72 

74 

74 

65 

69 

65 

64 

65 

70 

67 

62 

69 

70 

70 

70 

68 

68 

69 

68 

68 

68 

61 

61 

65 

51 

47 

67.0 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

EVAP 

.14 

.16 

.18 

.  16 

.15 

.19 

.25 

.12 

.07 

.22 

.18 

.11 

.12 

.16 

.17 

.14 

.13 

.16 

.12 

.14 

.14 

.19 

.09 

.09 

.25 

.13 

B4.57 

WIND 

25 

29 

15 

17 

19 

40 

29 

46 

40 

25 

119 

69 

73 

41 

13 

50 

60 

56 

109 

128 

42 

35 

50 

19 

42 

47 

17 

35 

105 

86 

1481 

GAINESVILLE  3  WSW 

EVAP 

.13 

11 

.16 

.17 

.14 

.11 

.06 

.07 

.12 

.14 

.08 

.10 

.09 

.14 

.17 

.04 

.09 

.17 

.09 

.  11 

.10 

.11 

.04 

.09 

.23 

.09 

.05 

.11 

.13 

.08 

3.35 

WIND 

20 

60 

30 

30 

20 

10 

90 

70 

25 

55 

50 

40 

50 

50 

40 

35 

65 

85 

85 

60 

55 

50 

35 

40 

80 

25 

35 

50 

85 

35 

1460 

MAX 

81 

82 

81 

85 

89 

87 

83 

67 

74 

72 

70 

80 

79 

85 

83 

70 

7K 

76 

61 

75 

74 

78 

78 

78 

76 

70 

72 

70 

50 

54 

75.3 

MIN 

68 

59 

54 

57 

60 

66 

47 

48 

46 

44 

50 

59 

62 

62 

60 

60 

58 

49 

46 

52 

61 

55 

59 

65 

50 

40 

50 

50 

30 

30 

53.2 

HI ALE AH 

EVAP 

.17 

.15 

.17 

.17 

.16 

.17 

.21 

.10 

.11 

.13 

.14 

.14 

.04 

.17 

.15 

.15 

.14 

.16 

.13 

.11 

.07 

.23 

.12 

.20 

.21 

B4.44 

WIND 

16 

23 

17 

26 

32 

69 

44 

25 

25 

39 

101 

54 

58 

34 

30 

39 

47 

39 

84 

127 

81 

24 

13 

24 

43 

47 

31 

60 

68 

67 

1387 

LOXAHATCHEE 

EVAP 

.11 

.16 

.09 

14 

.08 

.15 

.12 

.01 

.10 

.11 

.10 

.05 

.07 

.08 

.  10 

.10 

.07 

.11 

.07 

.07 

.07 

.08 

.21 

.08 

.15 

.05 

.13 

.09 

B2.95 

MILES  CITY  TOWER 

EVAP 

.07 

.12 

.19 

.09 

.19 

.18 

.13 

.12 

.12 

.06 

.19 

.20 

.07 

.14 

.18 

.11 

.07 

.19 

.16 

.10 

.01 

.11 

.19 

.05 

.09 

.13 

.07 

.30 

.21 

.14 

3.98 

WIND 

22 

14 

34 

21 

32 

30 

20 

106 

19 

16 

49 

52 

27 

31 

18 

52 

43 

61 

82 

28 

17 

15 

14 

40 

20 

13 

16 

12 

94 

41 

1039 

VOORE  HAVEN  LOCK  1 

EVAP 

.18 

.18 

.16 

.16 

.13 

.16 

.15 

.17 

.11 

.12 

.17 

.10 

.12 

.14 

.17 

.17 

14 

.13 

.11 

.11 

.15 

.07 

.07 

.10 

.16 

.16 

.11 

.06 

.19 

.18 

4.13 

WIND 

63 

51 

21 

48 

29 

40 

27 

70 

95 

110 

112 

67 

61 

60 

53 

94 

113 

138 

104 

124 

81 

36 

57 

32 

84 

37 

55 

28 

76 

88 

2054 

OKEECHOBEE  URN  GATE  6 

EVAP 

.  19 

.22 

.16 

.17 

.19 

.16 

.19 

.20 

.13 

.16 

.14 

.07 

.15 

.11 

.18 

.14 

.14 

.09 

.19 

.15 

.10 

.01 

.17 

.23 

.23 

.14 

.03 

.20 

.20 

B4.59 

TAM I  AM  I   TRL  40  MI  BEND 

EVAP 

.14 

.13 

.11 

.21 

.10 

.15 

.08 

.12 

.08 

.12 

.11 

.07 

.11 

.08 

.11 

.04 

.11 

.13 

.10 

.10 

.13 

.13 

.16 

.06 

.08 

.24 

.08 

B3.42 

VERO  BEACH  FAA  AIRPORT 

EVAP 

.16 

.15 

.17 

.16 

.14 

.10 

.15 

.11 

.12 

.13 

.21 

* 

• 

.22 

.14 

.14 

.03 

.01 

.31 

.08 

.12 

.04 

.35 

.07 

.21 

.10 

.27 

.20 

B4.17 

WOODRUFF  DAM 

EVAP 

.00 

.12 

.14 

.14 

.12 

.06 

.15 

.08 

.12 

.15 

.05 

.11 

.08 

.09 

.10 

.06 

.08 

.24 

.19 

.09 

.10 

.10 

.04 

.12 

.12 

.08 

.06 

.27 

.09 

B3.26 

WIND 

42 

67 

62 

44 

61 

46 

233 

154 

73 

62 

96 

32 

54 

61 

50 

26 

19 

222 

127 

85 

86 

39 

49 

51 

111 

75 

68 

1  BO 

245 

157 

2657 

(a)     Evaporation  measured  in  pan  36  x  36  inches. 


See  Rol*r«DC«  Nol*a  Following  SUtioo  lndox 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES  '"»»■* 

NOVEMBER  1959 


Station 
And 
Depth 

Day  o(  month 

Average 

2 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

16 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

FT.   LAUDERDALE  EXP  STA 

6  INCHES  (1) 

MAX 

74 

76 

76 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

72 

71 

MIN 

75 

75 

74 

71 

70 

72 

72 

73 

73 

73 

72 

73 

73 

72 

73 

7  2 

71 

71 

70 

6  INCHES  (2) 

MAX 

75 

75 

75 

75 

72 

74 

74 

7  't 

73 

73 

73 

73 

72 

71 

70 

70 

70 

70 

66 

69 

70 

67 

72.1 

MIN 

75 

75 

74 

71 

70 

72 

72 

73 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

73 

72 

70 

70 

70 

70 

68 

67 

68 

68 

64 

71  .1 

6  INCHES  (3) 

MAX 

77 

75 

75 

72 

72 

74 

72 

74 

71 

70 

71 

71 

70 

on 

69 

70 

66 

71  .8 

MIN 

73 

73 

72 

70 

70 

72 

71 

73 

70 

70 

72 

71 

70 

71 

73 

72 

70 

70 

70 

69 

70 

66 

68 

68 

66 

61 

70  .0 

GAINESVILLE  3  WSW 

1  INCH 

MAX 

80 

80 

80 

81 

83 

81 

80 

70 

72 

72 

70 

76 

76 

79 

78 

72 

76 

68 

67 

73 

71 

74 

76 

75 

69 

70 

69 

67 

65 

62 

73.7 

MIN 

74 

70 

66 

67 

68 

70 

65 

S3 

61 

60 

62 

66 

68 

68 

67 

68 

67 

64 

62 

61 

66 

63 

00 

69 

02 

56 

60 

65 

62 

48 

64.4 

4  INCHES 

MAX 

79 

78 

78 

78 

79 

79 

79 

09 

70 

69 

68 

73 

74 

76 

75 

71 

74 

68 

66 

70 

70 

72 

73 

73 

00 

68 

68 

66 

66 

59 

72.0 

MIN 

75 

72 

70 

70 

70 

73 

67 

64 

64 

62 

64 

i... 

68 

69 

69 

69 

68 

66 

63 

63 

67 

65 

68 

69 

64 

59 

62 

66 

56 

52 

66.0 

8  INCHES 

MAX 

78 

77 

76 

75 

76 

77 

77 

69 

69 

68 

67 

70 

72 

73 

73 

70 

72 

68 

66 

68 

68 

70 

71 

72 

69 

66 

67 

66 

66 

58 

70.5 

MIN 

76 

73 

72 

71 

72 

73 

69 

66 

65 

64 

64 

86 

68 

69 

69 

70 

68 

66 

64 

64 

67 

66 

68 

69 

66 

61 

63 

66 

58 

54 

66.9 

Ft.   Lauderdale  Exp  Sta  -  Slope  of  Ground:     No  perceptible  slope  of  surface  of  tanks  or  surrounding  terrain.     Soil  Type:     Davie  fine  sand. 

Ground  Cover:  St.  Augustine  sod  growing  in  concrete  tanks  4  1/2  x  9  feet  set  flush  to  the  surrounding  soil  level. 
Instrumentation:     Foxboro  Temperature  Recorder. 

(1)  Water  table  controlled  at  12  inches  below  soil  surface. 

(2)  Water  table  controlled  at  24  inches  below  soil  surface. 

(3)  Water  table  controlled  at  36  inches  below  soil  surface. 

Gainesville  3  WSW  -  Slope  of  Ground:     No  perceptible  slope  of  surface.     Soil  Type:     Arredonda  fine  sand.     Ground  Cover:     Bahlagrass  sod. 
Instrumentation:     3  point  Foxboro  Thermograph. 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind  direction 

Wind  apeed 

m.  p.  h. 

Relative    humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

Prevailing 

Percent  of 
bme  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

1:00  a 
EST 

7:00  a 
EST 

1  :00  p 
EST 

7:00  p 
EST 

Trace 

.01-09 

.10-49 

66 -OS 

66  I— 00  1 

2.00 
and  over 

Total 

APALACHICOLA  WB  CITY 

8.4 

26 

N 

17+ 

0 

2 

2 

0 

0 

1 

5 

66 

4.6 

DAYTONA  BEACH  WB  AIRPORT 

N 

20 

10.3 

30++ 

W 

24 

88 

90 

67 

81 

9 

3 

4 

1 

0 

1 

18 

6.2 

FT.  MYERS  WB  AIRPORT 

10.1 

29++ 

NNE 

29 

90 

91 

62 

79 

3 

1 

4 

1 

0 

0 

9 

5.8 

JACKSONVILLE  WB  AIRPORT 

N 

15 

9.4 

34 

N 

18 

89 

91 

62 

81 

5 

3 

1 

2 

0 

0 

11 

50 

5.7 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

12.4 

36 

NW 

25 

86 

76 

80 

5 

5 

4 

0 

0 

1 

15 

58 

6.0 

LAKELAND  WB  CITY 

7.8 

7 

3 

1 

0 

1 

0 

12 

51 

5.7 

MIAMI  WB  AIRPORT 

ENE 

19 

7.7 

23++ 

NNE 

18 

83 

87 

66 

76 

8 

2 

3 

2 

3 

1 

19 

510 

5.8 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

N 

33 

10.5 

28++ 

NNW 

29 

90 

90 

63 

76 

3 

6 

3 

0 

0 

0 

12 

5.9 

PENSACOLA  WB  CITY 

10.9 

23 

N 

6 

1 

4 

0 

1 

1 

0 

7 

56 

TALLAHASSEE  WB  AIRPORT 

NNW 

17 

6.6 

78 

84 

54 

74 

3 

0 

2 

0 

0 

0 

5 

4.5 

TAMPA  WB  AIRPORT 

N 

26 

8.9 

25++ 

SSE 

27 

86 

88 

60 

77 

4 

2 

4 

0 

0 

0 

10 

52 

5.8 

WEST  PALM  BEACH  WB  AIRPORT 

WNW 

22 

11.6 

35++ 

NNW 

25 

81 

85 

64 

75 

6 

4 

6 

1 

1 

1 

19 

6.9 

0  City  Office  Data 

See  leieience  note*  following  Station  Index 
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TOTAL  PRECIPITATION 


FLORIDA 
NOVEMBER  1959 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


FLOR I  DA 
NOVEMBER  1959 


FLORIDA 


STATUTE  MM^ES 


I  m»IOHW  TIME  IO«E 


,  mrlaona  TU  Ap  -<>.         C.lr.  3  m ,  c. . 

C.r,.lll.    CM,I.»  J  |  @  I         ".T.bria,..  c.  o         I  «i« 

.    I   •<>        |    tc— ..m.,  p..  ^ 


Vv»N       i     «*|f  \  ;  I  /       60°—]— •      to-    jutacit/ii    o  )!"  J., 


HENIDMN  TIME  a 


La  Ball.  Cllf.  lm,OB-  jjs|n|J* 
•toll*  Glad*  tip  Sta 


STATION  L£G£ND 

O      •      •     PrttptWto*  OtUf 
9  PfcCH'ot.o*,  i/oraf 

$    4"     ♦    PrPCIp'tO'-an.   Tima+'V'M  an*  frcpcro'.* 


•EVERGLADES"!  T""  .'X^J.  I J  » 
i  — t-«7^'.r2  i  175° 


>>»» . 


_L 


-"-•AND    |  .C 
COAST  /ct 


lay  faal   *B  CII, 


Isollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.  Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be  available  in  the 
publication  "Hourly  Precipitation  Data". 
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STATION  INDEX 


STATIUN 

INDEX  NO. 

rnnwTV 
L.UU11 1 1 

DRAINAGE  t  1 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

PRECIP. 

5 
s 

SPECIAL 

ALEXANDFR  SPRINGS 

ooro 

lake  

« 

29  05 

81  34 

50 

IP 

ALEXANDER  SPGS.  ASSN. 

0211 

5 

29  44 

84  59 

MID 

-I  n 

C  J 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

DC  SOTO 

TO 

6P 

RADIO  STATION  WAPG 

HIGHLANDS 

f.p 

6P 

c 

J.  WILEY  COTHRAN 

BANSON  PAOK 

POLK 

HARRY  M.  TOLSON 

BARTON 

04TB 

POLK 

9 

27  54 

81  50 

129 

5P 

5P 

CITY  OF  BARTOW 

9 A V  LAKF 

0920 

HILLSBOROUGH 

9 

28  04 

82  30 

*\ 

TA 

7A 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

HCRNANOO 

BELLE  GLADf   FXP  STA 

PAL-  BEACH 

■A 

OA 

EVERGLAOES  EXP .  STA. 

BELLF  GLADF  MICH  BATE  * 

PAL-  «FACH 

CORPS  OF  ENGINEEPS 

BIG  CYPRESS  reservation 

0TJ9 

HENORY 

9 

26  19 

81  00 

17 

5P 

5P 

SEMINOLE    INDIAN  AGENCY 

0T4R 

ORANGE 

8 

28  33 

9!  06 

6P 

FLOOD  CONTROL  DIST. 

BLACflAN  *  wnw 

OKALOOSA 

200 

c 

MRS.   S.  YOUNGBLOOO 

CALMOUN 

TA 

OAVIO  HOWELL 

BOCA  BATON 

PAL-  8EACM 

GUS  P.  HAGER 

BBAOF  "t  TON    FIP  STATION 

0940 

MANATEE 

5 

27  29 

•2  33 

10 

9P 

9P 

GULF  COAST  EXP.  STA. 

t020 

LIBERTY 

1 

30  26 

84  59 

160 

c 

MISS  ELMA  SHULER 

HERNANDO 

5P 

W-CENTRAL  FLA. EXP. STA. 

BUSHNFLL    2  E 

SUMTER 

MRS.  A.  H.  NELSON 

CANAL   POINT   GATE  3 

PALM  BEACH 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CANAL  POINT  U5DA 

1276 

PALM  BEACH 

T 

26  52 

BO  3B 

25 

MID 

8A 

SUGAR  PLANT  FLD.  STA. 

MONROE 

5 

24  08 

80  55 

1 

5P 

NATIONAL    PARK  SVC. 

CAPTIVA 

1310 

ALLEN  T.  WEEKS 

C  ABP^TELL  F 

FRANKLIN 

9P 

MRS.  HAZEL  F.  COOK 

CABYVlLLF 

LONNIE  H.  WHITTAKER 

CEOAP  KEY 

1432 

LEVY 

9 

29  08 

B3  02 

19 

6P 

C.  C,  WHIDDON 

1  $44 

WASHINGTON 

3 

30  47 

65  29 

130 

SP 

9P 

A.  W.  0  STEEN 

CLEABWATfB 

PINELLAS 

6P 

6P 

CLEARWATER  F 1 ft£  DEPT. 

C  L  E  P  —ON  T    6  S 

LAKE 

81  46 

1*0 

6P 

6P 

ED  OL  I  VENBA'JM 

CLFWISTON 

HENOPY 

80  55 

IB 

6P 

GERVIN  N.  PIT2EN 

CLFWISTON  U  5  ENG 

1654 

HENORY 

T 

26  45 

80  55 

20 

8A 

8A 

BA 

c 

COBPS  OF  ENG1NEEBS 

COBNWELL    <•  NW 

1869 

HIGHLANDS 

27  24 

Bl  10 

40 

BA 

U.S.  GEOL  *  SURVEY 

CPFSCFNT  CITY 

PUTNAM 

I 

81  30 

58 

WILLIAM  R.    RA DTK E 

CRfSTVIFW  RADIO  WJSB 

oraL^SA 

B6  15 

276 

SP 

c 

RADIO   STATION  WJSB 

C»OSS  CITY 

DIXIE 

83  07 

49 

c 

COUNTY  AGENTS  OFFICE 

CROSS  CITY   FAA  AP 

201  1 

DIXIE 

9 

29  3fl 

B3  06 

<-2 

KID 

MIO 

FED.  AVIATION  AGENCY 

DAN  I  A   4  WNW 

2114 

BBOWAPO 

2 

26  04 

80  12 

7 

MID 

FLA.  POWER  *  LIGHT 

81  02 

9A 

9A 

NEWS-JOURNAL  CORP. 

OA  Y  T  ON  A   REACH  WB  AP 

VOLUSIA 

81  03 

31 

«,r 

MID 

c  J 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

OSCEOLA 

BO  54 

A3 

9P 

5P 

c 

GEORGE  H.  KEMPFER 

OE    Fl  IN  I  A  X  SPRINGS 

2220 

WALTON 

3 

30  43 

86  07 

25") 

5P 

SP 

H.  C.  STORRS 

OF   L ANO 

VOLUSIA 

20  01 

81  17 

5P 

tl 

RADIO  STATION  WJBS 

OE  SOTO  CITY  4  SW 

2268 

HIGHLANOS 

61  28 

88 

CHESLEY  A.  SKIPPER 

OEVILS  r.floOFN  TOWE° 

HENORY 

61   06  20 

8A 

FLA.  FOREST  SERVICE 

OOWl ING  PARK 

SUWANNEE 

83  15 

" 

c 

ADVENT  CHRISTIAN  HOME 

09Y  TORTUS 

2411 

MONROE 

5 

24  35 

82  52 

6P 

6P 

JOHN  P.  DEWEESE 

FVEBGLAOf S 

2B50 

COLLIER 

25  51 

61  23 

\ 

6P  6P 

MANHATTAN  MERC.  CORP. 

FFOfpal  POINT 

PUTNAM 

fll  32 

6P 

6P 

BRUCE  GRAY 

FELOA  2  N 

HFNDRY 

11 

81  26 

18 

H.  GREGORY  ATCHLEY 

FELLS-ERE 

INDIAN  RIVER 

21  46 

80  36 

" 

4p 

;: 

OKEELANTA  SUG.  REE •  INC. 

FFRNANDPIA  HFACH 

214*. 

NASSAU 

2 

30  40 

61  28 

30 

LEWIS  K.  NOLAN 

FORT  OBtJM  s  Nw 

3137 

OKEECHOBEE 

27  31 

60  51 

60 

5P 

SP 

c 

r.  e.  cox 

FOB T    CRFFN    1?  WSW 

MANATEF 

82  08 

120 

OWEN   J.  KEEN 

FOPT    L  AMDFPOAL  F 

BROWARD 

80  09 

10 

6P 

6P 

F.   P.  MEOFORD.  JR. 

FT    LAUDFPDALF    BAH | A  MAP 

BPOWARD 

60  07 

t 

5P 

5P 

BAHIA-MAR  YACHT  HARBOR 

FT  L^-JDFPDALF  FXP  STA 

3]  ?i 

BROWARD 

2 

26  06 

80  14 

8A 

8A 

8A 

G 

U.  OF  FLA.  PLANT  LAB • 

FOPT   MYFPS   WB  AP 

3186 

LEE 

9 

26  35 

81  52 

19 

MID 

MID 

C  J 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

FOfiT  OIFBCF 

ST  LUCIE 

80  19 

10 

MID 

mi  r 

CITY  OF  FT.  PIERCE 

FOONT*|N    1  S 

BAY 

85  26 

5P 

5P 

FLA.   FOREST  SERVICE 

ALACHUA 

» 

29  35 

82  22 

*" 

CG 

AGRONOMY  DEPT  U.OF  FLA. 

GLEN  ST  MARY  NURSERIES 

3470 

BAKEB 

■JO  IS 

62  10 

140 

4P 

4P 

G.ST.  M.  NURSERIES 

GBACEVILLE 

me 

JACK  SON 

3 

30  59 

85  30 

160 

CHARLES  C.  LIDDON.  JP . 

GRAOY 

LAFAYETTE 

10 

29  58 

62  54 

30 

I 

ST.  REGIS  PAPER  CO. 

GRAPE  hammock 

3571 

POLK 

27  48 

81  12 

47 

6P 

c 

MR S   MARTHA    J.  CHANDLEY 

MART  LAltF 

ORANGE 

7 

28  23 

81  14 

70 

6A 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

MULFAH 

3909 

DADE 

2 

25  SO 

80  17 

B 

BA 

6A 

c 

MIAMI  WATER  PLANT 

HIGH  SPPINGS 

ALACHUA 

82  36 

75 

5P 

5P 

GEO.  T,  ALEXANDER 

HILLSBOBOUGH  P VP    ST  PK 

HILLSBOROUGH 

5 

2B  09 

82  14 

50 

HA 

STATE  PARX 

HOMESTEAD   FXP  STA 

4091 

DADE 

2 

25  30 

80  30 

11 

SUBTROPICAL  EXP.  STA. 

IN6LIS 

4273 

LFVY 

29  02 

82  41 

12 

C 

FLA.    POWER  COMPANY 

INVERNESS 

4299 

CITRU5 

5 

28  50 

82  20 

5P 

CITY  OF  INVERNESS 

1 Sl  ANO  GROVF   2  WNW 

4327 

ALACHUA 

29  27 

82  08 

60 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

ISLFWOPTM 

4332 

ORANGE 

1 

28  28 

81  33 

115 

6P 

CHASE  +  COMPANY 

JACKSONVlLLF    WB  AP 

4356 

DUVAL 

8 

30  25 

81  39 

24 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

JACKSONVILLE  BEACH 

4366 

DUVAL 

2 

30  17 

81  24 

10 

TP 

FIRE  DEPARTMENT 

JASPrB  -i  SE 

HAMILTON 

10 

10  20 

140 

5P 

FLA.  FOREST  SERVICE 

KENDA1.L   2  E 

451B 

OAPF 

I 

25  41 

80  17 

18 

7A 

DADE  CO.  NURSERIES 

KFY  r-=ST   WB  AIRPOPT 

4570 

MONROE 

24  33 

8|  45 

6 

MID 

MID 

C  J 

u.s.  weather  bureau 

KFY  WEST  WB  CITY 

MONROE 

\ 

24  33 

81  4P 

9 

H  I  D 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

KISSJMMFE  2 

4625 

OSCEOLA 

28  lfl 

61  24 

66 

9P 

5P 

C 

HAROLD  L.  YOUNG 

LA  BFLLr 

HENORY 

9 

26  45 

61  26 

16 

9P 

BA 

ATLANTIC  LAND  IPV.  CO. 

LAKE   ALFBED  EXP  STA 

POLK 

9 

2B  06 

81  43 

180 

3P 

CITRUS  EXP.  STATION 

LAKE  CITY  2  E 

4711 

COLUMBIA 

10 

30  12 

82  35 

205 

FLA.  FOREST  SERVICE 

47T1 

ORANGE 

8 

81  28 

115 

9A 

SUBTPOP   FRUIT    FLO.  STA, 

LAKELAND  WB  CITY 

POLK 

28  02 

81  57 

214 

MID 

C  J 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

27  17 

81  23 

90 

6P 

COLE  OANLEY.  JR. 

LAKE  TPAFFOBO 

4066 

COLLIER 

26  26 

81  29 

27 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

LAMONT  6  WNW 

4892 

JEFFERSON 

30  24 

83  55 

190 

C 

TUNGSTON  PLANTATION 

L  I  CHI  "'V  I  T  AF  KEY 

5035 

MONROE 

2 

24  14 

60  42 

8 

C 

DR.  E.  C.  LUNSFORD 

LISBON 

50T6 

LAKE 

8 

66 

9P 

9P 

9P 

c 

OKLAWAHA  WATER  AUTH. 

LIVE  OAK   2  FSE 

5099 

SUWANNEE 

30  17 

82  58 

120 

6P 

RADIO  STATION  WNER 

LONGBOAT  KEY 

5124 

MANATEE 

82  39 

10 

:: 

6P 

G.   W.  HERRI NGSHAW 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  Information  regarding  the  climate  of  Florida  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Cllmatologlst  at  P.  0.  Box  3658,  University 
Station,  Gainesville,   Florida,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   Indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  In  the  tables,  either  are  missing  or  were  received  too  late  to  be  included  In 
this  issue. 

Divisions,   as  used  in  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,   became  effective  with  data  for  May  1956. 

Unless  otherwise  Indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  "F,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  Is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.     Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending 
at  time  of  observation. 

Long-term  means  for  full-time  stations   (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.   S.  Weather  Bureau")   are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted 
to  represent  observations  taken  at  the  present   location.     Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on 
the  period  1931-1955. 

Data  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;   "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending 
at  time  of  observation.     The  station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the 
observations  on  daylight  saving  time. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",   indicate  the  following: 

C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  In  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G     "Soil  Temperature"  Table. 

J    "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-    No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;   "Dally  Precipitation"  Table;   "Evaporation  and  Wind"  Table;    "Daily  Soil  Temperature"  Table; 
and  the  Station  Index. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++     Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*     Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

tt    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,   the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR     This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
AM    Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
B     Adjusted  to  a  full  month. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table  for 
detailed  dally  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,   EST  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.   S.   for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25, 
D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  Publi- 
cation "Substation  History"  for  this  state.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,  D.  C.   for  35  cents.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  In  the  latest  annual  Issues  of  Local 
Climatological  Data  for  the  respective  stations,   obtained  as  indicated  above,   price  15  cents. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,   monthly  and  annual;  $2.50  per  year.      (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary  )     Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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ASHEVILLE:  1960 


FLORIDA  -  DECEMBER  1959 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperatures:     88°  on  the  17th  at  Naples 

Lowest  Temperature   :     20°  on  the  1st  at  Niceville  and  Sanborn  Tower 

Greatest  Total  Precipitation:     4.93  inches  at  Key  West  WB  City 
Least  Total  Precipitation:     0.36  inch  at  Everglades 

Greatest  One-Day  Precipitation:     4.60  inches  on  the  23rd  at  Key  West 

WB  Airport 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 
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64.3 

41.8 

53.1 

-  1.0 

77 

28 

2* 

1 

367 

0 

0 

4 

0 

1.76 

-  1.92 

.63 

12 

0 

4, 

1 

0 

WEWAHITCHICA 

67.3 

42.9 

55.1 

76 

27 

25 

1 

306 

0 

0 

4 

0 

2.61 

1.22 

12 

.0 

0 

3 

2 

2 

WOODRUFF  DAM 

AM 

- 

0 

0 

7 

0 

2.23 

.0 

0 

3 

2 

1 

DIVISION 

53.2 

-  1.3 

2.59 

-  1.57 

.0 

NORTH 

CEDAR  KEY 

1.6 

0 

0 

0 

0 

.0 

0 

3 

1 

0 

CROSS  CITY  FAA  AIRPORT 

66.  3 

43.1 

54!' 

80 

17 

24 

8 

321 

0 

0 

4 

0 

.88 

.49 

12 

.0 

0 

3 

0 

0 

FEDERAL  POINT 

66.  8 

47.7 

57.3 

81 

17 

29 

8 

243 

0 

0 

2 

0 

1.41 

-  1.19 

.55 

12 

.0 

0 

4 

1 

0 

FERNANDINA  BEACH 

62.5 

45.4 

54.0 

-  3.5 

75 

17 

28 

8 

346 

0 

0 

4 

0 

.83 

-  1.71 

.28 

12 

.0 

0 

3 

0 

0 

GAINESVILLE   3  WSW 

68.4 

44.5 

56.5 

-  2.4 

80 

17 

24 

8 

277 

0 

0 

4 

0 

.84 

-  1.94 

.34 

12 

,  0 

0 

2 

0 

0 

GLEN  ST  MARY  NURSERIES 

66.0 

41.9 

54.  0 

-  1.7 

78 

26+ 

24 

3 

346 

0 

0 

4 

0 

1  .24 

-  1  %  90 

.60 

12 

.0 

0 

4 

1 

0 

HIGH  SPRINGS 

66.9 

43.3 

55.1 

80 

17 

24 

8 

311 

0 

0 

4 

0 

.83 

.42 

12 

.0 

0 

2 

0 

0 

JACKSONVILLE  WB  AP 

p 

64.2 

45.4 

54.8 

-  1.6 

78 

17 

28 

8 

317 

0 

0 

3 

0 

.95 

-  1.42 

.46 

12 

.0 

0 

i 

0 

0 

JACKSONVILLE  BEACH 

62. 8M 

47. 4M 

55.  1M 

75 

18 

31 

8 

304 

0 

0 

1 

0 

.92 

.25 

12 

.0 

0 

5 

0 

0 

JASPER   3  SE 

66. 9M 

40.  6M 

5  3.8M 

80 

27 

23 

8 

346 

0 

0 

7 

0 

1.10 

.70 

12 

.0 

0 

> 

1 

0 

LAKE  CITY  2  E 

66.7 

55.1 

-  1.5 

78 

27 

25 

g 

310 

0 

0 

4 

0 

.66 

-  2.20 

•  43 

13 

.  0 

0 

3 

0 

0 

LIVE  OAK  2  ESE 

65.9 

40.5 

53.2 

78 

27 

23 

8 

366 

0 

0 

6 

0 

1.20 

.61 

12 

.0 

0 

4 

1 

0 

MAD  I  SON 

0 

0 

3 

0 

1.28 

-  1.85 

.71 

1 2 

.0 

0 

4 

1 

0 

MAYO  5  NW 

65.9 

41.5 

53.7 

85 

27 

21 

8 

351 

0 

0 

5 

0 

1.29 

.43 

12 

.0 

0 

4 

0 

0 

MFi  PncF 

68.8 

47.8 

58.3 

81 

17 

31 

g 

217 

0 

0 

1 

0 

1.10 

•  44 

6 

.0 

0 

4 

0 

0 

PALATKA 

AM 

57.1 

_  2.7 

79 

1 8 

32 

g 

249 

0 

0 

1 

0 

1,01 

-  1.64 

•  40 

25+ 

.0 

0 

3 

0 

0 

PERRY 

65.6 

41  .0 

53.3 

76 

27  + 

21 

1 

359 

0 

0 

6 

0 

.85 

.60 

12 

.0 

0 

2 

1 

0 

SAINT  AUGUST  I NE 

66.3 

47.0 

56.7 

-  2.3 

79 

28 

29 

a 

262 

0 

0 

3 

0 

1.58 

-  1.17 

.76 

25 

.0 

0 

•> 

1 

0 

STARKE 

66.  5 

44.8 

55.7 

81 

17 

26 

8 

295 

0 

0 

4 

0 

.80 

.32 

12 

.0 

0 

4 

0 

0 

9i  l|  FinR  I  trie  t  £ 

66. 9M 

43. 4M 

55. 2M 

61 

26 

29 

1 

294 

0 

0 

4 

0 

.66 

.0 

0 

0 

USHER  TOWER 

67.2 

42.7 

1 

318 

0 

0 

3 

0 

1,75 

.60 

12 

•  0 

0 

6 

1 

0 

DIVISION 

55.3 

-  2.4 

1.09 

-  1.61 

.0 

1Ut(  In    Ltl  1  KAL 

ALEXANDER  SPRINGS 

69.4 

44.9 

57.2 

80 

28  + 

0 

0 

3 

0 

1  44 

.55 

6 

.0 

0 

3 

1 

0 

BAYPOR  T 

BROOKSV I LLE  CHIN  HILL 

70.  7M 

49. OM 

59. 9M 

-  2.4 

83 

17 

34 

7 

179 

0 

0 

0 

0 

2.21 

.03 

.64 

18 

.0 

0 

? 

0 

BUSHNELL  2  E 

70.9 

47.0 

59.0 

83 

17 

28 

8 

204 

0 

0 

3 

0 

1.54 

.55 

24 

.0 

0 

5 

1 

0 

CLERMONT  6  S 

69.8 

49.2 

59.5 

-  3.0 

81 

17 

32 

8+ 

179 

0 

0 

2 

0 

1.20 

-  .88 

.68 

24 

.0 

0 

3 

1 

0 

DAYTONA  BEACH 

AM 

68.0 

51.4 

178 

0 

0 

0 

0 

3.22 

1*98 

25 

•  0 

0 

3 

,\ 

1 

DAYTONA  BEACH  WB  AP 

R 

66.1 

50.2 

59!2 

-  1.3 

80 

28  + 

33 

8 

196 

0 

0 

0 

0 

2.26 

-  .19 

1.24 

24 

•  0 

0 

3 

2 

1 

DE  LAND 

1 

INVERNESS 

70.3 

47.7 

59.0 

29 

g 

2  00 

0 

0 

2 

0 

1  .79 

.31 

.67 

6 

.0 

0 

4 

0 

LAKE  MIAWASSE 

AM 

69.9 

48.8 

59.4 

81 

29+ 

30 

8 

187 

0 

0 

1 

0 

1.34 

.0 

0 

0 

LISBON 

70.4 

48.3 

59.4 

81 

28 

31 

8 

185 

0 

0 

1 

0 

.94 

.54 

24 

.0 

0 

2 

1 

0 

OCALA 

70  . 1 

29 

a 

22  3 

0 

0 

3 

0 

1  .43 

.47 

6 

.0 

0 

4 

0 

0 

OCALA  2  NE 

69.4 

44.2 

56.8 

81 

17+ 

24 

8 

265 

0 

0 

4 

0 

1.35 

.42 

6 

.0 

0 

4 

0 

0 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

R 

70.7 

50.7 

60.7 

-  2.0 

81 

28+ 

33 

8 

154 

0 

0 

0 

0 

1.37 

-  .72 

.93 

24 

•  0 

0 

3 

1 

0 

SAINT  LEO 

70.7 

50.1 

60.4 

-  1.9 

83 

17 

35 

7 

165 

0 

0 

0 

0 

1.41 

-  .71 

.40 

24 

.0 

0 

6 

0 

0 

SANFORD  EXP  STATION 

71.2 

49.7 

60.5 

-  2.0 

82 

17 

32 

8+ 

156 

0 

0 

2 

0 

1  .54 

-  .59 

.85 

24 

.0 

0 

3 

1 

0 

TITUSVILLE  2  W 

71.9 

50.4 

61.2 

-  1.8 

83 

28 

0 

0 

0 

0 

2.11 

•  14 

1.10 

24 

.0 

0 

3 

1 

1 

DIVISION 

59.3 

-  2.4 

1  .68 

-  .37 

.0 

SOUTH  CENTRAL 

ARCADIA 

73.3 

49.6 

61.5 

-  2.6 

83 

28+ 

35 

9 

133 

0 

0 

0 

0 

24 

.0 

0 

1 

AVON  PARK 

74.2 

50.8 

62.5 

-  2.3 

83 

28 

35 

7 

107 

0 

0 

0 

0 

2.47 

1.03 

1.67 

.0 

0 

4 

1 

BARTOW 

72.5 

50.5 

61.5 

-  1.3 

83 

18+ 

34 

e 

137 

0 

0 

0 

0 

2.10 

.31 

1.12 

24 

.0 

0 

6 

1 

1 

BRADENTON  EXP  STATION 

71.9 

50.0 

61.0 

-  2.2 

84 

17 

35 

8 

146 

0 

0 

0 

0 

2.65 

.60 

1.05 

24 

.0 

0 

4 

2 

1 

CLEARWATER 

69.6 

51.7 

60.7 

80 

17 

40 

9 

154 

0 

0 

0 

0 

2.11 

.88 

6 

.0 

0 

4 

2 

0 

DEER  PARK 

73.5 

49.0 

61.3 

82 

17 

30 

8+ 

140 

0 

0 

2 

0 

1  .24 

.40 

24 

.0 

0 

S 

0 

0 

FELLSMERE 

73.8 

51.8 

62.8 

-  1.9 

82 

17 

36 

8+ 

101 

0 

0 

0 

0 

1.57 

-  .36 

.65 

24 

.0 

0 

4 

1 

0 

FORT  DRUM  5  NW 

73.5 

50.9 

62.2 

82 

17 

34 

8+ 

109 

0 

0 

0 

0 

1.34 

.58 

24 

•  0 

0 

4 

1 

0 

See  Reference  Notes  following  Station  Index 
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FORT  PIERCE 

72.8 

55.8 

64.3 

-  2.4 

81 

28  + 

39 

8 

91 

0 

0 

0 

0 

2.92 

.81 

1.83 

24 

.0 

o 

l 

1 

GRAPE  HAMMOCK 

K  I  SS  I MMEE  2 

71  •  7 

50.2 

61.0 

J 

0 

0 

o 

0 

s 

1 

0 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

71*5 

49.1 

19 

83 

17 

30 

8  + 

161 

0 

0 

1 

0 

2*04 

*  11 

1*12 

24 

*o 

0 

4 

i 

1 

LAKELAND  WB  CITY 

R 

6  .4 

52.3 

60*9 

-  1.6 

81 

17 

40 

8+ 

153 

0 

0 

0 

0 

1.71 

_  #29 

•  77 

24 

.  0 

o 

s 

1 

0 

LAKE  PLACID  2  SW 

50.9 

M 

36 

8 

0 

0 

0 

0 

2.36 

1.38 

24 

.0 

o 

4 

1 

1 

MELBOURNE 

73.0 

52.7 

62.9 

8  3 

1 2 

36 

7 

107 

0 

0 

0 

0 

1.76 

1.10 

24 

.0 

o 

4 

1 

1 

MOUNTAIN  LAKE 

72.4 

50.0 

61.2 

-  1.9 

8  2 

2  6 

D 

0 

1 

0 

* 

0 

t. 

1 

o 

MYAKKA  RIVER  ST  PARK 

AM 

73.0 

o  *t 

82 

1 7 

1  4A 
1 

0 

0 

0 

0 

2.22 

.31 

24 

"o 

0 

5 

2 

° 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

AM 

70.3 

5  2.5 

61.4 

77 

17 

1 

0 

0 

0 

0 

1  .40 

.46 

24 

.  0 

0 

4 

0 

PARR  I SH 

AM 

71.5 

49.7 

60.6 

85 

18 

35 

9 

154 

0 

0 

c 

0 

2.33 

1.90 

24 

.0 

0 

3 

1 

1 

PLANT  CITY 

73.4 

49.7 

61.6 

-  .9 

83 

17 

34 

8 

136 

0 

0 

0 

0 

1.96 

-  .10 

1.02 

24 

.0 

0 

4 

1 

1 

ST  PETERSBURG 

69.4 

54.3 

61  .9 

-  2.8 

82 

17 

43 

9+ 

124 

0 

0 

c 

0 

2.95 

.89 

1.23 

24 

•  0 

0 

4 

2 

SARASOTA 

73.3 

51.5 

62.4 

84 

17 

37 

9+ 

111 

0 

0 

0 

Q 

2.54 

1.29 

24 

.0 

o 

5 

1 

TAMPA  WB  AIRPORT 

R 

71.0 

51.6 

61.3 

1.4 

82 

*7 

40 

8+ 

144 

0 

0 

0 

0 

2.25 

.29 

.54 

6 

.0 

o 

6 

2 

TARPON  SPGS  SEWAGE  PL 

AM 

58,3 

-4.3 

30 

219 

0 

0 

3 

0 

2.45 

•  38 

•  98 

19 

•  0 

0 

5 

2 

0 

VENICE 

7?  "n 

71  ^ 

52*7 

81 

1  7 

40 

9 

104 

0 

0 

0 

0 

2.26 

.62 
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.0 

0 

6 

1 

0 

VERO  BEACH  FAA  AIRPORT 

80 

28  + 

0 

0 

0 

0 

1.86 

•  74 

24 

•  0 

0 

4 

1 

WAUCHHULA  2  N 

73  2M 

49  6M 

61  4M 

83 

17 

33 

g 

133 

0 

0 

0 

0 

1.32 

•  71 

24 
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o 

4 

1 

WINTER  HAVEN 

73.7 
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61  .9 

82 

28+ 

34 

8 

122 

0 

0 

0 

0 

2.34 

1.10 

2* 

.0 

0 

5 

1 

1 

DIVISION 

61  .6 

2.1 

2.06 

•  26 

.0 

EVERGLADES  AND  SW 

COAST 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

AM 

73.2 

52.3 

62.8 

2.2 

81 

18  + 

38 

8 

108 

0 

0 

0 

0 

.47 

-  1.15 

.21 

24 

.0 

0 

2 

0 

0 

BIG  CYPRESS  RESERVATN 

75. 4M 

53. 2M 
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1 9+ 

39 

1 

81 

0 

0 

0 

0 
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24 

.0 

o 
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0 
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72.2 
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6  2.8 

84 

1 7 

0 

0 

0 

0 

1.17 

0 

4 

1 

1 

CAPE  SABLE  RANGER  STA 

I?  *  t 

57.5 

18  + 

46 

8+ 

0 

0 

0 

0 

1.72 

.85 

23 

.0 

0 

3 

2 

o 

CAPTIVA 

71.2 

56.5 

63.9 

80 

17 

0 

0 

0 

0 

3.06 

1.63 

24 

.  0 

0 

5 

1 

1 

CLEWISTON  U  S  ENG 

AM 

72.2 

55.2 

63.7 

84 

28  + 

42 

4  + 

93 

0 

0 

0- 

0 

.55 

.42 

24 

.0 

0 

1 

0 

0 

DEVILS  GARDEN  TOWER 

73.9 

53.5 

63.7 

82 

17 

39 

4 

90 

0 

0 

0 

0 

.57 

.41 

24 

.0 

0 

1 

0 

0 

EVERGLADES 

75.4 

56.6 

66.0 

-  2.2 

84 

17 

45 

9  + 

50 

0 

0 

0 

0 

.36 

-  .99 

.10 

29 

.0 

0 

1 

0 

o 

FORT  MYERS  WB  AP 

R 

74.0 

53.1 

63.6 

-  2.0 

85 

17 

42 

9  + 

91 

0 

0 

0 

0 

1  .79 

.50 

.64 

24 

•  0 

0 

5 

1 

o 

LA  BELLE 

73. 8M 

51. OM 

62. 4M 

84 

1  7 

37 

9 

123 

0 

0 

0 

0 

1.07 

-  .13 

.52 

24 

.0 

0 

4 

1 
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45 

30  + 

65 

0 

0 

0 
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25 
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0 

3 
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0 
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M 

AM 
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-  3.1 

8  2 

1 8 

38 

I 

0 

0 

0 

0 
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.50 

24 
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0 
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0 
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88 

17 

4  5 

g 

54 

0 

0 

0 

0 

.68 

•  30 

24 
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0 

3 

0 

o 

PUNTA  GORDA 

73  *  5 

54  8 

64*  2 

-  2.0 

85 

17 

0 

0 

0 

0 

2.16 

.  69 

•  0 

0 

T AM  I  AM  I    TRL  40  MI  BEND 

76. 1M 

50. 2M 

67. 7M 

84 

18  + 

46 

4 

25 

0 

0 

0 

0 

.64 

.29 

28 

.0 

0 

3 

0 

0 

DI V  I  S I  ON 

64.2 

2.1 

1.14 

.11 

.0 

LOWER  EAST  COAST 

FORT  LAUDERDALE 

75.8 

58.3 

67.1 

-  2.1 

8  2 

1  8+ 

43 

8 

51 

0 

0 

0 

0 

2.75 

.38 

.0 

0 

FT  LAUDERDALE  BAHIA  MAR 

74.8 

61.7 

68.3 

80 

1 8+ 

47 

4 

31 

0 

0 

0 

0 

2.31 

1.32 

24 

.0 

0 

4 

2 

1 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

AM 

74.9 

54.  1 

64.5 

j? 

0 

0 

0 

0 

2.40 

1.49 

24 

.0 

0 

4 

1 

1 

H1ALEAH 

AM 

75.2 

5  7.6 

66.4 

82 

19  + 

AA 

AO 

0 

0 

0 

0 

.63 

25 
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0 

4 

1 

0 
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76.4 

55.2 
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-  1.2 

83 

18 

40 

* 

S7 

0 

0 

0 

0 

1.23 
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.85 

25 

.0 

0 

3 

1 

c 

LOXAHATCHEE 

76.1 

53.2 

64.7 

85 

17 

38 

8 

77 

0 

0 

0 

0 

1  .99 

1.01 

24 

•  0 

0 

s 

1 

1 

MIAMI   BAY  FRONT 

74.9 

62.2 

68.6 

82 

18 

48 

4 

25 

0 

0 

c 

0 

1.42 

1.04 

25 

.0 

0 

3 

1 

1 

MIAMI  BEACH 

75.2 

63.4 

69.3 

-  1.6 

80 

21  + 

49 

4 

13 

0 

0 

0 

0 

1.05 

-  .78 

.71 

25 

.0 

0 

2 

1 

0 

MIAMI   WB  AIRPORT 

R 

74.6 

59.6 

67.1 

-  2.1 

81 

12 

48 

4 

31 

0 

0 

0 

0 

1.10 

-  .55 

.45 

24 

.0 

0 

3 

0 

0 

MIAMI    12  SSW 

AM 

75.5 

56.3 

65.9 

-  2.1 

82 

20+ 

43 

8 

61 

0 

0 

0 

0 

1.37 

-  .10 

.82 

25 

.0 

0 

4 

1 

0 

POMPANO  BEACH 

76. 4M 

58. OM 

67. 2M 

a? 

}  «  + 

42 

8 

50 

0 

c 

0 

0 

3.02 

2.15 

24 

.0 

0 

3 

2 

1 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

76.2 

55.9 

66.1 

18  + 

46 

9+ 

44 

0 

0 

0 

0 

1  .41 

.95 

25 

•  0 

0 

3 

1 

0 

SOUT  H  M  I  AM  I    3  W 

75.7 

55.9 

65 .  8 

82 

4  1 

R 

54 

0 

0 

0 

0 

•  89 

•  38 

25 

•  0 

0 

3 

0 

0 

STUART   RADIO  WSTU 

74.3 

5  7.0 

65.7 

80 

18  + 

4  1 

8+ 

67 

0 

0 

0 

0 

3.31 

1.53 

24 

•  0 

0 

5 

2 

1 

WEST  PALM  BEACH 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP 

R 

74.5 

58.5 

66.5 

-  2.2 

84 

18 

44 

7 

52 

0 

0 

0 

0 

1  .75 

-  .45 

•  70 

23 

.0 

0 

4 

1 

0 

DIVISION 

66.6 

-  1.8 

1.83 

-  .22 

.0 

KEYS 

DRY  TORTUGAS 

73.4 

65.1 

69.3 

79 

28  + 

52 

1 

4 

0 

0 

0 

0 

1.12 

.31 

23 

.0 

0 

4 

0 

0 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

73.5 

64.1 

68.8 

-  3.0 

80 

28  + 

56 

4 

7 

0 

0 

0 

0 

4.B4 

3.06 

4.60 

23 

•  0 

0 

1 

1 

1 

MARATHON  SHORES 

74.4 

62.1 

68.3 

83 

18 

48 

4 

25 

0 

0 

0 

0 

3.93 

1  .90 

24 

.0 

0 

6 

3 

1 

TAVERN  I ER 

75.5 

63.2 

69.4 

81 

12 

49 

8 

16 

0 

0 

0 

0 

1  .43 

.95 

24 

.0 

0 

3 

1 

0 

DIVISION 

69.0 

-  2.5 

2.83 

1.06 

.0 

TDATA  RECEIVED  TOO  LATE  TO  BE 
INCLUDED   IN  DIVISION  AVERAGES 


See  Releience  Noles  following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  o(  month 


ALEXANDER  SPRINGS 
ARAL ACHI COL  A  WB  CITY 
ARCADIA 
AVON  PARK 
BABSON  PARK 

BARTOW 
BAY  LAKE 
BAYPORT 

BELLE  GLADE  EXP  STA 
BIG  CYPRESS  RESERV ATN 

BITHLO 

BLOUNTSTOWN  2  SE 
BRADENTON  EXP  STATION 
BROOK SV I LLE  CHIN  HILL 
BUSHNELL  2  E 

CANAL  POINT  USDA 

CAPE  SABLE  RANGER  STA 

CAPTIVA 

CARRA8ELL6 

CAR YV 1 LL  E 

CEDAR  KEY 
CH1PLET  3  E 
CLE  AH WATER 
CLERMONT   6  S 
CLEW  IS TON 


ENG 


CLEWISTON 
CORNWELL  *  NW 

1RESCENT  CITY 
CRESTVIEW  RADIO  WJSB 
CROSS  CITY  FAA  AIRPORT 

DAN  I  A  4  WNW 

DAYTONA  BEACH 

DAY TON A  BEACH  WB  AP  R 

DEER  PARK 

DE  FUNIAK  SPRINGS 

DE  LAND 

DE   SOTO  CITY  4  SW 
DEVILS  GARDEN  TOWER 
DRY  TORTUGAS 
EVERGLADES 

FEDERAL  POINT 
FELLSMERE 
FERNAND I N A  BEACH 
FORT  DRUM  5  NW 
FORT   GREEN  12  W5W 

FORT  LAUDERDALE 
FT  LAUDERDALE   BAH [ A  MAR 
FT  LAUDERDALE  EXP  STA 
FORT  MYERS  WB  AP  R 
cORT  PIERCE 

FOUNTAIN   3  S 
GAINESVILLE    3  WSW 
GLEN  ST  MARY  NURSERIES 
GRAPE  HAMMOCK 
HART  LAKE 

HIALEAH 
HIGH  SPRINGS 
HILLSBOROUGH  RvR   ST  PK 
HOMESTEAD  EXP  STA 
INVERNESS 

ISLAND  GROVE   2  WNW 
I  SLEWOR  TH 

JACKSONVILLE  WB  AP  R 
JACKSONVILLE  BEACH 
JASPER   3  SE 

KENDALL  2  E 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

KEY  WEST  WB  CITY 

KISSIMWEF  2 

LA  BELLE 

LAKE  ALFREO  EXP  STA 

LAKE  CITY  2  E 

LAKE  H1AWASSE 

LAKELAND  WB  CITY  R 

LAKE  PLACID  2  SW 

LAKE  TRAFFORD 
LISBON 

LIVE  OAK  2  ESE 
LONGBOAT  KEY 
LOX AHA  TCHEE 

MAD  I  SON 

MARATHON  SHORES 
MAR  I  ANNA   IND  SCHOOL 
MAYO  5  NW 
MELBOURNE 

MELROSE 

MIAMI    BAY  FRONT 
MIAMI  BEACH 

MIAMI  WB  AIRPORT  R 
MIAMI    12  SSW 

MILES  CITY  TOWER 
MILTON  EXP  STATION 
MONT ICELLO  2  S 
MOORE  HAVEN  LOCK  1 
MOUNTAIN  LAKE 

MYAKK A  RIVER  ST  PARK 

NAPLES 

"1CEVILLE 

NITTAW  1  S 

OCALA 

OCALA  2  NE 
OKEECHOBEE  9  W 
OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 
ORLANDO  WB  AIRPORT  R 
PALATKA 

PANAMA  CITY  2 
PARR  I SH 

PENSACOLA  FAA  AIRPORT 
PENSACOLA  WB  CITY  H 
PERRINE 

PERRY 

PLANT  CITY 
POMPANO  BEACH 
PUNT A  GORDA 
QUlNCY  EXP  STATION 


RECORD  MISSING 


1.72 
1.72 
3.06 
1.57 


RECORD  MISSING 


1.79 
2.92 

4.35 
.84 
1.2A 

1.70 

1.49 
.83 


RECORD  MISSING 


RECORD  MISSING 


1  .76 

1.10 
1.42 
1.05 
1.10 
1.37 

.60 


10     11     12     13     14     15      16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28  1  29     30  31 


(01   U67  T 


1  .45 
•04  1.05 


T  T 
.01      T  1.11 


.02  1*82 
.65 


•  02 
.02 


•  92 
•09  1*12 


•  01  T 

•  U38 


See  Reference  Note*  rolioeiug  station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Station 

Total 

Day  of  month 

1   |   2  |  3 

4      5  6 

7  |  8  |  9 

10     11  |  12 

13  |    14  |  15 

16 

17 

18 

19  | 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29  30 

31 

royal  palm  ranger  sta 
saint  augustine 
saint  leo 
saint  marks  6  se 
st  petersburg 

1.41 
1.S6 
1.41 

2.75 
2.95 

.03 

.20 
.39 
.33 
•  60 

.15 
.10 
1.B3 
•  06 

.01 

.02 

•  29 

.43 
.47 

.18 
.04 

T 

.04 

•  10 

•  01 

•  09 
.30 

•  40 

1.23 

.95 
.76 

■  02 

•01 

.16 
•  13 
.13 
.12 
.27 

T 

■  05 

SANBORN  TOWER 

SANFORD  EXP  STATION 

SARASOTA 

SOUTH  MIAMI   3  W 

STARKE 

2.05 
1.54 
2.54 
.89 
.BO 

.01 

.06 

.30 
.24 
.30 
T 

.96 

T 

.22 

.  32 

T  7 

.08 

•  95 
.06 
■  39 

T 

.03 
.07 

.01 

.07 
T 

T 

•  09 

T 

••9 

1  .29 

•  09 
•01 

.28 

•  9> 

•  10 

•  09 

.02 

.16 

•  04 

•  09 

•  19 

•  12 

•  02 

•  11 

•  11 

STEINHATCMEE  2 

STUART   RADIO  WSTU 

TALLAHASSEE  HB  AP 

T AM  I  AM  I   TRL  40  MI  BEND 

TAMPA  WB  AIRPORT  R 

.08 
3.31 
1.76 

.64 
2.25 

.31  .01 

.22 
.02 

.78 

.07  .03 
.63 

.01 

•  48 

•  42 

•  49 

.02 
.01 

.02 

•  58 

.03 

.02 

■  14 

.30 

1.53 

.04 
.40 

■  96 

T 

•  13 

T 

.07 
■  01 

.2? 

.10 

•  01 

•  29 

•  19 

TARPON  SPGS  SEWAGE  PL 
TAVEPNIER 
TITUSVILLE  2  W 
USHER  TOWER 
VENICE 

2.45 
1  .43 
2.11 
1.75 
2.26 

.02  .16 
.04 

.16 
.10 
.21 

.30 
.40 

T 

.60 
.62 

.17 

.41 

•  98 

•  31 

.49 

T 

.06 
•  17 

•  79 

1.10 
.20 
.46 

T 

•  10 

•  12 

•  90 

•  09 

•  39 

•  25 

•  15 

•  06 

VERO  BEACH  FAA  AIRPORT 

WAUCMMULA  2  N 

WEST  PALM  BEACH 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP  R 

WEWAH1TCHKA 

1 .86 

1.32 

1.75 
2.61 

.37 

.02 

RECORD  MISSING 
T 

.01 
.21 

T 

.08 

T 

.19 

T         .02  .06 
.06 

1.22 

T  T 

•  02 

T 

•  19 
1.02 

•  07 

•  02 

•  09 

.03 

.28 
.21 

T 

T 

.19 

•  01 

■  70 

T 

.74 

.71 

•  90 

.04 

T 

T 

.41 
•  0* 

T 

T 

.06 

T 

•  09 

T 

■  02 

T 

.13  .01 
T 

7 

WINTER  HAVEN 
WOODRUFF  DAM 

2.34 
2.23 

.33 
.05 

.03 
.86 

.02 
.18 

•  02 

.25 
1.07 

•  01 

•  23 

■  04 

1.10 

.03 
•  01 

■  01 

•  09 

■  20 
•  04 

REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Florida  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  P.  O.   Box  3658,   University  Station,  Gainesville,   Florida,   or  to  any  Weather 

Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  In  the  column  in  Station  Index  means  variable. 

Stations  oppearlng  in  the  Index,   but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,   either  are  missing  or  were  received  too  late  to  be  included  in  thlB  issue 
Divisions,   as  used  in  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,   became  effective  with  data  for  May  1956. 

Unless  otherwise  Indicated,   dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:     Temperature  in  °F,   precipitation  and  evaporation  in  Inches  and  wind  movement   In  miles.     Monthly  degree  day  totals 

are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  is  measured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  Table.  Max  and  Mln  in  "Evaporation 
and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  In  the  Station  Index  as  "U.   S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,   adjusted  to  represent  observations  taken  at  the  present 

location.     Long-term  means  for  all  stations  except   full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on  the  period  1931-1955. 

Data  In  the  "Dally  Precipitation"  Table;   "Dally  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  when  published,   are  for  the  24  hours  ending  at   time  of  observation.     The  station  Index 
shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,   and  J  In  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",   indicate  the  following: 

C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  "Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin. 
G    "Soil  Temperature"  Table. 
J     "Supplemental  Data1'  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  In  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Dally  Temperature"  Table  1b  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  In  the  annual   issue  of  this  publication. 
-    No  record  In  the  "Supplemental  Data"  Table;   "Dally  Precipitation"  Table;   "Evaporation  and  Wind"   Table;   "Daily  Soil  Temperature"  Table;   and  the  Station  Index 
+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++     Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  Instruments. 

*  Amount  included  In  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   the  reference  Indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located 

on  the  roof  of  a  building. 
//    Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

AR    This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
AM    Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;    if  average  value  Is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  Table  for  detailed  daily  record,     Degree  day  data,  If 

carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 
R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  by  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data.) 
S3    This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 
T    Troco,   an  amount  too  small  to  measure. 
V     Includes  total  for  previous  month. 

X    Observation  time  is  1:00  a.m.,   EST  of  the  following  day. 
VAR    Thin  entry  In  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  variable. 

Genoral  weather  conditions  In  the  V.   S.   for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA -NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which 

may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington  25,   D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,   exposure,   etc.,   of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  state. 

That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C.   for  35  cents.     Similar  Information  for  regular  Weather  Bureau  stations 

may  bo  found  in  tho  latest  annual   Issues  of  Local  Climatological  Date  for  the  respective  stations,  obtained  as  indicated  above,   price  15  cents. 


Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the 
Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 


DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
DECEMBER  1959 


Day  Ol  Month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5  1  6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23  | 

24 

25 

26 

27 

26  1 

29 

30 

31 

Aver 

ALEXANDER  SPRINGS 

MAX 
MIN 

61 

35 

65 

40 

61 

38 

64 

37 

70 
40 

65 
42 

61 
28 

61 

26 

66 

29 

73 
40 

76 
44 

75 
53 

71 
43 

72 
35 

73 
45 

76 
52 

8  0 
53 

73 
59 

69 
50 

71 
47 

62 
55 

6V 
43 

67 
50 

64 

53 

74 

52 

75 
50 

79 
54 

80 

57 

67 
49 

65 
49 

63 
41 

69.4 
44.9 

APALACHICOLA  W8  CITY 

MAX 
MIN 

Be 

SB 

64 
40 

56 
39 

60 
40 

65 

»e 

40 
41 

60 
18 

59 
38 

59 
43 

62 
50 

64 

51 

68 

53 

61 
44 

60 
43 

62 
50 

64 
54 

67 
61 

72 
57 

57 
46 

58 
42 

62 
48 

57 
40 

59 
44 

63 
45 

64 

50 

65 
55 

64 
59 

70 
54 

63 
45 

64 
46 

54 
41 

62.0 
46.5 

ARCADIA 

MAX 
MIN 

71 
A3 

65 

52 

63 

39 

70 
41 

73 
43 

69 

42 

62 
39 

67 
36 

73 
35 

77 
50 

79 
53 

79 
53 

66 

55 

74 

38 

77 
52 

80 
56 

■3 
60 

60 
59 

70 
56 

73 
46 

66 
S3 

73 
51 

72 
53 

71 
55 

78 
56 

77 
55 

79 
57 

63 
61 

74 
56 

73 
44 

70 
49 

73.3 
49.6 

AVON  PARK 

MAX 
MIN 

72 
♦5 

68 

53 

64 

42 

71 
41 

77 
48 

71 
44 

64 

35 

67 
36 

73 
43 

77 
52 

80 
56 

80 
32 

70 
50 

77 
41 

77 
54 

81 
56 

82 
61 

78 
62 

71 
55 

74 
50 

71 
57 

75 
60 

73 
56 

68 
58 

78 
55 

76 
55 

80 
58 

83 
62 

77 
54 

74 
45 

70 
48 

74.2 
50.8 

BAR70W 

MAX 
MIN 

68 
*1 

68 

50 

63 
48 

67 
42 

73 

47 

77 
48 

64 

36 

66 
34 

70 
39 

75 
47 

77 
51 

76 

62 

62 
52 

72 
46 

73 
48 

80 
51 

S3 
61 

83 
63 

7  0 

55 

72 
50 

69 
56 

70 

52 

69 
54 

73 
59 

75 
46 

r< 

6  6 

79 
58 

80 
61 

79 
56 

69 
46 

69 
47 

72.5 
50.5 

BAYPORT 

MAX 
MIN 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

MAX 
MIN 

67 
»7 

72 
54 

65 
45 

63 
46 

67 
51 

74 
46 

75 

39 

63 

38 

63 
43 

74 
49 

76 
54 

78 
54 

Jl 
57 

66 
43 

75 
52 

77 
56 

7  9 
57 

81 
61 

80 

6  4 

71 
48 

72 
58 

72 
54 

77 
56 

73 

60 

76 
61 

77 

5  5 

76 
55 

79 
62 

■8 
62 

72 

68 
47 

73.2 
52.3 

BI6  CYPRESS  RESERVATN 

MAX 
MIN 

66 
39 

75 
52 

66 
48 

67 
46 

76 
45 

63 
45 

70 
43 

76 
48 

79 

55 

79 
54 

81 
57 

70 
48 

51 

77 
59 

79 

58 

83 
61 

83 
64 

74 
51 

'  1 
54 

77 
59 

71 
60 

76 

68 

60 
68 

SO 
59 

81 
63 

75 
49 

75.4 
53.2 

BLOUNTSTOWN  2  SE 

MAX 
MIN 

53 
22 

59 
25 

65 
31 

55 
31 

68 

39 

70 
44 

55 

29 

55 

27 

62 
29 

68 
33 

70 
41 

71 
49 

69 
40 

63 
35 

65 

36 

66 
47 

71 
55 

72 
61 

72 
47 

55 
35 

56 

36 

60 
33 

60 
34 

57 
44 

60 
45 

67 
48 

72 
53 

74 
57 

72 
40 

64 
36 

65 
35 

64.3 
39.1 

BRAOENTON  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

69 
61 

66 
49 

62 
43 

69 
45 

69 
43 

67 
45 

63 
41 

66 

35 

69 
36 

79 
47 

81 
51 

76 

56 

60 
56 

72 
39 

77 
51 

82 

53 

84 

59 

73 
63 

66 

53 

73 
47 

62 
55 

74 
50 

70 
54 

70 
57 

79 
53 

80 

55 

82 
58 

79 
56 

6« 

59 

72 
49 

69 
50 

71.9 
50.0 

BROOKSVILLE  CHIN  HILL 

MAX 
MIN 

6* 

36 

64 

47 

64 
44 

68 
38 

71 

46 

63 
34 

64 

36 

67 
41 

73 
50 

78 

53 

76 
56 

66 
47 

71 
44 

73 
31 

80 
55 

83 
60 

81 
64 

69 

51 

69 
46 

63 
52 

67 
42 

66 
48 

74 
52 

74 
57 

75 
57 

80 
59 

68 
59 

68 
50 

70 
47 

70.7 
49.0 

BOSHNELL  2  E 

MAX 
MIN 

66 

36 

67 
46 

39 

39 

68 
39 

73 
42 

66 
44 

64 

30 

67 
28 

69 

10 

74 
44 

77 
50 

76 
56 

69 

46 

72 
38 

74 

51 

78 
55 

6  ! 
57 

77 
65 

69 
52 

72 
48 

64 

53 

70 
43 

69 
49 

6  6 

53 

74 

52 

76 
56 

80 
56 

61 
56 

6b 

50 

70 
44 

63 
44 

70.9 
47.0 

CANAL  POINT  OSDA 

MAX 
MIN 

69 
69 

61 
54 

62 
49 

65 
47 

66 

51 

72 
46 

61 
41 

61 

37 

70 
43 

73 
52 

78 

57 

78 

52 

67 

50 

74 
48 

76 

52 

78 
54 

84 

64 

78 
66 

72 
54 

70 
52 

67 
61 

74 

57 

74 

57 

76 
60 

76 
61 

78 
60 

60 
59 

60 
60 

72 
63 

70 
59 

73 
51 

72.2 
53.4 

CAPE  SABLE  RANGER  STA 

MAX 
MIN 

75 
31 

75 
60 

70 
51 

70 
46 

74 
49 

72 
48 

69 
47 

71 
46 

75 
49 

78 
58 

77 
58 

76 

56 

74 
6  3 

74 

53 

79 
58 

79 
66 

80 
67 

80 

72 

77 
62 

75 
53 

79 
57 

78 
60 

73 
66 

76 
63 

79 
63 

79 
60 

78 
61 

76 
69 

75 
67 

74 

52 

75 
53 

75.6 
57.5 

CAPTIVA 

MAX 
MIN 

70 
♦9 

65 

57 

63 

52 

65 
49 

67 
54 

70 

50 

64 
49 

64 
46 

68 
44 

73 
54 

77 
57 

75 
57 

71 
58 

T3 
51 

Tl 
56 

74 
61 

80 
63 

74 

67 

71 

61 

70 
53 

67 
60 

70 
55 

71 
62 

70 
60 

74 

59 

75 
62 

77 
62 

77 
63 

72 
63 

70 
58 

76 
56 

71.2 
56.5 

CARRABEILE 

MAX 

MIN 

61 

27 

65 

36 

38 

37 

63 

37 

64 

45 

61 

46 

58 

31 

59 

28 

63 

35 

68 
44 

69 
45. 

70 
57 

65 
42 

64 

38 

66 
49 

68 
54 

66 
68 

74 
63 

67 

48 

63 
38 

65 
45 

58 
35 

59 
42 

63 
43 

67 
49 

69 
55 

73 

36 

65 
39 

58 

37 

64.6 
42.7 

CEDAR  KEY 

MAX 
MIN 

63 

37 

64 

47 

57 
46 

70 
43 

68 
50 

60 
51 

61 
44 

40 
39 

70 
40 

74 

50 

74 

53 

69 
57 

62 

50 

70 
44 

6  8 
51 

74 
56 

73 
61 

68 
61 

62 
51 

66 
46 

63 
50 

67 
41 

63 
46 

60 
49 

71 
52 

73 
57 

76 
60 

70 
61 

70 
52 

63 
46 

65 
46 

66.9 
49.6 

CHIPLEY  3  E 

MAX 
MIN 

61 

23 

64 

29 

99 
34 

69 

29 

72 
40 

69 
44 

54 

29 

47 
24 

69 

35 

73 
39 

73 
41 

70 
57 

64 

37 

64 

35 

65 
44 

73 
51 

74 
66 

71 
59 

66 
44 

59 
36 

60 
40 

59 

32 

57 
40 

59 
42 

65 
45 

74 
51 

79 
53 

76 
62 

63 
41 

63 
34 

60 
35 

66.2 
40.7 

CLEARWATER 

MAX 
MIN 

62 
41 

67 
42 

58 
46 

65 
45 

66 
46 

64 

50 

65 

50 

63 
41 

69 
40 

74 
51 

77 
56 

76 
55 

68 
54 

71 
43 

79 
54 

78 
58 

s; 

62 

73 
66 

66 
52 

68 
46 

66 

55 

70 
49 

66 

53 

62 
52 

75 
54 

76 
56 

78 
63 

77 
60 

67 
58 

70 
51 

66 
54 

69.6 
51.7 

CLERMONT  6  S 

MAX 
MIN 

65 

43 

69 

47 

56 
44 

67 
41 

71 

44 

41 

45 

62 
32 

63 

32 

69 

38 

73 
48 

78 
50 

74 

57 

69 
51 

72 
44 

74 

53 

78 

56 

81 
57 

71 
63 

69 
53 

71 
50 

62 
55 

68 
47 

70 
53 

65 

54 

74 
54 

74 
56 

77 
57 

80 
56 

67 
S3 

67 
47 

64 
47 

69.8 
49.2 

CLEWISTON  U  S  ENG 

MAX 
MIN 

61 
42 

68 

55 

64 
45 

64 

42 

67 

50 

70 
50 

74 
46 

64 

47 

64 
48 

69 

56 

72 
60 

73 
54 

80 
65 

68 

52 

72 
49 

76 
63 

(0 
63 

84 

63 

80 
64 

72 
56 

71 
61 

72 
59 

72 
60 

72 
60 

71 
60 

74 

63 

76 
63 

84 
64 

81 

63 

74 
47 

69 

52 

72.2 
55.2 

CRESTVIEW  RADIO  WJSB 

MAX 
MIN 

CROSS  CITY  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

61 
28 

65 
38 

56 
43 

68 
34 

72 
39 

59 
38 

58 

26 

62 
24 

66 

27 

73 
39 

76 
42 

48 

52 

63 
39 

69 
36 

70 
49 

77 
53 

80 
62 

70 
58 

58 
49 

62 
46 

60 
47 

64 

39 

61 
44 

54 

49 

71 
52 

6. 

58 

79 
55 

73 
55 

64 

39 

65 
35 

57 
41 

66.3 
43.1 

DAYTONA  BEACH 

MAX 
MIN 

33 
40 

63 
52 

68 
43 

57 
43 

62 
47 

68 

50 

60 
34 

60 
36 

57 

37 

64 

53 

68 

52 

74 

42 

78 

51 

66 
46 

70 
54 

73 
62 

73 
63 

76 
65 

74 
64 

65 
54 

66 
56 

61 
52 

68 
57 

68 

57 

76 
56 

76 
56 

71 
60 

76 

56. 

8  1 

31 

67 
46 

66 
47 

68.0 
51.4 

DAYTON A  BEACH  WB  AP 

MAX 
MIN 

62 
39 

68 
49 

38 
43 

63 
43 

69 
49 

60 
45 

60 
34 

60 

33 

65 

37 

70 
50 

75 
49 

78 

59 

68 
46 

71 
44 

73 

51 

74 
62 

8  0 

6  0 

73 
62 

65 
53 

69 

57 

59 
52 

68 
49 

69 
60 

62 
56 

73 
58 

75 
55 

73 
56 

80 
61 

67 
51 

67 
44 

58 
46 

68.1 

50.2 

DEER  PARK 

MAX 
MIN 

70 
40 

71 
51 

69 
40 

70 
40 

77 
49 

65 
45 

64 

30 

67 

30 

72 
39 

75 
45 

77 
51 

81 
S3 

72 
51 

73 
41 

75 

60 

80 
54 

82 
56 

77 
61 

75 
57 

75 
51 

72 
56 

73 
51 

72 
50 

6  8 

56 

79 
60 

75 
52 

78 
55 

79 
68 

75 
53 

72 
42 

69 
42 

73.3 
49.0 

BE  RJNIAK  SPRINGS 

MAX 
MIN 

60 

27 

62 
34 

56 

33 

66 

34 

71 
44 

59 
42 

64 

30 

67 
33 

67 
40 

70 
42 

71 
43 

46 
56 

63 
38 

64 

36 

63 
43 

72 
51 

70 
56 

67 
55 

59 
43 

58 
35 

6? 
40 

38 

35 

57 
40 

61 
40 

61 
44 

IS 

52 

76 
56 

68 
54 

61 
39 

61 
38 

55 
34 

64.1 
41.3 

BE  LAND 

MAX 
MIN 

DEVILS  GARDEN  TOWER 

MAX 
MIN 

71 
47 

66 

55 

61 
47 

67 
39 

73 

50 

75 
47 

65 
43 

66 
42 

72 
43 

75 
51 

79 
54 

80 
59 

73 
56 

74 
46 

77 
54 

78 

62 

82 
60 

81 
65 

76 
61 

74 
48 

75 
58 

74 

55 

71 
66 

72 
58 

75 
58 

ri 

68 

80 
58 

80 
62 

76 
61 

73 
47 

71 
49 

73.9 
53.5 

DRY  TORTUGAS 

MAX 
MIN 

71 
32 

73 
68 

73 
65 

68 

60 

73 
62 

7* 
58 

72 
63 

72 
63 

69 

63 

73 
65 

75 
69 

79 

70 

75 
68 

70 
62 

75 
66 

74 

66 

79 
70 

78 

72 

75 
68 

71 
61 

72 
62 

69 
64 

73 
66 

71 
66 

72 
64 

75 
6B 

75 
70 

79 
69 

73 

6'/ 

73 
65 

72 
65 

73.4 
65.1 

EVERGLADES 

MAX 
MIN 

77 
46 

68 
57 

69 
49 

68 
45 

72 
48 

73 
49 

65 
46 

70 
30 

74 
45 

78 
55 

80 
56 

77 
57 

72 
58 

75 
50 

78 
58 

82 
68 

84 
68 

80 
69 

75 
65 

75 
53 

74 
59 

78 
59 

75 
61 

76 

62 

79 
61 

80 
60 

81 
60 

80 
67 

74 

64 

73 
53 

75 
54 

75.4 
56.6 

PCTERAL  POINT 

MAX 
MIN 

60 
41 

61 
45 

55 
43 

65 
42 

70 
43 

60 
43 

37 
35 

62 
29 

64 

32 

71 
67 

76 
48 

69 
54 

66 
48 

69 
45 

72 
63 

73 
57 

81 
58 

72 
63 

68 
51 

65 
49 

56 
51 

65 
43 

68 

51 

60 
31 

68 

52 

73 
66 

76 
55 

77 
57 

67 
47 

67 
44 

58 
44 

66.8 
47.7 

FELLSMERE 

MAX 
MIN 

71 
45 

65 
54 

63 
44 

68 
44 

79 
46 

74 
47 

65 
36 

68 

36 

71 
47 

74 
47 

79 
54 

81 
57 

74 

52 

74 
44 

74 

55 

81 
56 

82 

58 

81 

62 

7  7 
58 

74 
48 

72 
59 

7? 
55 

73 
62 

70 
68 

75 
58 

75 
57 

78 
56 

81 
60 

75 
56 

71 
46 

68 
48 

73.8 
51.8 

FERNANDtNA  BEACH 

MAX 
MIN 

59 

29 

56 
39 

35 
42 

61 
41 

66 
43 

58 
44 

54 

32 

39 
28 

64 

32 

65 
42 

74 
46 

67 

57 

66 
45 

60 
42 

62 
54 

68 

55 

75 
62 

74 
63 

ro 

48 

56 
50 

55 
46 

57 
39 

55 
49 

62 
47 

56 
50 

62 
52 

68 
49 

74 
58 

67 
45 

63 
39 

59 
39 

62.5 
43.4 

FORT  DRUM  5  NW 

MAX 
MIN 

73 
44 

66 
55 

63 
44 

69 
42 

75 
46 

68 
48 

64 
34 

67 
34 

74 
42 

76 

50 

79 
55 

79 
58 

73 
52 

76 
42 

76 
53 

80 
54 

82 

6C 

80 
62 

74 

57 

71 
48 

73 
57 

75 
61 

74 

53 

71 
68 

77 
55 

75 
57 

78 

55 

79 
62 

72 
56 

70 
45 

70 
47 

73.5 

FORT  LAUDERDALE 

MAX 
MIN 

76 
31 

72 
59 

69 
48 

70 
46 

75 
52 

75 
49 

44 

47 

69 

43 

75 
46 

77 
58 

79 

57 

82 

56 

79 

59 

76 
52 

76 

68 

79 
71 

81 

71 

82 
69 

75 
64 

76 
50 

77 
57 

77 
62 

75 
64 

74 

67 

79 
67 

78 
66 

80 
69 

79 
71 

76 
66 

72 
48 

73 
51 

75.8 
58.3 

FT  LAUDERDALE  BAH I A  NAR 

MAX 
MIN 

73 
53 

71 
61 

67 
51 

69 
47 

73 
51 

73 
54 

71 
51 

69 

30 

73 
32 

76 
68 

77 
71 

80 
63 

78 

61 

74 

56 

^6 

69 

76 

72 

80 

72 

80 

73 

78 
65 

74 
33 

76 

63 

75 
6  '. 

74 

70 

73 
68 

76 
68 

75 
69 

78 

72 

77 
70 

74 

67 

76 
S3 

72 
56 

74.8 
61  .7 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

MAX 
MIN 

68 
43 

74 
51 

70 
44 

69 
44 

70 
50 

74 
48 

69 
45 

64 
41 

68 

40 

75 
50 

78 
49 

78 

55 

8? 
56 

71 
47 

75 
5? 

78 
65 

79 

56 

79 
60 

8  3 
63 

74 
47 

77 
53 

78 

57 

77 
61 

75 

64 

75 
64 

" 
68 

78 
64 

79 
69 

79 
66 

73 
47 

72 
48 

74.9 
54.1 

Sm  Raimtmocm  Not**  Following  Sutton  lnd«x 
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DAILY  TEMPERATURES 


Continued 


Day  Oi  Month 

• 

4 

SttUOD 

1 

2 

3 

4 

5  j  6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

1  15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

FORT  MYERS  WB  AP 

MAX 
MIN 

73 
45 

66 

5$ 

65 
46 

69 
45 

72 
46 

72 
47 

61 
44 

68 
42 

74 
42 

77 
49 

80 
54 

78 
56 

67 

52 

75 
44 

78 

52 

81 
61 

85 
62 

80 
68 

72 
54 

75 
50 

72 
58 

76 

55 

73 
61 

73 

59 

76 
8  8 

79 
59 

81 
60 

80 
65 

71 

53 

73 
50 

72 
52 

74.0 
53.1 

FORT  PIERCE 

MAX 
MIN 

72 
*7 

65 
54 

60 
48 

68 
47 

71 
52 

74 

51 

64 

40 

65 

39 

74 
49 

75 
58 

76 
52 

80 
60 

70 
52 

75 
48 

76 
68 

78 
68 

79 
69 

81 
65 

71 
53 

74 
50 

73 
62 

73 
62 

73 
64 

73 
62 

76 
68 

75 
61 

77 
62 

81 
66 

70 
52 

69 
50 

68 
50 

72.8 
55.8 

FOUNTAIN   3  S 

MIN 

57 
2* 

65 
.'2 

58 
34 

69 

39 

71 
43 

62 

45 

55 

37 

67 
36 

69 

35 

71 
43 

74 

43 

69 

57 

64 

36 

64 

37 

66 
45 

73 
52 

73 
57 

70 
59 

59 
45 

59 
37 

61 
43 

58 
34 

58 
42 

64 
44 

65 
50 

73 
52 

76 
55 

70 
52 

62 
37 

64 
34 

56 
36 

65.2 
42.1 

GAINESVILLE  3  WSW 

MAX 
MIN 

63 
29 

6  5 
41 

59 
35 

67 
36 

73 
42 

61 

39 

60 
28 

64 

24 

68 

27 

73 
40 

77 
52 

7* 

57 

65 
47 

69 
36 

72 
52 

78 
56 

80 
61 

77 
65 

71 
48 

61 
46 

58 
49 

64 

36 

61 
47 

61 
49 

68 

51 

75 
56 

79 
56 

74 
58 

71 
42 

67 
36 

63 
39 

68.4 

GLEN  ST  MARY  NURSERIES 

MIN 

62 
27 

57 
38 

57 
37 

67 
33 

72 
40 

62 
41 

54 

28 

63 
24 

66 

28 

72 
38 

76 
42 

71 

53 

67 
43 

65 
34 

71 
45 

73 
54 

78 
56 

76 
65 

65 
45 

59 
40 

56 
46 

62 
33 

60 
40 

54 
46 

65 
50 

78 

50 

71 
54 

71 
55 

69 
41 

65 
37 

61 
35 

66.0 
41.9 

GRAPE  HAMMOCK 

MAX 
MIN 

HIALEAH 

MIN 

67 
46 

75 
55 

72 
50 

69 
47 

70 
50 

76 
52 

76 
51 

65 
46 

70 
48 

74 
55 

77 
56 

79 
57 

82 
61 

72 
52 

74 

57 

78 
66 

78 
68 

80 
67 

82 
65 

75 
52 

77 
57 

78 
61 

77 
61 

75 
65 

76 
65 

78 
67 

76 
65 

79 
71 

77 
66 

75 
51 

72 
53 

75.2 
57.6 

HIGH  SPRINGS 

MIN 

60 
28 

60 
40 

59 
39 

66 
34 

71 

4  1 

60 

42 

55 

30 

61 

24 

65 

27 

69 

40 

76 
45 

75 
56 

63 
45 

67 
36 

69 
48 

76 

53 

80 
61 

78 
64 

67 

48 

56 
43 

60 
48 

64 

34 

62 
43 

61 
46 

68 

50 

74 

55 

71 
52 

79 
50 

72 
42 

66 
39 

64 

37 

66.9 
43.3 

HUHfcbltAU   t*r    51 A 

MIN 

72 
52 

72 
59 

70 
49 

6  5 
47 

73 
62 

76 
45 

69 
46 

70 
4^ 

76 

40 

78 

56 

79 
54 

81 
51 

80 
62 

75 
48 

78 

53 

79 
61 

80 
60 

83 
61 

79 
64 

76 
53 

78 
57 

77 
61 

76 
68 

76 
64 

79 
65 

79 
58 

79 
57 

80 
69 

80 
67 

76 
46 

75 
45 

76.4 
55.2 

I N VERNESS 

MIN 

65 
40 

64 

4  7 

61 

38 

67 
40 

73 
4? 

66 
44 

63 

30 

61 

29 

69 
33 

74 
45 

77 
49 

72 
56 

70 
55 

73 
42 

73 

52 

79 
55 

82 
56 

77 
61 

62 
52 

70 
50 

64 

53 

68 
43 

68 
49 

66 

52 

75 
5  3 

77 
58 

80 
57 

80 

57 

69 
48 

69 
45 

64 

45 

70.3 
47.7 

JACKSONVILLE  WB  AP 

MIN 

61 

30 

60 
43 

56 
44 

65 
41 

70 
44 

61 
41 

53 
34 

61 

28 

66 

32 

68 
43 

75 
45 

68 

57 

63 
44 

62 
41 

66 

53 

73 
56 

78 
59 

75 
63 

63 
50 

58 
44 

56 
44 

59 
37 

57 
44 

55 
49 

58 

52 

66 
54 

74 
51 

7» 

57 

66 
46 

64 

42 

58 

39 

64.2 
45.4 

JACKSONVILLE  BEACH 

MIN 

56 
35 

63 
45 

56 
43 

62 
42 

66 
40 

61 
44 

53 
34 

58 

31 

62 
35 

64 
45 

73 
49 

69 

58 

63 
48 

62 
49 

65 

57 

68 

53 

72 
62 

75 
60 

68 
51 

60 
52 

56 
48 

60 
42 

60 
52 

56 
50 

57 
54 

66 
54 

67 
52 

66 
46 

64 
41 

55 
41 

62.8 
47.4 

MIN 

62 
24 

60 
35 

58 
32 

68 

35 

70 

40 

65 

38 

60 
28 

63 

23 

70 
35 

68 
38 

70 
50 

70 
40 

65 

32 

70 
44 

75 
50 

75 
52 

68 
54 

68 
58 

65 
45 

62 
30 

55 
43 

70 
45 

72 

48 

60 

55 

75 
55 

70 
40 

60 
35 

60 

32 

66.9 
40.6 

KEY  WEST  W8  AIRPORT 

MIN 

70 
60 

70 
65 

73 
57 

67 
56 

70 
59 

77 
59 

67 

59 

69 

59 

70 
61 

74 
64 

77 
66 

79 
65 

71 

63 

73 
6? 

77 
65 

76 
69 

79 
71 

80 

73 

74 
65 

66 
61 

73 
65 

74 
64 

72 
66 

72 
65 

75 
65 

77 

6  9 

78 
69 

80 
69 

74 
67 

72 
64 

73 
64 

73.5 
64.1 

M  iM  hhec  c 

MIN 

69 

40 

70 
49 

63 
44 

68 
4  5 

74 

4  8 

66 

47 

64 

34 

66 
34 

72 

40 

75 
49 

75 
54 

70 
52 

76 
50 

74 
43 

74 
55 

79 
52 

75 
58 

74 
63 

68 

55 

74 
49 

67 
55 

70 
48 

70 
52 

66 

57 

82 
58 

80 

60 

80 
60 

79 

60 

69 

54 

70 
45 

66 
47 

71.7 
50.2 

MAX 
MIN 

70 
46 

67 
54 

63 
43 

68 
4  2 

73 
46 

74 
42 

62 
4  2 

66 
40 

71 

37 

75 
50 

78 

52 

79 
50 

75 
54 

73 
42 

75 

50 

62 

84 

59 

80 
66 

76 

59 

74 
46 

75 
57 

74 

5  5 

73 
59 

75 
58 

77 

83 

59 

80 
62 

77 
88 

73 
43 

71 
46 

73.8 
51.0 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

MAX 
MIN 

69 
44 

72 
4  9 

59 

67 
3  9 

73 

4* 

71 
44 

65 

66 

30 

71 

37 

75 

49 

78 
51 

78 
54 

68 
47 

74 
42 

74 

53 

81 
54 

83 
57 

75 
63 

67 
5  3 

72 
50 

67 
56 

70 
50 

67 
52 

61 
53 

73 
54 

75 
56 

79 
55 

81 
62 

68 
56 

70 
47 

66 
46 

71.5 
49.1 

1  AKF   C T TV    5  F 

MAX 
MIN 

61 
27 

63 
40 

56 
41 

67 
37 

72 
42 

63 
41 

55 

2  e 

63 

2  6 

65 
32 

72 
42 

76 
48 

70 
58 

66 
43 

67 
36 

71 
45 

75 
52 

77 
59 

73 
65 

68 
48 

61 
40 

57 
46 

64 
34 

61 
39 

55 
46 

71 
50 

74 
55 

78 
53 

74 
59 

68 
*2 

66 

37 

60 
35 

66.7 
43.4 

LAKE  HIAWASSE 

MAX 
MIN 

58 
44 

67 
47 

70 
44 

57 
43 

67 

45 

7* 
45 

60 
34 

64 

30 

63 

37 

70 

44 

74 
49 

77 
54 

77 
50 

65 
41 

73 
50 

74 
55 

79 
55 

81 
61 

72 
55 

60 
49 

73 
55 

62 
48 

70 
49 

72 
57 

66 
5  3 

75 
55 

74 
56 

78 
60 

81 
58 

68 
44 

67 
45 

69.9 
48.8 

LAKELAND  WB  CITY 

MAX 
MIN 

65 
45 

70 
50 

58 
45 

67 
43 

73 
50 

62 

51 

62 

40 

43 

40 

68 

45 

71 
51 

76 
56 

78 
60 

66 
49 

71 

47 

73 
55 

78 
59 

81 

63 

72 
64 

61 
51 

70 
50 

67 
54 

69 

60 

66 
54 

60 
54 

73 
55 

75 
57 

77 
61 

79 
62 

67 
54 

69 

52 

65 
53 

69.4 

52.3 

LAKE  PLACID  2  SW 

MAX 
MIN 

74 
46 

65 
54 

64 

42 

69 
41 

75 

46 

70 
51 

65 
3  8 

70 
36 

74 

41 

76 

60 

80 
53 

80 
54 

73 
54 

76 
40 

57 

54 

61 

59 

49 

58 

52 

56 

58 

56 

51 

56 

58 

73 
59 

73 
43 

70 

50.9 

L I S80N 

MAX 
MIN 

64 
40 

66 

47 

60 
42 

68 
41 

74 
45 

66 
46 

63 
34 

65 

31 

68 

36 

75 
47 

76 
49 

73 
36 

70 
51 

74 
42 

73 
51 

78 

53 

79 
57 

76 
60 

70 
54 

71 
48 

62 
54 

69 

42 

68 

50 

65 
53 

74 
52 

77 
55 

76 
58 

81 

59 

68 

51 

68 
46 

65 
46 

70.4 
48.3 

LIVE  OAK   2  ESE 

MAX 
MIN 

61 

25 

64 

35 

55 
41 

67 
32 

71 

41 

60 

37 

54 

27 

63 
23 

66 

28 

71 

38 

75 
46 

70 
38 

65 
41 

66 
34 

70 
43 

75 
53 

77 
58 

73 
62 

65 
4  7 

59 
38 

57 
44 

62 
33 

56 
38 

54 
44 

72 
48 

7* 

51 

78 
54 

75 
5  1 

66 

3fi 

65 
32 

57 
34 

65.9 
40.5 

LOXAHATCHEE 

MAX 
MIN 

73 
50 

67 
66 

65 

43 

70 
46 

78 
51 

73 
41 

65 
43 

6^ 
38 

76 

41 

80 
46 

83 
51 

81 
51 

80 
53 

47 

80 

51 

84 
59 

85 
57 

84 

58 

76 
62 

78 
50 

70 
65 

75 
60 

75 
64 

75 
62 

78 

66 

80 
56 

81 

57 

80 
69 

73 
62 

71 
45 

72 
48 

76.1 
53.2 

MAD I  SON 

MIN 

58 
28 

64 

36 

54 
39 

67 
35 

71 
45 

55 
42 

54 

29 

61 

30 

65 

36 

68 

47 

73 
48 

70 
33 

63 
43 

64 
36 

67 
43 

73 
50 

71 
59 

70 
58 

58 
49 

60 
37 

57 
41 

59 

33 

57 
39 

54 
45 

69 
48 

73 
5C 

78 
54 

74 

55 

64 

42 

65 
40 

54 
35 

64.2 
42.7 

MARATHON  SHORES 

MIN 

70 
55 

60 

60 

72 

57 

65 

45 

69 
57 

76 

53 

65 
54 

68 

50 

70 
58 

73 
63 

76 
64 

82 
61 

74 
64 

75 
61 

78 
65 

79 
70 

82 
72 

83 
73 

76 
69 

70 
57 

76 
64 

76 
63 

74 

62 

73 
65 

76 
66 

79 
6  9 

79 
70 

82 
70 

75 
65 

71 

74 

74.4 
62.1 

MARIAffNA    IND  SCHOOL 

MAX 
MIN 

61 
22 

63 
?  8 

58 

33 

69 

31 

74 

43 

67 
44 

54 

27 

69 
0  6 

69 

35 

73 
4  1 

74 

42 

68 
58 

63 
3  8 

63 
34 

64 
44 

73 
52 

73 

71 
60 

a  3 

58 

61 

57 
34 

55 

58 

65 

74 

77 

73 

62 

62 

55 

65.4 
41.0 

MAYO  r>  NW 

MAX 
MIN 

59 
24 

58 
34 

55 
41 

67 

34 

71 
41 

63 

38 

54 

29 

62 

21 

66 

26 

71 

36 

76 

38 

70 
54 

66 
44 

60 
34 

71 
44 

76 

51 

77 
59 

72 
59 

63 

4  7 

61 
38 

58 
47 

62 
32 

58 
42 

55 
46 

71 
50 

75 
64 

85 
56 

74 

55 

65 
42 

65 

57 

65.9 
41.5 

MELBOURNE 

MAX 
MIN 

71 
43 

69 

54 

65 
45 

66 
44 

72 
51 

70 
51 

64 

36 

64 

37 

69 

47 

74 

83 

77 
56 

83 
38 

81 
53 

73 
46 

75 
57 

79 
59 

79 
59 

81 
66 

77 
59 

74 

51 

70 
58 

71 
5  3 

72 
56 

69 
50 

7» 
61 

73 
51 

77 
60 

82 
64 

77 

69 

67 

73.0 
52.7 

MELROSE 

MAX 
MIN 

65 
36 

66 
46 

58 
40 

70 
42 

73 
44 

60 
44 

60 
34 

64 

3  1 

67 
35 

74 

46 

80 

52 

72 
58 

69 
64 

70 
64 

73 
50 

76 

6  6 

81 
58 

77 
65 

69 
6  0 

62 
51 

60 
49 

65 
4C 

62 
4S" 

62 
49 

64 

74 

86 

80 

77 
60 

7C 

70 
4C 

64 

68.8 
47.8 

MIAMI   BAY  FRONT 

MAX 
MIN 

74 
52 

73 
62 

68 
53 

70 
4  8 

77 
65 

77 
56 

66 
51 

70 
53 

72 
54 

76 
69 

77 
62 

80 
64 

73 
63 

73 
57 

76 
71 

77 
71 

78 
72 

82 
71 

76 

6b 

75 
53 

78 
62 

76 
6  3 

75 
70 

75 
67 

76 
67 

76 
70 

77 
71 

78 
7  1 

77 
69 

70 
57 

73 
56 

74.9 
62.2 

MIAMI  "EACH 

MAX 
MIN 

73 
54 

T5 
62 

71 
54 

72 
49 

76 
55 

73 

57 

72 
62 

70 
54 

74 

55 

74 

73 

73 
71 

80 
66 

75 
64 

74 

58 

75 

70 

76 
73 

76 
72 

78 

73 

77 
65 

76 
55 

80 
65 

75 
6  3 

75 
71 

77 
66 

76 
70 

75 

73 

76 

72 

76 
71 

77 
68 

75 
57 

76 
56 

75.2 
63.4 

MIAMI   WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

74 

52 

73 
61 

67 

50 

69 
48 

74 

55 

75 
54 

64 

51 

69 

49 

74 

51 

76 
61 

77 
59 

81 

59 

72 
59 

74 
35 

77 
65 

79 
71 

80 
69 

80 
69 

7* 

57 

76 
53 

77 
59 

77 
62 

75 
68 

75 
66 

77 
66 

75 
68 

78 
67 

77 
70 

75 
61 

70 
55 

73 
56 

74.6 
59.6 

MIAMI    12  SSV 

MAX 
MIN 

68 
45 

74 
54 

72 
49 

69 
47 

69 

50 

74 
48 

77 
47 

64 

43 

69 
45 

74 

55 

77 
54 

78 
34 

81 
66 

72 
52 

75 

57 

?B 
68 

79 
67 

80 
68 

82 

64 

82 
51 

77 
53 

78 
60 

78 

61 

75 
64 

78 
65 

79 
69 

73 
68 

79 
69 

77 
66 

75 
48 

72 
49 

75.5 
56.3 

MILES  CITY  TOWER 

MIN 

74 
47 

70 
55 

68 
45 

69 
45 

70 
45 

74 
47 

65 
50 

75 
54 

78 

47 

78 

50 

78 
51 

80 

52 

71 
47 

76 
51 

75 

50 

77 
54 

81 
56 

81 

56 

75 
56 

75 
50 

75 
59 

75 
57 

70 
62 

75 
60 

7» 
60 

80 

57 

60 
58 

80 
63 

75 
61 

74 

45 

72 
46 

75.0 
52.1 

MILTON  EXP  STATION 

MIN 

62 
25 

61 

32 

56 
30 

63 
28 

68 
41 

57 
41 

56 
28 

68 

29 

67 

38 

71 
41 

65 
47 

66 

55 

63 
37 

63 
36 

64 

43 

70 
51 

70 
57 

67 
50 

62 

41 

60 
32 

62 
37 

59 
31 

61 
39 

60 
38 

61 
38 

72 
50 

75 
51 

69 
52 

59 
40 

59 
33 

53 
36 

63.5 
39.4 

MONTICELLO  2  S 

MAX 
MIN 

61 

23 

65 
32 

59 

35 

69 
34 

72 
43 

62 
44 

66 

27 

64 

25 

68 

32 

70 
40 

74 
47 

70 
37 

70 
38 

64 

36 

67 
43 

73 
62 

73 
58 

71 
63 

68 

47 

59 
37 

59 
47 

58 

33 

55 
39 

58 
44 

69 
48 

72 
50 

76 
54 

75 
58 

64 
40 

64 

35 

58 

35 

65.9 
41.8 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

MAX 
MIN 

63 
38 

74 

50 

65 
43 

64 
41 

67 

46 

72 
47 

73 
43 

63 
43 

64 
45 

70 
48 

74 
32 

77 
55 

79 
53 

70 
47 

73 
48 

76 

58 

78 
64 

82 
62 

60 
62 

72 
51 

73 
51 

73 
35 

73 
54 

70 
54 

71 
55 

73 
60 

75 
62 

80 
62 

79 
57 

73 
49 

72 
50 

72.5 
51.7 

S©«  Roi*r*DC*  NotM  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
DECEMBER  1959 


Day  01  Month 


M 

Station 

2 

a 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1 1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19  J 

20 

21 

22  | 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 

MOUNTAIN  LAKE 

MAX 

69 

69 

66 

68 

74 

70 

65 

65 

71 

74 

77 

BO 

72 

73 

74 

78 

80 

77 

70 

73 

71 

71 

70 

67 

74 

77 

77 

82 

70 

71 

69 

72 

.4 

MIN 

43 

50 

41 

40 

45 

45 

34 

30 

42 

51 

52 

57 

SO 

41 

54 

57 

63 

64 

55 

60 

56 

49 

53 

59 

54 

48 

57 

64 

55 

44 

47 

50 

.  Q 

MYAKTA  RIVER  ST  PARK 

62 

70 

69 

69 

70 

75 

69 

61 

69 

71 

73 

^9 

79 

69 

74 

75 

82 

80 

76 

70 

71 

66 

73 

70 

78 

78 

79 

80 

80 

71 

76 

73 

.0 

MIN 

AO 

46 

41 

42 

39 

43 

40 

37 

36 

48 

50 

51 

53 

40 

45 

53 

58 

62 

54 

44 

54 

49 

50 

57 

54 

53 

58 

57 

54 

46 

50 

48 

•  6 

NAPLES 

MAX 

7* 

70 

67 

70 

74 

74 

56 

70 

72 

78 

80 

80 

75 

77 

79 

60 

88 

82 

75 

75 

74 

75 

72 

75 

76 

61 

62 

82 

75 

71 

73 

76 

■  6 

MIN 

♦9 

57 

48 

48 

48 

48 

49 

48 

45 

34 

57 

56 

56 

4  8 

5  6 

63 

63 

69 

65 

51 

59 

57 

63 

6  0 

60 

60 

6C 

67 

64 

51 

S3 

55 

,9 

NICEVILLE 

MAX 

52 

59 

62 

55 

58 

60 

52 

55 

65 

68 

69 

69 

66 

6? 

63 

65 

70 

6  8 

68 

55 

58 

62 

59 

67 

70 

71 

65 

63 

62 

62 

•  8 

MIN 

20 

28 

33 

33 

32 

30 

28 

29 

30 

36 

39 

40 

35 

37 

19 

46 

55 

52 

43 

32 

38 

31 

36 

41 

41 

62 

40 

40 

34 

)  i 

.  2 

OCALA 

MAX 

61 

64 

61 

68 

74 

69 

63 

64 

69 

74 

79 

73 

67 

72 

74 

80 

82 

77 

65 

69 

61 

73 

63 

67 

73 

71 

79 

60 

68 

70 

64 

IC 

,1 

MIN 

33 

42 

42 

34 

45 

44 

32 

29 

30 

45 

46 

59 

48 

41 

=.0 

55 

57 

64 

50 

48 

52 

45 

49 

46 

49 

57 

56 

60 

47 

39 

40 

OCALA  2  NE 

MAX 

»5 

63 

55 

68 

74 

64 

63 

64 

70 

75 

81 

70 

67 

74 

74 

79 

81 

75 

60 

67 

59 

68 

65 

61 

73 

76 

79 

80 

68 

69 

63 

6  9 

.4 

MIN 

31 

40 

36 

36 

41 

38 

29 

24 

24 

41 

45 

56 

46 

3S 

48 

54 

57 

60 

50 

48 

52 

34 

48 

51 

52 

56 

55 

58 

45 

37 

4  0 

,2 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

MAX 

61 

70 

65 

60 

69 

72 

65 

61 

65 

72 

74 

75 

69 

67 

74 

76 

77 

76 

72 

68 

73 

70 

73 

72 

72 

75 

75 

75 

72 

69 

66 

'0 

•  3 

MIN 

38 

46 

48 

45 

45 

50 

40 

40 

41 

50 

58 

52 

56 

47 

48 

59 

62 

66 

62 

49 

51 

55 

55 

56 

58 

60 

60 

62 

60 

53 

52 

52 

,  5 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

MAX 

67 

71 

59 

68 

7* 

61 

63 

66 

70 

74 

77 

77 

66 

74 

75 

79 

81 

73 

65 

73 

62 

70 

72 

63 

75 

76 

78 

81 

68 

68 

66 

70 

.7 

MIN 

♦3 

51 

46 

43 

5  0 

47 

36 

33 

42 

49 

53 

38 

47 

*s 

55 

60 

58 

63 

52 

49 

5  i 

48 

53 

54 

58 

56 

59 

62 

S3 

47 

46 

SO 

,  7 

PALATKA 

MAX 

SI 

62 

64 

56 

64 

69 

60 

36 

59 

65 

70 

76 

74 

64 

69 

71 

73 

79 

70 

65 

65 

65 

60 

62 

65 

70 

72 

75 

78 

76 

66 

66 

18 

MIN 

0  1 

44 

45 

42 

44 

47 

36 

32 

35 

36 

50 

92 

47 

41 

42 

58 

60 

63 

51 

52 

40 

43 

44 

52 

56 

56 

58 

60 

46 

49 

45 

47 

,4 

PANAMA  CITY  2 

MAX 

56 

66 

56 

70 

72 

63 

55 

67 

70 

71 

75 

70 

65 

64 

66 

75 

74 

70 

59 

59 

61 

56 

56 

64 

65 

75 

76 

72 

63 

65 

55 

65 

,7 

MIN 

25 

23 

34 

39 

44 

46 

39 

36 

35 

45 

44 

53 

39 

37 

45 

52 

58 

59 

46 

37 

43 

34 

43 

44 

52 

52 

SS 

53 

36 

34 

36 

42 

,7 

PARR ISH 

MAX 

61 

69 

65 

65 

74 

66 

65 

65 

65 

68 

75 

81 

72 

70 

78 

79 

84 

85 

73 

62 

71 

65 

72 

65 

73 

76 

72 

77 

62 

68 

72 

71 

•  5 

MIN 

AO 

45 

43 

43 

42 

47 

39 

47 

35 

44 

50 

49 

54 

39 

53 

52 

59 

61 

54 

47 

49 

50 

53 

60 

57 

54 

58 

59 

55 

48 

56 

49 

.7 

PENSACOLA  FAA  AIRPORT 

MAX 

60 

62 

57 

62 

65 

37 

37 

66 

6  6 

67 

66 

68 

64 

60 

61 

65 

68 

67 

56 

58 

62 

57 

57 

63 

55 

64 

69 

67 

61 

60 

52 

62 

.0 

MIN 

33 

39 

34 

3* 

47 

37 

37 

37 

44 

50 

53 

48 

40 

42 

48 

55 

60 

51 

41 

39 

38 

38 

47 

44 

49 

55 

60 

47 

45 

41 

39 

44 

.3 

PENSACOLA  WB  CITY 

MAX 

58 

61 

56 

59 

64 

57 

56 

64 

63 

65 

66 

66 

63 

59 

61 

64 

67 

66 

55 

58 

62 

58 

56 

62 

56 

63 

68 

65 

60 

61 

53 

61 

.2 

MIN 

34 

40 

35 

38 

49 

39 

39 

39 

46 

52 

53 

48 

42 

4A 

50 

55 

61 

61 

43 

39 

41 

39 

47 

45 

49 

56 

60 

49 

47 

42 

40 

45 

,5 

PERRY 

MAX 

59 

64 

55 

67 

71 

62 

54 

63 

66 

70 

74 

74 

66 

64 

68 

76 

74 

72 

62 

62 

6  8 

61 

58 

55 

71 

74 

76 

74 

65 

64 

55 

65 

•  6 

MIN 

21 

33 

40 

32 

41 

39 

2  6 

22 

28 

37 

43 

44 

39 

40 

42 

52 

60 

60 

47 

38 

47 

31 

40 

45 

49 

53 

54 

56 

42 

36 

34 

41 

•  0 

PLANT  CITY 

MAX 

67 

72 

65 

69 

76 

75 

65 

67 

72 

75 

79 

79 

70 

74 

75 

80 

83 

80 

70 

71 

69 

73 

70 

65 

76 

78 

80 

81 

79 

72 

69 

1  3 

.4 

MIN 

39 

50 

42 

40 

43 

46 

35 

34 

37 

48 

52 

60 

51 

40 

52 

55 

61 

65 

53 

47 

55 

49 

55 

52 

54 

55 

57 

62 

55 

47 

49 

4  V 

,7 

POMPANO  BEACH 

MAX 

77 

73 

6? 

71 

76 

73 

65 

70 

75 

79 

60 

83 

73 

76 

79 

80 

80 

83 

80 

76 

77 

76 

79 

75 

79 

76 

79 

78 

75 

74 

76 

.  4 

MIN 

50 

59 

46 

45 

50 

49 

46 

42 

45 

56 

59 

55 

57 

51 

68 

70 

67 

66 

62 

50 

60 

61 

68 

70 

69 

65 

69 

70 

65 

49 

56 

.0 

PDNTA  GORDA 

MAX 

71 

64 

65 

71 

72 

68 

62 

69 

71 

76 

80 

78 

70 

75 

73 

80 

85 

78 

75 

75 

70 

73 

71 

70 

76 

76 

81 

81 

75 

75 

70 

73 

.5 

MIN 

46 

52 

48 

♦5 

50 

48 

45 

44 

45 

53 

56 

5  8 

58 

48 

57 

59 

64 

68 

59 

50 

56 

56 

59 

59 

58 

60 

60 

63 

60 

54 

54 

54 

.  8 

QOINCY  EXP  STATION 

MAX 

60 

66 

61 

70 

72 

63 

66 

69 

67 

72 

73 

70 

44 

65 

66 

72 

73 

73 

67 

60 

60 

59 

59 

59 

67 

72 

76 

75 

64 

64 

62 

66 

>6 

MIN 

22 

30 

35 

37 

44 

4S 

26 

25 

32 

39 

42 

58 

42 

36 

43 

52 

56 

61 

46 

37 

47 

33 

40 

44 

47 

50 

54 

59 

40 

34 

35 

41 

.6 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

MAX 

72 

73 

71 

69 

72 

73 

70 

71 

74 

78 

79 

81 

78 

75 

78 

78 

80 

81 

79 

76 

78 

77 

74 

77 

79 

79 

79 

80 

78 

78 

74 

76 

MIN 

50 

58 

51 

46 

52 

48 

49 

46 

46 

56 

55 

55 

61 

51 

54 

61 

61 

64 

64 

52 

56 

59 

66 

64 

62 

57 

57 

67 

65 

49 

50 

55 

,9 

SAINT  AOGttSTINE 

MAX 

99 

63 

57 

62 

68 

61 

58 

60 

63 

66 

75 

71 

66 

67 

70 

73 

75 

74 

71 

63 

59 

62 

66 

61 

65 

69 

72 

79 

67 

66 

67 

66 

MIN 

36 

42 

40 

40 

46 

45 

32 

29 

32 

45 

48 

56 

47 

41 

52 

58 

60 

63 

50 

52 

49 

41 

52 

51 

55 

56 

S3 

59 

46 

40 

41 

47 

.0 

SAINT  LEO 

MAX 

66 

69 

58 

68 

73 

41 

64 

64 

69 

74 

79 

78 

67 

73 

75 

79 

83 

74 

67 

70 

65 

69 

68 

64 

76 

78 

80 

61 

67 

69 

65 

70 

MIN 

40 

49 

46 

40 

48 

48 

35 

36 

40 

49 

53 

60 

50 

44 

52 

56 

61 

64 

52 

*e 

54 

46 

49 

53 

53 

56 

59 

62 

54 

48 

49 

50 

.1 

SAINT  MARKS  6  SE 

MAX 

63 

57 

65 

59 

57 

56 

62 

69 

66 

68 

45 

66 

68 

70 

74 

69 

65 

62 

63 

62 

57 

60 

71 

72 

72 

69 

65 

61 

60 

64 

■  6 

MIN 

25 

36 

3* 

43 

31 

28 

35 

41 

45 

54 

41 

36 

46 

52 

54. 

60 

48 

38 

49 

34 

42 

45 

50 

53 

57 

60 

45 

47 

36 

43 

>6 

ST  PETERSBURG 

MAX 

65 

66 

57 

66 

6B 

43 

63 

62 

70 

74 

77 

75 

41 

72 

74 

78 

82 

71 

62 

71 

62 

71 

69 

64 

76 

76 

79 

78 

65 

67 

66 

69 

MIN 

43 

53 

50 

47 

50 

52 

47 

45 

43 

53 

56 

60 

57 

49 

56 

58 

63 

66 

56 

51 

57 

50 

56 

59 

55 

59 

62 

63 

59 

53 

56 

54 

.3 

SANBORN  TOWER 

MAX 

64 

68 

59 

71 

72 

44 

58 

65 

68 

72 

73 

72 

47 

67 

69 

75 

73 

75 

64 

63 

64 

62 

57 

62 

70 

75 

76 

77 

67 

67 

59 

67 

1 6 

MIN 

20 

28 

34 

29 

40 

41 

26 

24 

29 

39 

40 

54 

38 

34 

44 

50 

52 

60 

47 

34 

45 

30 

38 

44 

49 

49 

54 

58 

35 

33 

32 

39 

.7 

SANFORD  EXP  STATION 

MAX 

47 

69 

62 

67 

71 

62 

62 

63 

68 

75 

77 

76 

72 

75 

75 

60 

82 

76 

70 

72 

60 

70 

73 

73 

76 

77 

78 

80 

69 

67 

64 

71 

MIN 

44 

50 

45 

41 

49 

46 

32 

32 

39 

47 

47 

57 

50 

45 

51 

57 

57 

63 

54 

51 

55 

49 

54 

64 

54 

55 

56 

58 

52 

50 

46 

49 

.  7 

SARASOTA 

MAX 

71 

68 

6A 

70 

73 

68 

63 

69 

73 

78 

60 

77 

47 

75 

77 

82 

34 

76 

68 

72 

70 

73 

70 

70 

78 

80 

82 

80 

71 

74 

70 

73 

»3 

MIN 

40 

52 

46 

45 

45 

48 

42 

37 

37 

47 

53 

56 

55 

40 

51 

55 

61 

64 

57 

47 

55 

51 

56 

58 

55 

56 

59 

60 

61 

54 

53 

51 

.5 

SOOTH  MIAMI  3  w 

MAX 

76 

70 

68 

70 

76 

73 

65 

73 

'5 

78 

79 

80 

72 

76 

80 

78 

80 

82 

75 

76 

78 

77 

73 

78 

77 

79 

79 

77 

75 

73 

75 

MIN 

SO 

59 

46 

48 

52 

46 

43 

41 

44 

57 

52 

52 

60 

50 

58 

67 

62 

64 

64 

51 

56 

60 

68 

62 

64 

65 

60 

70 

65 

47 

4B 

55 

.9 

STARKE 

MAX 

63 

63 

56 

67 

73 

44 

54 

63 

66 

72 

77 

70 

65 

67 

71 

75 

81 

74 

66 

59 

58 

63 

60 

53 

64 

73 

77 

74 

70 

65 

60 

MIN 

32 

43 

37 

37 

42 

42 

32 

26 

31 

42 

48 

58 

45 

38 

49 

53 

60 

65 

49 

44 

40 

38 

44 

47 

50 

54 

53 

58 

44 

39 

40 

44 

8 

STEINHATCHEE  2 

MAX 

58 

69 

69 

68 

59 

60 

64 

66 

68 

67 

68 

67 

67 

68 

71 

76 

62 

63 

63 

56 

72 

73 

79 

81 

68 

64 

61 

MIN 

29 

39 

39 

40 

39 

30 

30 

30 

42 

45 

41 

50 

38 

48 

i4 

58 

50 

36 

43 

47 

50 

51 

56 

58 

50 

40 

39 

43 

4 

STOART  RADIO  W5T0 

MAX 

74 

70 

63 

70 

72 

75 

63 

67 

74 

78 

79 

80 

72 

77 

76 

78 

80 

80 

76 

76 

71 

78 

73 

76 

78 

77 

79 

77 

72 

70 

71 

74 

1 3 

MIN 

48 

58 

52 

47 

53 

42 

41 

41 

47 

58 

65 

61 

57 

48 

66 

62 

66 

64 

61 

50 

65 

61 

65 

62 

66 

67 

64 

68 

61 

50 

51 

57 

.0 

TALLAHASSEE  US  AP 

MAX 

58 

64 

55 

47 

70 

55 

54 

62 

66 

69 

72 

68 

62 

64 

67 

73 

72 

73 

55 

59 

59 

57 

56 

58 

69 

73 

76 

77 

64 

64 

54 

MIN 

24 

32 

37 

36 

43 

38 

2« 

27 

33 

41 

44 

52 

39 

37 

47 

54 

59 

SS 

43 

39 

40 

33 

42 

46 

49 

54 

56 

51 

41 

36 

39 

41 

8 

TAHIANI  TRL  AO  NI  BEND 

MAX 

75 

72 

69 

69 

75 

77 

65 

71 

75 

78 

84 

60 

75 

73 

79 

61 

84 

77 

77 

77 

78 

72 

76 

78 

76 

80 

83 

78 

74 

74 

76 

1 

MIN 

SS 

58 

52 

44 

52 

52 

49 

51 

59 

59 

62 

65 

61 

65 

66 

69 

67 

55 

62 

61 

66 

63 

63 

63 

63 

70 

66 

55 

56 

59 

,2 

TAMPA  KB  AIRPCRT 

MAX 

68 

69 

59 

68 

69 

44 

65 

65 

73 

76 

79 

75 

63 

74 

77 

81 

62 

70 

65 

73 

65 

73 

70 

63 

77 

79 

79 

77 

67 

69 

68 

MIN 

40 

♦9 

44 

42 

48 

SO 

41 

40 

41 

50 

56 

57 

47 

42 

55 

58 

64 

64 

52 

46 

55 

50 

54 

55 

56 

57 

62 

63 

57 

51 

55 

51 

6 

TARPON  SPGS  SEWAGE  PL 

MAX 

53 

60 

65 

58 

63 

67 

63 

65 

62 

69 

72 

78 

76 

69 

72 

76 

79 

81 

70 

60 

70 

63 

70 

67 

73 

75 

16 

79 

80 

65 

69 

69 

MIN 

30 

41 

43 

45 

43 

45 

47 

32 

32 

36 

50 

63 

54 

40 

40 

53 

57 

61 

53 

46 

50 

46 

45 

52 

53 

53 

36 

56 

66 

50 

SO 

47 

3 

TAVERMIER 

MAX 

71 

71 

70 

67 

73 

74 

70 

70 

74 

75 

77 

61 

78 

74 

76 

78 

79 

80 

77 

75 

80 

79 

74 

76 

78 

76 

78 

80 

78 

77 

74 

MIN 

55- 

62 

56 

50 

56 

53 

55 

49 

S7 

60 

62 

65 

66 

61 

68 

71 

73 

73 

68 

69 

66 

65 

70 

6  1 

68 

71 

72 

73 

6  9 

62 

57 

63 

.2 

TITOSVILLE  2  W 

MAX 

59 

68 

68 

66 

72 

66 

65 

42 

6$ 

73 

79 

81 

70 

74 

73 

80 

81 

77 

72 

75 

66 

70 

75 

67 

75 

76 

79 

83 

74 

69 

63 

MIN 

41 

51 

44 

43 

48 

47 

35 

33 

37 

46 

50 

58 

50 

41 

54 

56 

59 

61 

55 

52 

SS 

55 

60 

59 

57 

57 

56 

61 

55 

43 

43 

50 

4 

USHER  TOWER 

MAX 

61 

65 

58 

66 

70 

62 

55 

40 

70 

70 

72 

70 

65 

72 

70 

77 

80 

73 

70 

65 

60 

64 

60 

59 

65 

70 

77 

78 

65 

70 

65 

67 

.2 

MIN 

24 

40 

39 

35 

43 

40 

25 

30 

35 

36 

46 

40 

40 

36 

40 

49 

63 

68 

50 

45 

40 

35 

44 

48 

45 

50 

SO 

52 

41 

50 

45 

42 

,7 

VENICE 

MAX 

72 

66 

62 

69 

70 

68 

63 

68 

72 

78 

79 

74 

66 

74 

7S 

80 

81 

75 

66 

74 

71 

73 

69 

72 

79 

71 

SO 

72 

70 

72 

70 

72 

0 

MIN 

43 

54 

46 

46 

47 

46 

46 

41 

40 

50 

55 

94 

57 

42 

52 

57 

62 

65 

58 

48 

55 

52 

59 

60 

59 

56 

55 

60 

62 

52 

52 

52 

7 

Sm  Reiarsnc*  Notes  following  Sutton  lnd*x 
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DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
DECEMBER  1959 


Station 

Day.  OI  Month 

age 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

VERO  BEACH  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

70 
48 

65 
54 

61 
47 

66 
47 

71 
52 

69 

52 

63 
40 

64 

40 

69 

52 

73 
54 

76 
66 

79 
63 

70 
50 

72 
47 

74 
63 

77 
67 

79 
69 

80 

67 

70 
54 

73 
49 

71 
62 

72 
62 

73 
66 

71 
60 

74 

69 

7» 

66 

77 
58 

60 
66 

69 
54 

69 

48 

65 
52 

71 

3 

WAUCHHULA  2  N 

MAX 
MIN 

71 
42 

67 
51 

64 
41 

70 
40 

75 
44 

69 
45 

62 
36 

47 
39 

72 
36 

75 
47 

80 
52 

80 

37 

75 
53 

80 
55 

83 
62 

79 
61 

71 
57 

72 
52 

70 
57 

72 
51 

71 
54 

68 

59 

75 
52 

76 
55 

79 
56 

82 

59 

77 
55 

71 
45 

69 
49 

73 

2 
6 

WEST  PALM  BEACH 

MAX 
MIN 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP 

MAX 
MIN 

74 

52 

68 

56 

66 
47 

71 
46 

77 
53 

74 

50 

64 
44 

48 

45 

74 
48 

78 

57 

78 
59 

82 
60 

71 
56 

75 
53 

78 

69 

80 
70 

80 
71 

84 
67 

73 
57 

77 
53 

73 
65 

75 
62 

74 
66 

73 
65 

76 
68 

77 
70 

79 
70 

77 
67 

72 
57 

70 
52 

71 
53 

74 
58 

5 
5 

WEWAHI TCHKA 

MAX 
MIN 

61 

25 

S6 

32 

60 
36 

70 
34 

72 
44 

70 
44 

62 

29 

67 

28 

49 
34 

72 
43 

72 
43 

75 
54 

65 
43 

66 
40 

61 
ah 

74 

53 

74 
57 

72 
62 

63 
47 

63 
39 

61 
48 

60 
34 

63 
45 

65 
45 

75 
49 

75 
49 

76 
55 

72 
57 

62 
40 

60 
38 

65 
37 

67 
42 

3 

WINTER  HAVEN 

MAX 
MIN 

70 
43 

70 

52 

61 

42 

70 
41 

74 
46 

76 
44 

65 
36 

67 
34 

69 

45 

74 
51 

78 

51 

60 

57 

62 
51 

76 
44 

75 
55 

80 
56 

82 
60 

79 
63 

71 
51 

75 
51 

7* 

55 

70 
51 

66 

52 

67 

51 

74 
54 

76 
53 

79 
54 

82 
62 

80 
55 

71 
45 

69 
47 

73 
50 

7 
1 

WOODRUFF  DAM 

MAX 
MIN 

49 

22 

56 
24 

61 

29 

54 

38 

62 
39 

71 
45 

54 
28 

52 

26 

60 
26 

64 
35 

65 
42 

73 
50 

67 
44 

60 
38 

6  4 
78 

65 
44 

72 
54 

73 
60 

73 
44 

54 
34 

57 
39 

57 
32 

58 
38 

55 
40 

58 
43 

67 
44 

74 
52 

77 
55 

73 
41 

63 
35 

64 

35 

63 
39 

O 

2 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 

or 
Avg. 

BAY  LAKE 

EVAP 

.07 

.07 

.06 

.11 

.09 

.07 

.06 

.05 

.07 

.08 

.07 

.06 

.04 

.08 

.07 

.04 

.09 

.13 

.03 

.08 

.06 

.09 

.09 

.01 

.04 

.07 

.09 

.09 

.06 

.10 

.04 

2.16 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

EVAP 

.08 

.09 

.03 

.07 

.16 

.10 

.10 

.11 

.10 

.08 

.09 

.15 

.12 

.11 

.11 

.11 

.12 

.09 

.11 

.15 

.07 

.05 

.14 

.02 

.09 

.08 

.10 

.10 

.07 

.13 

.12 

3.05 

CLEWISTON  US  ENGRS  (a) 

EVAP 

.08 

.03 

.04 

.15 

.08 

.06 

.05 

.16 

.10 

.02 

.04 

.08 

.07 

.09 

.06 

.05 

.03 

.05 

.04 

.18 

.04 

.12 

.10 

.00 

.00 

.03 

.05 

.10 

.04 

.13 

.10 

2.17 

MAX 

63 

68 

61 

63 

67 

70 

70 

65 

67 

69 

73 

74 

74 

72 

73 

73 

75 

76 

74 

73 

73 

72 

72 

67 

70 

73 

75 

77 

76 

73 

70 

70.9 

MIN 

48 

53 

55 

50 

50 

52 

55 

53 

54 

54 

57 

60 

60 

58 

60 

62 

62 

63 

64 

59 

60 

61 

61 

63 

63 

62 

63 

64 

66 

60 

59 

58.4 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

EVAP 

.10 

.11 

.02 

.16 

.10 

.08 

.11 

.12 

.11 

.11 

.12 

.07 

.16 

.12 

.08 

.15 

.12 

.11 

.14 

.15 

.  10 

.09 

.15 

.16 

.18 

.17 

.14 

.08 

.13 

.  13 

B3.69 

WIND 

57 

9 

4 

42 

31 

26 

32 

12 

14 

30 

39 

28 

15 

37 

35 

35 

37 

28 

23 

25 

37 

45 

122 

36 

151 

79 

75 

110 

37 

17 

11 

1279 

GAINESVILLE  3  WSW 

EVAP 

.08 

.06 

.10 

.10 

.06 

.05 

.10 

.06 

.11 

.09 

.17 

.12 

.13 

.07 

.10 

.10 

.07 

.07 

.07 

.08 

.08 

.05 

.09 

.07 

.13 

.02 

.16 

.12 

.08 

2.59 

WIND 

25 

10 

65 

45 

15 

35 

65 

20 

10 

10 

45 

55 

35 

35 

75 

10 

85 

50 

60 

60 

70 

60 

150 

100 

90 

15 

90 

20 

75 

40 

30 

1550 

MAX 

60 

60 

59 

67 

70 

60 

58 

61 

61 

70 

74 

74 

63 

66 

68 

75 

77 

75 

69 

59 

59 

62 

58 

62 

69 

73 

76 

71 

70 

65 

63 

66.3 

MIN 

31 

34 

38 

35 

47 

44 

29 

30 

30 

42 

50 

58 

46 

4  0 

49 

55 

61 

64 

47 

45 

49 

38 

44 

48 

52 

57 

55 

56 

46 

40 

40 

45.2 

HIALEAH 

EVAP 

.08 

.06 

.09 

.15 

.10 

.14 

.15 

.14 

.09 

.16 

.07 

.05 

.05 

.13 

.15 

.13 

.24 

.05 

.12 

.21 

.08 

.13 

* 

• 

.30 

.21 

.12 

.27 

.01 

.21 

.12 

3.81 

WIND 

48 

35 

29 

85 

38 

23 

67 

26 

21 

32 

37 

47 

48 

26 

51 

70 

70 

53 

43 

39 

27 

41 

136 

58 

91 

127 

89 

69 

56 

31 

19 

1632 

LOXAHATCHEE 

EVAP 

.05 

.02 

.08 

.10 

.06 

.09 

.12 

.09 

.04 

.06 

.05 

.10 

.04 

.07 

.05 

.08 

.08 

.08 

.13 

.09 

.02 

.05 

.02 

.06 

.04 

.08 

* 

* 

.15 

.09 

.10 

2.09 

MILES  CITY  TOWER 

EVAP 

.10 

.01 

.19 

.07 

.05 

.19 

.19 

.06 

.05 

.17 

.06 

.07 

.09 

.05 

.25 

.05 

.09 

.14 

.19 

.07 

.08 

.17 

.10 

.08 

.03 

.10 

.09 

.17 

.09 

3.05 

WIND 

57 

16 

33 

21 

28 

67 

14 

20 

9 

19 

20 

19 

19 

14 

29 

30 

34 

23 

24 

30 

12 

57 

76 

125 

21 

58 

13 

7 

39 

14 

30 

978 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

EVAP 

.09 

.09 

.02 

1 1 

.12 

.08 

.09 

.10 

.10 

.09 

.12 

.11 

.13 

.10 

.09 

.11 

.10 

.09 

.11 

.16 

.08 

.11 

.16 

.08 

.07 

.07 

.11 

.10 

.09 

.14 

.09 

3.11 

WIND 

101 

69 

10 

52 

53 

20 

68 

36 

23 

38 

57 

32 

71 

29 

49 

48 

50 

42 

62 

68 

47 

114 

121 

100 

92 

74 

70 

36 

66 

17 

18 

1733 

OKEECHOBEE  HRN  GATE  6 

EVAP 

.11 

.11 

.04 

.15 

.15 

.06 

.08 

.10 

.15 

.13 

.08 

.12 

.10 

.13 

.10 

.10 

.14 

.11 

.15 

.15 

.05 

.14 

.11 

.12 

.13 

.09 

.09 

.09 

.12 

.15 

.15 

3.50 

TAM I AMI  TRL  40  MI  BEND 

EVAP 

.05 

.07 

.11 

.08 

.05 

.11 

.13 

.08 

.11 

.12 

.09 

.11 

.13 

.08 

.12 

.14 

.10 

.12 

.04 

.10 

.08 

.08 

.08 

.12 

.10 

.05 

.10 

.13 

.08 

B2.95 

VERO  BEACH  FAA  AIRPORT 

EVAP 

.10 

.06 

.16 

.12 

.03 

.16 

.15 

.06 

.12 

.07 

.12 

.20 

.03 

.18 

.10 

.  14 

.06 

.11 

* 

.36 

* 

* 

.11 

.20 

.14 

.  08 

.10 

.16 

.10 

B3.33 

WOODRUFF  DAM 

EVAP 

.09 

.09 

.08 

.09 

.07 

.04 

* 

.25 

.01 

.07 

.00 

.26 

.04 

.18 

.08 

04 

.04 

.21 

.04 

.08 

.10 

.11 

.08 

.09 

.06 

.10 

.13 

.10 

.07 

.12 

2.72 

WIND 

48 

33 

121 

120 

33 

199 

0 

55 

26 

13 

44 

86 

116 

80 

94 

74 

82 

73 

147 

101 

83 

58 

96 

135 

147 

110 

109 

89 

61 

57 

92 

2582 

(a)     Evaporation  measured  in  pan  36  x  36  inches. 


Sh  Haloranco  NotM  Following  Sutlon  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


FLORIDA 
DECEMBER  1959 


Station 

Day  of  month 

1 

And 
Depth 

1 

2 

3 


4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

|  Ave 

FT.   LAUDERDALE  EXP  STA 



6   INCHES  (2) 

MAX 
MIN 

66 
65 

66 
65 

67 
66 

67 
64 

66 
89 

66 
65 

66 
65 

65 

64 
63 

84 

62 

65 
63 

65 
64 

66 
64 

67 
65 

64 
64 

66 
6  5 

6  6 
65 

68 
66 

6H 
67 

69 
68 

68 
67 

67 
67 

67 
67 

68 
67 

67 
67 

68 
67 

68 
67 

66 
68 

69 
66 

67 
65 

67 
64 

66.6 
65.4 

GAINESVILLE  3  WSW 

1  INCH 

MAX 
MIN 

62 
50 

61 

55 

60 
52 

64 

50 

67 

60 
54 

59 
47 

61 
45 

60 
46 

64 

51 

68 

55 

63 
58 

65 

55 

65 
52 

65 
57 

6>J 

59 

71 
62 

68 
64 

64 

60 

62 
57 

62 
59 

6  5 
53 

81 

55 

59 

56 

66 
58 

68 
60 

70 
59 

62 

66 
58 

66 
54 

69 
53 

64.2 
55.2 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

59 
52 

59 
56 

58 
54 

61 
53 

63 
55 

59 
56 

57 
50 

57 
48 

56 
47 

61 
52 

64 

56 

62 
58 

62 
56 

61 
54 

63 
57 

66 

se 

68 
62 

67 
64 

64 
61 

62 
58 

60 
59 

62 
55 

59 

56 

58 
57 

63 
58 

66 
60 

67 
60 

66 
62 

65 

61 

63 
57 

61 

55 

61.9 
56.4 

8  INCHES 

MAX 
MIN 

58 
54 

58 
56 

57 
55 

57 
54 

60 
55 

58 
56 

56 
52 

54 

50 

54 

50 

58 
52 

60 
56 

60 
58 

80 
5  7 

58 

55 

60 
57 

63 
59 

66 
62 

65 
64 

64 

61 

61 

59 

59 
59 

60 
56 

58 

57 

58 

57 

61 
58 

63 
60 

65 
60 

65 
62 

63 
62 

61 
58 

59 
56 

60.0 
57.0 

Ft.   Lauderdale  Exp  Sta  -  Slope  of  Ground:     No  perceptible  slope  of  surface  of  tanks  or  surrounding  terrain.     Soil  Type:     Davie  fine  sand. 

Ground  Cover:  St.  Augustine  sod  growing  In  concrete  tanks  4  1/2  x  9  feet  set  flush  to  the  surrounding  soil  level. 
Instrumentation:     Foxboro  Temperature  Recorder. 


(2)     Water  table  controlled  at  24  Inches  below  soil  surface. 

Gainesville  3  WSW  -  Slope  of  Ground:     No  perceptible  slope  of  surface.     Soil  Type:     Arredonda  fine  sand.     Ground  Cover:     Bahlagrass  sod. 
Instrumentation:     3  point  Foxboro  Thermograph. 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind  direction 

Wind  speed 

m.  p.  h 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitabon 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

0* 

a 

1 
1 

Percent  of 
bme  from 
prevailing 

e 

I 
i 
> 
< 

Fastest 

mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

1:00  a 
EST 

7:00  a 
EST 

1:00  p 
EST 

7:00  p 
EST 

Trace 

60-10 

10-49 

SO-.99 

100-199 

2.00 
and  over 

Total 

APALACHICOLA  WB  CITY 

8.3 

25 

W 

6 

2 

2 

4 

0 

0 

0 

8 

75 

5.6 

DAYTONA  BEACH  WB  AIRPORT 

N 

13 

9.6 

25++ 

N 

24 

87 

90 

65 

79 

10 

2 

1 

1 

1 

0 

15 

6.6 

FT  MYERS  WB  AIRPORT 

8.2 

35++ 

NW 

3 

3 

3 

4 

1 

0 

0 

11 

5.4 

JACKSONVILLE  WB  AIRPORT 

NE 

17 

9.8 

38 

S 

12 

86 

88 

61 

76 

5 

1 

3 

0 

0 

0 

9 

46 

6.7 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

11.0 

28 

NW 

3 

84 

70 

80 

5 

7 

0 

0 

0 

1 

13 

65 

5.5 

LAKELAND  WB  CITY 

7.8 

0 

2 

4 

1 

0 

0 

7 

62 

5.7 

MIAMI   WB  AIRPORT 

ENE 

15 

7.4 

25++ 

NW 

3 

78 

82 

58 

70 

4 

4 

3 

0 

0 

0 

11 

57a 

5.4 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

N 

17 

10.3 

32++ 

ENE 

25 

87 

90 

58 

76 

3 

5 

2 

1 

0 

0 

11 

6.1 

PENSACOLA  WB  CITY 

9.9 

26 

NW 

12 

3 

3 

1 

3 

0 

0 

10 

53 

TALLAHASSEE  WB  AIRPORT 

NNW 

11 

6.4 

81 

86 

52 

68 

1 

1 

3 

1 

0 

0 

6 

6.2 

TAMPA  WB  AIRPORT 

N 

14 

9.1 

28++ 

NW 

3 

85 

88 

61 

73 

2 

0 

4 

2 

0 

0 

8 

54 

6.2 

WEST  PALM  BEACH  WB  AIRPORT 

ENE 

15 

11.7 

35++ 

N 

24 

79 

83 

58 

73 

4 

3 

3 

1 

0 

0 

11 

6.2 

0  City  Office  Data 

See  reference  note  following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

FLORIDA 
DELAYED  DATA 


Terr 

per  al 

ure 

Precipitation 

No.  of  Da/i 

Snow,  Sleoi 

No  ot  Days 

Station 

2 

1 

Mai 

Mm 

D 

.  - 

! 

5 

J  1 

M 

1 

1 1 

s 

1 

s 

i  I 

<  5 

s  | 
<  s 

< 

I  Depai 

e  § 

"o» 
X 

| 
o 

| 

a 

1 

hi 

Total 

s  J 

| 

t5 

a 

% 

i  s 

o 

g 

o 

s 

o 
o 

JULY  1959 

VENICE 

89.7 

72.8 

81.3 

93 

30+ 

70 

23+ 

0 

18 

0 

0 

0 

9.07 

2.25 

5 

.0 

0 

14 

5 

2 

NOVEMBER  1959 

MELROSE 

M 

0 

0 

i 

0 

.0 

0 

TITUSVILLE 

77.9 

56.1 

68.0 

.5 

89 

5 

34 

30 

44 

0 

0 

0 

0 

2.69 

1.20 

19 

.0 

0 

4 

2 

1 

DAILY  PRECIPITATION 


Station 

Day  ot  m 

onth 

3 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

JAffUABY  1959 

HILLSBOROUGH  RVR  ST  PK 

.86 

2.13 

.08 

.59 

.06 

.19 

.33 

.85 

.72 

5.81 

FEBRUARY  1959 

HILLSBOROUGH  RVR  ST  PK 

.18 

.03 

.13 

.05 

.02 

.59 

1.35 

2. 35 

MARCH  1959 

HILLSBOROUGH  RVR  ST  PK 

.41 

.17 

.03 

.05 

.02 

3.10 

.02 

1.24 

1.10 

1.67 

.32 

1.72 

.05 

.25 

.55 

10.70 

APRIL  1959 

HILLSBOROUGH  RVR  ST  PK 

.82 

.64 

.11 

.06 

.54 

.35 

1.50 

4.02 

HAY  1959 

HILLSBOROUGH  RVR  ST  PK 

.25 

.03 

.06 

.85 

1.17 

.61 

.05 

.63 

.19 

1.67 

.14 

.05 

5.70 

JUKE  1959 

HILLSBOROUGH  RVR  ST  PK 

.50 

58 

.13 

.57 

1.58 

3.18 

.15 

.04 

2.99 

.11 

9.83 

JULY  1959 

HILLSBOROUGH  RVR  ST  PK 

1.31 

.60 

.34 

.67 

.32 

.29 

.05 

.80 

.98 

.07 

2.40 

.30 

.34 

.47 

.06 

.02 

.61 

.47 

.60 

10.90 

VENICE 

.46 

.07 

.07 

2.25 

.08 

.14 

.02 

.05 

.87 

1.67 

.77 

.45 

.21 

.19 

.14 

.17 

.74 

.CI 

.28 

.43 

9.07 

AUGUST  1959 

HILLSBOROUGH  RVR  ST  PK 

.01 

.43 

.10 

.56 

.02 

.98 

.25 

.28 

.05 

.04 

.28 

.26 

.12 

.24 

.25 

.01 

2.75 

3.31 

.93 

10.87 

SEPTEMBER  1959 

HILLSBOROUGH  RVR  ST  PK 

.01 

.31 

.01 

.13 

.01 

.40 

.86 

.09 

.37 

.06 

.12 

2.02 

1.01 

.11 

5.51 

NOVEMBER  1959 

MELROSE 

.34 

.10 

.28 

TITUSVILLE 

.06 

.30 

.20 

1.20 

.93 

2.69 

See  Releience  Notes  Following  Station  lnde« 
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DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
DELAYED  DATA 


Station 

Day  of  month 

J  Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

JULY  1959 

MAX 
MIN 

90 
70 

91 

75 

91 
78 

88 

76 

85 
70 

88 

73 

88 

75 

90 
73 

89 
75 

89 
72 

90 
72 

90 
74 

90 
72 

89 
71 

89 
72 

89 
71 

90 
72 

90 
71 

89 
73 

87 
71 

91 

73 

87 
73 

93 
70 

93 
72 

91 
73 

90 
75 

88 

73 

92 
72 

92 
74 

93 
73 

90 
74 

72.8 

NOVEMBER  1959 

MELROSE 

MAX 
MIN 

74 
56 

58 
50 

64 
48 

75 
52 

74 
62 

74 
57 

IB 
62 

83 
64 

75 
45 

74 
46 

76 
55 

70 
52 

54 

35 

56 
30 

NOVEMBER  1959 

TITUSVILLE 

MAX 
MIN 

82 
67 

83 
63 

81 
59 

82 
59 

89 
62 

79 
65 

78 
50 

73 
55 

73 
60 

77 
51 

78 
53 

80 
57 

81 
64 

81 

65 

80 
64 

79 
60 

77 
66 

74 

60 

80 
65 

77 
64 

79 
67 

75 
64 

79 
63 

86 
63 

79 
53 

75 
40 

H(J 

65 

7  5 
48 

60 
37 

65 
34 

77.9 
58.1 

CORRECTIONS 
MONTH:      SEPTEMBER  1959 


Climatological  Data  Table: 
Wewahitchka 


Division  1 


Dally  Precipitation  Table: 
Wewahitchka 


Special  Weather  Summary: 


MONTH:     OCTOBER  1959 


Precipitation  total  ehould  be  8.19.  No. 
days  with  .10,  7:    .50,  5;  1,00  or  more,  3. 


Precipitation  average  should  be  7.74; 
Departure,  +  2.28. 


Precipitation  on  the  9th  should  be  .02;  16th, 
.06;   17th,    .07;   monthly   total,  8.19. 


The  last  sentence  in  paragraph  three  (3) 
should  read  as  follows:     "The  whole  north- 
west division  was  subjected  to  unusual 
rainfall  as  the  division  average  of  11.05 
inches  is  more  than  4  inches  greater  than 
the  previous  record  of  6.94  measured  in 
October  1915." 


See  reference  note*  following  Station  Index. 
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TOTAL  PRECIPITATION 


FLORIDA 
DECEMBER  1959 


AVERAGE  TEMPERATURE 


FLORIDA 
DECEMBER  1959 


*»lco  Op.6  pond  ro,,r 


LoQftlft  ,  A] 
I        Slackaag  4  1 


FLORIDA 


V     I  e,..,:.„  S„  .JM       <>.LL/)^-'   "°1    o.  '  T*~..m.  c.       -  ♦ 

p»«M«ii  n  cut  <==^C//,S^  Jil^Z^..  m .  iT^y.  O?*  '-.  Luon  i  m  J         -O-  V 


"*       V  Bl||  spring*     A  .JJ— .,  V 


I  MEIUDIAH  TIH  ZOM 


STATION  INDEX 

Florida 
december  1959 


STATION 

0 

z 

Q 

COUNTY 

| 
Q 

LATITUDE 

U 

1 

ELEVATION 

OBSEHVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

 J 

QTIlTIfMd 
O  1  n  L  IKJlx 

|     INDEX  NO. 

I 

POTTNTV  < 

1 

>  3 

5 

H 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

... 

udslK V  Ln 

TEMP.  | 

PRECIP. 

EVAP.  | 

SPECIAL 

c 
< 

!  -3 
i 

LONG 

b 

it 

g  \ 

Alexander  springs 

0078 

LAKE 

A] 

50 

5p 

ALEXANDER  SPG5.  AS5N# 

9591 

61  00 

3 

6P 

ARALACHICOLA  WB  CITY 

0211 

FRANKLIN 

29 

»* 

84 

13 

MID 

u  [r, 

C  J 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

5572 

69  17 

120 

FLA.    INO.   SCM.  FOR  BOYS 

ARCADIA 

022t 

DE  SOTO 

27 

01 

52 

70 

RAOIO  STATION  WAPG 

MARINE  STUDIO  INC. 

AVON  PAR* 

0961 

HIGHLANDS 

27 

33 

81 

30 

169 

ftp 

c 

J*  WILEY  COTHRAN 

27 

9D 

81 

31 

150 

5P 

HARRY  Mi  TOtSOM 

MELBOURNE 

BREVARD 
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,7 

76,3 

•  4 

80.4 
79.4 

.2 

•  S 

-  2.8 

68.1 

6.4 

63.3 

-  2.3 

71.0 

.4 

78,1 

1.8 

80.8 
80.9 

•  4 

•  6 

-  3.3 

61.9 

4.4 

60l9 

-  1.4 

68.8 

•  4 

78,0 

3.1 

80.6 

.3 

•  4 

62.8 

60.9H 

68.0 

75.5 
75,7 

79.9 
78.4 

•  4M 

-  2^9 

64.  5M 

-  2ll 

71.5 

,3 

77.8 

1 .4 

82.4 
60.5 

\\ 

•  3M 

71.9M 

67.  8M 

73. 3M 

77.  6M 

80.6M 

■  6 

-  4.0 

61.2 

3.4 

59.1 

-  3.8 

68.2 

-  .3 

76.7 

1.3 

80.0 
79.5 

-  ,8 

>.o 

-  3.0 

68.3 

4.9 

64.0 

-  2.6 

70.9 

-  .7 

78.  1 

1.6 

80.3 
80.8 

.7 

.  r:  " 

70.  9M 

66.3 

72.  7M 

78.2 

80.6 

'•6 
.0 

67.7 
61.3 

63i0 
60.2 

70.7 
68.2 

78.0 
76.6 

60.5 
79.1 

.9 

-  3.5 

61.0 

4.1 

60.0 

•  2.2 

69.3 

1.0 

77.6 

1.9 

78.9 
80.1 

-  .3 

77.0 

73.1 

77.3 

79.7 

82.0 

.7 

-  3.2 

58.3 

2.0 

59.3 

-  2.3 

66.5 

-  1.2 

76.7 

2.1 

60.5 
79.5 

-  .5 

■  4 

70.0 

66.0 

72.0 

77.1 

79.4 
79.9 

■  : 

-  iae 

76.0 

5.8 

72!?" 

.5 

76.2 

.8 

78.9 

.5 

81.1 
81.1 

-  .4 

.i 

-  1.9 

74.4 

7.0 

70.1 

-  .6 

74.5 

•  3 

77.8 

•  4 

80.3 
60.2 

-  ,1 

•» 

73.1 

68.5 

71  .4 

76.1 

79.3 

>»8 

-  2.0 

59i9 

4.9 

59.1 

-  1.5 

67.5 

.4 

76.5 

1.9 

76.3 
79.6 

-  .1 

.  « 

-  2.6 

69.3 

6.1 

64.3 

-  2,8 

71.6 

.0 

77.4 

.9 

60.0 
80.3 

.0 

•  e 

-  1.6 

60.2 

4.5 

60.0 

-  .9 

67.9 

1.0 

76.4 

2.2 

60.0 

•  4 

■  a 

72.9 

69.8 

73.6 

77.8 

79.1 
80.6 

. 

55.1 

55.3M 

63.9 

76.3 
73.5 

78.6 
76.3 

r.3 

66.0 

62.8 

70.2 

78.6 

60.5 

,4 

70.9 

67.4 

73.7 

M 

79.1 
79.  8M 

.1 

-  I'.l 

65.6 

4.7 

62.9 

-  2.5 

69.  7M 

-  ,9 

78^7 

1.5 
1.9 

81  .0 
81.6 

.  2 
•  3 

>.8 

-  2i9 

60.4 

3.4 

60 10 

-  1.8 

66.8 

-  1.2 

74.9 

1.7 

79.9 

-  1.4 

■  2 

57.2 

58.4 

66.1 

77.1 

80.6 
BO. 4 

•  3M 

62. 4M 

60. 6M 

66.  1 

67.  3M 

74.  2 
74.0 

2.4 

80.1 
78.  9M 

.5 

.  B 
,.3 

-  2.1 

49.9 

7.3 

64.7 

-  1.6 

71.7 

1.0 

77.9 

2.3 

80.4 

.8 

.  7 

-  2.5 

74.6 

71.3 

5.3 

70.8 
67.5 

-  1.9 

74.5 
73.9 

.2 

78.2 
74.1 

.0 

80.1 
81.3 

•  5 

.9 

US 

-  2.4 

59.5 
72.0 

4.1 

59.2 
69.3 

-  1,4 

66.7 
71.8 

.0 

73.7 
74.1 

1.7 

78.8 
80.2 

-  .7 

tie 
./, 

-  3.9 

-  3.1 

63.9 

4.6 

60.9 

-  2.7 

67.9 

-  1,1 

74.1 

1.0 

79.0 

-  .9 

■  0 

i.i 

-  4.9 

68. 9M 
39.8 

6.2 

64.3 
59.7 

-  2.5 

71.3 
47.5 

-  .1 

76.5 
74.7 

1.6 

sr. 5 
60.0 

-  .1 

.0 

70.1 
61.1 

5.3 

65.9 
59.6 

-  2.4 

72.4 
46.0 

-  .7 

79.1 
75. 1M 

.8 

81  .6 
78.3 

-  .2 

ALEXANOER  SPRINGS 

APALACH1COLA  WB  CI7Y 

ARCADIA 

AVON  PARK 

BARTOW 

BAYPORT 

BELLE  GLADE  EXP  STA 
BIG  CYPRESS  RESERVATN 
8L0UNTST0WN  2  SE 
BRAOENTON  EXP  STATION 

BROOKSV I LLE  CHIN  HILL 
BUSHNFLL   2  E 
CANAL  POINT  USOA 
CAPE  SABLE  RANGER  STA 
CAPTIVA 

CARRA8ELLE 
CEDAR  KEY 
CHIPLEY  3  E 
CLEARWATER 
CLEARWATER  BEACH 

CLERMONT  6  S 
CLEWISTON  U  S  ENG 
CRESTVIEW  RADIO  WJSB 
CROSS  CITY  FAA  AIRPORT 
DAYTONA  BEACH 

DAYTONA  BEACH  WB  AP 
DEER  PARK 
DE  FUNIAK  SPRINGS 
DE  LAND 

DEVILS  GARDEN  TOWER 

DRY  TORTUGAS 
EVERGLADES 
FEDERAL  POINT 
FELLSMERE 
FERNAND I NA  8EACH 

FORT  DRUM  5  NW 

FORT  LAUDERDALE 

FT  LAUDERDALE  RAH  I A  MA 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

FORT  MYERS  WB  AP 

FORT  PIERCE 
FOUNTAIN  3  S 
GAINESVILLE   3  WSW 
GLEN  ST  MARY  NURSERIES 
GRAPE  HAMMOCK 

H I  ALE AH 
HIGH  SPRINGS 
HOMESTEAD  EXP  STA 
HYPOLUXO 
INVERNESS 

JACKSONVILLE  WB  AP 
JACKSONVILLE  BEACH 
JASPER   3  SE 
KEY  WEST  WB  AIRPORT 
K I SSIMMEE  2 

LA  BELLE 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 
LAKE  CITY  2  E 
LAKE  HIAWASSE 
LAKELAND  WB  CITY 


LAKE  PLACID 
LISBON 

LIVE  OAK   2  ESE 
LOXAHA  TCHEE 
MADISON 

MARATHON  SHORES 
MAR  I  ANN A   FAA  AP 
MAR  I ANNA   IND  SCHOOL 
MAYO  5  NW 
MELBOURNE 

MELROSE 

MIAMI    BAY  FRONT 
MIAMI  BEACH 
MIAMI   WB  AIRPORT 
MIAMI    12  SSW 

MILES  CITY  TOWER 
MILTON  EXP  STATION 
MONT  I  CELLO  2  S 
MOORE  HAVEN  LOCK  1 
MOUNTAIN  LAKE 

MT  PLEASANT 

MYAKKA  PIVER    ST  PARK 

NAPLES 

NEW  SMYRNA  BEACH  4  N 
NICEV I LLE 

OCALA 

OCALA  2  NE 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 
ORLANDO  WB  AIRPORT 
PALATKA 

PANAMA  CITY  2 
PARR ISH 

PENSACOLA  FAA  AIRPORT 
PENSACOLA  WB  CITY 
PERRY 

PLANT  CITY 
POMPANO  BEACH 
PUNTA  GOP DA 
OU1NCY  CXP  STATION 
ROYAL  PALM  RANGER  STA 

SAINT  AUGUST  I NE 
SAINT  LEO 
SAINT  MARKS  6  SE 
ST  PETERSBURG 
,',/INBORN  TOWER 


80.5 
80.8 
81.3 
82.6 
82.3 


82.6 
82.0 
90. PM 


60.8 
80.9 
82. 4M 


81  .4 
81.6 
81.8 


82.0 
81.7 
80.0 
81.0 


.3 

81 

6 

.3 

82 

5 

B2 

J* 

3.0 

'5 

9 

■  9 

58 

8 

3.0 

77.9 

•  3 

.0 

8! 

■  5 

79 

2 

.0 

78 

3.9 

47 

7 

1.4 

61 

0 

1.2 

80 

9M 

80 

2M 

79 

2H 

70 

1M 

62 

4  M 

73.9 

•  9 

80 

8 

1.8 

70 

.9 

78 

2M 

3.8 

47 

1 

■  8 

40 

3 

1.9 

72,3 

.0 

.2 

81 

2 

.0 

78 

9 

■  5 

74 

9 

3.9 

41 

6 

.5 

39 

1 

1.5 

49,1 

.1 

«1 

1 

79 

5 

78 

4 

57 

0 

99 

4 

71.8 

.3 

80 

9 

.8 

79 

,9 

78 

7 

4.4 

66 

8 

•  1 

60 

9 

1.4 

72.3 

81 

1 

90 

5 

79 

1 

70 

3 

M 

el 

6 

79 

7 

78 

1 

6* 

0 

59 

4 

72.0 

81 

1 

78 

73 

8 

40 

9 

•1 

2 

48.9 

»• 

9 

79 

i 

79 

7 

n 

' 

54 

T 

74.0 

.1 

1? 

2 

1.0 

79 

0 

,8 

73 

3 

3.5 

40 

1 

-  .2 

93 

9 

2.2 

69i2 

4 

1 1 

3 

91 

7 

81 

9 

75 

3 

40 

3 

77.6 

82 

7 

78 

5M 

.1 

81 

6 

.9 

78 

5 

1.0 

71 

6 

2.5 

59 

0 

.2 

93 

2 

1.0 

68.1 

•  1 

8  1 

2 

78 

7 

73 

9 

40 

7 

53 

7 

69.0 

SI 

3 

79 

6 

78 

9 

7r 

9 

42 

9 

73.3 

M 

«B 

3 

81 

6 

80 

8 

81 

.2 

74 

4M 

58 

4 

74.7 

.2 

91 

9 

111 

91 

3 

,6 

81 

0 

2.3 

79 

1 

1.1 

6  = 

3 

i  .6 

77.0 

•  4 

.7 

61 

0 

1.9 

80 

4 

1,1 

80 

4 

2.5 

'3 

8 

1.7 

47 

1 

2ll 

75i8 

•  1 

■  0 

60 

5 

1.5 

79 

4 

1.4 

7.) 

>a 

2.7 

73 

1 

1.6 

65 

9 

2.1 

75.1 

.3 

91 

|7 

80 

9 

60 

2 

72 

2 

43 

9 

74.3 

90 

3 

77 

1 

70 

2 

97 

3 

51 

i 

66.7 

.3 

81 

1 

.6 

78 

4 

1.0 

72 

9 

3*5 

59 

9 

1.0 

8  1 

9 

.2 

68.4 

.7 

.6 

81 

2 

.5 

8  0 

1 

.6 

79 

0 

2.9 

70 

7 

1.9 

67 

1 

ill 

73.3 

•  6 

81 

0 

1.0 

79 

4 

.7 

78 

.9 

4.2 

68 

2 

1.3 

61 

2 

1.9 

72.7 

:\ 

•  4 

80 

5 

78 

9 

78 

0 

68 

3 

6  0 

8 

72.2 

.1 

91 

9 

81 

4 

90 

72 

3 

49 

e 

75.2 

90 

5 

77 

0 

7  0 

4 

57 

1M 

90 

OM 

65.7 

81 

4 

79 

6 

77 

9 

i» 

9 

58 

3 

71.4 

EC 

AM 

79 

0 

77 

3 

S3 

7 

56 

8 

70.8 

go 

3 

79 

4 

79 

6 

-0 

7 

61 

4 

•  6 

81 

7 

•  8 

79 

7 

1.0 

79 

9 

3.8 

66 

9 

.1 

60 

7 

2.0 

72.3 

.2 

.9 

62 

9 

■  0 

80 

0 

.3 

77 

9 

4.7 

64 

2 

-  .3 

57 

1 

2.7 

71.4 

.1 

.7 

91 

8 

•  2 

78 

3 

•  9 

73 

7 

2.5 

6  0 

4 

-  .2 

5* 

2 

1.4 

46.9 

-  .2 

81 

8 

80 

2 

-0 

7 

68 

t 

60 

6 

73.1 

82 

4 

79 

8 

7: 

.9 

59 

9 

53 

2 

46.2 

.4 

81 

9 

•  7 

79 

0 

.7 

T2 

1 

1  .8 

~8 

2 

-  2.0 

93 

4 

1.7 

47.8 

.2 

81 

4 

70 

3M 

73 

9 

40 

9 

93 

3 

49.0 

.0 

81 

2 

.1 

80 

3 

.3 

78 

9 

5.0 

68 

2 

2.1 

61 

6 

•  9 

73.0 

1.2 

Bl 

4 

60 

8 

79 

,2 

73 

9 

67 

IN 

73.8 

. . 

81 

9 

.4 

81 

2 

■  2 

8  0 

3 

3.5 

70 

4 

6. 

2 

:  .0 

74.4 

.3 

•  3 

SO 

9 

•  7 

78 

0 

.  a 

71 

3 

2.2 

99 

9 

:i 

5» 

1 

.2 

48.0 

.4 

80 

7 

80 

3 

79 

3 

73 

7 

66 

1 

74.7 

.9 

80 

9 

.6 

79 

9 

,5 

76 

4 

3.8 

63 

• 

-  .1 

56 

7 

..3 

70.0 

.2 

.5 

81 

9 

.3 

80 

2 

•  1 

78 

4 

4.4 

66 

7 

.4 

6  0 

4 

1  .9 

72.4 

.4 

81 

7 

79 

1 

74 

7M 

60 

6 

94 

1M 

68.8 

.1 

a: 

0 

1.1 

81 

>3 

.* 

70 

9 

3.6 

68 

4 

-  .3 

61 

9 

2.6 

73.7 

.3 

80 

e 

78 

tl 

73 

4 

59 

4 

93 

7 

64.2 

See  Reference  Notes  Folloving  Station  Index 
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Table  1- Continued 


AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  LONG-TERM  MEANS 


JANUAHY 

FEBRUARY 

MARCH 

APRIl 

JUNE 

AUGUST 

SEPTEMBER 

OCTOBER 

NOVEMBER 

DECEMBER 

ANNUAl 

STATION 

• 

5 

a 

V 

I 
a 

e 

« 
H 

• 

a 

• 

I 
a 
g 
8 

« 
9 

Q 

Temperature 

• 
9 

Q 

Temperature 

J 

I 
Q 

i 

B 
1 
9 

a 

a 

9 
H 

* 

U 

• 

a 
5 
9 
9 
0, 

a 

9 

9 
9 

a 

1 
t 

H 

9 

a 

• 

1 

X. 

B 

9 

$ 
Q 

8. 
9 

E- 

J 

I 
9 

a 

9 

5 
S 
« 

1 

a 

Temperature 

• 

9 

a 

§ 

s. 
§ 

• 
• 

& 

9 

a 

E 

9 

2. 
a 
9 

H 

9 

9 

0 

SANFORO  EXP  STATION 

-  3.3 

66  .0 

5.8 

63.5 

70.7 

77^6 

67.5 

SARASOTA 

SOUTH  MIAMI    3  W 

60.8 

70.6 

69.9 

72U 

81.2 

81.6 

81.8 

80. t 

79.5 

73.1 

62.4 

73,6 

STARKE 

STEI NHATCHEE  2 

S4.6M 

63.* 

60.1 

68.6 

77.6 

80.2 

91.5 

91.9 

79.7 

76.2 

63.6M 

55.7 

70.3 

STUART   RADIO  WSTU 

73.0 

68.6 

73.7 

78  . 1 

81  ,0 

.0 

tl\l 

78  !  5 

72.  0 

TALLAHASSEE   WB  AP 

TAM I AM  I    TRL   40  MI  BEND 

50i7 

-  2.9 

59.4 

3.8 

58.8 

-  1.7 

66.3 

-  .9 

75.7 

1.5 

79.0 

-  .7 

•  4 

.5 

72.9 

4.  1 

56.9 

.1 

53. 1 

-  1.0 

66.0 

•  3 

TAMPA  WB  AIRPORT 
TARPON  SPGS    SEWAGE  PL 

59.0 

-  2.5 
_  7,  i 

69.0 

6.1 

64.9 

62.3 

-  1.1 

71.9 
69.7 

.4 

79.6 

2.1 

81  .4 

1  .0 

82,9 

1.2 

92.1 

.1 

81  .5 

1.0 

79.6 

5.0 

67.9 
66.0 

1,2 

61.3 

-  1,4 

73.3 

1  .0 
-      1  .4 

TAVERN  I  ER 

69*2 

77.3 

73.3 

77,3 

80.0 

92.2 

62,3 

92.4 

81  ,7 

81.3 

7»,7 

69.4 

77.7 

TITUSVILLE  2  W 
USHER  TOWER 

54.1 

-  2.9 

68.6 
64.1 

5.7 

61.1H 

-  2.4 

71.4 
68. 7M 

.4 

77,5 
77.3 

1.1 

79.7 
80. 1M 

-  .8 

81.7 
81.2 

-  .1 

91.4 
91.9 
91.0 

-  .7 

79.7 
60.4 
80 . 6 

-  .8 

78.7 
77.3 
79.3 

3.9 

63.5 

.5 

61.2 
35.0 

-  1.8 

72.6 
70.4 

•  1 

VENICE 

VERO  BEACH  FA A  A  IMPORT 

61.1 

70  . 1 
70.7 

66  .0 
66.5 

72.0 
72.0 

77,  5 
77,3 

60.1 

81.3 
91  .1 

81.7 

80.0 

76.9 

69.  6 

70.4 

63.9 

73  .4 
73,6 

WAUCHHUL A   2  N 

60.5 

70.2 

65.4 

71,6 

77.7 

80.3 

80. 9M 

90.8 

79.7 

78.5 

66.8 

61  *4M 

73.0 

WEST  PALM  BEACH 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP 

66.0M 
65  •  2 

-  1.7 

-  i,e 

74.  1M 

6.2 
6.7 

70.3 
70.0 

■  1 
.0 

74.3 
74.8 

1  .  0 

77.9 
78.9 

1  .0 

1 .  e 

80.5 
81.3 

.6 
.  7 

91.4 
82.7 

.0 
,7 

91.4 
62  .7 

.4 
,5 

80.7 
91.8 

-  .3 
.6 

79,9 
80,7 

2.2 
3,1 

74.  1 
73.5 

1.9 
1.6 

66.5 

-  2.2 

WEWAHI TCHKA 
WINTER  HAVEN 

53.5 
59  ■  3 

61.2 
69.3 

64.7 

71,7 

76.6 
77,7 

79.7 

80,2 

81.1 
81.7 

81.6 

80.6 

79.2 
79.7 

73,7 
78.9 

66.6 

55.1 
61.9 

69.2 
72.9 

WOODRUFF  DAM 

49*6 

57.5 

57.5 

67.0 

75,8 

60,1 

81.4 

62.0 

79.3 

71.5 

57.9 

91.1 

67,5 

DIVISIONAL  AVERAGES 

NORTHWEST 

51.1 

-  3.3 

58.9 

3.1 

58.8 

-  2.0 

66.5 

-  .7 

76,2 

1.7 

79.5 

-  .5 

91.0 
91.0 

-  ,1 
.4 

61,5 
91  .6 

.  1 

78.5 
79.4 

■  6 
.3 

72.5 

2.9 
3.9 

59,1 
62.4 

•  0 

51.2 
55.3 

-  1.9 

69,1 

.1 

NORTH 

NORTH  CENTRAL 

53.7 
57.3 

-  3.9 

-  3.8 

63.0 
67.5 

4.4 
5.4 

60.6 
63.1 

-  2.6 

-  3.0 

68.6 
70.3 

-  .2 

-  .5 

77,0 
77.6 

1.6 

1.2 

79.8 
80.0 

-  .4 

-  .4 

81.3 

-  .2 

-  .1 

91  .4 
91.3 

-  ,4 

-  .7 

79.9 
90.0 

-  .3 

75.5 
78.1 

4.2 
3.7 

66.0 
69.9 

-  .1 
•  1 

59.3 

-  2.4 

-  2.4 

69,6 
71.6 
73.1 

.0 
•  0 
.3 

SOUTH  CENTRAL 
EVERGLADES  AND  S  W  COA 

59.9 
62.9 

-  3.0 

-  2.2 

69.9 
72.2 

6.2 
6.4 

65.4 
69.3 

-  2.0 

-  .7 

71.8 
73.1 

•  0 

•  3 

77.7 
77,3 

1.0 
.6 

90.5 
80.5 

.1 
•  2 

81.5 
81.1 

-  .6 

81.5 

-  .7 

80.6 

-  .6 

76.8 
80.0 

3.3 

71.9 

1.3 
1.9 

61.6 
64.2 

-  2.1 

-  2.1 

74.5 

•  5 

LOWER  EAST  COAST 
KEYS 

65.8 
66*4 

-  1.5 

-  2tl 

74.1 
76.5 

6.7 
5.6 

70.3 
73.0 

.1 
-  .6 

74.2 
76.9 

•  6 
.2 

77.7 
79,7 

•  7 
-  .1 

60.3 
82.0 

.2 
-  .4 

81.1 
82.9 

-  .3 

-  .4 

81 . 1 
83.1 

-  .8 

-  .7 

80.3 
82.4 

-  .7 

-  .  1 

79.8 
81 .9 

2.5 
2.9 

73.6 
73.6 

1.9 
1.3 

66.6 
69,0 

-  1.6 

-  2.5 

75.4 
77,6 

•  6 

•  2 

A  narrative  Special  Weather  Summary  appeared  in  the  March,  May,  June 
and  October  issues  of  this  publication  for  1959. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  LONG-TERM  MEANS 
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ALEXANDER  SPRINGS 

A  PAL  ACM  I  COLA  WF1  CITY 

ARC  AO  t  A 

AVON  PARK 

BARSON  PARK 

BARTOW 
8AV  LAKE 
8AYPORT 

BELLE  GLADE  EXP  STA 
RIG  CYPRESS  RESFPVATN 

BITHLO 

BLOUNT STOWN  ?  SE 
BRAOENTON  EXP  STATION 
BROOKS V I LLE  CHIN  MILL 
8USMNELL  2  E 

CANAL  POINT  USOA 
CAPE  SABLE  RANGER  STA 
CAPTIVA 
CARRABELLF 
CARYVILLE 

CEDAR  KEY 
CHIPLEY  3  E 
CLEARWATER 
CLEARWATER  BEACH 
CLERMONT  6  S 

CLEWISTON 
CLEWISTON  U  S  FNG 
CORNWELL  4  Nw 
CRESCFNT  CITY 
CRESTVIFW  PAOIO  WJSB 

CROSS  CITY  FAA  AIPPOR 
DAN  I A  8  WNW 
OAYTONA  REACH 
DAYTON A  BEACH  WR  AP 
OEER  PARK 

OE  FUN  I AK  SPRINGS 
OE  LAND 

OE  SOTO  CITY  4  SW 
DEVILS  GARDEN  TOWER 
DRY  TORTUGAS 

EVERGLADES 
FEOERAL  POINT 
FELLSMERF 
FERNANO I NA  BEACH 
FORT  DRUM  5  NW 

FORT  GREEN   12  WSW 
FORT  LAUDEROALE 
FT  LAUDEPDALF   RAHIA  MA 
FT  LAUDERDALE  EXP  STA 
FORT  MYERS  W8  AP 

FORT  PIERCE 
FOUNTAIN  3  S 
GAINESVILLE   3  WSW 
GLEN  ST  MARY  NURSERIES 
GRAPE  HAMMOCK 

HART  LAKE 
H I  ALE AH 
HIGH  SPRINGS 
HILLSBOROUGH  RVP  ST  PK 
HOMESTEAD  EXP  STA 

HYPOLUXO 
INVERNESS 

ISLAND  GROVE  2  WNW 
ISLEWOPTH 

JACKSONVILLE  WB  AP 

JACKSONVILLE  BEACH 
JASPER   3  SE 
KENDALL  2  E 
KEY  WEST  WB  AIRPORT 
KEY  WEST  WB  CITY 

KISSIMMEE  2 
LA  BELLE 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 
LAKE  CITY  2  E 
LAKE  HIAWASS" 

LAKELAND  WR  CITY 
LAKE  PLACID  2  SW 
LAKE  TPAFFOPO 
LISBON 

LIVE  OAK  2  ESE 

LONGBOAT  KEY 

LOXAHATCHEE 

MADISON 

MARATHON  SHORES 
MAR  I  ANNA  FAA  AP 

MAR  I  ANNA    IND  SCHOOL 
MAYO  5  NW 
MELBOURNE 
MELROSF 

MIAMI    RAY  FRONT 

MIAMI  REACH 
MIAMI   WB  AIRPORT 
MIAMI    12  SSW 
MILES  CITY  TOWER 
MILTON  EXP  STATION 

MONTICELLO  2  S 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

MOUNTAIN  LAKE 

MT  PLEASANT 

MYAKKA   P1VFR   ST  PARK 

NAPLES 

NEW  SMYRNA  Bf ACM  4  N 

NICCVILIE 

NITTAW   1  $ 

OCALA 


.82     2.48;  3 


2?  -   .39E  9 


8?  -1.30"  9 


12.20 
11.48 
10.64 


10.03  1.32 


5«92i 
4.17  -3 
12.11  3 

ii.'»    : . 1 

13.87 


9.52 
16.38  8*73 

7.97  - 
12.06  4.4C 

8.36 


9.97  2.85 


4.61 

18.45 
12.7? 


12.52 


10.03  1.77 


6.63 
6.50 
lO.OTj 
4.66  -1.91 
8.94 


11.271  1.90 


7.901  - 
6.52'  -1.04 
4.381  -2.92 
2.69  -3 


7.50  1.47 


6.17  -2.55 


10.55 
7.60 
7.74 

11.65 


8.50 
6.00 
8.49 
5.79 
5.65 

7.72 


3.75 


12.09  9.54 

8.26  4.73 

11.26  7.31 
8.50 


9.10  6.13 

7.34^ 
I  5.44! 

9.35  4.25 
9.78 

5.62 

9.id  7.0c 

7.81i  4.51 

3.32  2.22 


9.66 
8.28 
8.76 
9.68 
12.38  10.69 

4.65  1 
10.96 


2.65  1.1SE 


8.16  5.69 


2.47  1.03 


.67 

2.06 
2.45  • 
2.65 
2.21 
1.541 

1.72 


3.38  -1.20 


5.72 

7.09 
8.94 
9.40 
3.91 
7.62 


-.88     -  .7] 


1.07 
-  .13 
-2.88 
4.041  -2.14 


1.20  -  .88 


10.05 


8.16 
4.70 
10.87 


8.49 

10.23 
11.34 
5.92  ■ 
8.16 

8.03  ' 
4.53 
8.63 
9.22 
10.21 

9.87 


7.39 
10.01 
2.91 


15.88 
11.50 
12.87 


13.50 
19.79 
4.14 


-  .97  5.16 


3.69  -3.23 


13.09 
9.26 
4.25 


9.18 
3.68 
19.59 


4.19  3.78 
8.20     1.47  8.18 
10.64 
11.34 
7.06 

8.61     1.691  6.97 


3.59 
4.24 
1.13| 


3.371 
13.89 


1.73  -1.00 


1.2*1 


13.561  11.58 

10.15] 
12.34, 
3.79 


3.22  -1.71 


5.03  6.45 


1.7C  12.04 


3.03  5.46 


1.5C  5.53 


-1.29  3.12 


10.95 
12.12 
12.68 


10.97 


1 .62 

.36!  - 

.  79 

•  02 

1.41  -1 

•  19 

1.37 

1.57  - 

.36 

1.71 

.83!  -1 

.-1 

1.34, 

2.08' 

7.90 

2.75; 

•  38 

2.31 

2.40 

•71 

1.7* 

.  =  y 

.ec 

2.921 

.81 

4.351 

■  .1C 

.841  -1 

■  94 

.96 

1.24  -1 

.90 

i 

1.841 

1.70 

1.49 

•  83 

2.07 

7.61 

1.23 

.13 

2.45  2.45 
.08     3.13  -3.65 


4.14     8.63  5.33 


9.01  6.99 
8.97  6.95 


14,93 

13(60 
1.571  12 
>64|  12.28 
9.43 
8.79 


2.07  6.86 


7.75 
4.65 
3.49 


6.57  -2.41 


5.15  -3.47  6.81 


7.69  3.72 


6.63 
10.66 
8.24 


8.87 
7.70 
6.01 


10.92 

13.15  10.74 
6.88  -1.451     9.05  6.69 


•46   11.77  9.63 
.3pj  12.36'  8.33 
9.031 


7.70 
10.70 


1.131  -1.2C 
1.29  - 
.471  -1.2E 


2.30 
1.79 


1.05 
1.10 
1.371 


2.22 
.68 


12.19     1.72  -1.77  1.92 


E74.33 

99.30  43,27 
E74.02  21,24 

79,63  26,06 

66.97 

93.44  29.32 
81.56 
E70.64 
72.99  15.21 


61.30] 

73.49  16.54 
93.29  40.56 
80.17  23.33 
72.271 

70.151 
60.23 
60.52 
89.67 

83.53  25.87 


68.09  18.50 

E62.55 
67.12 
65.95 

64. Oe  10.52 


84.77 
E84.76 
62.70 

56.24  5.17 
59.37 

84.10  18.45 

E64.16 
E67.08 
36.59 

C64.79  10.51 

58.52  5.58 

70.93  12.50 

55.04  4.65 
63.89 

78.87 

79.70  20.37 

75.54 

83.90 

66.68  13.41 

70.19  15.39 
E59.05 

61.14  9.53 

75.15  21.45 
E60.54 

76.66 
89.90 
64.24 
79.69 

87.09  23.48 


E70.50 
59.68 
73.21 
53.26 

37. Oil 
75.70 
91.92 
42.67 
45.43 

E76.36 
65.72 
E76.57 
E62.80 
66.51 

70.24 
65.96 
E63.30 
67,58 
68,74 

88.33 
95.63 
64.63 
70.09 


56.17  -  .46 
75.62 
54.84 

E84.52 

67,45  24.55 

89.33  32,92 

81.65  25.29 
88.76 

60.721 

74*451  21.87 

64.60  15.05 

.291     71.42  18.72 


E83.4B 
62.86 
70.31 


Soe  Reference  Notes  Pol lowing  station  Index 
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TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  LONG-TERM  MEANS 


TABLE  2  CONTINUED 


DECfMMR 


OCALA  2  NE 
OKEECHOBEE  9  w 
OKEECHOBEE  HRCN  GATE 
ORLANDO  WB  AIRPORT 
PALATKA 

PANAMA  CITY  2 
PARR  I  5  M 

PENSACOLA  FAA  AIRPORT 
PENSACOLA  WB  CITY 
PERRINE 

PERRY 

PLANT  CITY 
POMPANO  BEACH 
PUNTA  GORDA 
OUINCY  EXP  STATION 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

SAINT  AUGUST INE 

SAINT  LEO 

SAINT  MARKS  6  SE 

ST  PETERSBURG 

SANBORN  TOWER 

SANFOPD  EXP  STATION 

SARASOTA 

SOUTH  MIAMI   3  W 

STARKE 

STEINHATCHEE  2 
STUART  RADIO  WSTU 
TALLAHASSEE  WB  AP 
TAMIAMI    TRL  AO  Ml  BENC 
TAMPA  WB  AIRPORT 

TARPON  SPGS  SEWAGE  PL 
TAVERN IER 
TITUSVILLE  2  W 
USHER  TOWER 
VENICE 

VERO  BEACH  FAA  AIRPORT 
WAUCHHULA  2  N 
WEST  PALM  BEACH 
WEST  PALM  BEACH  WB  AP 
WEWAHITCHKA 


DIVISIONAL  AVERAGES 

NORTHWEST 
NORTH 

NORTH  CENTRAL 
SOUTH  CENTRAL 
EVERGLAOES  AND  S  W  COA 


3.47 


4.54  U01 


6.16 
5.9B!  3.961  1.B6 
2.6»  1.76 
3.59     2.03  2.88 


5.84  2.42 


3.27j 
1.77^ 


6.63  2.71 


4.70  2.45  2.85 

3.8*.  1.80  2.83 

J. 47  5.45 

4.26  1.82  2.11 


1.52     1.69  -  .56 


7C     6.15  2.11 


3.6*  1.67  2.36 
4.49     2.22  3.30 


■87  5.82  1.82 
2.27  5.09  1.98 
2.25  2.821 


1.34  2.65 


6.07 
7.69 
9.81 


7.38  2.19 


10.21 
13.70  10.21 

6.321 

5.84  3.43 
9.86  4.6C 


9.72  6.18 

12.05  8 
11  .60 

11.33,  E 


9.78  6.51 


6.0J 
9.52 
9.04 
5.77 


4.91  1.95 


6.80;  2.26 


5. 78  2.33 


2.92  -1.91 


6.07  2.7C 


3.65  - 
1  .64 
5.48  2 

5.90  2.73 

.95 
5.56  2.11 


3.88  -  .19 
3.43  -  .70 


6*80  3.6C 


9.27  6.13 
6.86  2*84 


10.64  8.41 


9.73  5.97 


9.52     6.40  3.60 


IB     1.64,-  .32     6.26     3.50     2.72  -1.13 


6.62 

13.06 

13.56 
7.95  .10 
4.52]  -1.67 

5.90  1.6! 


16.05 
13.03 
6.70 


7.38  • 
3.62 
10.60 

9.23! 
8.44 
7.59; 
13.62 


8.99  2.27 


3.92     1.74  6.09 


5.60  2.50 


10.83 
13.97 
.681  13.54 
.14  13.63 


6.43  2.37  6.98 
8.31  5.25  4.54 
4.63     1.36  7.57 


68     5.22     2.78     1.64  -1.46     7.641  3 


■99     3.34  1.48 


1.90     7,10     4.60     5.76:  1.27 


6.77  -  .10  8.33 


-   .17     6.61.  -  .84 


14.88 
12.79 
7.80 
4.65 
6.78 


9.97  1,07 


2.51  -3.83 
11 .99  2 

8.40 
13.12  4.18 


7.41  -  .46 
6.29 

7.29  -  .82 


6.33  -1.22 


5.94  -  .72 


7.94 
6.25| 


1.56  4.0O 


1.18  5.97 


1U7 

3.60 
.99 

61   -   .Oil  1.0T 


33  1.37  -  ,72 
77     1.01  -1.64 


16.19  ( 
14.69 
3.201 
2.94|    4.32  -3.11 
11.7T 


6.24 
9.131 
11.21 
14.84 
11  .49 


14   11.32     9.16       .49  -2.97     2.87  -1.62 


11.56     2.86     8.141  1.11 


8.331 
•  23|  17.09 
4.37 


12.63 
14.61  10.73 
10.941 

10.63; 
10.43 
12.96 
12.21 


1.16 

2.15  -1.69^     2.56  -1.61 


06     9,72  7,31 


8,43  1.95 


<67|    6.25  -1  .83|    5.46  -  .69 
6.68  3.61 


.67 
1.22 


15     8.59     5.10  1.2 


18     9.32  2.2C 


7.771 
13.24 
9.40     2.481  6.31 


10.44     2.38     8.49  2.04 


,62 

E  5.991 
11.86 

1T.27I  9.69 

5.23 

6.26{  3.12 


6.34J  13.21 
11.58 

8.30!  ■ 


9.14 

B.9T. 


-  .57 

-  .49 

-  .10 
1.82 


6.75     3. BEE   1.75  -1.22 


2.2fl,  11.05 
5.96 
6.01 

l.oal  e.oo 


8.89 
1.75 
1 .96 
4.11 


•48     1.96  -  .10 


3.09  -  .97 


3.68  1.58  -1.17 
1.23     1.41  -  .71 


1.76  -1.92 


1.02  -  .02 


6.23,     3.07     1.34  -  ,33 


6.09  3,10 


1,20  -1.64 


93  10.17     6.03     3.01  1.49 


2.65  9.83  1.47 
3.85     5.21  -1.83 


1.75  -  .45 


2.59  -1.57 
1.09  -1.61 
1.68  -  .37 
2.06  .26 
1.14  -  .11 


See  Reference  Notes  Following  StktlOD  Index 
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TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


FLORIDA 
1959 


Station 

Highest 

© 

M 

Lowest 

Dale 

Last  spring  minimum  of 

16°  or 
below 

20'  or 
below 

24  or 
below 

28°  or 
below 

Dale 

j  Temp. 

Date 

|Temp. 

Date 

|  Temp. 

Date 

Temp. 

ALEXANDER  SPRINGS 

■3  8 

6-27+ 

2: 

1-11 

NONE 

NONE 

1-19 

24 

1-19 

24 

APALACHICOLA  WB  CITY 

•36 

8-29+ 

2  8 

11-30+ 

NONE 

NONE 

NONE 

1-17 

26 

ARCADIA 

9? 

7-  1 

2* 

1-11 

NONE 

NONE 

1-11 

2  4 

1-19 

27 

AVON  PARK 

99 

6-30 

30 

1-19+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

BARTOW 

99 

6-28 

29 

1-19 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

BAYPORT 

96 

8-26 

28 

1-20+ 

NONE 

NONE 

NONE 

1-20 

26 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

91 

10-  J+ 

30 

1-18 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

BIG  CYPRESS  RESERVATN 

_ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

8L0UNTST0WN  2  SE 

102 

7-  1 

21 

1-17 

NONE 

NONE 

1-18 

22 

1-22 

28 

BRAOENTON  EXP  STATION 

95 

8-20+ 

2(1 

1-19 

NONE 

NONE 

NONE 

1-19 

28 

BROOKSV ILLE  CHIN  HILL 

9^ 

6-30 

26 

1-17 

NONE 

NONE 

NONE 

1-17 

26 

BUSHNELL  2  E 

96 

6-30+ 

23 

1-11 

NONE 

NONE 

1-11 

23 

1-19 

26 

CANAL   POINT  USDA 

95 

8-11 

35 

3-  3+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

CAPE  SABLE  RANGER  STA 

94 

8-2  8 

39 

1-12 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

CAPTIVA 

91 

8-20+ 

39 

11-30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

CARP  ABC  LLE 

96 

6-30 

21 

1-23 

NONE 

NONE 

1-23 

21 

1-23 

21 

CEDAR  KEY 

97 

8-28 

27 

1-17 

NONE 

NONE 

NONE 

1-17 

2  7 

CHIPLEY  3  E 

98 

6-30 

18 

11-30 

NONE 

1-17 

19 

1-17 

19 

2-21 

28 

CLEARWATER 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

CLEARWATER  BEACH 

- 

- 

- 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

CLERMONT  6  S 

3-9 

6-28 

29 

1-17 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

CLEWISTON  u  S  ENG 

95 

10-17+ 

32 

1-11 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

CRESTVIEW  RADIO  WJSB 

98 

7-  1 

NONE 

NONE 

NONE 

2-21 

23 

CROSS  CITY  FAA  AIRPORT 

99 

6-30+ 

18 

1-11 

NONE 

1-11 

le 

1-19 

23 

1-19 

23 

DAYTONA  BEACH 

98 

6-29 

27 

1-17 

NONE 

NONE 

NONE 

1-18 

28 

DAYTONA  BEACH  W8  AP 

95 

10-  2+ 

27 

1-17 

NONE 

NONE 

NONE 

1-17 

27 

DEER  PARK 

97 

7-16+ 

25 

1-11 

NONE 

NONE 

1-18 

26 

DE  FUNIAK  SPRINGS 

9<3 

6-30+ 

20 

1-17 

NONE 

1-17 

20 

1-17 

20 

2-21 

27 

OE  LAND 

_ 

_ 

NONE 

1-12 

20 

1-12 

20 

1-19 

28 

DEVILS  GARDEN  TOWER 

31 

1-11 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

DRY  TORTUGAS 

92 

7-  7 

A9 

1-18 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

EVERGLADES 

94 

10-  1  + 

35 

1-11 

NONE 

NONE 

NONE 

FEDERAL  POINT 

97 

7-  2+ 

26 

1-17 

NONE 

NONE 

NONE 

1-17 

26 

FELLSMERE 

97 

7-  6 

29 

1-18 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

FERNANDINA  BEACH 

98 

6-29 

22 

1-17 

NONE 

NONE 

1-17 

22 

1-18 

28 

FORT  DRUM  5  NW 

97 

8-  6+ 

28 

1-18+ 

NONE 

NONE 

NONE 

1-18 

28 

FORT  LAUDERDALE 

95 

7-  4+ 

35 

1-18 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

FT  LAUDERDALE  8AHIA  MAR 

93 

7-  3 

40 

1-19+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

95 

6-14+ 

33 

1-18 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

FORT  MYERS  WB  AP 

96 

6-28 

32 

1-11 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

FORT  PIERCE 

99 

9-26 

32 

1-16 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

FOUNTAIN  3  S 

19 

1-17 

NONE 

1-17 

19 

1-18 

24 

1-23 

28 

GAINESVILLE   3  WSW 

98 

8-27+ 

20 

1-11 

NONE 

1-11 

20 

1-19 

24 

1-19 

24 

GLEN  ST  MARY  NURSERIES 

101 

6-30 

18 

1-17 

NONE 

1-17 

18 

1-17 

ie 

2-22 

28 

GRAPE  HAMMOCK 

96 

7-  1+ 

33 

1-19+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

HI  A I E AH 

95 

8-10+ 

38 

1-18 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

HIGH  SPRINGS 

100 

6-30 

20 

1-12+ 

NONE 

1-12 

20 

1-17 

22 

1-19 

25 

HOMESTEAD  EXP  STA 

9* 

6-29 

36 

1-18 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

MYPOLUXO 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

INVERNESS 

97 

10-  3+ 

25 

1-11 

NONE 

NONE 

NONE 

1-19 

27 

JACKSONVILLE  WB  AP 

98 

6-30 

23 

1-17 

NONE 

NONE 

1-17 

23 

1-17 

23 

JACKSONVILLE  BEACH 

98 

8-  7 

22 

1-17 

NONE 

NONE 

1-17 

22 

1-18 

28 

JASPER  3  SE 

100 

8-28+ 

18 

1-17 

NONE 

1-17 

18 

1-18 

?4 

1-24 

25 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

93 

7-  A 

49 

11-30+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1  1  55  1  pi  ntt  i 

96 

6-29 

30 

1-11 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

LA  BELLE 

_ 

_ 

27 

1-11 

NONE 

NONE 

NONE 

1-18 

28 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

96 

6-29 

26 

1-11 

NONE 

NONE 

NONE 

1-19 

28 

LAKE  CITY  2  E 

9<3 

6-30 

17 

1-17 

NONE 

1-17 

17 

1-18 

24 

2-21 

28 

LAKE  H1AWASSE 

97 

6-30 

27 

1-19 

NONE 

NONE 

NONE 

1-19 

27 

LAKELAND  WB  CITY 

97 

6-29 

30 

1-17 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

LAKE  PLACIO  2  SW 

101 

6-29 

25 

1-11 

NONE 

NONE 

NONE 

1-1* 

28 

LISBON 

95 

8-27+ 

27 

1-17+ 

NONE 

NONE 

NONE 

1-17 

27 

LIVE  OAK  2  ESE 

99 

8-28 

19 

1-17 

NONE 

1-17 

19 

1-18 

23 

1-23 

26 

LOXAMATCMEE 

94 

10-11+ 

31 

1-18 

NONE 

NONE 

NONE 

MAD  1  5  ON 

99 

8-27+ 

21 

1-17 

NONE 

NONE 

1-17 

21 

1-23 

28 

MARATHON  SHORES 

9? 

10-  1  + 

♦7 

1-11 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

MAR  I ANNA  FAA  AP 

101 

6-30 

NONE 

NONE 

1-17 

21 

1-24 

27 

MAR1ANNA  IND  SCHOOL 

99 

8-29+ 

20 

1-17 

NONE 

1-17 

20 

1-17 

20 

1-23 

27 

MAYO   3  NW 

97 

8-28+ 

20 

1-17 

NONE 

1-17 

20 

1-18 

23 

2-22 

28 

ME  Lft OURNE 

9* 

10-2 

31 

1-17 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

MELROSE 

_ 

_ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

MIAMI  BAY  FRONT 

93 

7-  A 

41 

1-19+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

MIAMI  BEACH 

9* 

9-28 

42 

1-11 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

MIAMI  WB  AIRPORT 

93 

6-29 

40 

1-11 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

MIAMI   12  SSW 

93 

6-30+ 

38 

1-18 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

MILES  CITY  TOWER 

94 

7-  1  + 

30 

1-11 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

MILTON  EXP  STATION 

97 

6-30 

20 

1-11 

NONE 

1  —  11 

20 

1-18 

2-21 

26 

MONT I CELLO  2  S 

99 

6-30+ 

19 

1-17 

NONE 

1-17 

1  9 

1-18 

24 

1-23 

27 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

94 

8-  1  + 

31 

1-18 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

MOUNTAIN  LAKE 

96 

7-  1 

26 

1-11 

NONE 

NONE 

NONE 

1-19 

27 

MT  PLEASANT 

_ 

NONE 

1-17 

20 

1-18 

22 

2-21 

28 

MYAKKA  RIVER   ST  PARK 

96 

7-  1  + 

26 

1-11 

NONE 

NONE 

NONE 

1-19 

27 

NAPLES 

9-1 

9-19  + 

34 

11-30+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NEW  SMYRNA  8 EACH  A  N 

- 

NONE 

NONE 

NONE 

1-19 

28 

n  i  r  i  <j  flic 

98 

8-29+ 

19 

1-17+ 

NONE 

1-18 

20 

1-19 

21 

2-21 

28 

OCALA 

10 

6-30  + 

25 

1-11 

NONE 

NONE 

NONE 

1-19 

2  8 

OCALA  2  NE 

97 

10-  1 

19 

1-11 

NONE 

1-11 

19 

1-12 

21 

1-17 

26 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  ' 

94 

6-30 

29 

1-19 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

ORLANDO  WO  AIRPORT 

96 

7-  2 

28 

1-17 

NONE 

NONE 

NONE 

1-17 

28 

PALATKA 

99 

8-27+ 

25 

1-17 

NONE 

NONE 

NONE 

1-17 

25 

PANAMA  CITY  2 

97 

8-28+ 

21 

1-17 

NONE 

NONE 

1-17 

21 

1-1B 

25 

PARR  I SH 

97 

10-  ! 

28 

1-19+ 

NONE 

NONE 

NONE 

1-19 

28 

PENSACOLA  FAA  AIRPORT 

97 

6-30 

25 

1-17 

NONE 

NONE 

NONE 

1-17 

25 

PENSACOLA  WB  CITY 

96 

8-29 

27 

1-17 

NONE 

NONE 

NONE 

1-17 

27 

PERRY 

98 

8-28  + 

19 

1-11 

NONE 

1-18 

20 

1-18 

20 

1-16 

20 

32°  or 
below 


First  fall  minimum  of 


Number  of  days 
between  dates 


32°  or 
below 


_Q  

3-13 
1-23 
1-19 
1-19 
1-19 

1-20 
1-18 
NONE 
1-25 
1-19 


11-30 
11-30 
27 | 11-30 
30  NONE 
29  11-30 


2B 


28 


1-16  30 
1-19  26 
NONE 
NONE 
NONE 


2-21 

1-  19 

2-  21 
NONE 
1-18 

1-19 

1-  ll 

2-  21 

3-  13 
1-18 

1-19 

1-  19 

2-  21 
1-19 
1-11 

NONE 
NONE 
1-19 

1-  18 

2-  22 

1-19 
NONE 
NONE 
NONE 
1-11 

1-  18 

2-  21 

3-  13 
3-13 
NONE 

NONE 
2-22 
NONE 
NONE 

1-  19 

2-  22 
1-19 

3-  13 
NONE 
1-18 

1-19 
1-19 
3-13 
1-19 
1-17 

1-19 


NONE 
NONE 
NONE 
11-29 
11-30 

11-29 
U-30 
NONE 
NONE 
NONE 


31  11-29 

32  11-30 
28 ! 11-  7 

11-30 
32 j  NOME 

32  12-  7 
32  NONE, 
25  11-  -f 
32  I  11-29 
28 1  NONE 

30'  NONE 

29  11-29 
27| 11-  7 
28 |  NONE 
31 j  NONE 

NONE 
|  NONE 

30  11-30 
29 1  NONE 
32  11-29 


24  or 
below 


20  or 
below 


16  or 
below 


NOME 
2-21 

2-  21 

3-  8 
1-17 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

1-  12 

2-  21 

2-  21 
1-19 
1-19 

3-  8 

1-19 

NONE 
1-19 
3-  8 

1-19 

1-19 
1-19 
1-19 

1-23 
1-20 
1-23 
1-23 


NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
11-29 
11-29 
11-29 

NONE 

NONE 
11-29 
NONE 
NONE 
11-30 

11-29 
11-30 
11-29 
NONE 
11-30 

11-30 
U-30 

11-  29 

12-  8 
NONE 

NONE 
U-30 
11-29 

NONE 
11-29 

NONE 
NONE 


NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 

NONE 
11-  7 
11-29 

NONE 
U-30 

NONE 
U-30 
NONE 
NONE 
11-  7 


11-29 
NONE 
U-30 
U-30 

11-29 
U-30 
11-  7 
11-  7 
U-26 


d 

& 

S 

s 

i! 

s 

P 

a 

a 

Q 

* 

12-7 

2  8 

NONE 

 1 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

U-29 

26 

U-30 

22 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1 1-30 

2? 

NONE 

NONE 

12*8 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1 1-30 

23 

U-30 

2  i 

NONE 

1 1-30 

28 

NONE 

NONE 

U-29 

24 

U-29 

24 

U-30 

18 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

11-  7 

28  11-30 

23 

NONE 

11-29 

2  8 

12-  8 

24 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

26 

NONE 

NONE 

U-29 

23 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2  8 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

22 

U-30 

22 

NONE 

U-29 

28 

1 1-30 

11 

NONE 

U-29 

27 

U-30 

22 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

U-30 

23 

U-30 

23 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1 1-30 

26 

NONE 

NONE 

U-30 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

U-30 

22 

U-30 

22 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

U-29 

U-30 

24 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

U-29 

28 

U-30 

20 

U-30 

20 

NONE 

NONE 

NONE 

U-30 

23 

U-30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

U-29 

24 

U-29 

24 

NONE 

U-29 

2  8 

U-30 

21 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

U  7 

28 

U-29 

24 

NONE 

11-2" 

25 

U-30 

21 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

27 

I  NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1  NONE 

|  NONE 

U-29 

n 

U-29 

24 

U-30 

20 

U-30 

27 

1 

NONE 

NONE 

U-30 

25 

12-  8 

[  24 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1  NONE 

U-29 

25 

|l2-2 

23  NONE! 

NONE 

!  NONE 

NONE 

U-30 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

U-29 

20 

U-29 

;  20 

j  U-29 

,  20 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 

none 

NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE  I 
NONE  I 
NONE  j 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 


NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 


*  s 

o  I  ,o 
"3  o> 


262 
311 
315 


308 
315 


315 
315 


281 
315 
259 


259 
261 


314 

25  9 


315 
260 


280 
315 
261 


315 
115 
261 
323 


315 
280 


-  316  310  270 

-  316  280  266 


315 
316 


I    -  i 


314 

330 


| 315| 315 


269 
281 

315 

315 

2  44 
314 


315 
315 

310 

314 

288 
288 


See  reference  notes  lollowing     Station  Index. 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


Station 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Last  spring  minimum  of 

First  fall  minimum  of 

Number  of  days 
between  dates 

16°  or 
below 

20  "  or 
below 

24°  or 
below 

28°  or 
below 

32°  or 
below 

32°  or 
below 

28°  or 
below 

24°  or 
below 

20°  or 
below 

16°  or 
below 

16°  or  below 

20°  or  below 

o 

0 

Ji 
o 
%0 

0 

ja 

0 
CO 

o 
g 
A 

5 

° 

Date 

Temp,  j 

Date 

|Temp.  j 

Date 

Temp.  | 

Date 

|  Temp.  | 

Date 
temp. 

Date 

|  Temp,  j 

Date 

[Temp,  j 

Date 

|  Temp. 

Q 

|  Temp. 

Date 

|Temp. 

PLANT  CITY 

95 

10-  2  + 

25 

1-11 

NONE 

NONE 

NONE 

1-11 

25 

1-19 

29 

11-30 

28 

11-30 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

- 

323 

315 

POMPANO  BEACH 

95 

6-29 

36 

1-18 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

PUNTA  GORDA 

97 

6-27 

35 

11-30+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

OUINCY  EXP  STATION 

1  00 

8-28 

20 

1-17 

NONE 

1-17 

2Q 

1-18 

24 

1-23 

28 

2-22 

32 

11-29 

27 

U-29 

27 

1 1-30 

21 

NONE 

NONE 

316 

310 

280 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

96 

6-29 

35 

1-11 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

SAINT  AUGUST INE 

97 

6-29 

24 

1-17 

NONE 

NONE 

1-17 

24 

1-18 

28 

1-19 

29 

11-29 

31 

NONE 

NONE 

NO 

- 

314 

SAINT  LEO 

95 

10-  3+ 

27 

1-17 

NONE 

NONE 

NONE 

1-17 

27 

1-18 

31 

11-30 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

SAINT  MARKS  6  SE 

101 

6-30 

19 

1-17 

NONE 

1-17 

19 

1-17 

19 

1-23 

25 

2-21 

?9 

11-29 

26 

11-29 

26 

11-30 

23 

NONE 

NONE 

_ 

_ 

317 

310 

281 

ST  PETERSBURG 

93 

10-  3+ 

33 

1-18 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

SANBORN  TOWER 

99 

8-2  8+ 

18 

1-17 

NONE 

1-17 

I  8 

1-23 

24 

2-21 

27 

3-13 

32 

11-29 

23 

11-29 

23 

1 1-29 

23 

11-30 

20 

NONE 

_ 

317 

310 

281 

261 

SANFORD  EXP  STATION 

98 

6-29 

27 

1-17 

NONE 

NONE 

NONE 

1-17 

27 

1-19 

29 

12-  7 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

322 

SARASOTA 

96 

6-  8+ 

29 

1-11 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-19 

30 

11-30 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

_ 

_ 

SOUTH  MIAMI   3  W 

93 

6-30  + 

36 

1-16 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

STARKE 

98 

6-30+ 

26 

12-  6* 

NONE 

NONE 

NONE 

1-18 

28 

1-23 

31 

11-29 

31 

11-30 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

m 

- 

316 

310 

STEINHATCHEE  2 

97 

6-30 

24 

1-17 

NONE 

NONE 

1-17 

24 

1-18 

27 

1-23 

31 

11-30 

25 

NONE 

NONE 

NONE 

_ 

• 

— 

— 

311 

STUART  RADIO  WSTU 

95 

10-  2+ 

33 

1-18 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NO 

NONE 

TALLAHASSEE  WB  AP 

99 

6-30 

21 

1-17 

NONE 

NONE 

1-16 

24 

1-18 

24 

3-13 

32 

11-29 

27 

11-29 

27 

11-30 

24 

NONE 

NONE 

- 

TAMIAMI   TRL  40  MI  BEND 

96 

6-30+ 

38 

1-11 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

TAMPA  WB  AIRPORT 

95 

7-25+ 

29 

11-30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-17 

32 

11-30 

29 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

- 

- 

317 

TARPON  SPGS  SEWAGE  PL 

95 

8-27 

27 

1-19 

NONE 

NONE 

NONE 

1-20 

28 

1-20 

28 

11-30 

29 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

— 

— 

314 

TAVERN  IER 

92 

7-  *♦ 

46 

11-30+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

TITUSVILLE  2  W 

96 

10-  2+ 

28 

1-1 9+ 

NONE 

NONE 

NONE 

1-19 

28 

1-19 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

USHER  TOWER 

98 

5-12 

21 

1-11 

NONE 

NONE 

1-18 

24 

1-19 

26 

1-23 

30 

11-29 

26 

11-29 

28 

12-  1 

2* 

NONE 

NONE 

317 

314 

310 

VENICE 

9* 

8-20 

28 

1-17+ 

NONE 

NONE 

NONE 

1-17 

28 

1-19 

32 

11-30 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

315 

VERO  BEACH  FAA  AIRPORT 

93 

8-  1  + 

31 

1-18 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-16 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

WAUCHHULA  2  N 

97 

6-29 

24 

1-11 

NONE 

NONE 

1-11 

2* 

1-19 

27 

1-19 

27 

11-30 

26 

11-30 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

315 

315 

WEST  PALM  BEACH 

92 

6-29 

37 

1-18 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP 

96 

6-30 

35 

1-18 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

WEWANI TCHKA 

101 

7-  6 

22 

1-17 

NONE 

NONE 

1-17 

22 

1-16 

25 

1-2* 

30 

11-29 

27 

11-29 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

315 

309 

WINTER  HAVEN 

96 

6-29 

29 

1-11 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-19 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

WOODRUFF  DAM 

100 

7-  1 

16 

11-30 

NONE 

1-11 

?0 

1-11 

20 

1-19 

27 

1-25 

32 

11-30 

16 

11-30 

16 

11-30 

16 

11-30 

16 

11-30 

16 

323 

323 

315 

309 

SOIL  TEMPERATURES 


January 

February 

March 

April 

May 

June 

July 

August 

September 

October 

November 

De<  ember 

Annual 

Station 
Depth 

Average 

1 

a 

H 

■ 

> 
< 

i 

& 
M 

Average 

o 
8 

H 

Average 

a 

o 

H 

Average 

Extremes 

Average 

8 

Average 

Extremes 

Average 

Extremes 

o 

> 
< 

Extremes 

Average 

a 

1 

u 

Average 

a 

s 
W 

> 
< 

s 

8 
o 

a 

Average 

1 
i 

f 

FT.   LAUDERDALE  EXP  STA 

6  INCHES  (1) 

64.5 

68/-- 

68.8 

70/67 

67.7 

70/65 

71  .0 

74/69 

74.0 

76/71 

76.2 

80/73 

77.7 

80/75 

78.4 

80/76 

76.7 

80/75 

76.4 

79/73 

77/  — 

68.5 

72/— 

80/— 

6  INCHES  (2) 

63.4 

68/58 

69.0 

72/66 

67.6 

70/65 

71.1 

76/68 

74.3 

77/71 

76.6 

81/73 

78.2 

81/7  6 

79.0 

81/77 

77.0 

80/74 

76.5 

78/73 

71.6 

75/61 

68.9 

73/— 

72.8 

81/— 

6  INCHES  (3) 

63.2 

68/56 

68.8 

72/66 

67.3 

71/63 

70.8 

76/68 

74.6 

78/71 

76.8 

81/73 

78.3 

81/7  6 

77.9 

80/74 

76.3 

79/73 

76.3 

80/71 

70.9 

77/61 

68.3 

73/— 

72.5 

81/  — 

GAINESVILLE  3  WSW 

1  INCH 

68.1 

90/51 

78.8 

94/62 

86.7 

.01/71 

88.7 

04/77 

90.0 

04/7  9 

90.5 

109/78 

86.9 

98/78 

81.7 

96/63 

69.1 

83/48 

63.1 

83/46 

L09/~ 

4  INCHES 

56.5 

70/43 

66.5 

77/59 

64.6 

78/52 

73.8 

83/62 

81.8 

90/72 

84.4 

94/76 

85.6 

94/78 

85.9 

93/79 

83.1 

91/76 

79.8 

88/66 

69.0 

79/52 

59.7 

72/48 

74.2 

94/43 

8  INCHES 

55.2 

67/41 

66.0 

73/58 

64.0 

75/55 

72.9 

79/65 

80.9 

87/74 

84.1 

90/78 

85.3 

89/79 

85.6 

90/80 

82.7 

89/77 

79.3 

86/68 

68.7 

78/54 

59.2 

69/51 

73.7 

90/41 

Monthly  averages  are  obtained  by  taking  the 


age  of  daily  max  and 


Ft     Lauderdale  Exp  Sta  -  Slope  of  Ground:     No  perceptible  slope  of  surface  of   tanks  or  surrounding  terrain.     Soli  Type:     Davie  fine  sand       Ground  Cover: 
St  Augustine  sod  growing  in  concrete  tanks  4  1/2x9  feet  set  flush  to  the  surrounding  soil  level.     Instrumental  ion :  Foxboro 
Temperature  Recorder. 


(1)  Water  table 

(2)  Water  table 

(3)  Water  table 


ntrolled 
ntrolled 
ntrolled 


Gainesville  3  WSW  -  Slope  of  Ground:     No  perceptible 
3  point  Foxboro  Thermograph. 


t  12  inches  be 
t  24  inches  be 
t  36  inches  be 

slope  of  surfa 


Arredonda  fine  sand.     Ground  Cove 


Bahlagrass  sod . 


strumentatlon: 


See  reference  notes  following    Station  Index. 
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TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 


T.bl.  4 


Station 

Jan. 

Feb. 

Mir 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept 

Oct 

Nov 

Dee. 

Annuel 

 : 

BAY  LAKE 

EVAP 
DEP 

'- 

B3  . 78 

B4 . 07 

B5.58 

B6 . 28 

B6.25 

B4.70 

B5 . 01 

B4  . 16 

B2 . 97 

2.16 

- 

BELLE  GLADE  EXP  STATION 

EVAP 
DEP 

-  !38 

-  !27 

-1.04 

6  14 
-  '.50 

6.40 
-  !85 

B5 . 97 
-  !31 

6 . 22 

-  !io 

5 . 61 
-  .75 

B5  . 41 

!o8 

B4  58 
-  !45 

M!o4 

.04 

-54l49 

CLEWISTON  US  ENGRS  (a) 

EVAP 
DEP 
MAX 
MIN 

2.49 

3.34 

B4.04 

5.09 

B4.74 

B5.08 

B4.61 

B5.05 

B5.ll 

B4.02 

B4.00 

2.17 

49.74 

68.5 

78.8 
66  7 

76.3 
62 . 6 

83.9 
69 . 5 

88.5 
74.1 

90.9 
78 . 2 

93.3 
78.8 

94.5 
78.4 

92.8 
76.0 

89.9 
75.6 

81.3 
67  . 0 

70.9 
58.4 

84.1 
70.2 

FT.  LAUDERDALE  EXP  STATION 

EVAP 

DEP 

WIND 

3.51 

4.30 

B4.74 

6.71 

6.88 

B6.58 

B5.96 

B6.24 

B5.34 

4.75 

B4.57 

B3.69 

63.27 

1 522 

832 

745 

767 

932 

GAINESVILLE  3  WSW 

EVAP 

DEP 

WIND 

MAX 

MIN 

2.74 

B3.81 

B4.72 

6.16 

B7.96 

6.79 

6.81 

B6.50 

5.74 

5.08 

3.35 

2.59 

62.25 

66.8 
44.8 

77.2 
55.6 

75.9 
52.2 

1250 
86.2 
59.9 

1220 
94.6 
67.6 

745 
96.5 
71.5 

655 
97.6 
72.6 

750 
96.3 
72.4 

1175 
92.1 
70.5 

1085 
87.8 
67.6 

1460 
75.3 
53.2 

1 550 
66.3 
45.2 

1 5025 

84.4 

61.1 

RIALEAH 

EVAP 

DEP 

WIND 

B3.68 
.  23 
1631 

B4.65 
,  29 
1589 

B5.74 
_  33 

2156 

7.80 
63 
1962 

B7.57 
_  n 

2144 

B8.25 
1  34 
1184 

7.18 
54 
1012 

B6.96 
18 

lioi 

B4.64 
-1  08 
975 

B5.07 
_  07 

lioo 

B4.44 
41 
1387 

3.81 
52 
1632 

69.79 
2  55 
17873 

LOXAHATCHEE 

EVAP 
DEP 

2.44 

3.97 

B4.26 

B5.41 

B5.64 

B5.88 

_  gy 

4.89 
-1  29 

B5.01 

B4.36 

B3.55 

B2.95 

2.09 

50.45 

kllLES  CITY  TOWER 

EVAP 

DEP 

WIND 

B3  . 34 

B4  45 

4  64 

3  98 

3  05 

366 

362 

704 

367 

331 

659 

B  504 

721 

740 

729 

1039 

978 

7500 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

EVAP 

DEP 

WIND 

3.26 

4.13 

B5.21 

6.83 

B7  .17 

B7.04 

6.86 

6.09 

B5.98 

B4.96 

4.13 

3.11 

64.77 

2034 

1636 

1301 

1154 

986 

1206 

1708 

1181 

2054 

1733 

18803 

OKEECHOBEE  URN  GATE  6 

EVAP 
DEP 

3.79 

4.79 

5.37 

7.35 

7.95 

B7.23 

7.44 

7.12 

6.38 

5.98 

B4.59 

3.50 

71.49 

TAMI AM  I  TRL  BEND  40  MI 

EVAP 
DEP 

-  !41 

-  !78 

-l!oi 

6  22 
-  !60 

-  !oi 

B6  55 
-  !l4 

B6  37 

-  !oi 

-  !46 

-  !60 

•  1 '.  04 

-3]60 

-  !l3 

-  5l79 

VERO  BEACH  FAA  AIRPORT 

EVAP 
DEP 

B3 . 25 

4 . 29 

B5 . 93 

B6 . 91 

B7  . 81 

B7  . 22 

B5 . 98 

B4 . 78 

B4 . 17 

B3 . 33 

68.35 

WOODRUFF  DAM 

EVAP 

DEP 

WIND 

B2.45 

B2.69 

B4.09 

B5.28 

B7.33 

B6.47 

B7.58 

6.71 

5.58 

3.31 

B3.26 

2.72 

57.47 

2335 

1934 

2546 

1450 

1308 

1313 

1463 

1794 

1773 

2656 

2582 

CHANGES   IN  STATION  NAMES 


NEW  NAME 

KISSIMMEE  2 
STUART  RADIO  WSTU 
TARPON  SPRINGS  SEWAGE  PL 


ALEXANDER  SPRINGS 
BLOUNTSTOWN  2  SE 
BUSHNELL  2  E 
FERNANDINA  BEACH 
FORT  DRUM  5  NW 

KISSIMMEE  2 
KISSIMMEE  2 

LISBON 
WEWAHITCHKA 
WOODRUFF  DAM 


OLD  NAME 

KISSIMMEE 
STUART 

TARPON  SPRINGS 

RELOCATION  AND  CHANGES  OF  EQUIPMENT 

All  equipment  moved  10  feet  S 
All  equipment  moved  200  feet  SW 
All  equipment  moved  200  feet  E 
All  equipment  moved  62  feet  N 
All  equipment  moved  300  feet  W 

All  equipment  moved  0.7  mile  SSW 
Temperature  and  rain  gage  equipment 
athli'd 

Evaporation  equipment  added 
All  equipment  moved  0.2  mile  N 
Evaporation  equipment  added 


DATE 

February  1959 

February  1959 

May  1959 


December 

9, 

1959 

June 

9, 

1959 

May 

12, 

1959 

January 

27, 

1959 

September 

24, 

1959 

February 

26, 

1959 

February 

26, 

1959 

January 

22, 

1959 

July 

18, 

1959 

January 

1 , 

1959 

See  reference  notes  following  Station  Ind. 
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TOTAL  PRECIPITATION 


FLORIDA 
1959 


AVERAGE  TEMPERATURE 


FLORID 
195 


STATION  INDEX 


otation 

Index  No. 

*£ 

«j 
Q 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Yi 
n 

tan 

icon 

►1 
1 

Opened 
or  closed 
during  yr 

Refer 

to 
tables 

btahon 

Index  No. 

Uounty 

Drainage  - 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Ye 
re 

an  ( 

core 

: 

Opened 
or  closed 
dunnq  Vi 

Refer 

to 
tables 

Temp. 

Precip. 

Evap 

Month 
opened 

a  3 
°  ° 

Temp. 

Q, 

■rt 
$ 

£ 

> 

Month 
opened 

1-2 
Z  o 

Alexander  spr ings 

0070 

29  05 

81  34 

50 

4 

4 

4866 

4 

26  26 

81  29 

27 

APALACHICOLA  WB  CITY 

0211 

29  44 

64  59 

13 

57 

57 

4892 

5 

30  24 

83  55 

0228 

27  14 

81  52 

70 

56 

S  > 

LIGNUMVITAE  KEY 

50  35 

2 

?4  54 

80  42 

6 

AVON  PARK 

0369 

HIGHLANDS 

7 

165 

67 

62 

1  2  3  C 

LISBON 

5076 

LAKE 

B 

28  53 

i 

i 

1  2  3  4  c 

BAB SON  PARK 

0390 

POLK 

7 

27  50 

61  31 

150 

5 

2 

LIVE  OAK  2  ESE 

5099 

SUWANNEE 

10 

30  17 

62  58 

120 

i 

e 

12  3 

0*78 

27  54 

61  50 

125 

73 

73 

LONGBOAT  KEY 

5124 

5 

27  25 

62  39 

10 

BAY  LAKE 

0520 

28  04 

82  30 

51 

9 

< 

LOXAHATCHEE 

=.182 

7 

26  4] 

80  16 

14 

I  9 

BAY PORT 

0535 

28  32 

82  39 

5 

2 

2 

5237 

I 

29  1C 

81  52 

BELLE  GLADE  EXP  SI* 

0611 

PALM  BEACH 

7 

26  40 

60  38 

16 

35 

35 

19 

12  3  4 

MADISON 

3275 

MADISON 

10 

30  28 

83  25 

145 

56 

59 

12  3 

BELLE  GLADE  MRCN  GATE  4 

0616 

PALM  BEACH 

7 

26  42 

80  43 

31 

C 

MAHATHON  SHORES 

5351 

MONROE 

2 

24  44 

81  00 

5 

10 

10 

1  2  3 

0739 

26  19 

81  00 

17 

1 

1 

MAR 

5  )6  1 

1 

30  50 

65  11 

110 

11 

SEPT 

0758 

28  33 

81  06 

65 

1 

MAR  1  ANNA   I ND  SCHOOL 

9  3  1 2 

1 

10  tc. 

65  17 

120 

OKALOOSA 

86  4  2 

S 

2 

BLOUNT S TOWN  2  SE 

0804 

CALHOUN 

1 

10  26 

85  02 

51 

47 

47 

1  2  3 

MAYO  5  NW 

5  519 

LA  FAYETTE 

5 

30  06 

1 1 

11 

1  2  3 

BOCA  RATON 

0645 

PALM  BEACH 

2 

26  21 

80  05 

21 

C 

MELBOURNE 

56 1  ? 

BREVARD 

2 

28  05 

80  37 

24 

22 

22 

1  2  3  C 

0940 

27  29 

62  33 

10 

7b 

76 

5622 

ALACHUA 

10 

29  42 

82  03 

130 

0 

NOV 

160 

5653 

2 

25  47 

80  11 

8 

6 

1046 

-It  RNA  M  ■ 

28  37 

82  22 

200 

67 

67 

5658 

a 

25  4T 

80  08 

9 

19 

BUSHNELL  2  E 

1163 

SUMTER 

5 

82  05 

75 

23 

23 

1  2  3 

MIAMI  WB  AIRPORT 

5663 

OAOE 

3 

25  48 

80  16 

7 

21 

21 

1  2  3  C 

CANAL  POINT  GATE  5 

1271 

PALM  BEACH 

7 

26  52 

80  38 

36 

C 

MIAMI    12  SSW 

5678 

DADE 

2 

25  39 

60  17 

10 

36 

36 

1  2  3 

1276 

PALM  BEACH 

26  52 

60  38 

25 

7 

7 

5719 

5 

26  11 

81  21 

10 

3 

1305 

MONROE 

23  08 

60  55 

3 

9 

9 

5756 

S 

30  45 

66  39 

100 

2 

JAN 

26  32 

3 

20 

20 

579? 

5 

30  47 

87  0* 

217 

12 

CARRABELLE 

1  356 

FRANKLIN 

5 

29  51 

84  40 

10 

~>  1 

61 

1  2  3 

MONT ICELLO  2  S 

38  '9 

JEFFERSON 

5 

30  32 

63  52 

209 

56 

M 

1  2  3 

CARYVILLE 

1386 

WASHINGTON 

3 

30  47 

65  49 

70 

31 

2 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

5895 

GLADES 

7 

26  50 

81  05 

22 

41 

41 

19 

1  2  3  4  C 

1432 

29  08 

63  02 

19 

71 

72 

5973 

7 

27  56 

81  36 
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REFERENCE  NOTES 


Additional   Information  regarding  the  climate  of  Florida  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  P.  0.  Box  3658,  University 
Station,  Gainesville,   Florida,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  °F;   precipitation  and  evaporation  in  inches,   and  wind 
movement  in  mi les . 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.  Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  endin 
at  time  of  observation. 

Long-term  means  for  full-time  stations   (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")   are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted 
to  represent  observations  taken  at  the  present  location.     Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on 
the  period  1931-1955. 

Climatological  divisions,  outlined  on  the  maps  in  this  bulletin  became  effective  with  data  for  May  1956. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  in  the  June  and  December  issues  of  Climatological  Data. 

-    No  record. 

+     Also  earlier  date   (dates)   or  months. 

*     Amount  included  in  following  measurement. 

0    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod  covered  ground;     however  the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

B    Adjusted  to  full  month. 

C    Data  for  recorder  stations  denoted  by  "C"  in  the  "Refer  to  tables"  column  of  the  Station  Index  are  processed  for  special  purposes  and 
published  in  "Hourly  Precipitation  Data".     Length  of  record  for  recorder  -  only  stations  may  be  found  in  the  annual  issue  of  "Hourly 
Precipitation  Data". 

E    Amount  is  wholly  or  partially  estimated. 

G     In  the  "Refer  to  tables"  column  of  the  Station  Index  the  letter  "G"  indicates  that  soil  temperatures  are  published. 

M     One  or  more  days  record  missing;   if  average  value  is  entered ,   less  than  10  days  record  is  missing .     See  monthly  Clima tologica 1  Data 
for  detailed  daily  record. 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month.     V  in  annual  column  means  total  is  for  a  two-year  period. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  location,  elevations,  exposures,  etc.,   of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publi- 
cation "Substation  History"  for  this  state.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,  D.  C.   for  35  cents.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local 
Climatological  Data ,  obtained  as  indicated  above,   price  15  cents . 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)     Checks,  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be 
sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 


USCOMM-WB-Asheville,  N.  C.  3/9/60    1025 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


FLORIDA 


JANUARY  1960 
Volume  64      No.  1 


ASHKV1LLE:  1960 


FLORIDA  -  JANUARY  1960 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:     89°  on  the  17th  at  Clewiston  US  Engrs  and  on  the 

7th  at  Melbourne 

Lowest  Temperature:     16°  on  the  22nd  at  Woodruff  Dam 

Greatest  Total  Precipitation:     5.96  inches  at  Milton  Exp  Station 
Least  Total  Precipitation:     0.00  inch  at  Dania  4  WNW 

Greatest  One-Day  Precipitation:     2.90  inches  on  the  3rd  at  Caryville 
Greatest  Reported  Total  Snowfall:     Trace  at  5  stations 
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0 

0 

10 

0 

2.50 

.  78 

1 

.  0 

7 

TALLAHASSEE  WB  AP 

62.4 

41.6 

52.0 

- 

1.6 

14 

24 

22 

400 

0 

0 

6 

0 

2.77 

1 

.08 

1  .  00 

1 

.  0 

0 

7 

1 

ycutu  j  T  r  yjv  A 
WtHAnl  ItrlFiA 

65.2 

41.8 

53.5 

«n 

0 

0 

7 

0 

.0 

0 

WOODRUFF  DAM 

AM 

61.5 

39.  5M 

50  .  5M 

82 

15  + 

1 6 

22 

419 

0 

0 

0 

1.50 

6 

•  0 

0 

8 

5 

2 

D I VI S I  ON 

52.0 

2.4 

4  09 

•  2  3 

7 

NORTH 

CEDAR  KEY 

65.2 

49 

* 

57  2 

1.6 

78 

6 

0 

0 

4 

0 

.0 

0 

CROSS   C I TY   FAA   A  I RPORT 

66  .  3 

R4  .  3 

78 

14  + 

10 

9i 

0 

0 

7 

0 

4.15 

1.78 

29 

? 

FEDERAL  PO INT 

66.9 

46*3 

" 

28  + 

2*5 

25  + 

244 

0 

0 

5 

0 

1 .  83 

36 

1.08 

30 

.0 

0 

? 

1 

FERNANDINA  BEACH 

65.1 

44.1 

54.6 

- 

2.7 

81 

1  5 

25 

23 

323 

0 

0 

6 

0 

1  .75 

- 

•  45 

.  79 

30 

.0 

0 

0 

GAINESVILLE   3  WSW 

69.4 

43.2 

56.3 

- 

2.5 

81 

6 

18 

24 

281 

0 

0 

7 

0 

2.51 

•  06 

.9? 

30 

•  0 

5 

3 

0 

GLEN  ST  MARY  NURSEP I E S 

67.4 

41.0 

54.2 

1.9 

79 

^ 

1  9 

74 

332 

0 

0 

7 

0 

ft 

* 

.95 

30 

.0 

0 

9 

1 

0 

HIGH  SPR I NGS 

68.2 

4  3.0 

55.6 

79 

14  + 

20 

0 

0 

7 

0 

2*55 

.90 

29 

•  0 

0 

2 

0 

JACK SON V  I LLE   WB   A  P 

p 

65.9 

5  5.2 

,7 

79 

15+ 

24+ 

312 

0 

0 

6 

0 

2.07 

•  61 

.87 

29 

.0 

0 

5 

j 

JACKSONVILLE  BEACH 

64.7 

45.2 

55.0 

80 

15  + 

26 

23 

314 

0 

0 

6 

0 

1.70 

.97 

30 

.0 

0 

4 

0 

JASPER   3  SE 

66. 6M 

40.5 

53. 6M 

84 

10 

19 

24 

357 

0 

0 

8 

0 

1  A  V F    c  I  TV     5  F 

67.4 

43 

55 

1.0 

82 

1 3 

0 

0 

7 

0 

•  3D 

59 

2 

•  0 

0 

9 

1 

0 

1  T  \/F    ftflr    5    F  CF 

41*1 

79 

14+ 

1ft 

94 

0 

0 

7 

0 

1  Q1 

1.01 

29 

.0 

0 

8 

3 

1 

Bin  T  -  » 

63.8 

4  3.6 

53.7 

2.2 

80 

14 

22 

'3 

35^ 

0 

0 

5 

0 

3  82 

•  99 

.93 

3 

•  0 

0 

7 

5 

0 

MAYO  5  NW 

66.0 

42.1 

54.1 

79 

14 

IB 

?4 

342 

0 

0 

7 

0 

3.60 

1.06 

29 

.0 

0 

3 

1 

MELROSE 

72.1 

46.3 

59.2 

85 

28 

27 

23+ 

215 

0 

0 

5 

0 

2.19 

.94 

30 

.0 

0 

5 

1 

0 

PALATKA 

AM 

68. 9M 

48. 1M 

58. 5M 

1.3 

82 

7 

211 

0 

0 

0 

1.77 

.31 

1.17 

30 

.0 

0 

2 

1 

1 

PERRY 

64.6 

42.5 

53.6 

78 

12 

20 

24 

354 

0 

0 

0 

4.13 

1.00 

1 

.0 

0 

9 

2 

1 

SAINT  AUGUSTINE 

67.6 

44.7 

56.2 

2.1 

80 

25  + 

25 

23 

286 

0 

0 

0 

1  .85 

— 

.40 

1.10 

29 

.  0 

STARKE 

68.0 

43.7 

55.9 

6 1 

2  8 

22 

24 

288 

0 

0 

7 

0 

2.40 

1.32 

30 

.  0 

. 

2 

STE I NHATCHEE  2 

66. 6M 

42. 2M 

54.  4M 

78 

1 2 

23 

24 

327 

0 
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5 
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1.20 

1 

.  0 

0 

1 

68  0 
* 

42  5 
* 

55  3 

80 

14 

21 

306 

0 
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0 

•  0 

0 

5  5.3 

2.3 

2 

•  21 

.  0 

NORTH  CENTRAL 

ALEXANDER  SPRINGS 

• 

4  3.1 

56.9 

83 

6 

21 

24 

266 

0 

0 

7 

0 

1  .  72 

1.44 

30 

•  0 

0 

2 

1 

1 

D  A  VDAD T 

AM 

R  P  OOlf  CVll  1  F    ruiM  MTil 
OnwK  3V  1  LLC     L  ~  1  IN    HI  LL 

71  6 

48 

60  1 

1.7 

83 

6+ 

27 

23 

195 

0 

0 

5 

0 

1  67 

?9 

1  .'■0 

30 

.  0 

0 

2 

BUSHNELL   2  E 

72.3 

45.3 

58.8 

85 

6 

22 

?4 
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0 

0 

6 

0 

1.70 

1.26 

30 

.  0 

0 

3 

CLERMONT   6  S 

70.3 

48.5 

59.4 

- 

2.9 

82 

° 

29 

24 
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0 

0 

0 

1  .25 

•  61 
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.  0 

0 

3 

DAYTONA  BEACH 

AM 

49.5 

1 

^-7*0 

84 

7 

0 

0 

3 

0 

*  ,T 

1.12 

30 

.0 

0 

3 

1 

1 

DAvrnwA   dcatu   i_(q  ad 

l/AT  1  Uflft    DtH^M    Wo  AK 

69.1 

4  6.5 
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83 
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0 

0 

4 

0 

1.16 

1.00 

30 

.  0 

0 

2 
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•  0 

0 
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70.6 

46.9 

58. e 

_ 

1.5 

85 

6 

25 

24 

224 

0 

0 

5 

0 

1.28 

30 

.0 

0 

1 

1 

LAKE  HIAWASSE 

AM 

71.0 

47.9 

59.5 

83 

7 

27 

24 

198 

0 

0 

2 

0 

1  .57 

.0 

0 

LISBON 

70.7 

46.5 

58.6 

84 

6 

27 

24+ 

220 

0 

0 

. 

0 

1  .59 

1.32 

30 

•  0 

0 

2 

1 

1 

OCALA 

70.8 

45.6 

58.2 

83 

6 

24 

25 

233 

0 

0 

7 

n 

1.51 

.95 

30 

•  0 

0 

2 

1 

0 

OCALA   2  NE 

70.1 

43.2 

56.7 

84 

^ 

20 

24 
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0 

0 

0 

1  .60 

."><•. 

30 

•  0 

0 

I 

0 

ORLANDO  WB  AIOPORT 

R 

71.6 

49.4 

60.5 

1.4 

83 

6 

30 

23 

175 

0 

n 

1 

0 

1  .49 

• 

•  56 

1.17 

30 

0 

2 

SAINT  LEO 

71  .3 

49.1 

60.? 

: 

1.5 

82 

6  + 

29 

24 

184 

0 

0 

3 

0 

1.27 

•  77 

•  63 

3  0 

.0 

0 

I 

0 

SANFOPD   EXP  STATION 

li  *  •* 

4  8.5 

60.2 

1.? 

84 

ft 

3 1 

7 

0 

Q 

I  'in 

1.02 

•  0 

0 

2 

1 

1 

T 1  Tt  I^V  T I  1  F    7  u 
I  1  1 U3V ILLt    C  W 

72.2 

4  7.3 

5  9.8 

2.5 

85 

1  ?+ 

28 

23 
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0 

0 

0 

1.19 

•  61 

.97 

.0 

0 

2 

1 

0 

UlVlbl  UfH 

0 

2.1 

1  47 

•  49 

•  0 

SOUTH  CENTRAL 

ARCADIA 

75  2 

47  7 

61  5 

2.0 

85 

6 

26 

24 

155 

0 

0 

3 

0 

•  86 

.  94 

.81 

30 

.0 

0 

1 

1 

0 

AVON  PARK 

76.8 

49.1 

63.0 

1.1 

87 

5 

27 

24 

131 

0 

0 

3 

0 

.55 

] 

.52 

•  44 

30 

.0 

0 

1 

0 

0 

BARTOW 

73.5 

49.4 

61.5 

.6 

85 

6+ 

29 

24 

155 

0 

0 

2 

0 

1.38 

.73 

1.13 

30 

.0 

0 

2 

1 

1 

BRADENTON  EXP  STATION 

71.8 

48.7 

60.3 

- 

2.0 

83 

5 

29 

24 

172 

0 

0 

1 

0 

1.51 

,-r3 

1.17 

30 

•  0 

0 

3 

1 

1 

CLEARWATER 

69.4 

50.1 

59.9 

81 

30 

24 

181 

0 

0 

3 

0 

2.51 

2.08 

30 

•  0 

0 

1 

1 

1 

DEER  PARK 

75.1 

46.0 

60.6 

85 

6 

24 

23 

173 

0 

0 

5 

" 

1.20 

1.02 

30 

.0 

0 

2 

1 

1 

FELLSMERE 

75.5 

49.8 

62.7 

1.0 

85 

18  + 

31 

24+ 

136 

0 

0 

0 

.4? 

] 

•  56 

.42 

30 

.0 

0 

1 

0 

0 

FORT  DRUM  5  NW 

74.8 

48.9 

61.9 

85 

1  ^ 

28 

?4 

148 

0 

0 

3 

0 

.40 

.38 

30 

.0 

0 

: 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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FORT  PIERCE 

73.3 

52.5 

62.9 

-  2.6 

85 

6 

30 

22 

134 

0 

0 

1 

0 

,19 

-  1.59 

.16 

30 

•  0 

0 

1 

0 

GRAPE  HAMMOCK 

KISS IMMEE  2 

71.9 

47.5 

59.7 

-  1.6 

83 

18 

29 

25 

192 

0 

0 

2 

0 

1.25 

-  .50 

1.05 

30 

•  0 

0 

1 

1 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

72.6 

47.7 

60.2 

-  1.6 

84 

6 

27 

24+ 

176 

0 

1  .23 

-  .60 

1.01 

30 

•  0 

0 

2 

1 

LAKELAND  WB  CITY  R 

70.6 

50.9 

60.8 

-  1.2 

82 

6  + 

32 

23 

176 

- 

0 

1 

0 

1.24 

-  .92 

.53 

29 

•  0 

0 

3 

1 

0 

LAKE  PLACID  2  SW 

75.4 

49.3 

62.4 

85 

6 

32 

24+ 

128 

0 

0 

2 

0 

.50 

.40 

30 

•  0 

0 

1 

o 

o 

MELBOURNE 

75.0 

51.4 

63.2 

89 

7 

30 

23 

131 

0 

0 

.50 

.40 

30 

•  0 

0 

1 

o 

o 

MOUNTAIN  LAKE 

73.9 

47.7 

60.8 

-  1.6 

85 

6 

25 

24 

168 

0 

- 

0 

.74 

-  1.37 

•  61 

30 

•  0 

0 

I 

o 

MYAKKA  RIVER   ST   PARK  AM 

74.3 

47.3 

60.8 

84 

11  + 

26 

24 

160 

0 

0 

1.15 

.95 

30 

,0 

0 

2 

1 

o 

OKEECHOBEE  HPCN  GATE   6  AM 

71.6 

52.4 

62,0 

83 

1° 

32 

22 

138 

0 

0 

1 

0 

.20 

•  12 

30 

,0 

0 

1 

0 

0 

PARR  I 5H  AM 

73.9 

47.7 

60,8 

85 

6 

24 

24 

162 

0 

r- 

4 

0 

1.39 

1.25 

30 

,0 

0 

2 

1 

1 

PLANT  CITY 

73  .  8 

4  8.4 

61,1 

-  .8 

84 

6 

27 

163 

0 

0 

'' 

0 

1  •  61 

,41 

1 ,03 

30 

,0 

0 

2 

1 

1 

ST  PETERSBURG 

69.0 

53.8 

61.4 

-  2.6 

82 

5 

36 

2i  + 

160 

0 

0 

0 

0 

1  •  4  P. 

-  .06 

1.13 

30 

,0 

0 

2 

1 

1 

SARASOTA 

73.2 

50.0 

61.6 

83 

29 

24 

148 

0 

0 

1 

0 

1,38 

1,13 

30 

,0 

0 

2 

1 

1 

TAMPA  HB  AIRPORT  R 

70.2 

50.3 

60.3 

-  1.2 

81 

5 

30 

24 

170 

0 

0 

? 

0 

1.32 

-  .67 

,66 

29 

•  0 

0 

4 

1 

0 

TARPON  SPGS  SEWAGE  PL  AM 

68.5 

47.5 

58.0 

-  4.1 

81 

7 

27 

24 

223 

0 

0 

7 

0 

2,02 

-  .25 

1,37 

30 

•  0 

0 

3 

1 

1 

VENICE 

71.6 

51.1 

61  ,4 

81 

5 

30 

24 

145 

0 

0 

1 

0 

1,20 

1,10 

30 

•  0 

0 

1 

1 

1 

VERO  BEACH  FAA  AIRPORT 

72.2 

53.0 

62.6 

85 

6 

33 

22 

142 

0 

0 

0 

0 

.21 

,21 

30 

•  0 

0 

1 

0 

0 

WAUCHHULA  2  N 

74. 3M 

47. 3M 

60. 8M 

85 

18 

22 

24 

179 

0 

0 

/> 

0 

.62 

,62 

30 

.0 

0 

1 

1 

0 

WINTER  HAVEN 

73.7 

48.9 

61.3 

84 

6 

25 

24 

154 

0 

0 

0 

1.62 

1.15 

30 

•  0 

0 

2 

1 

1 

DIVISION 

61.2 

-1.7 

1  .06 

-  .87 

.  0 

EVERGLADES  AND  SW  COAST 

BELLE  GLADE  EXP  STA  AM 

74,6 

49.8 

62.2 

-  1.6 

85 

19 

27 

24 

147 

0 

0 

7 

0 

.11 

-  1.36 

.05 
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,0 
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0 
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32 

24 
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0 

0 

1 

0 

,17 

,10 

31 

,0 
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1 
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o 

CANAL  POINT  USDA 

74.5 

51.8 

63.2 

83 

6 

37 

23 

109 

0 

0 

0 

0 

,05 

•  05 

30 

,0 

0 

o 

o 

o 

CAPE  SABLE  RANGER  STA 

75.6 

57.4 

66.5 

82 

29 

34 

24 

82 

0 

0 

0 

0 

.50 

,31 

19 

,0 

0 

1 

o 

0 

CAPTIVA 

71. 1M 

56.9 

64.0M 

79 

6  + 

40 

24 

100 

0 

0 

0 

0 

.95 

,69 

30 

,0 

0 

2 

1 

0 

CLEWISTON  U  S  ENG  AM 

74.3 

53.8 

64.1 

80 

17 

32 

22 

114 

0 

0 

1 

0 

.20 

,15 

30 

•  0 

0 

1 

0 

0 

DEVILS  GARDEN  TOWER 

75.6 

51.4 

63.5 

85 

1  8 

31 

24  + 

1  1  8 

0 

0 

0 

,  22 

,14 

30 

,0 

0 

1 

0 

0 

EVERGLADES 

76.8 

54.7 

65.8 

-  1.2 

85 

0  + 

34 

24 

96 

0 

0 

0 

0 

.  34 

-  1.24 

,22 

31 

.0 

0 

2 

0 

0 

FORT  MYERS  WB  AP  R 

74.4 

51.8 

63.1 

-    1  .  5 

84 

6  + 

3  2 

2<- 

125 

0 

0 

1 

0 

.46 

-  1.06 

•  44 

30 

.0 

0 

1 

0 

0 

LA  BELLE 

76. 6M 

48. 3M 

62. 5M 

87 

29  + 

26 

24 

144 

0 

0 

0 

.49 

-  .98 

,39 

30 

.0 

0 

2 

o 

o 

MILES  CITY  TOWER 

76.9 

49.7 

63.3 

88 

6 

25 

24 

124 

0 

0 

4 

0 

.56 

,34 

30 

,  0 

0 

o 

o 

MOORE  HAVEN  LOCK   1  AM 

73.7 

50,5 

62.1 

-  l.Q 

85 

19 

30 

22 

144 

0 

0 

1 

0 

•  31 

-  1.23 

,16 

30 

,  0 

0 

o 

p 

NAPLES 

75.8 

54,9 

65.4 

85 

34 

24 

89 

0 

0 

0 

0 

.  24 

,  24 

30 

•  0 

0 

1 

0 

0 

PUNTA  GOROA 

75.4 

54.1 

64,8 

■  4 

83 

5  + 

36 

24+ 

89 

0 

0 

0 

.  97 

,50 

•  94 

30 

.0 
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TAMIAMI   TRL  40  MI  BEND 

77.1 

57.4 

67,3 

86 
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38 

23 

80 

3 

0 

o 

0 

.07 

.04 
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•  0 

0 

o 
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o 

DIVISION 

64.1 

-1.0 

.38 
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,0 

LOWER   EAST  COAST 

FORT  LAUDERDALE 

76.3 

55.7 

66.0 

-  2.3 

85 

19 

31 

22 

97 

0 

0 

1 

0 

.30 

-  1.8B 

.30 

30 

,  0 

0 

] 
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o 

FT  LAUDERDALE  BAHIA  MAR 

76.  1 

60.8 

68.5 

83 
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37 

22 

73 

(1 
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n 

0 

.38 
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,0 
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0 
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76.6 
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64,0 

86 

19  + 

28 

24 
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0 

0 

0 

.  36 

.21 

30 

,0 

0 

2 

o 

o 

HIALEAH  AM 

76.4 

55.6 

66.0 

86 

8 

34 

22 

94 

0 

0 

0 

.  24 

.15 

30 

,0 

0 

1 

o 

o 

HOMESTEAD  EXP  STA 

77.5 

51.6 

64.6 

-  1,4 

85 

7 

28 

24 

103 

0 

3 

0 

,20 

-  1.54 

.Op 

31 

,0 

0 

0 

0 

0 

LOXAHA  TCHtF 

77.7 

49.7 

63.7 

88 

1  P 

28 

22 
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0 

0 

3 

0 

,  16 

•  12 

30 

,0 

; 

D 

0 

MIAMI   BAY  FRONT 

74.6M 

60.5M 

67. 6M 

85 

18 

36 

17. 

82 

0 

0 

0 

0 

.36 

•  lo 

7 

,0 

0 

2 

0 

0 

MIAMI  BEACH 

74.5 

63.2 

68.9 

-  1.1 

81 

18  + 

38 

23 

60 

0 

0 

0 

0 

.19 

-  1.85 

.10 

30 

,0 

0 

1 

0 

0 

MIAMI   WB  AIRPORT  P 

75.3 

58.0 

66,7 

-1.6 

85 

7 

34 

22 

85 

0 

0 

0 

.10 

-  l.°7 

.12 

30 

,0 

0 

1 

0 

0 

MIAMI    12  SSW  AM 

75.4 

53.8 

64,6 

-  2,4 

83 

19  + 

31 

22 

108 

0 

0 

" 

.19 

-  1.01 

.07 

31  + 

.0 

0 

3 

0 

0 

POMPANO  BEACH 

77.0 

55.2 

66.  1 

86 

1  °* 

32 

23 

97 

0 

0 

] 

0 

.10 

.15 

30 

,  0 

0 

] 

o 

o 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

76.8 

52.2 

64.5 

86 

18 

30 

22 

103 

0 

0 

3 

0 

.14 

.11 

31 

•  0 

0 

1 

o 

o 

SOUTH  MIAMI   3  W 

76.3 

53.0 

64.7 

84 

7 

31 

23* 

96 

0 

0 

3 

0 

.  20 

•  07 

31 

.  0 

0 

o 

o 

o 

STUART  RADIO  WSTU 

75,5 

54.2 

64.  o 

86 

18  + 

3  2 

22 

106 

(1 

0 

1 

0 

.  23 

•  15 

30 

.0 

0 

1 

0 

WEST  PALM  BEACH 

75. 1M 

58. 5M 

66.  8M 

-  .9 

86 

18 

36 

22 

88 

0 

0 

0 

0 

.  36 

-  2.02 

.  32 

30 

.0 

0 

1 

0 

0 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP  R 

75,3 

56.1 

65.7 

-  1.3 

87 

18 

36 

22 

101 

- 

" 

0 

0 

.22 

-  2.26 

•  22 

30 

•  0 

0 

1 

0 

0 

DIVISION 

65.8 

-1.5 

.24 

-  1.98 

•  0 

KEYS 

DRY  TORTUGAS 

74.3 

65.0 

69,7 

83 

IP 

55 

23  + 

29 

0 

0 

0 

.40 

.17 

30 

.0 

0 

1-1 

0 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

74.7 

65.  ? 

70,0 

-  .8 

85 

1P  + 

50 

24 

43 

0 

r 

0 

0 

.0' 

-  1.51 

.02 

30 

•  0 

0 

0 

0 

c 

MARATHON  SHORES 

75.6 

63.7 

60,7 

85 

7 

49 

22 

40 

0 

0 

ft 

0 

.82 

.  "'O 

lo 

.0 

0 

I 

1 

0 

TAVERN  I ER 

76.0 

63.'> 

69,7 

83 

42 

2? 

48 

0 

0 

: 

0 

.2P 

•  20 

19 

.0 

c 

1 

0 

p 

DIVISION 

ftO.fl 

•  7 

.38 

-  1.21 

.  0 

T0ATA  RECEIVED  TOO  LATE  TO  BE 
INCLUDED   IN  DIVISION  AVERAGES 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  ol  month 


22     23  24 


25     26  27 


ALEXANDER  SPRINGS 
APALACH I  COLA  WB  CITY  R 
ARCADIA 
AVON  PARK 
BA8S0N  PARK 

BARTOW 
BAT  LAKE 
BATPORT 

BELLE  GLADE  EXP  STA 
BIG  CTPRESS  RE SERVATN 

BITMLO 

BLOUNTS TOWN  2  SE 
BRADENTON  EXP  STATION 
8ROOKSV ILLE  CHIN  MILL 
BUSHNELL  2  E 

CANAL  POINT  ITS  DA 

CAPE  SABLE  RANGER  STA 

CAPTIVA 

CARRASELLE 

CARTVILLE 

CEDAR  KEY 
CHIPLEY  3  E 
CLEARWATER 
CLERMONT  6  s 
CLEWISTON 

CLEWISTON  u  S  ENG 
CORNWELL  A  \w 
CRESCENT  CITY 
CRESTVIEW  RADIO  WJS8 
CROSS  CITY  FAA  AIRPORT 

DAN  I A  A  WNW 

OAYTONA  BEACH 

DAYTONA  BEACH  WB  AP  R 

OEER  PARK 

DE  FUN1AK  SPRINGS 

DE  LAND 

DE  SOTO  CITY  A  SW 
DEVILS  GARDEN  TOWER 
DRY  TOR  TOGAS 
EVERGLADES 

FEDERAL  POINT 
FELLSMERE 
FERNAND INA  BEACH 
FORT  DRUM  5  NW 
FORT  GREEN  12  WS» 

FORT  LAUDERDALE 
FT  LAUDERDALE  BAHIA  MAR 
FT  LAUOEROALE  EXP  STA 
FORT  MYERS  WB  AP  R 
FORT  PIERCE 

FOUNTAIN  3  s 
GAINESVILLE  3  WSW 
GLEN  ST  MARY  NURSERIES 
GRAPE  HAMMOCK 
HART  LAKE 

HIALEAH 
HIGH  SPRINGS 
HILLSBOROUGH  RVR  ST  PK 
HOMESTEAD  EXP  STA 
INVERNESS 

ISLAND  GROVE  2  WHK 
ISLEWORTH 

JACKSONVILLE  WB  AP  R 
JACKSONVILLE  BEACH 
JASPER  3  SE 

KENDALL  2  E 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

KEY  WEST  WB  CITY 

KISS IMMEE  2 

LA  BELLE 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

LAKE  CITY  2  E 

LAKE  HIAWASSE 

LAKELAND  WB  CITY  R 

LAKE  PLACID  2  SW 

LAKE  TRAFFORD 
LISBON 

LIVE  OAK  2  ESE 
LONGBOAT  KEY 
LOXAMATCMEE 

MADISON 

MARATHON  SHORES 
HAR I ANNA   IND  SCHOOL 
MAYO  5  NW 

MELBOURNE 

MELROSE 

MIAMI  BAY  FRONT 
MIAMI  BEACH 

MIAMI  WB  AIRPORT  R 
MIAMI   12  SSK 

MILES  CITY  TOWER 
MILTON  EXP  STATION 
MONT  ICE LLO  2  S 
MOORE  HAVEN  LOCK  1 
MOUNTAIN  LAKE 

MYAKKA  RIVER  ST  PARK 

NAPLES 

NICEVILLE 

NITTAW  1  s 

OCALA 

OCA  LA  2  HE 
OKEECHOBEE  9  II 
OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 
ORLANDO  WB  AIRPORT  R 
PALATKA 

PANAMA  CITY  2 

parr i sh 

PENSACOLA  FAA  A I RPORT 
PENS A  COLA    WB   CITY  R 
PENNINE 

PERKY 

PLANT  CITY 
POMPANO  BEACH 
PUNT A  GORDA 
OOINCT  EIP  STATION 


RECORD  MISSING 


».15 

.00 
1.57 
1.16 
1.20 
5.45 


1.25     .02  3.63 


•  06     .OB  .09 


4.73 
2.51 
2.92 


RECORD  MISSING 


•  24 

2.35 
!  .88 


lite 

1.71 
2«07 
1.70 


3.82 
•  92 
3<«2 
3>60 


•  34 
5.96 
3.99 


i76     .70  1..-8 


.31 
.90  T 


1.00     .02  .97 


.37  ,03 

.OA 

.06 


■  03 

■  09 


•A3  1.2A 

.36 
.02  .49 


See  Reference  Notes  Pol  lowing  station  Index 


DAILY  PRECIPITATION 


Station 

"3 

Day  of  month 

To' 

1    1   2  1  3 

4  |   5  |  6 

7  8 

9 

10  |  11  |  12 

13  |  14  |  15 

16     17  | 

18 

19  |  20  21 

22  |  23  1  24 

25  |  26  27 

28  | 

29  | 

30 

31 

•OVAL  PALM  RANGE R   ST  A 

SAINT  AUGUSTINE 

SAINT  LCO 

SAINT  MARKS  t  SE 

ST  PETERSBURG 

•  l  • 

was 

1.2T 

2.<e 

It*! 

■  » 

•  10 

■  13 

.61 

.05 
•  07 
.60 
.07 

.03 

.06 

•  20 

•  65 

•  09 

T 

T 

.03 
•  IT 

■  OA 

•  23 

.23 

1.10 
.35 

.03 
.26 
.63 
T 

1.13 

.11 
•  13 
.27 
.03 
■  02 

SAN80RM  TOMER 

SAN^ORD  E 1 r  STATION 

SARASOTA 

SOUTH  MIAMI    1  M 

STARKE 

2.50 
1.29 

•  20 
2. AO 

.76 
•  IB 
.OA 

.92 

.02 

.AO 

.01 
.1  I 

•  It 

.06 
•  02 

•  22 

•  02 
.02 
.05 
.02 

■  01 

•  21 

.03 
■  OA 

T 

.02 
.01 

•  23 

.27 

.26 
•  25 

.03 
1.02 
1.13 

.OA 
1.32 

•  04 
.06 

T 

.07 
.02 

STEINHATCweE  Z 

STUART  RAO  1 0  MSTU 

TALLAHASSEE  MB  AP 

T AMI  AMI    TRL  AO  M[  BEND 

TAMPA  ME)  AIRPORT  R 

•  21 
2.77 

.07 
1.32 

1.20 
1.00 
.17 

.09 

•  02 

•  01 

.»"> 

.13 

■  OA 

•  10 
.07 

.03 
.08 
.03 

.03 

.21 

T 

T 

■  07 

.13 

T 

■01 

.16 
.66 

•  15 
.11 
.03 
.2* 

•  07 

T 

•  OA 

T 

TARPON  SPGS  5EMAGE  PL 

TAVERN (ER 

T ITUSVI LLC  2  W 

USHER  TOWER 

VENICE 

2.02 
.26 
1.19 

1.20 

.22 
.70 
.05 

•  20 

T 

.15 

.20 

.07 

.30 

.03 

.07 

•07 
■  20 

- 

1.37 
.00 
.97 

1.10 

•  OA 

•  02 

VERO  BEACH  FA*  AIRPORT 

WAUCHHULA  2  N 

WEST  PALM  BEACH 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP  R 

WEWAH 1 TCHKA 

.21 
.62 
.36 
.22 

T 

T 

T 

T 

.60 

T 
T 

•  20 

•  1A  T 

T 

.02  .02 

T 

T 
T 

T 
T 

•10 

T 

•  1A 

.27 

T 

.21 
.62 
.32 
.22 
.13 

.04 

T 

WINTER  HAVEN 
WOOORUFF  0AM 

1.62 

3.5« 

.29 
.61 

T 

•  30 

.09 
1  . 1  2 

1.30 

•  06 

•  20 

•  02 

■  02 

.09 

•  AT 

•  OA 

T 

.59 

•  03 

1.13 
.60 

.01 
.01 

S«e  Reference  Note*  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
JANUARY  I960 


Day  Ol  Month 

12     13     U  IS 


ALEXANDER  SPRINGS 

MAX 

64 

76 

76 

74 

78 

83 

80 

67 

75 

77 

73 

77 

79 

77 

80 

76 

77 

77 

66 

56 

33 

53 

53 

36 

59 

70 

76 

80 

76 

70 

ssT 

MIN 

42 

55 

64 

44 

49 

57 

64 

49 

35 

44 

47 

43 

47 

55 

49 

47 

37 

51 

42 

29 

31 

25 

28 

21 

25 

29 

37 

44 

51 

51 

43 

APALACH1 COLA  WB  CITY 

MAX 

57 

63 

66 

57 

60 

69 

64 

58 

61 

69 

70 

67 

72 

72 

75 

59 

66 

69 

52 

61 

6  = 

54 

43 

52 

50 

56 

64 

69 

66 

53 

l6 

MIN 

45 

55 

50 

43 

51 

58 

47 

39 

4? 

50 

52 

53 

54 

59 

'7 

46 

48 

50 

34 

33 

10 

30 

27 

30 

35 

43 

6  1 

57 

52 

47 

47 

ARCADIA 

«AX 

72 

80 

61 

83 

84 

65 

81 

73 

78 

83 

81 

60 

83 

83 

80 

77 

80 

86 

72 

59 

65 

68 

66 

63 

69 

75 

79 

81 

61 

73 

6  I 

"IN 

50 

54 

59 

61 

62 

65 

64 

53 

46 

51 

50 

49 

49 

47 

49 

55 

42 

5  6 

51 

33 

16 

30 

29 

2  6 

37 

41 

45 

46 

49 

51 

66 

AVON  PARK 

MAX 

75 

80 

62 

83 

87 

86 

83 

75 

78 

84 

84 

62 

85 

85 

82 

80 

83 

86 

78 

61 

67 

60 

55 

64 

69 

77 

81 

64 

80 

70 

66 

MIN 

49 

55 

62 

58 

59 

65 

65 

55 

66 

53 

53 

c  1 

53 

52 

52 

51 

47 

5  7 

61 

31 

16 

32 

33 

27 

36 

46 

68 

50 

62 

56 

66 

BARTOW 

MAX 

72 

78 

76 

78 

85 

85 

84 

74 

75 

75 

75 

7^ 

79 

80 

BP 

78 

79 

81 

70 

60 

56 

56 

60 

66 

64 

72 

1  " 

80 

78 

73 

6  1 

MIN 

50 

54 

64 

56 

58 

65 

69 

51 

44 

51 

53 

49 

52 

56 

66 

53 

46 

59 

49 

37 

16 

33 

31 

29 

38 

42 

6" 

47 

66 

56 

47 

8AYPORT 

MAX 

MIN 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

MAX 

74 

79 

80 

83 

82 

83 

84 

84 

74 

77 

80 

77 

79 

79 

79 

80 

76 

81 

85 

62 

66 

64 

56 

66 

59 

69 

74 

77 

81 

82 

72 

MIN 

50 

55 

56 

64 

62 

63 

62 

59 

50 

55 

52 

52 

52 

50 

49 

56 

46 

49 

58 

36 

60 

36 

32 

2  7 

36 

45 

47 

45 

47 

59 

60 

BIG  CYPRESS  R E SERVATN 

MAX 

77 

80 

84 

64 

84 

83 

85 

75 

78 

82 

81 

82 

83 

63 

61 

79 

84 

86 

67 

61 

57 

61 

69 

63 

72 

76 

79 

81 

82 

73 

MIN 

51 

59 

62 

66 

64 

64 

61 

56 

58 

56 

56 

54 

56 

54 

57 

49 

68 

56 

40 

16 

33 

34 

32 

34 

44 

61 

49 

50 

54 

50 

BLOUNTSTOWN  2  SE 

MAX 

55 

53 

70 

62 

56 

62 

62 

58 

60 

68 

73 

77 

75 

79 

80 

75 

64 

66 

64 

54 

49 

46 

53 

43 

44 

57 

66 

65 

71 

66 

62 

MIN 

37 

43 

50 

38 

39 

69 

52 

34 

36 

33 

43 

*5 

47 

68 

53 

40 

40 

45 

31 

31 

24 

24 

23 

26 

26 

10 

52 

64 

46 

45 

BRADENTON  EXP  STATION 

MAX 

72 

81 

76 

77 

83 

60 

76 

67 

80 

60 

76 

62 

78 

60 

77 

74 

78 

60 

63 

67 

52 

54 

61 

57 

67 

77 

76 

72 

65 

60 

50 

54 

59 

53 

59 

63 

63 

55 

46 

51 

51 

49 

53 

51 

49 

57 

43 

59 

50 

38 

16 

33 

33 

.'0 

37 

41 

46 

49 

51 

51 

51 

BROOKSVILLE  CHIN  HILL 

MAX 

66 

77 

72 

76 

83 

63 

80 

72 

75 

78 

75 

'6 

80 

77 

82 

75 

80 

77 

66 

55 

60 

55 

54 

60 

61 

72 

78 

80 

78 

70 

66 

MIN 

46 

58 

65 

49 

55 

63 

68 

46 

65 

55 

56 

56 

55 

61 

57 

49 

47 

61 

41 

32 

29 

29 

27 

2  0 

36 

40 

47 

54 

66 

61 

4  6 

BUSHNELL   2  E 

MAX 

64 

79 

77 

76 

84 

85 

76 

70 

75 

79 

76 

60 

81 

76 

83 

74 

80 

80 

65 

58 

57 

56 

60 

59 

62 

72 

qn 

62 

76 

71 

55 

MIN 

50 

55 

64 

47 

53 

62 

66 

45 

60 

48 

50 

45 

49 

56 

54 

46 

39 

53 

41 

30 

31 

25 

26 

22 

29 

35 

44 

46 

66 

52 

45 

CANAL  POINT  USOA 

MAX 

77 

80 

81 

79 

83 

85 

83 

73 

79 

80 

77 

81 

79 

77 

62 

73 

82 

84 

66 

61 

56 

58 

57 

60 

65 

79 

78 

76 

81 

72 

6  6 

MIN 

53 

57 

56 

63 

64 

64 

64 

58 

56 

56 

52 

57 

51 

49 

49 

51 

45 

58 

51 

45 

66 

40 

37 

39 

39 

50 

60 

49 

48 

58 

66 

CAPE   SABLE  RANGER  STA 

MAX 

77 

79 

81 

80 

81 

81 

81 

77 

80 

79 

81 

60 

78 

78 

73 

79 

80 

81 

79 

68 

60 

60 

62 

63 

74 

73 

76 

76 

82 

74 

68 

MIN 

58 

67 

67 

66 

63 

74 

74 

67 

64 

65 

64 

62 

59 

59 

58 

61 

55 

71 

69 

43 

45 

37 

35 

34 

40 

61 

54 

58 

54 

60 

58 

CAPTIVA 

MAX 

72 

76 

76 

77 

79 

79 

75 

71 

75 

78 

76 

76 

75 

75 

71 

75 

77 

72 

60 

56 

55 

56 

68 

63 

73 

75 

76 

73 

68 

64 

MIN 

56 

62 

67 

66 

67 

70 

70 

60 

56 

61 

63 

59 

61 

58 

59 

64 

55 

68 

54 

47 

43 

41 

42 

40 

46 

50 

52 

55 

57 

59 

55 

CARRABELLE 

MAX 

55 

63 

69 

63 

62 

70 

67 

61 

66 

71 

74 

69 

74 

73 

79 

72 

65 

68 

63 

51 

50 

46 

53 

53 

53 

61 

64 

71 

66 

59 

66 

MIN 

44 

54 

57 

39 

49 

58 

53 

36 

35 

46 

49 

48 

47 

60 

62 

42 

43 

60 

33 

32 

28 

27 

23 

25 

29 

39 

49 

56 

57 

46 

46 

CEDAR  KEY 

MAX 

60 

72 

67 

69 

75 

76 

69 

66 

74 

74 

70 

76 

72 

67 

70 

70 

71 

66 

62 

55 

49 

54 

50 

96 

56 

69 

62 

67 

61 

58 

55 

MIN 

50 

57 

60 

48 

54 

60 

60 

45 

45 

57 

56 

55 

61 

61 

61 

53 

50 

60 

41 

38 

32 

32 

28 

29 

35 

42 

60 

52 

54 

50 

48 

CHIPLEY  3  E 

MAX 

51 

66 

70 

58 

56 

59 

57 

56 

72 

72 

77 

79 

78 

81 

79 

72 

68 

67 

66 

48 

47 

51 

49 

46 

58 

69 

70 

70 

69 

62 

6' 

MIN 

40 

45 

53 

36 

46 

48 

49 

36 

33 

41 

43 

49 

50 

56 

65 

38 

41 

53 

30 

29 

26 

26 

21 

23 

23 

31 

48 

57 

59 

44 

46 

CLEARWATER 

MAX 

65 

77 

73 

74 

81 

60 

74 

65 

75 

71 

71 

78 

77 

76 

77 

70 

78 

77 

62 

54 

50 

50 

53 

54 

63 

72 

76 

76 

74 

69 

56 

MIN 

55 

59 

62 

52 

51 

65 

61 

53 

47 

50 

52 

50 

55 

55 

53 

59 

48 

59 

48 

38 

36 

32 

32 

30 

40 

44 

52 

54 

60 

53 

52 

CLERMONT  6  S 

MAX 

67 

77 

76 

73 

79 

82 

77 

66 

75 

76 

73 

76 

76 

74 

79 

72 

78 

79 

63 

56 

50 

55 

50 

68 

61 

72 

77 

80 

74 

70 

55 

MIN 

51 

57 

65 

50 

55 

62 

68 

50 

6* 

52 

53 

50 

53 

58 

50 

53 

45 

56 

45 

36 

34 

32 

31 

29 

34 

38 

46 

48 

56 

54 

69 

CLEWISTON  U  S  ENG 

MAX 

69 

78 

77 

85 

78 

64 

67 

65 

74 

77 

78 

75 

76 

77 

77 

80 

89 

81 

66 

64 

61 

55 

69 

55 

68 

62 

77 

73 

73 

60 

72 

MIN 

60 

60 

62 

60 

67 

66 

63 

63 

62 

62 

59 

62 

56 

52 

53 

51 

53 

53 

59 

46 

43 

32 

33 

35 

41 

51 

52 

52 

52 

59 

50 

CRESTVIEW  RADIO  WJSB 

MAX 

49 

65 

68 

75 

56 

55 

54 

56 

70 

77 

74 

75 

76 

78 

71 

64 

62 

65 

59 

57 

47 

44 

51 

57 

66 

71 

72 

70 

63 

56 

54 

MIN 

39 

42 

42 

34 

46 

45 

43 

32 

36 

43 

42 

52 

55 

56 

57 

37 

34 

43 

32 

27 

23 

22 

20 

27 

27 

36 

52 

53 

49 

43 

41 

CROSS  CITY  FAA  AIRPORT 

MAX 

60 

73 

71 

64 

72 

76 

71 

63 

74 

77 

77 

78 

78 

78 

75 

69 

76 

68 

54 

60 

47 

53 

45 

56 

58 

72 

71 

76 

64 

55 

53 

MIN 

48 

56 

47 

45 

52 

55 

51 

38 

33 

44 

49 

45 

46 

60 

66 

40 

37 

54 

36 

32 

28 

20 

22 

19 

23 

28 

47 

66 

54 

46 

46 

DAYTONA  BEACH  WB  AP 

MAX 

67 

77 

77 

66 

71 

83 

79 

64 

73 

77 

71 

74 

81 

78 

8C 

81 

69 

74 

79 

57 

66 

51 

55 

66 

51 

59 

66 

72 

80 

79 

63 

MIN 

45 

55 

56 

47 

52 

62 

55 

45 

64 

51 

53 

50 

52 

59 

55 

52 

50 

60 

44 

36 

33 

30 

28 

32 

34 

39 

46 

55 

57 

52 

47 

DAYTONA  BEACH 

MAX 

66 

67 

75 

77 

62 

71 

84 

76 

61 

73 

75 

67 

73 

81 

79 

73 

75 

80 

62 

57 

51 

56 

47 

54 

57 

67 

74 

79 

73 

64 

56 

MIN 

51 

58 

65 

49 

54 

60 

68 

47 

30 

56 

55 

54 

56 

59 

57 

48 

45 

58 

42 

34 

32 

29 

28 

31 

33 

35 

41 

54 

55 

48 

45 

DEER  PARK 

MAX 

72 

81 

81 

81 

84 

85 

82 

74 

75 

79 

76 

61 

81 

81 

81 

80 

80 

86 

80 

60 

56 

57 

55 

61 

66 

70 

79 

62 

82 

75 

62 

MIN 

47 

52 

63 

51 

56 

65 

66 

51 

42 

47 

52 

49 

49 

6<J 

51 

47 

40 

61 

49 

30 

34 

28 

24 

26 

29 

39 

41 

50 

50 

48 

47 

DE  FUNIAK  SPRINGS 

MAX 

49 

66 

70 

54 

58 

57 

49 

37 

69 

70 

78 

79 

79 

78 

73 

64 

66 

66 

67 

49 

47 

53 

45 

46 

56 

67 

71 

70 

67 

55 

54 

MIN 

39 

45 

49 

35 

46 

47 

44 

33 

35 

43 

49 

52 

55 

57 

58 

37 

43 

52 

27 

28 

26 

23 

21 

28 

26 

34 

51 

56 

54 

41 

66 

DE  LAND 

MAX 

MIN 

DEVILS  GARDEN  TOWER 

MAX 

77 

80 

83 

63 

83 

64 

84 

78 

78 

80 

78 

76 

80 

si 

80 

77 

82 

86 

77 

61 

56 

60 

56 

61 

66 

75 

79 

60 

61 

73 

65 

MIN 

54 

56 

59 

64 

65 

67 

64 

61 

53 

59 

55 

54 

53 

52 

52 

61 

47 

57 

55 

37 

16 

31 

33 

31 

36 

48 

53 

48 

46 

56 

49 

DRY  TORTUGAS 

MAX 

78 

80 

81 

76 

76 

79 

82 

78 

73 

79 

75 

75 

74 

77 

80 

80 

80 

83 

72 

67 

63 

59 

65 

69 

67 

70 

73 

75 

77 

73 

73 

MIN 

67 

69 

72 

69 

69 

74 

73 

65 

65 

71 

69 

68 

62 

67 

70 

69 

66 

66 

63 

60 

57 

55 

65 

56 

56 

63 

65 

65 

65 

63 

61 

EVERGLADES 

MAX 

80 

82 

13 

85 

64 

84 

84 

75 

85 

80 

82 

82 

82 

83 

80 

80 

82 

83 

75 

62 

57 

59 

60 

61 

72 

77 

80 

80 

80 

73 

68 

MIN 

56 

62 

64 

66 

68 

69 

65 

62 

59 

58 

59 

59 

57 

6R 

60 

57 

53 

64 

57 

42 

41 

35 

36 

34 

40 

48 

50 

53 

64 

59 

64 

FEDERAL  POINT 

MAX 

62 

75 

77 

70 

74 

81 

73 

63 

73 

80 

74 

76 

78 

81 

80 

73 

76 

71 

64 

66 

60 

55 

50 

55 

56 

68 

76 

61 

69 

65 

53 

MIN 

42 

55 

66 

46 

54 

57 

60 

45 

65 

49 

53 

48 

50 

59 

57 

50 

45 

56 

40 

35 

31 

30 

29 

30 

29 

33 

42 

30 

52 

49 

68 

FELLSMERE 

MAX 

74 

79 

61 

79 

85 

65 

83 

79 

7» 

82 

76 

78 

82 

B3 

92 

78 

80 

65 

81 

63 

56 

69 

55 

61 

66 

72 

79 

82 

79 

77 

66 

MIN 

52 

55 

61 

55 

61 

67 

66 

54 

46 

51 

53 

56 

50 

53 

53 

57 

45 

61 

51 

33 

16 

31 

31 

31 

34 

46 

46 

51 

54 

57 

67 

FERNAND I NA  BEACH 

MAX 

60 

62 

73 

61 

63 

76 

69 

66 

66 

76 

73 

71 

80 

76 

81 

74 

65 

68 

61 

52 

49 

54 

49 

50 

33 

59 

70 

75 

62 

66 

56 

MIN 

48 

53 

54 

40 

53 

54 

54 

40 

39 

45 

51 

47 

48 

58 

58 

47 

40 

56 

37 

35 

29 

28 

25 

27 

26 

28 

1H 

55 

56 

50 

46 

FORT  DRUM  5  NW 

MAX 

75 

78 

61 

81 

84 

83 

81 

71 

78 

64 

80 

79 

60 

61 

79 

76 

79 

8' 

76 

59 

54 

57 

56 

62 

69 

74 

79 

80 

80 

74 

69 

MIN 

49 

53 

55 

58 

60 

66 

65 

55 

67 

54 

54 

52 

51 

53 

55 

52 

45 

60 

50 

33 

34 

29 

32 

28 

35 

42 

45 

50 

62 

56 

46 

FORT  LAUDERDALE 

MAX 

77 

81 

63 

81 

82 

82 

82 

81 

77 

60 

60 

80 

81 

82 

62 

81 

63 

86 

77 

63 

60 

57 

59 

63 

72 

75 

77 

80 

80 

72 

70 

MIN 

55 

64 

71 

63 

65 

70 

63 

66 

63 

70 

59 

60 

56 

56 

56 

62 

53 

62 

56 

40 

39 

31 

33 

14 

41 

61 

66 

54 

63 

60 

53 

FT  LAUDERDALE  BAH1A  MAR 

MAX 

77 

80 

60 

79 

61 

81 

83 

BO 

76 

80 

78 

79 

80 

81 

81 

80 

82 

83 

62 

67 

60 

62 

61 

64 

68 

72 

78 

79 

79 

75 

70 

MIN 

60 

69 

73 

67 

73 

74 

71 

67 

66 

63 

64 

63 

61 

63 

66 

59 

71 

60 

43 

43 

37 

40 

39 

50 

58 

68 

69 

60 

61 

55 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

MAX 

74 

78 

79 

84 

65 

61 

64 

86 

77 

76 

79 

79 

79 

81 

82 

62 

83 

62 

86 

70 

63 

39 

60 

60 

64 

73 

74 

79 

79 

81 

73 

MIN 

52 

58 

64 

61 

60 

62 

58 

65 

57 

60 

55 

54 

52 

52 

52 

56 

50 

60 

55 

37 

36 

29 

31 

28 

37 

46 

61 

51 

49 

53 

31 

22     23     24     25     26     27     26     29     30  31 
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DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
JANUARY  1960 


Day  OI  Month 

o 

01 

Sutton 

— 

2 

3 

4 

5 

6  1.  7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22  | 

23 

24 

25  | 

26 

27 

28  | 

29 

30 

31 

Av. 

FOOT  UTTERS  WB  AP 

MIN 

77 

55 

82 

58 

81 

63 

04 

68 

84 

67 

83 

67 

80 

63 

70 
54 

79 

50 

82 

57 

80 
56 

81 
54 

79 
54 

80 
53 

76 

53 

76 
54 

79 
49 

82 
60 

64 

47 

62 
39 

55 
40 

58 

34 

58 
36 

62 
32 

67 
40 

76 
45 

79 
50 

79 
50 

77 
51 

77 
55 

63 
51 

74.* 

61.8 

FORT  PIERCE 

MAX 
MIN 

75 
3» 

78 
58 

81 
64 

76 
63 

80 
67 

83 

68 

83 

66 

70 
56 

76 
56 

77 
60 

75 
59 

77 
58 

78 
55 

77 
55 

80 
57 

75 
52 

80 
49 

84 

61 

63 
45 

60 
38 

ii 
35 

60 
30 

54 
35 

60 
35 

66 
41 

72 
49 

75 
52 

79 
55 

82 
34 

72 
54 

66 
46 

73.3 
52.5 

FOUNTAIN   J  S 

MAX 
MIN 

62 
AO 

64 

42 

70 
40 

35 
37 

60 
46 

65 

52 

37 

50 

60 
34 

71 
36 

74 
44 

78 
44 

78 
47 

77 
49 

81 
55 

74 
63 

67 
37 

68 
40 

67 
40 

58 
30 

49 

32 

47 
i4 

43 
23 

49 

22 

41 

24 

61 
24 

68 

26 

70 

50 

71 
56 

66 
56 

56 
44 

55 
46 

63.8 

4~  .4 

GAINESVILLE  3  WSW 

MAX 

62 

76 
57 

74 
65 

69 
42 

79 

52 

81 

57 

75 

61 

67 
40 

74 

39 

78 
46 

76 
49 

77 
44 

60 
49 

80 
55 

78 

57 

78 
42 

76 
39 

70 
57 

63 
37 

50 
28 

48 

.1  i 

54 

2  2 

54 

23 

54 
18 

63 
22 

69 
27 

75 
44 

80 
46 

76 
55 

64 
49 

52 

41 

69.4 
43.2 

GLEN  ST  MARY   NURSER IEV 

MAX 
MIN 

56 
AC 

73 
50 

70 
59 

65 
38 

69 

48 

78 

52 

73 
57 

65 
36 

73 
33 

77 
43 

76 
48 

76 
44 

78 
45 

78 

55 

79 
57 

76 
41 

73 
38 

69 
55 

63 
34 

51 
28 

40 

2  7 

64 
24 

52 
22 

51 
19 

58 

22 

69 
24 

73 
39 

76 
52 

72 
55 

65 
44 

53 
43 

67.4 
41  .0 

GRAPE  MAMMOCK 

MAX 
MIN 

MIALEAN 

MAX 
MIN 

74 

56 

77 
60 

81 

65 

84 

65 

81 

65 

81 

70 

82 
63 

66 

67 

78 
60 

78 
67 

80 
59 

81 
60 

79 
57 

82 
58 

82 

57 

81 

62 

81 
56 

81 
65 

83 
61 

70 
43 

62 

41 

60 

34 

61 
37 

35 

66 
40 

73 
43 

74 

52 

77 
54 

79 
54 

80 
61 

73 

64 

76.4 
55.6 

HIGH  SPRINGS 

MAX 
MIN 

59 

46 

75 
54 

74 
64 

71 

41 

73 
51 

76 

57 

"6 

59 

67 

40 

73 
36 

76 

46 

76 
48 

77 
46 

79 

47 

79 
57 

78 

60 

75 
44 

71 

40 

68 
44 

63 

36 

51 

32 

50 
10 

53 
23 

52 
24 

56 
20 

57 
22 

69 
26 

41 

78 
52 

76 
51 

59 
48 

54 
46 

68.2 
43.0 

HOMESTEAD  EXP  STA 

MAX 
MIN 

77 
33 

80 
59 

84 
59 

83 
58 

82 
59 

83 
63 

65 

60 

82 
64 

79 

60 

80 
64 

81 
55 

82 
58 

82 
52 

80 
52 

82 
50 

78 
58 

83 

50 

84 

62 

83 
61 

69 
36 

6  2 
43 

89 
29 

59 
30 

61 
28 

75 
36 

75 
48 

18 
50 

81 
47 

81 
46 

79 
60 

72 
49 

77.3 
51  .6 

INVERNESS 

MAX 
MIN 

63 
51 

80 
57 

77 
63 

73 
49 

80 
54 

83 
61 

78 
68 

69 
46 

75 
45 

76 
49 

76 

52 

77 
47 

80 

51 

78 

10 

81 
53 

74 
47 

78 
41 

76 
5B 

65 
42 

57 
40 

50 
31 

55 

31 

49 

30 

57 
25 

62 
32 

65 
35 

77 
43 

80 
46 

7* 
48 

64 
53 

55 
46 

70.6 
46.9 

JACKSONVILLE  WB  AP 

MAX 
MIN 

61 
43 

70 
55 

72 
49 

64 
42 

67 
14 

79 
57 

72 
52 

64 
41 

72 
37 

75 
47 

76 
52 

74 
46 

79 
52 

79 
60 

79 
61 

68 
46 

70 
41 

68 
55 

55 
38 

52 
34 

47 
29 

64 

29 

45 

25 

49 

25 

66 

26 

64 
?« 

73 
42 

76 

55 

65 

57 

65 

50 

54 
47 

65.9 
44.4 

JACKSONVILLE  BEACH 

MAX 
MIN 

60 

41 

62 
56 

73 
50 

61 
43 

63 

55 

80 

55 

73 
58 

62 
42 

65 
41 

72 

48 

70 
52 

71 
49 

79 
48 

78 

59 

80 
56 

72 
49 

67 
45 

69 
57 

62 
38 

51 
34 

47 

30 

54 

29 

45 

26 

51 
30 

52 
29 

60 
32 

70 
40 

76 
53 

63 
56 

63 
51 

55 
42 

64.7 
45.2 

JASPER  3  SE 

MAX 
MIN 

55 
40 

70 
48 

70 
60 

60 
36 

64 

50 

74 

55 

74 

15 

70 
35 

75 
32 

84 

44 

75 
45 

78 
44 

80 

41 

80 
88 

80 
60 

70 
40 

50 
35 

65 
45 

65 
34 

54 
30 

48 
27 

55 

22 

50 
20 

50 
19 

58 
20 

70 
23 

72 
40 

75 
55 

68 
58 

60 
40 

40 

66.6 
40.5 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

78 
66 

79 

73 

84 

71 

77 
70 

79 
71 

81 
75 

85 
74 

73 
68 

79 
69 

79 
71 

77 

69 

79 

70 

79 
69 

79 
68 

81 
72 

83 
68 

80 
66 

85 

70 

71 
61 

62 
58 

60 
55 

57 
52 

63 
54 

39 

50 

67 
53 

72 
59 

75 
62 

76 
64 

77 
66 

72 
65 

68 
62 

74.7 
65.2 

KISSIMMEE  2 

MAX 
MIN 

61 
48 

69 

50 

72 
53 

70 

48 

82 
56 

82 

65 

80 
67 

75 
51 

75 
45 

78 
46 

75 
50 

76 

50 

81 

53 

76 
56 

80 
54 

60 
55 

AO 
46 

83 
54 

76 
46 

58 
35 

54 
34 

66 
33 

54 
34 

52 
31 

62 
29 

70 
41 

74 
40 

77 
51 

74 
58 

73 
47 

64 
48 

71.9 
47.5 

LA  BELLE 

MAX 
MIN 

65 
58 

83 
63 

85 
65 

87 
65 

83 
63 

79 
58 

76 
51 

83 
53 

80 
51 

79 
51 

81 
50 

83 
47 

78 
60 

84 
44 

86 

56 

78 
53 

61 
34 

58 

37 

60 
25 

59 
30 

63 
26 

65 
32 

75 

44 

83 
48 

64 
46 

87 
46 

76 
51 

64 
46 

76.6 
48.3 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

MAX 
MIN 

69 
49 

77 
53 

77 
60 

79 

52 

83 
56 

84 

63 

77 
66 

71 

50 

75 
53 

79 

40 

76 

51 

79 
48 

80 
51 

81 

57 

79 
53 

74 
52 

78 
43 

81 

56 

68 
47 

59 
33 

33 
34 

57 

32 

53 
27 

62 
27 

64 
34 

74 
41 

78 
43 

80 
48 

74 

55 

49 

59 
48 

72.6 
47.7 

LAKE  CITY  2  E 

MAX 
MIN 

53 
42 

72 
51 

71 

6? 

61 
40 

67 
48 

76 
56 

70 
56 

65 

39 

75 
39 

78 
49 

76 

50 

76 
48 

82 
50 

80 
58 

79 
59 

73 

41 

76 
44 

68 

60 

61 
34 

52 
32 

47 

26 

55 
24 

51 
23 

52 
21 

59 
24 

69 
29 

73 
44 

76 
54 

71 
54 

45 

58 
51 

67.4 
43. S 

LAKE  MIAWASSE 

MAX 
MIN 

66 
48 

70 
55 

79 
63 

77 
50 

77 
57 

81 

63 

83 
68 

78 

50 

67 

43 

76 
51 

77 

53 

75 
48 

78 
11 

79 

16 

74 
51 

81 

50 

74 
43 

77 
55 

81 
47 

55 
37 

55 
34 

50 
34 

54 

31 

SO 
27 

57 
33 

62 
37 

71 
43 

76 
49 

SO 
55 

34 

65 
48 

71.0 
47.9 

LAKELAND  WB  CITY 

MAX 
MIN 

68 

52 

77 
58 

77 
59 

76 

14 

82 

59 

82 
67 

75 

57 

67 

52 

74 

50 

70 
57 

73 
60 

77 
57 

78 
59 

80 
58 

78 
58 

72 
53 

78 
51 

80 
60 

60 
42 

54 
38 

49 
34 

54 
33 

51 
32 

59 
33 

62 
39 

70 
44 

78 
51 

60 
56 

76 
57 

63 
51 

59 
47 

70.6 
50.9 

LAKE  PLACID  2  SW 

MAX 
MIN 

74 

50 

82 
52 

80 
60 

81 

61 

83 
56 

85 
66 

80 
62 

73 

57 

79 
47 

80 
52 

79 

53 

81 
48 

81 
51 

83 

54 

80 
50 

78 

57 

80 
43 

63 
58 

76 
54 

61 
39 

56 

37 

60 
34 

55 
32 

62 
32 

67 
34 

77 
44 

80 
43 

82 
46 

80 
49 

73 
57 

66 

4  8 

75.4 
49.3 

LISBON 

MAX 
MIN 

60 
50 

70 
58 

77 
64 

74 
47 

79 
52 

84 

60 

79 

67 

68 
46 

75 
43 

78 
60 

74 
47 

77 

50 

80 
51 

76 
18 

81 
54 

76 
51 

75 
44 

77 
57 

68 
44 

55 
33 

54 

32 

55 
30 

51 
27 

58 
27 

63 
29 

70 
36 

75 
44 

80 
47 

77 
46 

71 
53 

56 
45 

70.7 
46.5 

LIVE  OAK  2  E5E 

MAX 
MIN 

55 
44 

72 
49 

72 
49 

62 
39 

64 
49 

76 
55 

73 
53 

63 
35 

74 

35 

77 
47 

76 
48 

77 
44 

79 
46 

79 
60 

78 
54 

72 
40 

73 
37 

69 
55 

62 

33 

51 
29 

46 
26 

55 
21 

56 
21 

52 
18 

57 
21 

68 
27 

71 
42 

78 

55 

73 
55 

76 
42 

53 
46 

67.4 
41.1 

LOXAHATCHEE 

MAX 
MIN 

80 
14 

S3 

16 

85 
54 

81 
59 

8  5 
61 

83 

62 

85 
61 

82 

62 

78 
49 

83 
56 

80 

50 

81 

57 

S3 
51 

83 
50 

83 
49 

8  2 
40 

83 
46 

88 
52 

79 
57 

63 
36 

56 
39 

61 
28 

58 
30 

62 
31 

71 
35 

78 
47 

81 

55 

85 
58 

83 
47 

75 
50 

64 
40 

77.7 
49.7 

MADISON 

MAX 
MIN 

52 

4? 

69 
49 

69 

51 

58 
38 

60 

50 

74 

56 

68 
47 

59 
16 

71 
37 

76 
40 

76 
50 

76 

53 

77 
54 

8  0 

61 

77 
60 

6  6 
43 

70 
42 

63 
52 

62 
34 

52 
34 

46 

27 

54 

26 

44 

22 

50 
24 

55 
27 

68 

33 

72 
46 

71 
57 

63 
57 

68 
46 

52 
47 

63.1 
43.6 

MARATHON  SHORES 

MAX 
MIN 

78 

66 

80 
70 

84 

69 

79 
66 

80 
71 

82 

73 

85 
72 

77 

71 

80 
69 

80 
70 

78 
68 

78 
68 

70 
66 

78 
66 

82 
69 

84 
66 

83 
65 

84 

72 

77 
62 

64 
60 

62 
52 

57 
49 

58 
50 

60 
50 

67 
54 

72 
58 

77 
62 

77 
62 

78 
60 

74 
61 

70 
58 

75.6 
63.7 

MARIANNA    IND  SCHOOL 

MAX 
MIN 

50 

40 

68 
43 

70 
33 

56 
36 

88 
36 

59 
49 

58 
40 

57 
34 

70 
36 

74 
43 

80 
44 

79 
40 

78 
40 

82 
57 

75 
64 

66 
38 

66 
40 

62 
53 

58 
29 

48 

29 

45 
25 

51 
24 

45 

21 

47 

23 

57 
24 

68 

30 

71 
48 

70 
58 

66 
58 

59 
45 

53 
46 

62.8 

40.  e 

MAYO  5  NW 

MAX 
MIN 

59 
44 

71 
52 

70 
60 

61 

40 

68 
43 

77 

58 

71 
56 

60 

35 

73 
33 

76 
41 

76 
49 

78 
46 

78 
46 

79 

61 

75 
62 

69 
41 

73 
37 

68 
57 

60 
33 

53 
29 

48 

27 

53 
21 

50 
22 

52 
18 

55 
21 

69 

22 

72 
43 

74 
55 

66 
60 

60 
45 

55 
48 

66.0 
42.1 

MELBOURNE 

MAX 
MIN 

71 
54 

78 
56 

80 
61 

82 

14 

79 
60 

88 

66 

89 

67 

79 
34 

75 
49 

77 
14 

74 

56 

77 
55 

81 
14 

82 

68 

63 
54 

77 

16 

82 
46 

83 

61 

80 
50 

64 
37 

57 
36 

56 
31 

58 

30 

58 

33 

63 
37 

69 
41 

78 
54 

81 
59 

80 
61 

76 
62 

67 
48 

75.0 
51.4 

MELROSE 

MAX 
MIN 

60 
41 

80 
56 

80 
64 

69 
45 

79 
53 

81 

58 

77 
61 

69 

4  4 

76 
44 

8  2 
51 

82 

53 

82 

50 

83 
49 

84 

57 

84 

56 

74 
40 

79 
45 

73 
57 

64 
40 

54 
35 

52 
32 

58 

27 

55 
27 

SB 
28 

63 
30 

71 
34 

79 
45 

85 
52 

74 

56 

67 
47 

61 
46 

72.1 
46.3 

MIAMI    BAY  FRONT 

MAX 
MIN 

75 
60 

79 

70 

84 

72 

83 

75 

83 
71 

76 

68 

76 
67 

78 
72 

79 
64 

78 
64 

78 
64 

76 
63 

81 

63 

81 

67 

80 
60 

85 

73 

70 
62 

62 
47 

58 
44 

60 
36 

60 
39 

65 
40 

70 
50 

72 
55 

74 
66 

77 
63 

78 
60 

76 
61 

68 
56 

74.6 
60.9 

MIAMI  BEACH 

MAX 
MIN 

71 
63 

74 

72 

75 

73 

77 

69 

77 
74 

80 

75 

81 

73 

77 
60 

75 
68 

77 
72 

81 

67 

77 
67 

79 
67 

78 

64 

78 
64 

80 

69 

79 
64 

81 
74 

78 
63 

69 
48 

63 
44 

62 
38 

62 
43 

66 

42 

70 
51 

71 
66 

74 
69 

76 
69 

77 
63 

74 

62 

71 
57 

74.3 
63.2 

MIAMI    WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

77 
58 

80 

67 

82 
68 

81 

65 

79 
67 

80 
72 

85 
67 

77 
65 

77 
63 

79 

61 

80 
62 

60 
62 

80 
60 

81 

60 

80 
60 

79 
65 

81 

57 

83 

70 

73 
52 

61 
45 

36 
43 

60 
34 

59 
41 

63 
39 

72 
48 

74 

52 

76 
62 

78 
55 

79 
56 

73 
61 

67 
56 

73.J 
58.0 

MIAMI    12  SSW 

MAX 
MIN 

73 
53 

76 
58 

79 
69 

82 
61 

81 

64 

80 

71 

82 
60 

83 

65 

77 
60 

77 
69 

80 
57 

79 
58 

70 
51 

79 
54 

79 
54 

SO 
17 

79 
52 

80 
54 

83 
60 

70 
39 

62 
39 

58 

31 

60 
32 

60 
33 

64 

37 

73 
47 

74 

60 

76 
50 

78 
50 

79 
61 

74 

50 

73.4 
53.8 

MiLES  CITY  TOWER 

MAX 
MIN 

79 
54 

81 

56 

84 

57 

80 

56 

81 

60 

88 

62 

85 

60 

75 

60 

60 
55 

84 

64 

80 
52 

80 
51 

82 

50 

63 
50 

81 

50 

80 

60 

82 
55 

85 
62 

76 

52 

62 
36 

57 
36 

60 
31 

60 
30 

62 
25 

76 
32 

75 
47 

80 
47 

82 
44 

82 
44 

73 
31 

67 
51 

76.9 
49.7 

MIL  TON   EXP  STATION 

MAX 
MIN 

48 

39 

61 

46 

70 
49 

49 

33 

55 
47 

51 
45 

81 

43 

57 

35 

68 

33 

68 
41 

76 
47 

77 
52 

78 
ii 

77 
51 

71 
56 

66 
36 

68 
42 

68 
41 

52 
29 

46 

28 

47 

23 

50 
22 

47 

21 

47 

27 

58 
26 

61 
33 

67 
54 

65 
56 

62 
50 

50 
37 

51 
43 

60.0 
40.1 

MONTICELIO  2  S 

MAX 
MIN 

33 

4? 

67 
48 

67 

57 

58 
37 

62 
49 

69 

56 

64 

52 

10 

33 

69 
36 

75 
45 

77 
48 

76 

S3 

78 
48 

78 
56 

75 
62 

72 
38 

66 
40 

63 
54 

62 
32 

52 
32 

47 

25 

55 

25 

49 

20 

49 

21 

57 
28 

66 
29 

65 
43 

67 
56 

67 
57 

61 
42 

53 
46 

63.8 
42.3 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

MAX 
MIN 

66 

50 

74 
io 

78 

60 

83 

61 

78 

63 

81 

66 

84 

62 

84 

60 

71 
36 

71 
57 

78 
58 

76 

37 

78 
5* 

78 
48 

82 

53 

80 

52 

79 
50 

81 

52 

85 

52 

63 
36 

60 
36 

55 

30 

59 

33 

33 
34 

60 
34 

63 
44 

72 
SO 

75 
52 

78 
47 

81 
32 

71 
47 

73.7 
50.5 

S**  Hoforonc*  NolM  Following  Sutton  Indox 
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DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
JANUARY  1960 


Day  Oi  Month  I  81 


station 

1  |  2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

1 

1 

29 

1 

30 

31 

Avei 

MOUNTAIN  LAKE 

79 

79 

84 

85 

62 

74 

73 

79 

76 

77 

81 

81 

80 

77 

78 

83 

75 

58 

55 

57 

66 

61 

65 

72 

79 

81 

79 

74 

63 

73 

9 

M  IN 

50 

52 

64 

54 

57 

64 

66 

53 

44 

49 

49 

48 

50 

52 

47 

MYAKKA   RIVER   ST  PARK 

MAX 

70 

79 

79 

83 

84 

83 

73 

73 

78 

84 

80 

81 

80 

81 

75 

78 

80 

79 

63 

60 

57 

67 

67 

64 

70 

75 

80 

78 

78 

67 

3 

MIN 

50 

54 

59 

53 

57 

63 

65 

52 

50 

56 

30 

6 

43 

* 

47 

MAX 

80 

82 

85 

84 

80 

75 

81 

79 

80 

77 

78 

80 

76 

»2 

82 

76 

62 

60 

60 

60 

61 

71 

78 

81 

78 

78 

74 

66 

75 

8 

MIN 

57 

65 

64 

65 

60 

56 

65 

49 

42 

41 

3 

34 

41 

49 

52 

52 

60 

54 

N ICEVILLE 

69 

59 

51 

59 

57 

54 

55 

65 

68 

70 

72 

74 

75 

73 

58 

65 

62 

48 

48 

43 

53 

44 

46 

64 

60 

73 

73 

67 

65 

60 

9 

MIN 

36 

37 

45 

45 

52 

4 

39 

47 

29 

28 

25 

20 

21 

22 

24 

43 

56 

49 

40 

38 

74 

72 

79 

83 

78 

68 

75 

79 

77 

78 

81 

79 

BO 

72 

77 

75 

65 

55 

51 

55 

51 

69 

65 

72 

76 

80 

74 

70 

55 

70 

8 

MIN 

46 

57 

65 

45 

53 

59 

43 

30 

27 

25 

25 

24 

31 

43 

66 

50 

46 

45 

OCALA  2  NE 

MAX 

61 

77 

75 

73 

80 

84 

73 

67 

75 

79 

77 

78 

82 

79 

82 

72 

79 

75 

62 

55 

49 

55 

48 

57 

62 

72 

78 

80 

71 

62 

53 

1 

MIN 

45 

56 

66 

43 

51 

58 

65 

41 

35 

45 

38 

53 

39 

43 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  7 

MAX 

6  6 

72 

77 

80 

77 

78 

77 

79 

70 

77 

76 

77 

77 

74 

76 

78 

74 

75 

83 

60 

58 

53 

65 

53 

58 

66 

73 

74 

75 

72 

69 

6 

MIN 

53 

56 

60 

62 

62 

63 

70 

60 

53 

55 

5  g 

62 

52 

53 

5  5 

39 

40 

32 

34 

34 

35 

54 

55 

58 

50 

52 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

MAX 

70 

78 

78 

78 

82 

S3 

79 

69 

75 

78 

76 

77 

80 

75 

81 

73 

78 

81 

63 

58 

51 

55 

61 

60 

64 

71 

77 

80 

76 

67 

it 

6 

MIN 

49 

57 

63 

51 

56 

64 

59 

50 

46 

5  3 

5  5 

5  2 

49 

PALATKA 

MAX 

59 

62 

71 

75 

66 

74 

82 

73 

64 

71 

75 

73 

75 

60 

78 

79 

70 

75 

72 

55 

53 

49 

68 

9 

MIN 

50 

51 

55 

47 

49 

58 

60 

45 

41 

45 

52 

49 

52 

5  5 

5  8 

5  0 

47 

48 

4  2 

35 

31 

48 

1 

PANAMA   CITY  2 

MAX 

63 

64 

70 

55 

61 

65 

57 

61 

70 

75 

79 

76 

77 

82 

74 

68 

69 

6« 

58 

47 

47 

48 

47 

46 

60 

70 

71 

71 

65 

57 

56 

8 

MIN 

41 

42 

39 

36 

45 

53 

48 

34 

25 

26 

25 

36 

57 

41 

2 

PARR  I SH 

MAX 

70 

7J 

80 

70 

78 

85 

83 

70 

79 

80 

81 

79 

80 

81 

BO 

81 

80 

80 

82 

67 

57 

54 

53 

50 

59 

75 

80 

81 

80 

76 

67 

9 

MIN 

50 

55 

60 

53 

55 

60 

67 

53 

44 

49 

58 

50 

55 

52 

54 

35 

47 

PENSACOLA   FAA  AIRPORT 

MAX 

53 

70 

69 

50 

57 

53 

51 

59 

61 

65 

74 

70 

77 

76 

71 

61 

69 

63 

47 

48 

48 

53 

46 

47 

53 

59 

68 

62 

62 

48 

54 

5 

MIN 

41 

50 

43 

39 

48 

48 

37 

35 

40 

50 

42 

PENSACOLA  WB  CITY 

MAX 

54 

69 

68 

50 

58 

53 

53 

60 

60 

62 

70 

68 

73 

73 

70 

60 

68 

62 

47 

48 

49 

54 

46 

46 

51 

59 

67 

59 

62 

47 

55 

7 

MIN 

42 

51 

43 

39 

49 

48 

39 

36 

42 

49 

53 

56 

57 

63 

5  ] 

38 

43 

PERRY 

MAX 

55 

74 

70 

65 

62 

73 

69 

62 

74 

74 

71 

78 

75 

75 

75 

65 

73 

60 

60 

52 

47 

55 

47 

53 

55 

68 

70 

72 

64 

SB 

53 

6 

MIN 

43 

51 

59 

38 

48 

58 

54 

35 

35 

43 

43 

46 

46 

61 

63 

39 

38 

56 

34 

3  6 

28 

2 1 

22 

20 

21 

27 

58 

57 

42 

PLANT  CITY 

MAX 

69 

79 

79 

80 

83 

84 

77 

73 

78 

80 

75 

81 

82 

82 

80 

79 

79 

82 

78 

56 

52 

54 

53 

61 

67 

73 

80 

81 

76 

73 

62 

8 

MIN 

50 

56 

65 

52 

57 

64 

68 

5  | 

43 

51 

57 

48 

POMPANO  BEACH 

MAX 

77 

80 

84 

83 

81 

83 

86 

84 

78 

80 

81 

80 

81 

83 

84 

00 

81 

86 

83 

64 

58 

61 

61 

64 

72 

74 

78 

79 

80 

74 

67 

0 

MIN 

55 

62 

70 

62 

64 

74 

62 

65 

62 

69 

60 

59 

54 

59 

54 

51 

60 

56 

40 

38 

32 

50 

55 

PUNTA  GORDA 

MAX 

75 

80 

80 

83 

83 

82 

78 

73 

79 

80 

80 

82 

80 

78 

77 

77 

80 

82 

74 

65 

63 

64 

61 

65 

66 

77 

80 

79 

78 

72 

64 

4 

MIN 

54 

58 

63 

63 

66 

67 

66 

56 

52 

56 

58 

54 

43 

40 

38 

52 

54 

OUINCY   EXP  STATION 

MAX 

53 

66 

70 

58 

60 

62 

60 

61 

70 

74 

79 

76 

78 

80 

76 

73 

67 

64 

62 

50 

47 

53 

50 

50 

56 

68 

68 

70 

69 

62 

53 

64 

>0 

MIN 

40 

47 

56 

37 

48 

55 

51 

35 

36 

44 

44 

48 

6 1 

40 

38 

53 

32 

32 

27 

28 

21 

21 

25 

29 

45 

58 

56 

45 

45 

42 

0 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

MAX 

78 

80 

83 

84 

81 

82 

85 

79 

78 

80 

82 

79 

81 

81 

87 

78 

82 

86 

80 

68 

61 

58 

60 

63 

75 

74 

77 

79 

79 

76 

70 

76 

8 

MIN 

53 

61 

61 

60 

61 

6 1 

39 

57 

52 

62 

58 

40 

42 

30 

32 

32 

3  8 

50 

49 

50 

49 

49 

52 

2 

SAINT  AUGUSTINE 

MAX 

63 

69 

77 

69 

68 

79 

74 

63 

66 

74 

72 

73 

79 

80 

BP 

78 

74 

70 

65 

53 

48 

56 

51 

53 

55 

66 

75 

80 

68 

63 

54 

67 

6 

MIN 

41 

56 

50 

57 

44 

42 

54 

38 

32 

30 

26 

25 

26 

29 

33 

43 

52 

53 

50 

47 

44 

7 

SAINT  LEO 

73 

76 

82 

82 

77 

69 

76 

80 

75 

79 

81 

74 

8  0 

74 

80 

79 

61 

55 

48 

66 

52 

59 

61 

73 

79 

80 

78 

70 

58 

71 

,3 

MIN 

51 

58 

57 

53 

45 

61 

44 

36 

33 

31 

30 

29 

36 

4  1 

49 

54 

58 

51 

4  6 

49 

1 

SAINT   MARKS   6  SE 

MAX 

68 

67 

60 

71 

66 

60 

68 

70 

75 

69 

70 

75 

71 

65 

64 

66 

68 

53 

32 

55 

55 

50 

53 

65 

64 

68 

62 

60 

56 

•  6 

MIN 

43 

3  8 

47 

56 

5 1 

34 

35 

46 

40 

4 1 

58 

g  3 

31 

27 

24 

22 

23 

28 

33 

46 

53 

34 

4  6 

45 

42 

0 

ST  PETERSBURG 

MAX 

73 

75 

82 

80 

74 

65 

75 

76 

74 

78 

76 

77 

76 

70 

78 

78 

55 

52 

47 

50 

49 

86 

62 

72 

76 

75 

72 

62 

58 

0 

MIN 

51 

60 

65 

56 

62 

67 

65 

55 

52 

58 

59 

5  6 

58 

58 

65 

51 

40 

39 

37 

36 

36 

4  4 

48 

54 

56 

59 

55 

50 

53 

8 

SANBORN  TOWER 

70 

M 

64 

68 

61 

63 

70 

75 

79 

75 

82 

79 

80 

71 

68 

66 

62 

53 

50 

'  57 

48 

53 

60 

66 

68 

74 

67 

59 

54 

65 

3 

MIN 

39 

45 

57 

54 

3 1 

36 

37 

56 

31 

2  7 

24 

2 1 

21 

20 

22 

30 

55 

55 

43 

43 

40 

2 

SANFORD  EXP  STATION 

MAX 

79 

77 

75 

83 

84 

79 

66 

76 

76 

75 

78 

79 

74 

80 

77 

78 

82 

67 

57 

50 

55 

53 

57 

62 

71 

77 

81 

77 

13 

59 

71 

9 

MIN 

48 

57 

65 

58 

45 

31 

48 

SARA50TA 

AX 

78 

79 

83 

80 

77 

70 

79 

81 

78 

82 

79 

80 

78 

74 

80 

81 

66 

60 

55 

66 

64 

61 

69 

76 

78 

77 

76 

70 

62 

73 

2 

MIN 

51 

57 

63 

54 

64 

65 

58 

45 

62 

50 

36 

39 

31 

32 

29 

39 

43 

47 

50 

52 

54 

53 

50 

0 

SOUTH  MIAMI    3  W 

MAX 

79 

82 

83 

79 

82 

84 

78 

77 

80 

82 

82 

81 

82 

81 

77 

82 

81 

71 

64 

60 

62 

62 

65 

76 

76 

79 

79 

78 

73 

70 

76 

3 

MIN 

53 

62 

65 

60 

61 

67 

64 

65 

58 

63 

55 

56 

52 

52 

5  2 

57 

51 

62 

60 

42 

41 

31 

31 

32 

39 

46 

57 

50 

46 

61 

60 

53 

0 

STARKE 

MAX 

58 

66 

74 

66 

75 

77 

72 

65 

75 

77 

76 

77 

78 

79 

78 

71 

75 

69 

59 

51 

49 

64 

52 

52 

60 

70 

75 

81 

75 

69 

52 

68 

•  0 

MIN 

44 

48 

55 

42 

52 

55 

60 

40 

38 

47 

50 

46 

46 

56 

57 

45 

40 

58 

37 

32 

29 

26 

25 

22 

25 

29 

45 

32 

57 

47 

46 

43 

7 

STEINHATCHEE  2 

MAX 

66 

75 

70 

69 

67 

74 

70 

63 

73 

74 

76 

78 

73 

70 

73 

67 

69 

75 

50 

48 

50 

49 

51 

57 

70 

70 

72 

65 

66 

68 

66 

6 

MIN 

46 

55 

44 

40 

35 

33 

30 

29 

25 

23 

27 

33 

36 

44 

47 

4  8 

48 

42 

2 

STUART   RAOIO  WSTU 

MAX 

75 

79 

84 

80 

82 

82 

86 

77 

78 

79 

80 

80 

81 

82 

83 

76 

80 

86 

79 

61 

56 

59 

66 

62 

68 

75 

75 

79 

79 

76 

67 

75 

5 

MIN 

54 

57 

60 

62 

51 

63 

56 

39 

40 

32 

37 

35 

39 

47 

59 

58 

54 

59 

51 

54 

2 

TALLAHASSEE  WB  AP 

70 

57 

62 

68 

61 

60 

69 

73 

75 

74 

77 

79 

76 

62 

66 

65 

50 

49 

45 

53 

43 

49 

66 

67 

65 

69 

68 

64 

54 

62 

4 

MIN 

44 

49 

* 

36 

58 

40 

40 

47 

34 

34 

28 

24 

25 

25 

25 

30 

45 

56 

47 

45 

44 

41 

6 

TAMIAMI   TRL  40  MI  BEND 

MAX 

78 

82 

86 

8? 

82 

85 

86 

77 

79 

83 

82 

81 

82 

81 

83 

80 

82 

86 

79 

62 

61 

60 

61 

63 

73 

75 

77 

79 

81 

73 

69 

77 

.1 

MIN 

58 

65 

70 

63 

58 

60 

69 

44 

45 

39 

38 

39 

46 

49 

53 

57 

56 

60 

54 

37 

4 

TAMPA   WB  AIRPORT 

73 

75 

81 

79 

73 

68 

78 

77 

77 

79 

77 

77 

75 

71 

77 

78 

61 

65 

50 

54 

62 

59 

66 

74 

76 

76 

71 

63 

60 

70 

2 

MIN 

" 

60 

60 

66 

56 

48 

54 

60 

55 

51 

46 

59 

43 

38 

37 

35 

32 

30 

41 

43 

52 

52 

59 

52 

48 

50 

3 

TARPON  SPGS  SEWAGE  PL 

68 

76 

73 

75 

79 

81 

74 

62 

76 

77 

73 

80 

75 

75 

75 

67 

76 

75 

53 

54 

48 

52 

43 

63 

63 

74 

74 

75 

73 

61 

68 

3 

MIN 

91 

53 

50 

50 

52 

52 

45 

50 

52 

38 

38 

35 

31 

27 

38 

40 

4  1 

50 

52 

50 

49 

47 

5 

TAVERN  I ER 

MAX 

78 

79 

81 

79 

79 

81 

83 

81 

78 

80 

79 

79 

78 

78 

81 

80 

82 

82 

78 

73 

67 

62 

69 

39 

73 

71 

75 

78 

79 

74 

70 

76 

0 

MIN 

66 

72 

68 

72 

69 

69 

68 

64 

67 

6  7 

74 

65 

50 

47 

52 

55 

58 

63 

TITUSVILLE  2  W 

MAX 

72 

80 

81 

73 

77 

83 

SI 

64 

78 

80 

73 

77 

81 

74 

82 

74 

77 

85 

67 

59 

53 

57 

82 

38 

60 

70 

78 

83 

77 

71 

60 

72 

■2 

MIN 

47 

57 

62 

5  1 

56 

64 

62 

48 

45 

52 

52 

50 

51 

55 

51 

51 

43 

57 

44 

34 

33 

29 

28 

29 

35 

38 

43 

50 

46 

54 

47 

47 

3 

USHER  TOWER 

MAX 

60 

75 

70 

67 

75 

75 

76 

69 

75 

75 

75 

77 

78 

80 

7S 

73 

71 

68 

67 

48 

53 

47 

56 

50 

59 

70 

73 

75 

76 

63 

55 

68 

i0 

MIN 

40 

52 

50 

37 

50 

49 

55 

41 

40 

45 

53 

44 

48 

60 

63 

52 

45 

52 

33 

30 

28 

28 

23 

21 

26 

34 

44 

43 

46 

43 

42 

42 

9 

VENICE 

MAX 

73 

80 

76 

78 

81 

77 

7» 

71 

74 

79 

77 

79 

75 

78 

75 

72 

75 

78 

68 

59 

55 

55 

55 

58 

69 

76 

75 

76 

72 

68 

61 

71 

6 

MIN 

52 

57 

60 

56 

63 

66 

66 

54 

47 

54 

55 

52 

54 

51 

52 

58 

47 

69 

52 

38 

38 

34 

35 

30 

39 

45 

47 

51 

53 

56 

54 

51 

•  1 
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Indsx 
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DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
JANUARY  1960 


Day  01  Month 


Station 

1 

2 

3 

4 

s 

$ 

7  |  S 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

VERO  BEACH  FAA  AIRPORT 

MAX 

7* 

78 

SO 

73 

80 

•  5 

81 

67 

75 

77 

73 

75 

80 

80 

79 

75 

81 

64 

63 

61 

55 

59 

51 

58 

62 

71 

74 

77 

78 

69 

63 

72.2 

M  IN 

55 

59 

66 

62 

65 

69 

66 

56 

54 

60 

58 

59 

55 

5B 

57 

53 

50 

62 

43 

38 

37 

33 

34 

36 

40 

50 

50 

57 

59 

55 

48 

53.0 

VAUCHHULA   2  N 

MAX 

73 

AO 

91 

82 

84 

84 

81 

74 

78 

80 

82 

83 

80 

85 

76 

60 

55 

38 

53 

59 

67 

75 

79 

80 

78 

73 

66 

74.3 

MIN 

49 

49 

61 

5$ 

59 

51 

65 

53 

52 

50 

52 

52 

55 

52 

31 

3* 

31 

31 

22 

36 

38 

45 

46 

52 

51 

45 

47.3 

WEST  PAL"  BEACH 

MAX 

75 

79 

85 

78 

80 

61 

85 

78 

75 

78 

76 

79 

80 

62 

79 

80 

86 

82 

61 

56 

60 

56 

72 

68 

72 

75 

76 

77 

73 

67 

75.1 

MIN 

59 

65 

70 

67 

68 

71 

6? 

65 

64 

64 

65 

64 

62 

62 

58 

62 

68 

51 

44 

41 

36 

41 

39 

46 

53 

66 

61 

60 

60 

53 

58.5 

WEST   PALM  BEACH  WB  AP 

77 

go 

86 

83 

81 

82 

77 

79 

78 

78 

81 

84 

83 

78 

80 

87 

66 

61 

57 

60 

37 

63 

70 

73 

76 

78 

79 

75 

65 

MIN 

5B 

61 

69 

63 

69 

69 

67 

63 

61 

65 

62 

61 

59 

58 

57 

55 

54 

64 

49 

43 

40 

36 

37 

37 

45 

52 

61 

57 

35 

59 

53 

56.1 

WEWAHI TCHKA 

MAX 

71 

72 

74 

62 

56 

65 

62 

63 

71 

70 

8C 

77 

80 

80 

75 

66 

65 

73 

60 

52 

53 

33 

46 

50 

50 

60 

74 

71 

71 

59 

60 

65.2 

MIN 

39 

42 

41 

41 

40 

49 

49 

53 

99 

45 

46 

48 

49 

48 

64 

41 

41 

42 

31 

34 

31 

29 

25 

25 

25 

27 

55 

58 

58 

45 

46 

41.8 

WINTER  HAVEN 

MAX 

67 

78 

79 

79 

82 

B4 

80 

73 

76 

81 

77 

79 

81 

82 

80 

76 

79 

82 

69 

59 

53 

58 

54 

63 

67 

72 

79 

81 

77 

75 

64 

73.7 

"IN 

52 

56 

62 

5* 

57 

68 

66 

52 

52 

51 

51 

52 

52 

54 

51 

49 

45 

55 

48 

34 

35 

33 

32 

25 

34 

45 

48 

47 

54 

54 

46 

48.9 

WOODRUFF  DAM 

MAX 

63 

60 

70 

59 

54 

64 

63 

55 

55 

70 

7* 

74 

77 

77 

82 

75 

59 

65 

64 

48 

46 

49 

49 

40 

46 

53 

67 

66 

69 

65 

52 

61.5 

MIN 

39 

41 

47 

39 

39 

49 

49 

32 

33 

34 

43 

43 

47 

48 

57 

44 

39 

42 

33 

33 

30 

16 

23 

26 

25 

35 

54 

55 

45 

45 

39.5 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


Station 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 
or 

BAY  LAKE 

EVAP 

• 

.15 

.04 

.07 

.06 

.14 

* 

.20 

.07 

.08 

.09 

.05 

.07 

.10 

.12 

.08 

.13 

.09 

.11 

.11 

.08 

.08 

.11 

.08 

.10 

.04 

B2.41 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

EVAP 

.10 

.07 

.06 

.14 

.09 

.07 

.15 

.13 

.16 

.12 

.12 

.10 

.11 

.11 

.12 

.12 

.10 

.12 

.20 

.20 

.13 

.16 

.12 

.14 

.13 

.11 

.14 

.13 

.14 

.16 

.16 

3.91 

CLEWISTON  US  ENGRS  (a) 

EVAP 

.05 

.00 

.00 

.13 

.07 

.07 

.05 

.15 

.19 

.04 

.15 

.10 

.10 

.05 

.10 

.11 

.09 

.06 

.10 

.24 

.26 

.13 

.17 

.11 

.16 

.09 

.05 

.05 

.08 

.06 

.08 

3.09 

MAX 

70 

72 

72 

77 

77 

77 

79 

80 

74 

75 

77 

77 

77 

77 

77 

77 

H4 

76 

79 

71 

65 

62 

60 

57 

60 

61 

70 

75 

76 

76 

71 

72.8 

MIS 

59 

60 

61 

66 

66 

67 

67 

67 

62 

62 

64 

64 

64 

64 

64 

62 

70 

61 

64 

56 

52 

48 

47 

40 

49 

50 

57 

58 

59 

60 

52 

59.4 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

EVAP 

.07 

.08 

.09 

.12 

.09 

.09 

.14 

.14 

.13 

.15 

.10 

.14 

.11 

.12 

.11 

.11 

.12 

.08 

.19 

.16 

.12 

.13 

.15 

.11 

.13 

.14 

.18 

.15 

.16 

.15 

.17 

3.93 

WIND 

20 

22 

18 

22 

7 

31 

25 

27 

58 

25 

34 

11 

25 

8 

9 

20 

22 

22 

52 

39 

26 

55 

33 

21 

30 

43 

62 

28 

19 

21 

31 

866 

GAINESVILLE  3  WSW 

EVAP 

.11 

.04 

.  11 

.15 

.10 

.06 

.09 

.11 

.10 

.10 

.10 

.14 

.13 

.08 

.10 

.19 

.12 

.11 

.08 

.08 

.09 

.10 

.12 

.07 

.08 

.12 

.09 

.13 

.09 

.00 

.05 

3.04 

WIND 

125 

30 

15 

20 

20 

30 

90 

35 

50 

40 

10 

15 

50 

40 

60 

115 

30 

35 

45 

35 

80 

50 

115 

20 

10 

15 

15 

45 

30 

30 

50 

1350 

MAX 

82 

72 

71 

74 

74 

75 

72 

71 

70 

75 

77 

77 

76 

HO 

78 

77 

74 

65 

62 

57 

52 

53 

52 

51 

60 

68 

68 

78 

78 

61 

56 

68.3 

MIN 

46 

55 

34 

46 

52 

60 

62 

44 

40 

49 

54 

49 

52 

60 

61 

47 

44 

60 

39 

31 

29 

29 

30 

30 

30 

31 

45 

51 

58 

59 

48 

46.9 

HIALEAH 

EVAP 

.08 

.11 

.10 

14 

.09 

.12 

.12 

14 

.15 

.15 

.19 

.14 

.15 

.09 

.13 

.08 

.11 

.15 

.11 

.21 

.14 

.12 

.08 

.09 

.29 

.23 

.35 

.15 

.14 

.12 

.16 

4.43 

WIND 

34 

21 

40 

26 

12 

5.5 

35 

25 

38 

88 

20 

26 

29 

13 

14 

37 

19 

27 

41 

51 

44 

43 

26 

31 

23 

53 

74 

42 

24 

74 

80 

1165 

LISBON 

EVAP 

.04 

.02 

.12 

.11 

.07 

.07 

.10 

.09 

.06 

.14 

.10 

.12 

.  00 

.15 

.15 

.11 

.09 

.18 

.09 

.14 

.10 

.09 

.07 

.16 

.09 

.09 

.10 

.08 

.13 

.14 

B3.10 

WIND 

50 

60 

25 

25 

30 

50 

30 

40 

10 

20 

20 

25 

25 

35 

55 

30 

40 

100 

50 

100 

70 

45 

35 

15 

25 

40 

20 

30 

45 

70 

B1256 

MILES  CITY  TOWER 

EVAP 

08 

.23 

.07 

.00 

.09 

.03 

.08 

.10 

.14 

.07 

.04 

.17 

.08 

.07 

.13 

.06 

.09 

.00 

.17 

.21 

.10 

.13 

.10 

.16 

.17 

.22 

.08 

.26 

.09 

.19 

.11 

3.52 

WIND 

13 

13 

17 

9 

20 

11 

15 

18 

6 

60 

23 

6 

12 

10 

17 

12 

16 

24 

32 

29 

40 

16 

35 

18 

30 

34 

24 

10 

24 

37 

33 

664 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

EVAP 

.10 

.06 

.07 

.11 

.09 

.07 

.14 

.12 

.19 

.12 

12 

.13 

.11 

.13 

.12 

.17 

.13 

.11 

.18 

.15 

.11 

.13 

.09 

.11 

.12 

.11 

.14 

.09 

.13 

.18 

.14 

3.77 

WIND 

65 

32 

30 

50 

35 

33 

49 

41 

52 

120 

26 

37 

40 

18 

14 

86 

20 

38 

76 

50 

50 

51 

54 

70 

42 

68 

70 

40 

29 

111 

84 

1581 

OKEECHOBEE  HRN  GATE  6 

EVAP 

.11 

.07 

.06 

.13 

.12 

.11 

.11 

.15 

.16 

.18 

11 

.10 

.13 

.14 

.11 

.12 

.15 

.07 

.22 

.21 

.17 

.15 

.18 

.12 

.12 

.12 

.17 

.12 

.14 

.11 

.14 

4.10 

TAMIAMI  TRL  40  MI  BEND 

EVAP 

.03 

.19 

.05 

.09 

.11 

.12 

.09 

.03 

* 

• 

.35 

.04 

.22 

.07 

.10 

.02 

.11 

.08 

.21 

.12 

.13 

.10 

.06 

.11 

.09 

.12 

.13 

.07 

.12 

.09 

.11 

3.16 

VERO  BEACH  FAA  AIRPORT 

EVAP 

.07 

.04 

.06 

.09 

.01 

.21 

.15 

.18 

.14 

.15 

.15 

.11 

.12 

.13 

.06 

.16 

.17 

.06 

.26 

.17 

.14 

.18 

.14 

.13 

.10 

.13 

.13 

.11 

.17 

.34 

.32 

4.38 

WOODRUFF  DAB 

EVAP 

.10 

.02 

.06 

119 

.12 

.00 

10 

.02 

.11 

.07 

.05 

.13 

.05 

.13 

.04 

.18 

.05 

.16 

.20 

* 

* 

• 

• 

.47 

.12 

.01 

.04 

.08 

.04 

B2.52 

WIND 

111 

129 

86 

118 

61 

37 

93 

1 1 1 

43 

28 

24 

26 

33 

34 

51 

101 

48 

90 

154 

167 

194 

164 

197 

54 

29 

42 

72 

51 

14 

77 

104 

2543 

(a)     Evaporation  measured  in  pan  36  x  36  inches. 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


FLORIDA 
JANUARY  1960 




Station 
And 
Depth 

12 

Day  of  month 

|  Average  | 

1  2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 



31 

FT.   LAUDERDALE  EXP  STA 



6  INCHES  (1) 

UAX 

_ 

_ 

_ 

68 

68 

68 

69 

68 

68 

68 

69 

68 

68 

68 

68 

68 

68 

69 

65 

65 

63 

63 

61 

61 

59 

57 

58 

59 

59 

60 

64.9 

MIS 

- 

- 

- 

67 

67 

66 

67 

67 

67 

67 

67 

68 

67 

67 

67 

67 

68 

67 

63 

63 

62 

61 

60 

60 

58 

56 

58 

57 

58 

58 

63.7 

6  INCHES  (2) 

14AX 

66 

68 

68 

66 

67 

66 

66 

65 

66 

66 

65 

66 

64 

62 

60 

60 

60 

60 

59 

64 

65 

66 

66 

66 

64.5 

MIN 

65 

66 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

63 

61 

60 

60 

58 

58 

58 

63 

64 

63 

65 

65 

63.4 

6  INCHES  (3) 

UAX 

. 

_ 

- 

- 

70 

69 

71 

69 

70 

70 

69 

69 

69 

69 

69 

69 

69 

68 

66 

62 

62 

61 

61 

61 

UIN 

_ 

67 

69 

67 

67 

67 

66 

64 

65 

65 

65 

63 

61 

58 

57 

57 

57 

GAINESVILLE  3  WSW 

1  INCH 

MAX 

60 

68 

70 

67 

70 

69 

70 

67 

67 

68 

'  70 

71 

70 

73 

72 

70 

70 

67 

64 

58 

58 

58 

58 

58 

59 

63 

64 

69 

63 

62 

58 

65.5 

UIN 

56 

59 

63 

57 

59 

62 

67 

4K 

54 

57 

60 

58 

59 

62 

64 

59 

56 

62 

54 

50 

47 

44 

44 

42 

43 

47 

51 

54 

59 

58 

57 

55.2 

4  INCHES 

MAX 

59 

65 

68 

68 

67 

63.0 

UIN 

57 

59 

59 

59 

60 

63 

66 

50 

57 

58 

61 

60 

60 

63 

65 

61 

59 

63 

58 

53 

50 

49 

48 

46 

46 

48 

52 

55 

59 

58 

57 

56.7 

8  INCHES 

MAX 

59 

63 

66 

62 

65 

65 

66 

66 

63 

64 

65 

67 

65 

67 

67 

66 

65 

65 

63 

58 

55 

54 

53 

52 

53 

55 

57 

61 

60 

59 

58 

61  .4 

UIN 

57 

59 

63 

60 

60 

63 

66 

51 

58 

59 

61 

60 

61 

63 

65 

62 

61 

63 

58 

55 

52 

511 

4a 

48 

48 

49 

52 

55 

59 

58 

57 

57.5 

Ft.   Lauderdale  Exp  Sta  -  Slope  of  Ground:     No  Perceptible  slope  of  surface  of  tanks  or  surrounding  terrain.     Soil  Type:     Davie  fine  sand. 

Ground  Cover:  St.  Augustine  sod  growing  In  concrete  tanks  4  1/2  x  9  feet  set  flush  to  the  surrounding  soil  level. 
Instrumentation:     Foxboro  Temperature  Recorder. 


(1)  Water  table  controlled  at  12  inches  below  soil  surface. 

(2)  Water  table  controlled  at  24  inches  below  soil  surface. 

(3)  Water  table  controlled  at  36  inches  below  soil  surface. 

Gainesville  3  WSW  -  Slope  of  Ground:     No  perceptible  slope  of  surface.     Soil  Type:     Arredonda  fine  sand.     Ground  Cover:     Bahlagrass  sod. 
Instrumentation:     3  point  Foxboro  Thermograph. 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind  direction 

Wind 

m. 

speed 

?■  a 

Relative   humidity  averages 
percent 

Numbei  of  days  with  precipitation 

[  Percent  of 
possible 
sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

> 
c 

£ 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Faatest 
mile 

Direction 

of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

1:00  a 
EST 

7:00  a 
CST 

1:00  p 
CST 

7:00  p 
CST 

Trace 

.01-09 

10-49 

66-09 

100-199 

2.00 
and  over 

Total 

APALACHICOLA  WB  CITY 

7.9 

48 

E 

1 

4 

2 

6 

1 

0 

0 

13 

57 

6.5 

DAYTONA  BEACH  WB  AIRPORT 

NW 

13 

7.8 

21++ 

NNE 

7 

85 

88 

55 

74 

7 

0 

1 

0 

1 

0 

9 

5.2 

FT  UYERS  WB  AIRPORT 

7.7 

22++ 

SW 

30 

6 

1 

1 

0 

0 

0 

8 

4.3 

JACKSONVILLE  WB  AIRPORT 

NW 

16 

7.8 

28 

w 

6 

83 

87 

56 

69 

2 

4 

4 

1 

0 

0 

11 

57 

6.0 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

10.5 

28 

N 

21 

2 

2 

0 

0 

0 

0 

4 

74 

4.2 

LAKELAND  WB  CITY 

7.0 

2 

2 

2 

1 

0 

0 

7 

78 

4.6 

UIAMI  WB  AIRPORT 

NNW 

13 

6.6 

23++ 

WSW 

30 

82 

86 

55 

68 

5 

3 

1 

0 

0 

0 

9 

760 

3.9 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

NW 

10 

9.0 

23++ 

WNW 

31  + 

83 

87 

51 

64 

2 

2 

1 

0 

1 

0 

6 

4.9 

PENSACOLA  WB  CITY 

10.8 

34 

SE 

1 

1 

7 

4 

2 

1 

0 

15 

50 

TALLAHASSEE  WB  AIRPORT 

NNW 

17 

6.1 

23 

NW 

3 

81 

85 

59 

68 

2 

4 

6 

0 

1 

0 

13 

7.1 

TAMPA  WB  AIRPORT 

N 

14 

8.2 

30++ 

NW 

1 

81 

84 

58 

73 

2 

2 

3 

1 

0 

0 

8 

73 

5.3 

WEST  PALU  BEACH  WB  AIRPORT 

NW 

13 

9.2 

24++ 

NW 

21 

84 

85 

50 

68 

2 

0 

1 

0 

0 

0 

3 

4.6 

0  City  Office  Data 

See  reference  note*  following  Station  Index. 
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TOTAL  PRECIPITATION 


FLORIDA 
JANUARY  1960 


•"■ton  3  331.  .U  g 
»11M  Co  at.     I  I  / 


FLORIDA 


75TH  MERIDIAN  1 


S      -O      |  '        a.  I    CwprllU    Chi  ploy  ".  E  If  e 

5§j 


•OTH  HEN  101  AN  TIME  ZONE  j  75TlT. 


STATION  LEG£ND 
Pr*c'p4Wton  a*', 

»  PrK,p*tot>Of>,  ttoraou 

O   ♦  Pr»tipito'n)K  ana  rtivrotur* 

4"     ^    ^WWWiw,   Tmpirvturt  onO  froptro'.os 

rrP*  91  9099:       O  Nm-rMrOMi; 
•  *»cor4t*g  ,       ■>    fltoM  f^, 


Isollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.     Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be  available  in  the 

publication  "hourly  Precipitation  Data". 
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STATION 


STATION 

o 
z 

Q 

p 

g 

COUNTY 

DRAINAGE  I 

LATITUDE 

LONGITUDE 

NOIIVATH 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

1 

i 

SPECIAL 

4.LC1AN0CR  SPRIR  ■•■ 

0070 

L*«r 

2*  09 

81  34 

10 

*p 

3P 

ALC«*NDtR  SBOS.  ASSN. 

APALACMICOlA  Wfl  CITT 

*71  t 

FB4NR.LIN 

27  44 

UtSt    WCATMIR  BUREAU 

7'  1* 

•  1  52 

70 

"*<■ 

»P 

M|*MLAB0S 

J'  31 

81  *C 

16) 

»' 

1* 

C 

Ja    WILCY  COTHRAN 

i-     ■  bark 

FOLK 

27  90 

•1  M 

190 

54 

MARRY  M,  TOLIORI 

BAB Tow 

047* 

POLK 

27  94 

41 

i 

ip 

3P 

CITY  OF  BAB TOW 

MILL  SBOBOUGH 

2*  04 

7* 

7A 

U»S»  OCOL*  SuBVEY 

r*ZRNANOO 

82  39 

9 

7* 

7» 

BELLE     LAOI    elf  STA 

7     It  40 

80  3* 

1* 

M 

11 

64 

BELLE   GLAOE  MBCN  GATE  4 

0*14 

BALM  BEACH 

7    24  41 

no  *» 

91 

e 

•  16  CYPRESS  BCSEBVATIOH 

073* 

Kf NOBT 

3    24  1* 

81  00 

17 

?P 

5» 

DAVID  B*  JADIEIOM 

S 1  2B  99 

4P 

FLOOO  COHTROL  019T»  . 

«    '  -    ■    *  WMW 

OKALOOSA 

5  1  90  97 

8*  42 

200 

e 

MRS.  S*  VOUNOBLOOD 

1 1  OUt  T  1 T  OWH  1  St 

1     90  24 

89  02 

91 

7» 

TA 

OAVIO  HOWELL 

BOCA  R4TOH 

0843 

PAL"  BEACH 

7      74  71 

80  03 

21 

c 

GO  5  P,  MMER 

8NAOCNTON  EIR  STATION 

3940 

MANATEE 

)    IT  N 

82  99 

10 

5P 

9P 

GULF  COAST  EKR.  ST*. 

1  |  90  24 

c 

MISS  ELM A  SMULEB 

MOOKSVIiLC  Cm in  mill 

"CBNANOO 

9    2*  97 

*7  7? 

200 

?B 

>P 

c 

W-CENTBAL  FLA.fKP.S'A. 

■  *  -"i-  „■    t  E 

1  14' 

9    2*  40 

82  09 

79 

4P 

IP 

NRS.  A*  K.  NELSON 

CANAL  POINT  CATC  3 

I'M 

PALM  BEACH 

7    24  52 

80  38 

94 

c 

CORPS  OF  ENOlNEtRS 

CANAL  BO IHT  US OA 

1276 

PILN  BtACH 

7      74  42 

80  3B 

2* 

HID 

1* 

SUGAR  PLANT  FLO*  STA* 

CAPE  SABLE  RANGER  STA 

9    29  0* 

IP 

NATIONAL  PARK  SVC* 

5     24  92 

82  11 

1 

5P 

P 

ALLEM  T.  WEEKS 

CABRABELLC 

3  '  27  31 

64  40 

10 

3P 

P 

N6)S.  HAZEL  F.  COOK 

CARVVILLE 

l»l 

W4SMINGTON 

9    90  47 

69  49 

70 

7A 

LONMIC  H.  WMI TTAKER 

cedar  key 

1*91 

LETT 

5i  29  08 

63  02 

1* 

*P 

4P 

C*  C*  WMtOOOM 

9    90  47 

5P 

A*  W.  0  STEER 

i«s; 

PINELLAS 

3     77  19 

62  47 

20 

&■> 

6P 

CLEARWATER  FIRE  DEPT. 

1441 

LAKE 

B      2*  79 

81  4ft 

140 

4f 

ae 

EO  OLIVER BAUM 

CLEwl STON 

1  641 

MENDBY 

7    24  49 

SO  99 

18 

BP 

GCBVIN  N.  P I TJEN 

CLEwtSTON  U  S  ENO 

1494 

HENDBY 

7    24  49 

60  S3 

20 

BA 

B4 

C 

CORT»S  OF  ENGINEERS 

CORNVELl  *  NW 

1  344 

M|«M LANDS 

7     27  24 

s* 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

i«?e 

PUTNAM 

6     29  23 

81  30 

98 

WILLIAM  R.  BAOTKE 

;  IB* 

OKALOOSA 

5     90  4ft 

6ft  33 

27* 

9P 

TP 

e 

RADIO  STATION  WJSO 

2004 

OIXIC 

3     29  58 

B3  07 

*» 

c 

COUNTY  AGCNTS  OFFICE 

CROSS  C ITT  FA A  AB 

JO  1  1 

01  *  IE 

5     27  38 

89  Oft 

42 

HID 

-IP 

FED.  AVIATION  AGEMCY 

7114  BBOWAPO 

2  1  24  04 

FLA.  POWER  ♦  LI6MT 

DAYTONA  BcACM 

7  ISO 

VOLUSIA 

2    2*  13 

81  02 

4 

9A 

9* 

NEWS -JOURNAL  CORP. 

7196  VOLUSIA 

7     74    ]  1 

81  03 

31 

D 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

17  oo 

OSCEOLA 

8    26  05 

80  54 

49 

9B 

SP 

GEORGE  H.  KEMPFER 

M  FUNIAK  SBRINGS 

2220 

WALTON 

3    90  49 

Oft  07 

299 

if 

3P 

7  724 

VOLUS [ A 

8  1   27  01 

RADIO  STATION  WJBS 

0%   SOTO  CITT  A  SW 

22B8 

M|«M LANDS 

7    27  29 

81  28 

88 

* 

CMESLEY  A.  SKIPPER 

22*8 

MENDBY 

7l  24  94 

61  08 

20 

4B 

6* 

FLA,  FOREST  SERVICE 

29*1 

SUWANNEE 

10    10  14 

63  15 

89 

c 

ADVENT  CHRISTIAN  HOME 

Mr  tobtuoas 

74!  * 

monroe 

9    24  98 

62  52 

1 

94 

4P 

JOhh  B.  DCMEESE 

rase 

COLLIEB 

3     25  91 

6P 

MANHATTAN  MERC.  CORP. 

?*!« 

PUTNAM 

6  .    29  44 

81  32 

5 

:; 

BRUCE  GRAY 

79?1 

MENOBY 

4     24  33 

61  24 

18 

c 

H.  GREGORY  ATCMLEV 

7736 

INDIAN  BIVEB 

27  4ft 

25 

4P 

OKEEL'NTA  SU6.  RET* INC* 

FEBNANOlNA  BEACH 

29*4 

NASSAU 

90  40 

61  26 

30 

ip 

IP 

LEWIS  K.  NOLAN 

»191 

OKEECHOBEE 

27  35 

3P 

5P 

c 

R.  B.  COX 

3)53 

MANATEE 

27  34 

62  08 

120 

OWEN  J.  KEEN 

11*3 

iROWAPO 

26  06 

80  09 

10 

6P 

6P 

F*  P*  MEDPORO.  JR. 

)l*t 

24  07 

80  07 

7 

3P 

SP 

BAHIA-MAR  YACHT  HARBOR 

' T   LAUOEBOALE   E<P  STA 

3l?l 

BROWARD 

24  04 

80  14 

7 

64 

A 

iA 

• 

D*  OF  FLA*  PLA»T  LAB. 

lit* 

LCI 

24  95 

M 

D 

C  J 

U.S.  WEATHCB  bureau 

920T 

ST  LUCIE 

27  25 

60  1* 

\l 

■10 

MIO 

CITY  OF  FT.  PIERCE 

12  in 

SAY 

30  26 

69  2* 

140 

5P 

3P 

FLA.  FORCST  SERVICE 

V  WSN 

9921 

ALACHUA 

29  38 

62  22 

8* 

4P 

4P 

4P 

CO 

AGRONOMY  DEPT  U.OF  FLA. 

GLEN  ST  NABT  NURSERIES 

5*70 

BAKER 

50  19 

62  10 

140 

4P 

»e 

G.ST.  M,  NURSERIES 

GRACCV  ILLE 

)99B 

JACKSON 

50  59 

c 

CHAPI.E5  C.   LIOOON.  JR. 

>i*' 

LAFAYETTE 

10 

29  98 

62  94 

SO 

ST.  REGIS  PAPER  CO. 

27  48 

61  12 

6" 

6P 

c 

MRS  MARTHA  J.  CHANDLEY 

<«.*o 

ORANGE 

28  23 

61  14 

70 

U.S.  GEOL .  SURVEY 

MI ALE AM 

DADE 

23  50 

B 

ni 

«A 

BA 

e 

MIAMI    WATER  PLANT 

m!Gm  ^BRINGS 

jTsa 

ALACHUA 

10 

29  30 

42  34 

3P 

GEO.   T.  ALEXANDER 

HILLSBOROUGH  BVR  ST  ■■• 

HILLSBOROUGH 

28  09 

62  14 

90 

91 

STATE  PARK 

MOMC STEAD  E It P  STA 

*P9I 

DADE 

25  30 

60  30 

11 

»° 

*P 

C 

SUBTROPICAL  EXP.  STA. 

INGLIS 

*771 

LEVY 

5     29  02 

82  41 

12 

c 

FLA.  POWER  COMPANY 

INVERNESS 

*2B9 

CITRUS 

28  50 

87  20 

70 

9P 

3P 

CITY  OF  INVERNESS 

ISLAND  GNOvE    "  WHM 

•  37' 

ALACHUA 

29  27 

62  08 

9* 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

4992 

ORANGE 

28  76 

81  99 

119 

6P 

CHASE  +  COMPANY 

JACK SOBV  ILLE  WB  AB 

09I 

DUVAL 

30  73 

81  9* 

24 

-!0 

MID 

C  J 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

'    *      "i  '  ILLC     >  j 

4346 

DUVAL 

5(1  17 

81  2» 

10 

7P 

F I  RE  DEPARTMENT 

JASBfB    1  SE 

•  194 

HAMILTON 

10 

30  7* 

62  39 

140 

5P 

?p 

FLA.  FOREST  SERVICE 

KENDALL   2  E 

4516 

DADE 

!     ?!  II 

80  17 

16 

74 

DADE  CO.  NUBSERIES 

K[Y  WEST   WB  AIRPORT 

4570 

MONROE 

3     74  «1 

61  49 

4 

MIO 

MID 

C  J 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

4373 

MONROE 

3     74  3) 

fll  4B 

♦ 

MID 

J 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

*4?i 

OSCEOLA 

7     28  18 

81  24 

40 

c 

HAROLD  L.  YOUNG 

LA  BELLE 

4667 

HENDRY 

3     26  43 

M  ?6 

14 

3P 

* 

ATLANTIC  LAND  IPV.  CO. 

LAKE  4LFRE0  EIB  STA 

4707  POCK 

1    2B  04 

M  *1 

180 

IP 

3P 

CITPUS  EXP.  STATION 

LAKE  CITY  2  E 

*T1I 

COLUMBIA 

10 

30  12 

«1 

205 

IP 

a* 

FLA.  FOREST  SERVICE 

4771 

TRANCE 

8     2B  32 

81  28 

115 

9» 

94 

SUPTPOP  FRUIT  FLO.  STA. 

LAKELAND  MB  CITY 

47*7  POLK 

3     2B  02 

•  1  »T 

714 

-ID 

"IP 

C  J 

U.S.   WEATHER  BUREAU 

LAKE  BLACID  2  SW 

.4*1 

M|*M LANDS 

7i  27  17 

81  29 

90 

" 

4P 

COLE  DANLEY 1  JR. 

■ 

COLLIER 

A|   2ft  7ft 

81  29 

TA 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

LAMOHT    4  WNW 

*|72 

JEFFEBSON 

3     30  74 

89  91 

190 

c 

TUNGSTON  PLANTATION 

L  IGfRJMV  1  TAC  KEY 

9099 

MONROE 

7.  ** 

60  42 

8 

c 

DR.  E.  C.  LUNSFOPD 

LISBON 

1PTA 

LAKE 

28  53 

81  4B 

66 

3B 

3B 

sr- 

c 

OKLAWAHA  WATER  AU7H. 

LIVE  OAK   J  CSC 

909* 

SUWANNEE 

1" 

30  17 

82  9* 

120 

6B 

fcP 

RAOIO  STATION  WflER 

LONOiOAT  KEY 

117. 

MANATEE 

?'  7i 

82  99 

10 

6P 

0.  W.  HERRINGSMAW 

LOXAHATCMfC 

91*2 

PALM  BEACH 

76  .1 

80  14 

14 

4P 

ftp 

ftp 

c 

C.   A.  KINO 

LTBME  4  St 

3237 

NAB  ION 

27  10 

"1  17 

90 

c 

OTIS  6.  FORT 

NAD  HON 

9279 

MAO I SON 

10 

10  2B 

7  3 

14* 

7P 

T*  C.  MERCHANT 

I     l-APALACHICOLA(     2-ATLANTtCi     3-CHOCTAWHATCHEE 1     4-EVERGLAOES t  3-GULF, 


INDEX 


F  L  0*  I  4A 
-'AMU  ART  1*00 


STATION 

INDEX  NO.  | 

COUNTY 

1 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

a, 

ft, 

** 

§1 

Si 

«A4*7HON  *HOOE5 

MONRO! 

81  00 

* 

*B 

*F 

PHILIP  SPIEOCL 

5377 

1     90  49 

B9  17 

12* 

3P 

3P 

FLA.  IND.  SCM*  FOR  BOYS 

3341 

I    27  40 

81  19 

10 

c 

MARINE   STU0I0  INC. 

ROBERT  L.  ANN  IN 

CITY  OF  MELBOURNE 

NCUBOSC 

ALACHOA  1 

SP 

3P 

DR.  CECIL  R.  HOOK 

3«5-» 

2    29  47 

SO  11 

• 

SB 

3P 

9*98 

2    29  47 

80  0* 

* 

J 

MIAMI  WB  AIRPORT 

3**3 

c 

U.i.    WEATIWfB  6CJREAB 

MIAMI  12  SSV 

1h7t 

O.S.PLANT   INTRODCTN  STA 

MILES  CITY  TOMER 

5719 

COLLIER 

6B 

•  F 

•p 

FLA .  FOREST  SERVICE 

3T75 

9    90  47 

87  0* 

217 

10 

3F 

AOR.  EXP.  STATION 

3ST9 

9    SO  92 

89  92 

20* 

A*  M.  PM I  LA  t  PS 

MOORE  haven  LOCK  1 

5695 

MOUNTAIN  LAKE 

im 

POLK 

140 

1* 

MOUNTAIN  LAKE  CORP. 

MYAR3CA  RIVER  ST  PARK 

4061 

SARASOTA 

6A 

•  4 

STATI  PARK  SERVICE 

40TB 

COLLIER 

9    2*  0* 

81  47 

5P 

SP 

CITY  OF  NARLCS 

6740 

OKALOOSA 

9    90  91 

84  30 

40 

6A 

84 

e 

JACT50N  GUARD  FOR.  STA. 

ft?9I 

OSCEOLA 

40 

?A 

NRS.  ANNIE  M.  STEVENS 

411B 

PALM  BEACH 

c 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

NORTH  NEW  RVR  CANAL  2 

PALM  BEACH 

c 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

6414 

MARION 

9    2*  11 

62  08 

64 

3» 

3P 

CITY  OF  OCALA 

MARION 

5     27  13 

82  07 

4* 

AIRWAY  OBSERVER 

6460  OTEEOOBEE 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

44  B5 

OKEECHOBEE 

94 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ORANGE  CITY 

6564 

VOLUSIA 

2* 

c 

JOHN  MARCHEWKA 

643B 

0RAN6E 

)      75  31 

81  20 

104 

"10 

MID 

J 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

ORTONA  LOCK  2 

6457 

GLADES 

7      24  47 

Bl  IS 

21 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

4793  PUTNAM 

CITY  OF  PALATKA 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Florida  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  CI imato logist  at  P.  0.  Box  3658,  University 
Station,  Gainesville,   Florida,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  either  are  missing  or  were  received  too  late  to  be  included  in 
this  issue. 

Divisions,   as  used  in  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,   became  effective  with  data  for  May  1956. 

Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  °F,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.     Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending 
at  time  of  observation. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.   S.  Weather  Bureau")   are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted 
to  represent  observations  taken  at  the  present  location.     Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on 
the  period  1931-1955. 

Data  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;   "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending 
at  time  of  observation.     The  station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the 
observations  on  daylight  saving  time. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,   and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",   indicate  the  following: 

C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G     "Soil  Temperature"  Table. 

J     "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-    No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;   "Daily  Precipitation"  Table;   "Evaporation  and  Wind"  Table;    "Daily  Soil  Temperature"  Table; 
and  the  Station  Index. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++     Fastest  observed  one  minute  wind  speed .     This  station  is  not  equipped  with  automa tic  wind  instruments . 

*     Amount  included  in  following  measurement ,   time  distribution  unknown . 

ft     Thermometers  are  genera lly  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod -covered  ground ;   however ,   the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR    This  entry  in  time  of  observa t ion  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
AM    Data  based  on  observa t iona 1  day  ending  before  noon . 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table  for 
detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitat  ion  Data . ) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  EST  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.   S.   for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25, 
D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,   exposure,  etc.,   of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publi- 
cation "Substation  History"  for  this  state.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,  D.  C.   for  35  cents.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issues  of  Local 
Climatological  Data  for  the  respective  stations,   obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,   monthly  and  annual;  $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,   D.  C. 

USCOMM-WB-Asheville,  N.  C.   3/15/60    900 
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ASHEVILLE:  1960 


FLORIDA  -  FEBRUARY  1960 
TEMPERATURES  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:     89°  on  the  11th  at  Stuart  Radio  WSTU 
Lowest  Temperature:     23°  on  the  20th  at  Perry  and  Sanborn  Tower 

Greatest  Total  Precipitation:     9.86  inches  at  Daytona  Beach 

Least  Total  Precipitation:     0.98  inch  at  Miami  Beach 

Greatest  One-Day  Precipitation:     4.22  inches  on  the  5th  at  Sanford 

Exp  Station 
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3.98 

.71 

1  .80 

25 

.0 

0 

5 

2 

1 

PERRY 

66.3 

^5  "  ^ 

53.6 

78 

29 

23 

20 

327 

0 

0 

6 

0 

7.36 

3.30 

25 

.0 

0 

2 

SAINT  AUGUST  I NE 

67.6 

56.4 

2.9 

80 

11  + 

30 

15 

258 

0 

0 

3 

0 

3.64 

.61 

1.41 

25 

.0 

0 

6 

3 

1 

STARKE 

68.8 

56.2 

81 

10 

29 

20 

251 

0 

0 

4 

0 

4.02 

2.00 

25 

.0 

0 

6 

3 

1 

STE I NHATCHEE  2 

65. 2M 

4  2  8M 

54. OM 

74 

17  + 

28 

1  9 

313 

0 

0 

0 

4.38 

1  . 76 

5 

.0 

0 

6 

4 

1 

USHER  TOWER 

M 

0 

0 

0 

4.12 

1  .80 

25 

.0 

0 

8 

2 

1 

D I V  IS  ION 

55.3 

_ 

3.3 

5.00 

1  .89 

.0 

NORTH  CENTRAL 

ALEXANDER  SPRINGS 

70,7 

44.8 

57.8 

81 

10 

26 

1  5 

225 

0 

0 

5 

0 

6.58 

2.33 

24 

•  0 

0 

8 

3 

3 

BAYPOP  T 

AM 

BROOKSVILLE   CHIN  HILL 

70  •  5M 

47. 8M 

59 .  2M 

3.6 

8 1 

29  + 

31 

1  9 

1 82 

0 

0 

1 

0 

5.18 

2.11 

1  .76 

5 

.0 

0 

10 

4 

2 

BUSHNELL  2  E 

70.6 

47.3 

59.0 

82 

10 

28 

20 

193 

0 

0 

2 

0 

5.91 

3.29 

5 

.0 

0 

CLERMONT   6  S 

70.3 

49.7 

60.0 

- 

3.1 

81 

10 

35 

19 

167 

0 

0 

0 

0 

5.47 

3.03 

2.29 

5 

.0 

0 

8 

3 

2 

DAYTONA  BEACH 

AM 

67.9 

49.9 

58.9 

81 

12  + 

34 

1  9 

1  92 

0 

0 

0 

° 

9.86 

3.  39 

25 

•  0 

0 

8 

6 

4 

DAYTONA  BEACH  WB  AP 

R 

68.0 

47.6 

57.8 

2.7 

80 

11  + 

34 

1  9 

216 

0 

0 

0 

0 

9.13 

6.62 

3.57 

24 

.0 

0 

7 

5 

3 

DE  LAND 

INVERNESS 

70.3 

47.8 

59.1 

- 

2.6 

82 

10 

32 

19 

186 

0 

0 

1 

0 

6.45 

3.33 

2.01 

5 

•  0 

0 

LAKE  HIAWASSE 

AM 

68.9 

48.6 

58.8 

81 

26 

33 

15 

1  95 

0 

0 

0 

0 

5.21 

1.20 

5 

.0 

0 

4 

2 

LISBON 

70.4 

47.7 

59.1 

80 

11  + 

32 

20+ 

192 

0 

0 

3 

0 

6.67 

2.88 

5 

.0 

0 

6 

3 

3 

OCALA 

71.2 

45.5 

58.4 

83 

29 

29 

20  + 

202 

0 

0 

3 

0 

5.58 

2.55 

25 

•  0 

0 

8 

3 

2 

OCALA  2  NE 

70.3 

44.3 

57.3 

83 

29  + 

24 

20 

235- 

0 

0 

5 

J 

4.78 

2.26 

25 

.0 

0 

5 

3 

1 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

R 

70.4 

48.9 

59.7 

3.5 

82 

25 

36 

19  + 

171 

0 

0 

0 

0 

5.64 

3.51 

1.55 

5 

.0 

0 

1  0 

4 

2 

SAINT  LEO 

70.8 

49.5 

60.2 

2.5 

81 

11  + 

34 

19 

164 

0 

0 

0 

0 

5.48 

2.57 

1.47 

25 

.0 

0 

10 

5 

2 

SANFORD  EXP  STATION 

70.7 

50.0 

60.4 

1.8 

8 1 

25 

35 

1  9 

1  59 

0 

0 

0 

0 

7.13 

4.88 

4.22 

5 

.0 

0 

8 

3 

1 

TITUSVILLE   2  W 

72. 4M 

48. 8M 

60. 6M 

2.3 

8  3 

1 1 

34 

20  + 

1 60 

0 

0 

0 

0 

3.63 

1  .42 

1  .40 

5 

•  0 

0 

D I V  I S I  ON 

59.  1 

3.0 

6.18 

3.59 

.0 

SOUTH  CENTRAL 

ARCAD I A 

74.  3 

49.6 

62.0 

2.4 

64 

24+ 

31 

20+ 

1  38 

0 

0 

3 

0 

4.92 

2.47 

2.18 

5 

.0 

0 

AVON  PARK 

75.3 

50.5 

62.9 

2.1 

84 

25 

32 

15 

no 

0 

0 

1 

0 

6.54 

4.24 

3.45 

5 

•  0 

0 

9 

3 

1 

BARTOW 

72.7 

51  .4 

62.1 

1  .4 

82 

25+ 

29 

15 

135 

0 

0 

1 

5 

6.23 

3.73 

2.58 

5 

.0 

0 

:  o 

4 

1 

8RADENTON   EXP  STATION 

73.7 

50.3 

60.5 

2.6 

82 

29  + 

36 

20+ 

153 

0 

0 

) 

0 

5.44 

2.86 

2.63 

5 

.0 

0 

9 

2 

1 

CLEARWATER 

6A.2 

5]  .4 

59.8 

79 

29  + 

36 

20 

167 

0 

0 

0 

0 

3.55 

1.01 

5 

.0 

0 

8 

2 

1 

DEER  PARK 

73.9 

48.8 

61.4 

85 

25 

31 

20+ 

143 

0 

0 

2 

0 

4.33 

1.90 

5 

.0 

0 

9 

2 

1 

FELLSMERE 

74.0 

51  .1 

62.6 

1.9 

84 

25 

36 

20+ 

120 

0 

0 

0 

0 

5.51 

3.18 

2.17 

5 

•  0 

0 

9 

4 

1 

FORT  DRUM  5  NW 

73.7 

51.3 

62.5 

83 

25 

35 

15 

123 

0 

0 

0 

0 

5.05 

2.71 

5 

.0 

0 

9 

2 

1 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


FLORIDA 
FEBRUARY  1960 

CONTINUED  ,   . 


Tempei  alme 
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itation 

2  1 
<  S 

2  | 
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- 
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• 

i 

J  £ 

E  E 

X 

o 

| 

% 
C 
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$ 

& 

No.  a 

_ 

,  »  ; 

|  2  s 
See 
a  w  .5 

a 
| 

a 

w,  Sloer 

No  ol 

Ms* 

Mm 

_ 

\  *? 
°  o 

S  o 

1 

a 

! 

I 

° 

| 

□ 

s 

> 

8  > 
b2 

FORT  PIERCE 

— — — - — 
72  •  2 

-— — ? — 

3.1 

84 

25  + 

38 

1 1  8 

0 

0 

0 

0 

6.14 

3.79 

1.93 

o 

1  o 



GRAPE  HAMMOCK 

KISSIMMEE  2 

72.6 

49.0 

60.8 

- 

1*6 

82 

1 1 

33 

20 

148 

0 

0 

0 

0 

5.68 

3.41 

1.81 

5 

.0 

o 

1 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

Iq"7 

2  •  9 

1 1 

0 

c 

1 

3 

0 

LAKELAND  WB  CITY  R 

0.3 

60*0 

3.4 

82 

1 1 

36 

1 9 

163 

0 

0 

0 

0 

4*01 

* 

1.60 

1.15 

"n 

0 

7 

3 

2 

LAKE   PLAC I D   2  SW 

74  8 

K0  8M 

62  8M 

85 

25 

3  3 

20 

1  10 

0 

G 

0 

0 

5.22 

2.66 

5 

o 

10 

1 

MELBOURNE 

M 

0 

0 

0 

5.52 

2.00 

5 

.0 

o 

9 

3 

2 

MOUNTAIN  LAKE 

72.9 

50.1 

61.5 

- 

7 

* 

30 

20 

141 

0 

0 

1 

0 

4.72 

2.29 

1.98 

5 

.0 

o 

1  0 

1 

1 

MYAKKA  RIVER   ST   PARK  AM 

72.7 

48.8 

60.8 

33 

20  + 

153 

0 

0 

0 

0 

4.36 

2.01 

6 

.  0 

0 

7 

3 

nrecruiidrc   uorw   r atp   f.  am 
UKtttnUbtt    rlKt_fN    ufl  l  t    o  am 

70. A 

51.4 

60.9 

79 

38 

1 5 

144 

0 

0 

0 

0 

3.12 

1  .49 

6 

.  0 

0 

7 

1 

l 

PARRISH  AM 

71.7 

49.8 

60  .  8 

82 

26+ 

33 

1  7 

153 

0 

0 

0 

0 

2.75 

1.21 

5 

•  0 

0 

6 

1 

1 

PLANT  CITY 

72.8 

49.7 

61.3 

- 

1.3 

82 

11 

30 

20 

146 

0 

0 

1 

0 

5.09 

2.35 

2.46 

5 

.0 

0 

10 

2 

1 

ST  PETERSBURG 

69.0 

54.0 

61.5 

3.3 

79 

25 

42 

20+ 

132 

0 

c 

0 

0 

4.12 

1.18 

1.74 

5 

.0 

0 

7 

2 

1 

SARASOTA 

72.6 

51.4 

62.0 

81 

29+ 

33 

15 

123 

0 

0 

0 

0 

5.15 

2.49 

5 

.0 

o 

9 

2 

2 

TAMPA  WB  AIRPORT  R 

69.6 

60.9 

60.3 

2.6 

81 

12 

35 

20 

164 

0 

0 

0 

0 

3.70 

1.10 

1.09 

5 

.0 

o 

5 

3 

1 

TARPON  SPGS  SEWAGE  PL  AM 

68.8 

47.8 

58.3 

* 

35 

20 

197 

0 

0 

0 

3 

4.23 

1.31 

1  .26 

5 

.0 

o 

8 

1 

VENICE 

62.2 

3  3 

0 

0 

0 

0 

2.05 

0 

8 

2 

1 

VtKU    DtALn    rAA    A| KryK 1 

71.5 

53.5 

62.5 

84 

39 

1  5+ 

127 

0 

0 

0 

0 

4*06 

1.43 

"n 

0 

8 

2 

2 

WAUCHHUL A   2  N 

61  9 

83 

25 

33 

126 

0 

0 

0 

0 

5  *46 

3.34 

5 

o 

9 

l 

ur  f  utea   u  a  i/r  w 
W  .  IN  I  t  K  MAVtlN 

73*0 

60.2 

82 

25  + 

35 

12  6 

0 

0 

0 

0 

6.57 

5 

•  0 

o 

9 

2 

DIVISION 

61  .4 

4.86 

2.35 

.0 

CVtKoLAUtb    AMU    3H  1 

RFl  1  F     f,t  inr    Cvp     cTA  AM 

74  .  3 

51.6 

63.0 

1.3 

86 

1  2 

33 

1  5 

126 

0 

0 

0 

0 

2.81 

1.16 

.  96 

24 

0 

o 

6 

3 

BIG  CYPRESS  RESERVATN 

76. 0M 

51. 3M 

63.  7M 

36 

15 

113 

0 

0 

0 

0 

1  .88 

.95 

26 

.0 

o 

1 

0 

CANAL   POINT  USDA 

74.2 

53.7 

64.0 

85 

22 

35 

9 

95 

0 

0 

0 

0 

4.59 

.93 

5 

.0 

g 

0 

t)2 

25  + 

0 

0 

0 

0 

0 

6 

2 

CAPT I VA 

71.0 

56*9 
* 

64*  0 
* 

70 
'  9 

12 

44 

20 

86 

0 

0 

0 

0 

3*W 

l  *n3 
.0 

73 

"n 

0 

6 

1 

l 

n  FU  1  CTHN    II    C    F  Mil  AM 

73  4 

53  9 

63  7 

86 

25 

40 

106 

0 

0 

0 

0 

4  49 

1  36 

Q 

0 

7 

5 

DEVILS  GARDEN  TOWER 

76.8 

52.6 

64.7 

86 

24 

35 

20  + 

102 

0 

0 

0 

0 

2.49 

.70 

26 

.0 

0 

6 

2 

0 

EVERGLADES 

76.0 

55.9 

66.0 

1.5 

85 

12 

39 

20  + 

68 

0 

0 

0 

0 

1.42 

-  .01 

.37 

18+ 

.0 

0 

4 

0 

0 

FORT  MYERS  WB  AP  R 

73.7 

62.1 

62.9 

_ 

2.7 

83 

12 

36 

20 

122 

0 

0 

0 

0 

3.66 

1.65 

1.14 

23 

.0 

3 

2 

LA  BELLE 

77. 6M 

^0.4 

64.  OM 

87 

25  + 

31 

20  + 

104 

0 

0 

2 

0 

4.09 

2.15 

1.19 

23 

.0 

o 

Q 

3 

1 

MILES  CITY  TOWER 

77.1 

50.  8M 

64. OM 

26  + 

34 

20+ 

97 

0 

0 

0 

0 

2.25 

.55 

18 

oO 

9 

0 

MOORE  HAVEN  LOCK   1  AM 

3.4 

8  5 

1 2 

\ \* 

0 

0 

0 

0 

2.72 

0 

6 

4 

NA  PLE  S 

75.8 

55*7 

65  *  8 

1 2 

37 

0 

0 

0 

0 

26 

"n 

0 

3 

1 

? 

PUNTA  GORDA 

74.8 

55*  3 

65.1 

.9 

83 

29+ 

4  1 

20  + 

74 

0 

0 

0 

0 

4*25 

1  92 

2*90 

5 

*n 

o 

6 

x 

TAMIAMI   TRL  AO  MI  BEND 

7  7 .  7M 

5  6  •  8M 

67  •  3M 

88 

29 

4  3 

20+ 

50 

0 

0 

0 

0 

2.19 

.61 

2  3 

*0 

o 

8 

1 

0 

DIVISION 

64.4 

3.05 

1.19 

.0 

i  nu/FQ   Fact  rnaci 

FORT  LAUDERDALE 

76.  5 

^6  •  6 

66.6 

1.7 

86 

11 

40 

20+ 

73 

0 

0 

0 

0 

2.30 

.  34 

60 

2  3 

.  0 

o 

7 

2 

o 

FT  LAUDERDALE  BAH  I A  MAR 

76.0 

59.6 

67.8 

\\ 

44 

15 

49 

0 

0 

0 

0 

1.95 

.64 

23 

.0 

o 

8 

0 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA  AM 

76.4 

52.9 

64.7 

07 

1 2 

34 

20 

98 

0 

0 

0 

0 

1.89 

.49 

28 

.0 

o 

7 

o 

0 

HIALEAH  AM 

75.6 

66.8 

66  .  2 

85 

40 

20 

0 

0 

0 

0 

2  3 

0 

3 

1 

j? 

HOMESTEAD  EXP  STA 

7  8.4 

54.2 

66.  3 

87 

29+ 

36 

9 

7n 

0 

0 

0 

0 

1  *84 

* 

*83 
* 

26 

*n 

0 

4 

2 

LOXAHA  TCHEE 

78.6 

52.7 

65.7 

88 

12  + 

33 

20 

81 

0 

0 

0 

0 

6  62 

2  24 

26 

0 

7 

4 

2 

MIAMI   BAY  FRONT 

76.3 

60.7 

68.5 

82 

29+ 

41 

15 

43 

0 

0 

0 

0 

1.18 

.44 

23 

.0 

0 

3 

0 

0 

MIAMI  BEACH 

75.3 

61.9 

68.6 

1  .6 

84 

29 

47 

15 

32 

0 

0 

0 

0 

.98 

-  .84 

.22 

6 

•  0 

0 

5 

0 

0 

MIAMI   WB  AIRPORT  R 

76.9 

58.9 

67.4 

1.3 

85 

22  + 

43 

20 

55 

0 

0 

0 

o 

2.20 

.42 

1.02 

23 

.0 

0 

4 

2 

1 

MIAMI   12  SSW  AM 

76.0 

54.6 

65.3 

2.1 

84 

26+ 

41 

20+ 

85 

0 

0 

0 

0 

1  .54 

-  .10 

.52 

6 

.0 

0 

4 

1 

0 

P0MPANO  BEACH 

77.1 

65.7 

66.4 

87 

11 

39 

15+ 

74 

0 

0 

0 

0 

2.50 

.44 

26 

.0 

9 

o 

0 

ROYAL   PALM  RANGER  STA 

77.6 

63.2 

65.4 

8  7 

29 

36 

20 

78 

0 

G 

0 

0 

2.21 

.94 

5 

.0 

o 

s 

2 

0 

SOUTH  MIAMI    3  w 

76.6 

55.4 

66.0 

1 2 

38 

9 

70 

0 

0 

0 

0 

1  .99 

.70 

6 

.0 

0 

5 

1 

0 

STUART  RADIO  WSTU 

89 

1 1 

^\ 

0 

0 

0 

CI 

U '  t  a 

2.14 

.  0 

0 

10 

2 

* 

WEST   PALM  BEACH 

74  7 

58*7 
* 

66*5 
• 

1  .4 

86 

22 

66 

0 

0 

0 

6.58 

4.2. 

1  .96 

74 

.0 

0 

7 

4 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP  R 

76.0 

66.0 

65.6 

- 

2.2 

88 

1  1 

41 

15 

80 

0 

0 

0 

0 

4.64 

2.25 

1  .60 

5 

.0 

0 

8 

3 

1 

DIVISION 

66.4 

1.0 

2.72 

.76 

.0 

KEYS 

DRY  TORTUGAS 

73.8 

62.7 

68.3 

80 

25 

54 

15 

16 

0 

0 

0 

0 

1.63 

.65 

26 

.0 

0 

5 

1 

0 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

74.4 

63.1 

68.8 

2.8 

83 

1  1 

53 

20 

23 

0 

0 

0 

0 

1  .94 

.25 

.65 

26 

.0 

0 

4 

2 

0 

MARATHON  SHORES 

76.3 

63.0 

69.7 

87 

28 

52 

9 

20 

J 

0 

0 

0 

1  .47 

.70 

26 

.0 

0 

5 

1 

0 

TAVERN IER 

77.0 

63.2 

70.  1 

82 

25  + 

52 

20  + 

17 

0 

0 

0 

0 

.0 

0 

0 

DIVISION 

69.2 

1.7 

1  .68 

-  .18 

.0 
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DAILY  PRECIPITATION 

FLORIDA 
FEBRUARY  I960 


Station 

"a 

Day  of  month 

H 

•  1 

2 

3 

1 

g  | 

7  0 

7   |  8 

1  9 

in  1 

1 

io  1 

1 

16  [  17  | 

18 

19  |  20  | 

21 

22  23 

24 

25 

26  | 

27 

28 

29  |  30 

31 

ALEXANDER  SPRINGS 

6»58 

.03 

•  17 

1.46 

.04 

.07 

•  46 

.06 

•  45 

.14 

>.33 

1.16 

•  17 

•  04 

APALACMICOLA  WB  CITY 

ft 

9.19 

1  .69 

?'?A 

•  02 

1 

.  1? 

1  'rto 

T 

T 

•  20 

•  35 

•90 

1.98 

ARCADIA 

4.92 

•  49 

' 

.09 

* 

* 

• 

• 

*?  5 

.19 

•  32 

AVON  PARK 

6.54 

.18 

,  0  7 

•  10 

•  50 

•  30 

BABSON  PARK 

4*5* 

* 

I  67 

*  1  3 

*  47 

1 

.16 

•43 

•so 

•  08 

.33 

.21 

BARTOW 

6.23 

.  I  ft 

2.58 

.90 

.10 

.11 

.05 

.60 

.46 

•  21 

.9,' 

•  40 

•  06 

.07 

BAY  LAKE 

4,25 

•  0 

1  •  59 

•  2 

•  03 

•  23 

•  01 

.05 

T 

T 

•  06  T 

•  72 

•  31 

•  78 

•  20 

BAYPORT 

HE  C  OKI) 

MISSING 

BELLE  GLAOE  EXP  STA 

2.81 

.01 

.  1  5 

'5? 

•01 

.06 

"  9f' 

•  51 

BIG  CYPRESS  RESERVATN 

1.B8 

,01 

.0! 

*02 

20 

* 

01 

03 

'  17 
* 

...  . 

•  12 

■  11 

.14 

*  1 

.95 

.01 

•  03 

.02 

8ITHLO 

4.22 

1.90 

.26 

.33 

.10 

* 

• 

•  57 

BLOUNTSTOWN  2  SE 

8.71 

■>  *  t.\ 

3.90 

•  01 

•  2  0 

1,50 

1  »40 

BRAOENTON  EXP  STATION 

5.44 

1*7- 

* 

* 

,03 

'  1  ** 

•  39 

•  16 

•  ?  1 

•  07 

•  09 

BROOK SV ILLE  CHIN  HILL 

5.1* 

.12 

* 

•  10 

*  ?n 

.  1  7 

•  * 1 

1  .22 

T 

.03 

BU5HNELL  2  E 

5.91 

.19 

3*29 

*  08 

.19 

.63 

1.28 

.02 

CANAL  POINT  USDA 

4.59 

.93 

,7A 

.83 

.39 

•03 

•  02 

.  46 

•  10 

.12 

.85 

T 

CAPE  SABLE  RANGER  STA 

2.95 

•  01 

•  01 

•  03 

•  2B 

•  02 

.20 

CAPTIVA 

3.17 

"  44 
* 

*  n  > 

*  ' 

'  4A 

•  04 

•  ?4 

.09  1 

■  03 

*  3  B 

.44 

•  04 

CARR A BELL  * 

* 

~ 

CARYVILLF 

6*49 

170 
* 

53 

1  *  20 

01 

1  .55 

.82 

CFOAP  KFV 

3*14 

.12 

.13 

.28 

,25 

.04 

•  61 

•  19 

1*92 

CHIPLEY   3  E 

•  75 

•  *7 

•  48 

*?* 

1  *n\ 

•  1  4 

.  1  B 

1.29 

7 

•  75 

* 

CLEARWATER 

3  .'.S 

*  1 1 

■01 

•  49 

.19 

'**! 

•  54 

•** 

5.47 

•  09 

•  26 

7  79 

* 

*07 

,06 

•  7 

1.16 

•  37 

.  1 1 

CLEWISTON 

3.90 

•  07 

1  *?5 
* 

89 

*  24 

.38 

.  42 

•  65 

CLPWt  ^TON  U  S  FNG 

4.49 

•  10 

.04 

.  3  6 

.86 

.25 

.or 

.01 

,50 

,95 

•  80 

CORNWELL  4  NW 

3.79 

.16 

1  .66 

T 

T 

* 

**!! 

•  02 

T 

•  13 

T 

•  27 

CRESCENT  CITY 

2.88 

.02 

* 

'  1 

1*00 

.  i  ) 

,  4  7 

3»06 

CRFSTV1EW  RADIO  WJSB 

i  ft 

75 

*  85 

CROSS  CITY  FAA  AIRPORT 

5.07 

•  08 

' 

,78 

* 

* 

DAN  I  A   4  WNW 

.01 

.01 

.01 

.03 

.15 

.01 

.04 

•  63 

- 

•  03 

DAVTONA  RFACH 

9.86 

*  o6 

5  '  W 

.05 

* 

"  77 

•  08 

,  0  7 

•  12 

•  57 

3«  39 

2,  20 

•  03 

DAYTON S  RCACH  WB  AP 

R 

9.13 

•  02 

*  1 1 

2.05 

• 

J  1 

'or 

nit 

'* 

.46 

•  03 

DEER  PARK 

4,33 

.29 

*  1  2 

•  02 

« 

•  18 

'  5  ' 

•  02 

•  21 

•  05 

DE  PUN  1 AK  SPRINGS 

5*96 

*  *  57 
* 

49 

* 

1  "  1  0 

T 

* 1 

* 

.9 

.75 

•  74 

DE  LAND 

RECORD 

MISSING 

DE   SOTO  CITY  A  5W 

3.75 

■  1  1 

1  *  ni 

.  g  s 

•25 

"  75 

•  ?  7 

•  04 

•  25 

OFVILS  PARPEN  TOWFB 

2.49 

.02 

.  i  e 

.22 

■  Z« 

•  67 

DRY  TORTUGAS 

I  .63 

.03 

•  01 

1  A 

IB 

•  07 

A"! 

EVERGLADES 

I  .42 

.02 

,09 

*? 

.  37 

•  16 

•  36 

* 

.04 

FEDERAL  POINT 

3.67 

.19 

.33 

.07 

.12 

.04 

.68 

•  02 

•  04 

1.32 

•  06 

FELLSMERE 

5.51 

.81 

*"*  7* 

•g 

.05  .23 

•  06 

•52 

'  la 

*  In 

•  12 

*s? 

•  01 

FERNAND 1 NA  BEACH 

4.97 

* 

•  15 

* 

*  31 

•  58 

•  0 

FORT  DRUM  5  NW 

5.05 

.  ?R 

2*71 

01 

T 

.98 

*  J* 

•  22 

.  1  ? 

'  •  o 

l  a 

21 

FORT  GREEN  12  WSW 

5.36 

•  OB 

.  4  1 

,10 

* 

•  60 

.16 

1 

FORT  LAUDERDALE 

2.30 

,20 

.40 

.30 

.20 

■  60 

.50 

■  10 

FT  LAUDERDALE  BAHIA  MAR 

1  .95 

.14 

*l  7 

.20 

.64 

•  05 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

1 .89 

•  11 

•  10 

*03 
* 

03 

* 

13 

* 

'o3 

37 

.  92 

'?4 
*  1 

* 

*49 
* 

FORT  MYERS  WB  AP 

R 

3  .66 

*  1 1 

1  *01 

.  1  4 

05 

FORT  PIFRCE 

6.14 

•  01 

•  45 

.  4 

*  8 

.31 

•  10 

1 

* 

FOUNTAIN  3  S 

1.15 

.25 

.33 

# 

1.45 

.  7^ 

.36 

GAINESVILLE   3  WSW 

3.76 

•  04 

.40 

07 

*  ' 

.65 

*  1  ** 

•  04 

GLFN     T   MARY  NURSERIES 

6.62 

•  37 

1.91 

* 

.  4 

•  20 

•09 

•  63 

•  4 

2*75 

GRAPE  HAMMOCK 

RECORD 

MISSING 

HART  LAKE 

3.10 

•  03 

08 

05 

* 

* 

•  08 

09 

03 

* 

p9 

02 

* 

•  53 

23 

49 

HIALEAH 

1.65 

•  03 

■  OA 

.04 

.49 

.05 

■  07 

•  11 

•  02 

HIGH  SPRINGS 

4.97 

•  03 

.78 

.04 

HILLSBOROUGH  RVR  ST  PK 

4.71 

.06 

.96 

.97 

.34 

.40 

•  64 

.  36 

* 

• 

HOMESTEAD  EXP  STA 

1  .84 

T 

•  53 

" 

. :  4 

1  »2^ 

•  83 

I  NVF°NF  S*- 

.20 

.05 

2 

09 

05 

*19 

•  90 

65 

09 

•  03 

ISLAND  GROVE   2  WNW 

4.01 

.06 

.41 

.03 

.  0  3 

.27 

•  05 

■  B  6 

1.54 

•  75 

•  01 

ISLEWORTH 

5.26 

•  07 

2.60 

* 1  3 

•  02 

'ft" 

•  60 

2 

JACKSONVILLE  WB  AP 

ft 

5.17 

,19 

"ft9 

'  ■•(! 

'  (  i 

1  »77 

JACKSONVILLE  BEACH 

3.62 

•  02 

■OB 

!58 

*16 

!o4 

■  0  1 

•  16 

■  02 

.  1  7 

•  46 

,02 

.  1  1 

1.70 

•  03 

JASPER   3  SE 

■•08 

.40 

.10 

.35 

1.13 

•  30 

3,50 

KENOALL   ?  E 

1.51 

•  16 

.01 

•  45 

.30 

•zc 

.01 

.06 

.01 

.27 

.04 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

1.94 

•  63 

.02 

" 

* '  J 

,06 

T 

**! 

KEY  WEST  WB  CITY 

1  .68 

•  50 

T 

•01 

* 

•  64 

KISSIMWEE  2 

•09 

1.81 

•  05 

.2? 

•  5 

"ni 

•  24 

• 

00 

.0 

75 

* 

LA  BELLE 

4  .OS 

.61 

.34 

*50 

21 

"  1  ■ 

* 

.19 

4" 

•  49 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

8.56 

.20 

.65 

1.78 

.21 

•  32 

•  04 

•  15 

•  61 

•90 

•  53 

•  09 

LAKE  CITY  2  E 

5.24 

,16 

.75 

•  50 

•  Jj 

•  30 

,92 

?*23 

LAKE  H [ AWASSE 

5.21 

•  09 

•  07 

1.20 

1.10 

•  58 

.  92 

'  1 

LAKELAND  WB  CITY 

R 

1.04 

.31 

•  07 

•  01 

•  35 

*06 

12 

•  0 

•  14 

LAKE  PLACID  2  SW 

5^22 

.18 

2  .  66 

.20 

4  > 

AO 

* 

*3 

•  24 

LAKE  TRAFFORD 

1.41 

.46 

•  35 

.60 

LISBON 

6.67 

•  20 

2.88 

* 

•  44 

•  13 

,05 

•  01 

06 

* 

LIVE  OAK  2  ESE 

6.03 

.06 

*  1  3 

1.09 

7*69 

LONGBOAT  KEY 

,9ft 

2.80 

.79 

•  01 

•  43 

•  10 

j  j  _ 

LOXAHATCHEE 

5.52 

.29 

1.02 

*  37 

05 

•  10 

*52 

7  24 

,08 

MADISON 

6  *A 

.07 

.08 

1.53 

T 

.43 

.65 

.50 

.  1 1 

1*25 

•  13 

1.83 

70 

* 

MARATHON  SHORFS 

1  .47 

.10 

•  23 

•  0* 

'  ' '"' 

MAR  I  ANNA   IND  SCHOOL 

6.93 

•  91 

.22 

*  , 

* 

' 

1  .20 

ft? 

MAYO  5  NW 

.11 

1  .00 

r 

3*  08 

MELBOURNE 

5.5; 

.  so 

2.00 

* 

• 

•  20 

•  60 

* 

MELROSE 

•  50 

.32 

.12 

•  03 

•  05 

.  i  Z 

•  50 

•  2G 

1*92 

MIAMI    BAY  FRONT 

1 .11 

.09 

•  21 

•  01 

24 

MIAMf  RFAfH 

.98 

.07 

T 

•  12 

•  2! 

.03 

*48 

MIAMI  WB  AIRPORT 

ft 

T 

,02 

L«03 

T 

T 

T 

T 

MIAMI    12  SSW 

.52 

* 

•  00 

MILES  CITY  TOWER 

T 

•  19 

.21 

.40 

•  17 

T 

.  99 

•  10 

•  12 

•  45 

T 

T 

•  10 

MIL  TON  EXP  STATION 

4.98 

1  .34 

•  80 

.04 

iOj 

1 .  n*, 

•  01 

•  02 

MONT | CELLO  2  S 

7.71 

.01 

•  20 

.10 

•  1G 

2*00 
*98 

1*17 

.75 

_ 

3.29 

•  75 

•  12 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

.08 

•  09 

*oe 

09 

02 

•  0' 

,  3' 

MOUNTAIN  LAKE 

4*7* 
* 

.46 

•  01 

1.9A 

.23 

■  '■ 

.39 

•  21 

•o: 

•  31 

•  17 

•  4S 

•  21 

•  19 

MYAKKA   RIVFR    ST  PARK 

4.36 

T 

.51 

•  39 

.07 

.19 

•  k 

•  40 

•  73 

NAPLES 

1.08 

1.80 

•  - 0 

.53 

NICEVILLE 

6.53 

1.00 

.75 

*  38 

,09 

N  I  T  T AW  1  S 

T 

1*23 

1.51 

1  «0i 

4C 

15 

,  i  <; 

•  62 

•  63 

T 

•  23 

•  29 

OCALA 

•  11 

1.30 

.05 

!l6 

.19 

•  16 

•  41 

2.55 

OCALA  2  NE 

*  .7* 

.01 

.08 

.90 

.08 

•  20 

T 

•  0* 

•  74 

•  01 

■4< 

2*26 

•  16 

T 

T 

OKFFCHORFF  9  w 

4.6' 

•  09 

1.12 

1.0' 

■  1' 

•  42 

*ft 

".71 

*13 

•  2* 

•  03 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

3.1; 

•  04 

.40 

1,41 

.0 

*21 

.11 

*01 

•J 

•  18 

ORLANOO  WB  AIRPORT 
PALATKA 

R 

3. 

•  3( 
T 

1  .01 
•  29 

1  .".1 

•  42 

•  40 

'  *j 

* 

•0! 

•  85 

•  06 

•2: 

•  4< 

•  76 
1,80 

T 
T 

•  11 

PANAMA  CITY  2 

6.K 

1.28 

.13 

,04 

.27 

1.71 

•  2« 

1*00 

1  .4? 

PARR | SH 

2.7« 

1.21 

.42 

.2* 

.07 

•  2 

•  4 

•  30 

•  29 

PFNSA<-nLA    FAA    A  I  PPACT 

6.1 

.0 

2,47 

.67 

.5 

.13 

■  11 

1.4 

•  50 

•  04 

PEN SACOLA  WB  CITY 
PERRINE 

R 

6.6 
1.9 

•  0 

3.04 

.38 

•  6 

.0* 

T 

•  9' 

•  06 

.28 

T 

.3' 

1.4' 

■a 

•  40 

•  41 

•  3( 

•  21 

•  21 

•  01 

T 

PERRY 

7.3< 

.12 

2.17 

•  05 

.64 

.0 

•  96 

•  0 

3»30 

,04 

•  24 

PLANT  CITY 

5,0 

•0 

2.46 

.32 

•  11 

.18 

.01 

•  r 

•  63 

•  13 

•  3 

.04 

•  47 

POMPANO  9FACH 

2.5< 

i 

•  22 

.01 

.0 

.11 

.40 

•  0 

•  10 

•  30 

.1 

•  44 

•  17 

•  15 

PUNT A  OOP DA 

4.2 

.02 

2.90 

.15 

.0 

■  06 

.15 

.0( 

.  zi 

•0. 

•  36 

•06 

OUINCY  EXP  STATION 

7.6 

•  93 

.49 

.14 

■  32 

•  0 

1  3.93 

•2( 

,88 

•  70 

See  Reference  Rotes  Following  Station  lodez 
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DAILY  PRECIPITATION 

FLORIDA 


Slation 

Total 

Day  of  month 

1   |   2  |  3 

4 

5  1 

6 

7  J  8  |  9 

10   |    11  | 

12 

13  1  14  1  15 

16  |  17  j 

18 

19     20  J 

21 

22 

23  j 

24 

25 

26  j  27 

28  | 

29  |  30 

31 

ROTAL  PALM  RANGER  STA 

2  21 

.94 

.03 

.05 

.26  .02 

.14 

•  01 

•  22 

•  62 

SAINT  AUGUSTINE 

3.6* 

.01 

.91 

.34 

.10  T 

.06 

.76 

•  03 

.29 

1.41 

.07 

SAINT  LEO 

9.A8 

.29 

•  90 

1.00 

.70 

.13 

.23 

.70 

•  11 

•  09 

1>»7 

.02 

•  26 

SAINT  HARKS  6  SE 

.99 

1 .65 

T 

.17 

.60 

.03 

.84 

T 

2.55 

ST  PETERSBURG 

•  30 

1  .74 

.0* 

.0 

•09 

•  30 

•  19 

•  90 

.42 

•  07 

.07 

SANBORN  TOMER 

7  AT 

•  89 

1.0« 

.09 

.?t 

2.44 

■  06 

•  T3 

1.66 

5ANFOR0  EXP  STATION 

7.13 

.06 

.29 

4.22 

.09 

.03 

.16 

T 

•  10 

•  60 

.26 

•  29 

•  96 

•  01 

.09 

SARASOTA 

9.19 

1.01 

2.49 

.20 

.  52 

.02 

•  05 

.01 

•  21 

•  21 

•  02 

•  It 

.10 

.34 

SOUTH  MIAMI    3  - 

T 

.70 

.21  .07 

7 

.05 

•  34 

•  47 

.14 

.03 

STARKE 

1  *ft3 
* 

•  15 

■  1 9 

.11 

•01 

.64 

■  02 

•  06 

2*00 

•  01 

STEINHATCHEE  2 

.02 

•  29 

1.76 

.02 

.03 

,f> 

•  04 

•  75 

•  53 

•  33 

STUART  RADIO  WSTU 

*.9e 

.43 

•  11 

2.16 

.17 

.02 

.14 

.19  .02 

.02 

.03 

■  66 

•  17 

■  16 

•  32 

TALLAHASSEE  WS  AP 

9.00 

.09 

1.24 

.66 

.44 

1.35 

1.39 

•  30 

■  31 

•  49 

•  57 

2*24 

T AM  I  AM  I    TRL  *0  Ml  BEND 

•  23 

.20 

.  21 

.08 

.16 

.  16 

•  91 

.03 

•  44 

•  10 

T  AMP A   » "   AIRPORT  B 

i'.Yc 

•  03 

.93 

1 .09 

.04 

T 

T 

•  46 

•  01 

•  43 

•  37 

•  04 

TARPON  SPG5   SEWAGF  PL 

A. 23 

.02 

1.26 

.22 

.70 

•12  .06 

•  67 

•  10 

.93 

.15 

TAVERNIER 

.30 

■  19 

TITUSVILLE  2  W 

3.63 

1*60 

•  34 

•  13 

.  36 

•  30 

■  20 

■42 

•  26 

USHER  TO«» 

4.12 

.10 

.60 

.01 

.34 

.12 

.20 

•  20 

1*90 

.99 

*.26 

•  09 

2.05 

.23 

.14 

•  05 

.06 

•  19 

.25 

.27 

.41 

.60 

VFRO  RFA--H  FA  A  AIRPORT 

A.06 

.01  1.19 

•  13 

1.43 

.20 

•  01 

•21 

■  29 

•  05 

•  47 

•  10 

T 

.02 

•  03 

HAUCHHULA  2  N 

9.A6 

.01  .09 

•  02 

3.34 

.24 

.07 

.14 

.17 

.i; 

•  30 

.27 

•  07 

.04 

.31 

.06 

.25 

WEST  PALM  BEACH 

6*98 

T  .87 

.20 

1.71 

.02 

.20  .01 

T 

T 

•  19 

1.96 

T 

1.40  T 

•  02 

T 

WE5T  PALM  BEACH  MB   AP  R 

4.9* 

T  .31 

.39 

1 

T 

.13 

T 

■  01 

•  65 

•  22 

.29 

.99  7 

T 

7 

HEWAHI TCHKA 

9.08 

1.03 

1.00 

T 

3(00 

2.09 

WINTER  HAVEN 

6.97 

.91 

2.66 

.01 

.40 

.16 

•  09 

•  90 

•  41 

.17 

1.45 

.21 

WOODRUFF  DAM 

6.99 

.91 

.53 

.03 

.26 

3.20  .06 

•  09 

.03 

1  .09 

•  05 

.66 

7 
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DAILY  TEMPERATURES 


Florida 

FEbRUARY  I960 


Station 

6 

11 

!2 

13 

E 

14 

ay  01  Month 

Average 

r 

l 

1 

2 

9  1 
3 

A  ! 
4 

5 

7 

8  1 

9 

10 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

 r 

22 

24 

25 

26 

27 

28 

29     30  31 

ALEXANDER  SPRINGS 

MAX 

58 

71 

6"? 

76 

77 

74  | 

63 

64 

72 

61 

79 

77 

77 

66 

63 

67 

70 

74 

61 

64 

70 

79 

70. 

M  IN 

48 

37 

42 

59 

61 

51 

40 

37 

36 

44 

64 

52 

59 

40 

26 

31 

6  6 

32 

36 

51 

41 

48 

6  2 

46 

32 

44 

50 

6 

APALACH I  COLA  W8  CITY 

MAX 

63 

63 

62 

64 

69 

60 

60 

61 

66 

69 

68 

56 

67 

52 

31 

55 

60 

61 

53 

52 

60 

65 

57 

36 

60. 

MIN 

45 

47 

51 

55 

55 

49 

42 

44 

55 

62 

52 

46 

40 

34 

33 

40 

'2 

4  ? 

45 

4  0 

46 

35 

41 

48 

50 

5 

ARCADIA 

MAX 

58 

75 

79 

84 

79 

79 

69 

67 

73 

81 

78 

8  0 

76 

66 

66 

73 

76 

76 

68 

84 

82 

74. 

MIN 

47 

40 

55 

52 

43 

»S 

43 

39 

39 

50 

64 

63 

65 

49 

32 

31 

* 

6? 

44 

44 

6  n 

63 

64 

41 

53 

63 

49. 

' 

AVON  PARK 

MAX 

60 

76 

75 

61 

80 

76 

72 

70 

62 

81 

81 

7? 

68 

68 

75 

75 

78 

62 

71 

0  1 

'  * 

80 

80 

76. 

3 

MIN 

49 

42 

56 

54 

62 

57 

43 

38 

40 

48 

65 

60 

61 

47 

3  2 

39 

42 

47 

55 

51 

62 

64 

40 

53 

61 

5 

BARTOW 

MAX 

63 

75 

71 

79 

78 

76 

62 

67 

7  ? 

81 

82 

ft  1 

58 

6  2 

70 

6  7 

74 

64 

67 

74 

82 

72. 

MIN 

.4 

48 

59 

66 

62 

56 

47 

44 

42 

51 

60 

61 

68 

46 

29 

40 

37 

47 

55 

60 

61 

50 

41 

59 

60 

51. 

4 

BAYPORT 

MAX 

MIN 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

MAX 

66 

57 

72 

76 

80 

8C 

75 

66 

65 

74 

60 

66 

63 

6  3 

62 

68 

73 

79 

77 

59 

84 

6V 

65 

61 

74 

6 1 

74. 

3 

MIN 

49 

48 

51 

51 

64 

60 

42 

41 

34 

44 

59 

62 

67 

53 

33 

44 

53 

6  7 

49 

34 

48 

31 

56 

5  7 

6  4 

59 

4  4 

58 

62 

31  • 

6 

BIG  CYPRESS  RESERVATN 

MAX 

66 

61 

76 

79 

81 

81 

76 

69 

69 

75 

80 

86 

86 

ft  1 

66 

7  0 

77 

81 

64 

74 

63 

73 

85 

6  8 

74 

83 

76. 

0 

MIN 

44 

49 

5. 

54 

60 

60 

46 

41 

39 

47 

59 

63 

67 

52 

35 

37 

47 

59 

45 

37 

45 

53 

58 

(  .' 

59 

4  6 

58 

63 

51  . 

3 

BLOUNTSTOJN  2  SE 

MAX 

53 

67 

72 

70 

66 

69 

62 

62 

68 

73 

76 

65 

61 

51 

48 

56 

61 

6  7 

1  H 

52 

57 

66 

54 

62 

48 

70 

54 

56 

73 

62. 

B 

MIN 

42 

40 

40 

49 

54 

49 

38 

38 

40 

52 

47 

45 

45 

31 

3  8 

30 

4  7 

28 

29 

30 

39 

34 

31 

44 

33 

34 

39 

46 

39. 

4 

BRADENTON  EXP  STATION 

MAX 

59 

68 

71 

82 

75 

68 

63 

65 

71 

77 

77 

82 

74 

58 

69 

65 

71 

72 

5  8 

65 

77 

65 

75 

79 

66 

7  1 

78 

62 

70. 

7 

MIN 

51 

40 

53 

54 

59 

54 

54 

43 

42 

50 

59 

58 

56 

52 

3  6 

37 

^6 

66 

43 

7  6 

4  ' 

59 

49 

S3 

63 

53 

42 

52 

58 

50 . 

3 

BROOKSVILLE  CHIN  HILL 

"AX 

63 

73 

7  2 

73 

77 

73 

62 

67 

60 

6 1 

77 

74 

60 

62 

63 

73 

72 

64 

7  6 

68 

7  6 

76 

65 

67 

70 

81 

70. 

MIN 

47 

46 

52 

59 

58 

55 

46 

44 

42 

56 

32 

52 

44 

36 

36 

6  6 

11 

4  3 

54 

44 

49 

64 

46 

<8 

48 

55 

47 

8 

BUSHNELL  2  E 

MAX 

62 

73 

6  6 

76 

78 

70 

63 

6? 

73 

82 

81 

76 

72 

6  1 

63 

65 

71 

74 

64 

70 

76 

77 

60 

70. 

MIN 

49 

39 

60 

59 

59 

62 

49 

37 

40 

49 

61 

64 

61 

45 

29 

35 

33 

4  1 

53 

44 

64 

46 

31 

49 

52 

47  ■ 

3 

CANAL  POINT  USDA 

MAX 

57 

66 

74 

64 

78 

73 

65 

67 

72 

81 

83 

8  3 

81 

63 

65 

70 

74 

77 

'2 

83 

83 

79 

74, 

MIN 

52 

52 

58 

49 

64 

62 

55 

47 

36 

44 

61 

6  2 

62 

51 

39 

45 

50 

49 

53 

6  6 

66 

55 

52 

58 

64 

53, 

7 

CAPE  SABLE  RANGER  STA 

MAX 

67 

67 

76 

79 

79 

7  5 

72 

70 

70 

75 

60 

8  0 

82 

73 

68 

71 

77 

J  6 

77 

7J 

80 

61 

75 

1 

MIN 

48 

45 

54 

66 

66 

65 

49 

47 

46 

61 

70 

69 

67 

59 

48 

43 

53 

53 

66 

64 

7  1 

62 

54 

62 

65 

57, 

9 

CAPTIVA 

MAX 

61 

66 

76 

76 

74 

71 

65 

65 

68 

75 

77 

79 

75 

66 

60 

66 

73 

70 

67 

74 

77 

77 

76 

76 

71 

M  I  N 

54 

47 

39 

60 

65 

62 

53 

52 

47 

60 

67 

66 

66 

55 

45 

47 

58 

64 

52 

44 

53 

62 

ii 

59 

67 

54 

51 

60 

66 

56 

9 

CARRABELLE 

MAX 

66 

65 

65 

63 

73 

65 

63 

63 

6  8 

66 

73 

62 

67 

53 

52 

71 

68 

MIN 

43 

43 

49 

57 

58 

♦7 

39 

40 

52 

60 

51 

44 

45 

29 

29 

39 

48 

CEDAR  KEY 

MAX 

64 

68 

67 

64 

72 

66 

62 

68 

66 

68 

76 

63 

68 

58 

69 

57 

66 

66 

6  4 

62 

63 

66 

59 

66 

68 

68 

64 

MIN 

48 

47 

53 

58 

58 

56 

49 

46 

55 

58 

58 

50 

57 

62 

35 

40 

4  7 

5  3 

33 

34 

43 

52 

41 

48 

68 

41 

42 

51 

52 

46 

4 

CHIPLEY  3  E 

MAX 

66 

72 

75 

71 

67 

62 

61 

66 

74 

75 

69 

6C 

54 

46 

54 

66 

70 

66 

6  ^ 

58 

57 

6 1 

71 

69 

54 

S5 

70 

68 

64 

2 

MIN 

40 

39 

47 

55 

50 

48 

36 

36 

46 

54 

46 

39 

38 

30 

26 

36 

46 

27 

2  7 

S3 

45 

30 

33 

4» 

32 

32 

38 

46 

39 

6 

CLEARWATER 

MAX 

56 

67 

72 

75 

71 

69 

59 

63 

69 

78 

73 

78 

75 

6  1 

56 

63 

68 

71 

57 

60 

70 

61 

70 

7  8 

65 

6  -1 

72 

78 

68 

2 

MIN 

52 

44 

53 

59 

57 

55 

54 

50 

46 

56 

62 

69 

61 

»9 

37 

40 

64 

5  7 

43 

36 

45 

54 

10 

52 

64 

50 

41 

53 

55 

51 

6 

CLERMONT  6  S 

MAX 

58 

73 

68 

77 

77 

70 

64 

65 

72 

81 

79 

77 

77 

60 

63 

66 

66 

72 

65 

76 

65 

6  8 

72 

78 

70 

3 

MIN 

49 

43 

52 

56 

62 

52 

49 

43 

41 

49 

65 

56 

60 

46 

36 

39 

55 

57 

35 

36 

46 

55 

46 

52 

63 

49 

44 

51 

57 

49 

7 

CLEWISTON  U  S  ENG 

MAX 

63 

58 

71 

71 

80 

80 

76 

68 

6  6 

76 

83 

83 

76 

83 

63 

63 

66 

77 

6C 

61 

86 

84 

67 

73 

MIN 

49 

46 

49 

57 

67 

62 

49 

43 

40 

44 

60 

64 

66 

51 

46 

45 

4S 

55 

55 

51 

6  4 

59 

14 

57 

65 

53 

9 

CRESTVIEW  RADIO  WJSB 

MAX 

64 

68 

72 

71 

67 

59 

60 

66 

73 

72 

64 

5  8 

56 

56 

57 

66 

67 

61 

53 

55 

63 

65 

72 

51 

4  H 

67 

68 

63 

,3 

MIN 

39 

41 

51 

54 

49 

46 

34 

37 

50 

53 

43 

37 

36 

29 

25 

40 

26 

34 

39 

31 

38 

36 

32 

36 

41 

40 

39 

3 

CROSS  CITY  FAA  AIRPORT 

MAX 

69 

71 

6B 

68 

75 

6  1 

62 

65 

70 

77 

76 

59 

73 

64 

58 

65 

76 

6. 

54 

62 

67 

69 

59 

82 

66 

.5 

MIN 

45 

38 

48 

61 

52 

47 

39 

35 

39 

54 

53 

48 

44 

30 

27 

28 

29 

35 

41 

3! 

39 

53 

36 

32 

48 

44 

40 

,7 

OAYTONA  BEACH 

MAX 

55 

56 

63 

67 

70 

79 

68 

64 

61 

73 

61 

61 

73 

80 

65 

=  7 

62 

68 

73 

57 

67 

77 

65 

72 

77 

6  3 

65 

69 

67 

,9 

MIN 

47 

45 

53 

60 

60 

5* 

46 

43 

43 

52 

67 

57 

58 

42 

37 

4  1 

6  | 

56 

34 

36 

43 

61 

4< 

64 

6? 

49 

44 

54 

55 

49 

,9 

DAYTONA  BEACH  WB  AP 

MAX 

54 

67 

70 

74 

78 

6  7 

64 

65 

7  1 

80 

80 

6  6 

76 

56 

60 

64 

68 

74 

6  8 

18 

75 

72 

61 

68 

77 

63 

61 

71 

71 

68 

.0 

MIN 

45 

44 

52 

61 

59 

49 

45 

42 

40 

51 

59 

56 

52 

41 

36 

40 

53 

4  7 

34 

35 

42 

48 

44 

51 

60 

48 

41 

52 

53 

47 

.6 

DEER  PARK 

MAX 

56 

76 

70 

82 

78 

78 

67 

67 

72 

81 

80 

7  8 

78 

66 

67 

72 

66 

79 

61 

6  7 

77 

82 

75 

85 

80 

80 

73 

79 

73 

,9 

MIN 

46 

46 

51 

54 

63 

14 

44 

39 

35 

44 

63 

60 

59 

47 

31 

38 

39 

31 

40 

51 

11 

53 

62 

54 

40 

50 

59 

46 

.  I 

DE  FUNIAK  SPRINGS 

MAX 

67 

72 

76 

71 

66 

60 

65 

69 

72 

72 

67 

57 

56 

51 

53 

66 

72 

6  7 

55 

62 

66 

55 

65 

71 

66 

59 

6  1 

72 

67 

64 

,4 

MIN 

40 

43 

50 

54 

50 

46 

35 

38 

48 

59 

42 

39 

35 

26 

25 

3  8 

42 

26 

29 

38 

43 

3' 

35 

49 

30 

35 

37 

47 

39 

.9 

DE  LAND 

MAX 

MIN 

DEVILS  GARDEN  TOWER 

MAX 

82 

81 

76 

66 

68 

74 

81 

85 

82 

82 

7] 

68 

75 

60 

78 

68 

69 

78 

86 

84 

72 

83 

63 

76 

•  8 

46 

48 

54 

55 

69 

65 

43 

39 

36 

46 

60 

62 

65 

51 

35 

41 

56 

44 

35 

44 

61 

55 

ift 

66 

66 

45 

59 

65 

52 

.6 

DRY  TOR TUGAS 

MAX 

71 

67 

77 

76 

79 

77 

74 

69 

70 

76 

79 

77 

75 

71 

65 

74 

75 

72 

67 

65 

77 

r  p 

73 

76 

60 

74 

70 

76 

79 

73 

•  6 

MIN 

61 

59 

59 

66 

67 

66 

64 

60 

57 

66 

69 

69 

68 

61 

54 

56 

64 

65 

55 

56 

60 

66 

63 

6  4 

66 

63 

6  1 

66 

66 

62 

.7 

EVERGLADES 

MAX 

65 

80 

80 

76 

71 

70 

73 

79 

81 

8  5 

60 

68 

68 

72 

78 

73 

65 

73 

77 

79 

73 

84 

81 

76 

T2 

82 

64 

76 

MIN 

50 

51 

57 

60 

70 

6? 

52 

46 

43 

54 

68 

67 

68 

55 

39 

45 

57 

65 

49 

39 

60 

61 

58 

6  0 

71 

53 

47 

59 

62 

55 

.9 

FEDERAL  POINT 

MAX 

76 

6  8 

64 

65 

72 

80 

80 

74 

76 

59 

63 

64 

70 

69 

58 

60 

7  7 

66 

63 

67 

67 

66 

61 

71 

77 

68 

.7 

MIN 

47 

41 

49 

59 

62 

52 

45 

41 

4  0 

48 

62 

51 

86 

37 

3" 

35 

45 

6  0 

31 

37 

39 

52 

43 

48 

61 

42 

39 

46 

51 

46 

.3 

FELLSMERE 

MAX 

70 

75 

73 

68 

73 

81 

82 

8  0 

80 

71 

69 

75 

70 

79 

67 

66 

76 

8  1 

67 

76 

84 

77 

71 

75 

76 

74 

.0 

MIN 

55 

45 

46 

55 

63 

67 

45 

41 

38 

48 

66 

62 

62 

♦7 

36 

42 

42 

69 

40 

36 

47 

58 

53 

58 

66 

66 

44 

52 

63 

51 

.1 

FERNAND I NA  BEACH 

MAX 

70 

79 

7  2 

63 

66 

72 

79 

77 

69 

78 

6& 

53 

59 

65 

67 

68 

52 

67 

62 

57 

65 

68 

68 

60 

67 

64 

65 

.6 

MIN 

46 

36 

4fl 

54 

58 

48 

41 

38 

41 

52 

56 

48 

52 

36 

32 

32 

38 

52 

31 

31 

35 

41 

37 

49 

69 

39 

36 

46 

44 

43 

.6 

FORT   DRUM   5  NW 

MAX 

77 

70 

79 

82 

3  1 

78 

66 

66 

72 

72 

79 

63 

69 

73 

61 

70 

78 

83 

77 

73 

77 

60 

73 

.7 

MIN 

47 

44 

56 

53 

62 

56 

45 

42 

39 

52 

65 

61 

65 

46 

33 

42 

55 

56 

42 

36 

45 

56 

52 

56 

66 

55 

43 

52 

64 

.3 

FORT  LAUDERDALE 

MAX 

72 

77 

80 

60 

79 

72 

69 

73 

79 

66 

6  5 

63 

66 

69 

78 

77 

80 

65 

72 

76 

62 

77 

82 

83 

75 

71 

81 

83 

76 

.5 

MIN 

46 

52 

61 

60 

72 

66 

49 

43 

40 

53 

64 

66 

72 

62 

40 

48 

57 

63 

46 

40 

62 

59 

60 

61 

72 

60 

51 

63 

64 

56 

.6 

FT  LAUDERDALE  BAH  I A  MAR 

MAX 

63 

73 

75 

78 

79 

77 

74 

69 

72 

79 

61 

83 

61 

72 

69 

76 

77 

76 

73 

71 

76 

61 

80 

81 

80 

76 

7.' 

60 

76 

MIN 

47 

53 

62 

68 

71 

66 

52 

47 

48 

64 

69 

69 

66 

54 

44 

54 

62 

66 

49 

45 

65 

66 

61 

62 

73 

60 

53 

63 

66 

59 

.6 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

MAX 

67 

59 

74 

76 

80 

83 

80 

70 

70 

73 

SO 

87 

86 

83 

66 

72 

78 

79 

78 

65 

72 

77 

86 

77 

84 

66 

69 

74 

81 

76 

•  4 

MIN 

43 

46 

53 

55 

62 

64 

46 

41 

36 

47 

63 

63 

r 

50 

35 

44 

54 

61 

45 

34 

34 

57 

69 

39 

69 

60 

47 

34 

62 

52 

.  9 

Se«  B«!*r»oc«  NotM  Following  Sutioo  budoi 
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DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
FEBRUARY  I960 


Day  Ol  Monlh 


Station 

1 

2 

3 

4 

5  |  6 

7  8 

9 

10  | 

11  | 

.2 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave] 

FORT   MYERS  MB  AP 

MAX 
MIN 

62 
»7 

73 
43 

79 
58 

60 
59 

78 

63 

73 
54 

66 
48 

68 
41 

72 
40 

79 
52 

81 

83 
64 

77 

62 

65 

70 
41 

78 
57 

75 
56 

60 

70 

36 

77 
50 

78 
56 

68 
54 

82 
58 

81 
64 

67 
48 

73 
46 

80 
60 

81 
66 

73.7 
5  2.1 

FOOT  PIERCE 

MAX 
MIN 

se 

45 

69 

50 

68 

62 

78 
56 

77 
64 

73 
53 

67 
48 

64 
44 

69 

81 

84 

77 

84 

61 

65 

71 

70 

79 

60 

65 

74 

84 

66 

76 

84 

70 

71 

74 

76 
62 

72.2 
53.1 

FOUNTAIN   J  S 

MAX 
MIN 

66 
»1 

72 
40 

73 

4  I 

69 
54 

66 

53 

63 
46 

62 
36 

66 

04 

73 
44 

76 
57 

73 
44 

60 
43 

55 
35 

52 
29 

56 
27 

67 
33 

71 
39 

64 
48 

52 
27 

69 
28 

62 
31 

61 
33 

62 
34 

69 
34 

66 
56 

57 
30 

64 
33 

74 
40 

72 
45 

64.7 
39.4 

GAINESVILLE  3  WSW 

MAX 
MIN 

68 
48 

75 
40 

73 

48 

77 
60 

77 
62 

75 

32 

63 
40 

66 

0  1 

72 

37 

81 

80 

77 

74 

63 

60 

67 
31 

73 
40 

73 
52 

59 
29 

63 
2  8 

70 

69 

65 

70 

70 

67 

64 

73 

82 
46 

70.2 
43.4 

GLEN   ST   MARY  NURSERIES 

MAX 
MIN 

67 

73 
36 

71 
46 

72 
54 

77 
57 

75 
47 

62 
38 

65 
33 

72 
38 

80 
46 

78 
54 

70 

75 

64 

59 
25 

63 
28 

72 
36 

69 

58 

60 
25 

59 

56 

64 

66 

70 

70 

65 

70 

79 
43 

6  8.4 
40.5 

GRAPE  MAMMOCK 

MAX 

m  :  s 

MIALEAH 

MAX 
MIN 

68 
49 

62 
52 

73 
56 

71 
61 

79 
69 

82 

65 

80 

52 

70 
47 

70 
44 

73 
51 

78 
67 

86 

6  8 

84 

73 

81 
59 

67 
41 

70 
47 

76 
56 

77 
65 

SO 
50 

65 
40 

72 

76 
64 

85 

62 

78 
61 

82 
64 

83 

68 
51 

74 
54 

62 
66 

75.6 
56.8 

HIGH  SPRINGS 

MAX 
MIN 

67 
47 

71 
37 

69 

50 

74 

6  8 

77 
50 

75 

50 

63 
39 

64 

36 

72 

79 

77 

73 

73 

50 

57 

63 
29 

73 
38 

69 
50 

60 
30 

60 
26 

66 
40 

55 
45 

63 
34 

69 
42 

70 
58 

67 

37 

64 

32 

73 
45 

81 
46 

68.4 
42.3 

HOMESTEAD  EXP  STA 

MAX 
MIN 

65 
46 

75 
43 

77 
58 

80 

55 

82 

72 

70 

65 

77 
45 

60 
45 

75 
36 

60 
48 

85 

60 

85 

63 

64 

67 

69 
56 

71 
38 

77 
44 

no 

47 

80 
61 

72 
51 

72 
37 

77 
49 

85 

56 

S2 
62 

84 

60 

84 

71 

62 
62 

75 
53 

83 
60 

87 
63 

78.4 
54.2 

INVERNESS 

MAX 
MIN 

66 
49 

73 
43 

60 
51 

76 
59 

78 
59 

66 

52 

62 
46 

67 
41 

73 
40 

82 
50 

70 

74 
56 

76 

60 

6  0 

65 
36 

74 
50 

70 

58 
32 

63 

77 

72 

67 

75 

75 

66 

67 

69 

SO 
50 

70.3 
47.8 

JACKSONVILLE   KB  AP 

MAX 
MIN 

64 
45 

72 
39 

70 
40 

70 
56 

78 

59 

63 

50 

62 
44 

64 

36 

72 
46 

80 
55 

76 
54 

61 

50 

78 
45 

52 
37 

59 
30 

62 
31 

66 
39 

66 
42 

57 
32 

55 
29 

71 
36 

60 
43 

61 
36 

65 
42 

69 
56 

62 
41 

61 
38 

73 
44 

72 
46 

66.3 
43.2 

JACKSONVILLE  BEACH 

MAX 
MIN 

56 
46 

67 
42 

64 
50 

66 
57 

78 
58 

60 

50 

63 
43 

64 

39 

72 

40 

80 

50 

78 

60 

60 

53 

78 
42 

66 
36 

54 

33 

58 
36 

64 
43 

69 
53 

56 
32 

54 
33 

66 
40 

63 
49 

57 
38 

63 
52 

68 

61 

66 
37 

56 
39 

69 
53 

67 
46 

65.1 
45.3 

JASPER  3  SE 

MAX 

MIN 

70 

40 

73 
36 

73 
45 

65 
55 

75 

55 

73 
45 

64 

35 

65 

32 

73 
43 

70 
45 

75 
50 

70 

4  0 

75 
40 

55 

S5 
25 

65 
30 

70 
35 

68 

50 

58 

27 

60 
25 

67 

34 

70 
40 

70 
30 

66 
35 

75 
64 

66 
'  35 

60 
33 

70 
40 

80 
40 

68.2 
39.2 

KEY  WEST  KB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

68 

61 

66 
58 

75 
60 

78 

78 

66 

75 
66 

71 

62 

65 

60 

72 

78 

83 

81 

78 

67 

61 

75 
57 

78 
63 

77 
62 

64 

69 
53 

76 
62 

79 
69 

76 
68 

81 

69 

81 

69 

70 
60 

75 
60 

79 
68 

82 
68 

74.4 
63.1 

KISS IMMEE  2 

MAX 

7" 

74 

70 

75 

80 

62 

76 
54 

70 
45 

67 
42 

70 

76 

82 

78 

76 

65 

65 

70 
38 

66 
53 

75 

63 

70 
33 

65 

73 

65 

73 

80 

76 

78 
40 

80 

78 
52 

72.6 
49.0 

LA  BELLE 

MAX 

61 
46 

74 

8? 

B2 

80 
56 

83 
58 

68 
43 

68 

37 

S3 

85 

81 

80 

70 

67 

76 
39 

82 

77 

67 

70 

80 

85 

78 

87 

87 

78 

72 

84 

85 
65 

77t6 
50.4 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

MAX 

56 
48 

76 

70 
64 

77 

57 

76 
62 

68 

49 

66 
45 

68 
40 

72 

80 

83 

78 

75 

6? 

65 

70 
37 

66 
55 

74 
58 

58 
36 

66 
29 

74 

68 
4  8 

65 

75 

7» 
60 

66 

67 

71 

79 
58 

70.7 
49.0 

LAKE  CITY  2  E 

MAX 

68 
4R 

73 

68 

73 

77 
58 

63 
49 

62 
39 

65 

29 

73 

79 

74 

70 

75 

56 

68 

65 
30 

74 
40 

67 
52 

52 
?  B 

60 

29 

68 
38 

56 
47 

63 
33 

69 
41 

71 

60 
34 

64 

36 

71 

60 
47 

67.7 
41.9 

LAKE  H1AWASSE 

MAX 

56 
4  9 

55 
41 

73 
6  2 

70 

66 

77 
62 

77 

53 

65 
46 

64 

47 

65 

71 

80 

79 
66 

76 
61 

76 

66 
30 

62 
38 

66 
52 

66 
55 

73 
34 

55 
36 

65 
42 

75 
56 

70 

66 
52 

77 
60 

81 

60 

61 
4 1 

66 

72 
57 

68.9 
48.6 

LAKELAND  WB  CITY 

MAX 

SB 

73 

66 

77 

77 
59 

68 
51 

63 
47 

66 

47 

71 

78 

82 

77 

75 

5S 

63 

69 
40 

66 
55 

74 
49 

57 
36 

62 
38 

73 
48 

76 

63 

73 

80 

60 

67 

74 

77 
59 

69.6 
50.3 

LAKE  PLACIO  2  5* 

MAX 

60 

76 

77 

8? 

78 

52 

73 

60 

69 
44 

60 
45 

73 

82 

80 

8? 

77 

65 

66 

73 
38 

75 
56 

76 

60 

70 
33 

79 

82 

67 

82 

es 

74 

75 

82 

81 

62 

74.8 
50.8 

LISBON 

MAX 

61 

74 

6o 

76 

79 

60 

72 

53 

64 
46 

66 
42 

72 

80 

80 

79 

76 

62 

63 

67 

32 

67 
51 

62 
57 

so 

33 

65 

32 

75 
44 

72 
53 

67 
43 

72 
42 

77 
61 

68 
47 

67 
38 

72 
50 

79 
60 

70.4 
47.7 

LIVE  OAK  2  ESE 

MAX 

60 

73 

70 

67 

77 
54 

65 
46 

63 
38 

66 

33 

72 

78 

70 

66 

76 

61 

57 
?6 

64 
33 

73 
39 

67 
50 

58 

26 

60 
27 

68 
36 

70 
46 

63 
29 

67 

73 
56 

69 

35 

61 

72 
46 

78 
44 

67.S 
40.9 

LOXAHATCHEE 

MAX 

61 

75 
51 

74 

fl3 
51 

81 

65 

80 
55 

79 
42 

69 

39 

75 
34 

82 
51 

88 

62 

88 
6  1 

84 
67 

68 

44 

73 
35 

70 
45 

79 
55 

78 
62 

70 
44 

72 
33 

80 
51 

86 
62 

80 

85 
59 

86 
6  7 

80 
60 

62 

83 
62 

80 

62 

78.6 
52.7 

MADISON 

MAX 

6  0 
46 

73 

68 

60 
53 

76 
55 

60 
46 

62 
38 

66 

37 

71 

72 

71 
50 

55 

46 

74 
42 

51 
33 

57 

3  8 

64 
36 

71 
42 

63 
41 

54 
29 

59 
29 

69 
40 

63 
46 

62 
33 

67 
40 

s7 

S  3 

60 
35 

58 
35 

73 
42 

77 
5 1 

65.2 
42.5 

MARATHON  SHORES 

MAX 
MIN 

67 
66 

67 

55 

77 
57 

no 
67 

82 
70 

76 
66 

73 
60 

68 

38 

73 
52 

78 
64 

84 
70 

83 
71 

60 
69 

67 
64 

68 
60 

72 
56 

78 
63 

80 
67 

67 
57 

69 

53 

77 

62 

82 
68 

76 
67 

82 
67 

83 

72 

78 
63 

76 
58 

87 
69 

82 

67 

76.3 
63.0 

MAR  I  ANNA    IND  SCHOOL 

MAX 

66 

73 

74 

SB 

68 

50 

61 

40 

61 
36 

70 
35 

72 

77 

65 

60 

40 

58 
38 

47 
29 

so 

26 

65 
34 

71 
38 

66 
43 

52 
27 

60 
27 

69 
34 

62 
31 

61 
34 

69 
34 

71 
56 

57 
31 

54 
35 

71 
36 

68 
48 

64.6 
39.9 

MAYO  5  NW 

MAX 

68 

72 

68 

66 

74 
59 

63 
47 

64 

39 

66 

35 

70 

75 

74 

66 

74 

52 

32 

57 
26 

62 
28 

74 

34 

68 

51 

54 

27 

60 
24 

67 
34 

64 
47 

61 
31 

66 
36 

71 
58 

69 

35 

60 
35 

76 
46 

79 
46 

66.5 
41.3 

MELBOURNE 

MAX 

MELROSE 

MAX 

66 

76 

60 

76 

78 
61 

71 
52 

67 
43 

60 

39 

78 

82 

80 

67 

77 
53 

57 
35 

66 

3  3 

69 
36 

73 
52 

71 
51 

64 

32 

64 
32 

75 
40 

65 
51 

69 
39 

67 
44 

71 
62 

68 
40 

67 
39 

72 
46 

84 
50 

71.0 
45.6 

MIAMI    BAY  FRONT 

MAX 

60 

77 

76 

77 
65 

80 

72 

80 
67 

72 
55 

76 

51 

73 
60 

79 
65 

82 
69 

82 

70 

80 
73 

73 

68 

70 

4  1 

76 

53 

79 
61 

79 
70 

70 
51 

70 
44 

78 
66 

80 
67 

78 

63 

82 
62 

8  0 
0  3 

73 
62 

72 
49 

80 
70 

82 
68 

76.3 
60.7 

MIAMI  BEACH 

MAX 

67 

73 

75 

76 

76 

72 

80 

67 

77 
56 

71 

50 

71 

53 

76 
67 

78 
68 

7  o 
71 

79 
69 

70 
57 

60 
47 

74 

56 

76 
65 

79 

70 

74 

52 

69 
48 

74 

66 

77 
62 

78 

66 

79 

72 

79 
7  7 

77 
61 

71 
56 

78 
70 

84 
69 

75.3 
61.9 

MIAMI    MB  AIRRORT 

MAX 

61 

71 

77 

70 

82 

68 

70 

61 

69 
55 

69 

49 

72 

78 
63 

65 
6  7 

83 
6  8 

82 
64 

67 
50 

60 
44 

75 
53 

77 
57 

79 
59 

65 

61 

71 
43 

75 
63 

85 

66 

76 
63 

61 

62 

S3 
74 

76 
69 

73 
64 

79 
68 

84 
67 

75.9 
58.9 

MIAMI    12  SSW 

MAX 

60 

64 

71 

77 

78 

67 

8? 
64 

79 
48 

72 
40 

70 
4  1 

72 
46 

79 
64 

84 

6  7 

84 

72 

83 
55 

68 
41 

70 
46 

76 
50 

78 
60 

80 

48 

67 
41 

72 
42 

77 
65 

84 

62 

77 
66 

82 
63 

84 
64 

69 
52 

75 
53 

80 
63 

76.0 
54.6 

MILES  CITY  TOWER 

MAX 
MIN 

65 

41 

75 
45 

82 

S5 

8? 

52 

82 
59 

76 
58 

68 
45 

70 
45 

75 
34 

81 
41 

85 
60 

8  0 
60 

82 
68 

71 
51 

72 

30 

77 
48 

82 
58 

78 
54 

64 

51 

71 
34 

78 
44 

80 
52 

75 
55 

78 
56 

82 

86 

74 

61 

82 
64 

77.1 
50.8 

MILTON   EXP  STATION 

MAX 
MIN 

65 
99 

67 
39 

70 

49 

70 

64 

64 

52 

62 

48 

63 
33 

66 

34 

71 
49 

75 
62 

70 
42 

56 
38 

50 
35 

47 

26 

57 
25 

65 
37 

66 
45 

62 
41 

53 
26 

61 
26 

61 
38 

56 
44 

64 

33 

65 

32 

61 
43 

66 
29 

54 

32 

69 
39 

68 
47 

62.5 
39.2 

MONT ICELLO  2  S 

MAX 
MIN 

TO 
43 

74 
42 

70 
40 

60 
52 

71 
54 

65 
44 

64 

35 

68 
14 

73 
43 

70 
56 

71 
46 

64 
43 

65 
45 

52 
34 

57 
25 

64 

33 

70 
38 

67 

52 

66 

27 

68 
28 

68 

35 

64 
4S 

66 
32 

63 
39 

73 
so 

63 
35 

66 
35 

76 
45 

80 
48 

66.1 
41.3 

MOORE   HAVEN  LOCK  1 

MAX 
MIN 

65 

»6 

59 
44 

73 
45 

72 
5S 

82 
58 

80 
59 

76 
46 

68 

41 

62 
40 

72 
40 

60 
51 

86 

59 

78 
66 

81 

48 

63 
40 

65 
41 

73 
47 

77 
60 

77 
43 

59 
41 

67 
43 

77 
SO 

78 
50 

66 
64 

84 

61 

83 
57 

68 
46 

71 
51 

80 

63 

73.1 
49.9 

S*a  Hctlnrnm-o  Notos  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 

Day  Ol  Monlh 


FLORIDA 
FEBRUARY  I960 


Station 

!  | 

2  > 

3 

4 

5  1 

g 

7  1 

8  1 

9 

io ! 

\  ! 

22 

13 

14 

15 

16 

18 

19 

22  | 

23 

24 

25 

1 

I 

26 

27 

28  j 

29 

MOUNTAIN  LAKE 

MAX 

57 

74 

71 

77 

80 

77 

67 

67 

72 

82 

81 

79 

76 

67 

55 

76 

66 

78 

79 

65 

75 

64 

70 

75 

77 

MIN 

50 

41 

57 

56 

63 

83 

43 

40 

40 

50 

65 

60 

67 

47 

34 

37 

56 

58 

19 

30 

46 

64 

49 

54 

64 

61 

39 

51 

60 

MYAKKA   RIVER   ST  PARK 

MAX 

63 

60 

76 

79 

78 

79 

71 

69 

70 

71 

78 

82 

82 

75 

61 

66 

74 

72 

75 

68 

69 

74 

76 

80 

79 

g  2 

71 

70 

MIN 

49 

40 

47 

54 

56 

55 

46 

39 

41 

50 

57 

62 

67 

49 

33 

36 

50 

57 

35 

33 

41 

68 

52 

66 

58 

56 

40 

49 

48 

NAPLES 

MAX 

65 

69 

81 

84 

80 

73 

65 

68 

74 

79 

82 

H6 

82 

69 

55 

67 

80 

68 

72 

79 

78 

7  t. 

84 

82 

78 

7  t, 

82 

79 

MIN 

51 

47 

57 

60 

69 

6? 

51 

43 

4? 

52 

68 

67 

69 

58 

77 

44 

57 

64 

51 

39 

5  i 

60 

56 

60 

70 

60 

45 

60 

65 

NICEVILLE 

MAX 

54 

63 

67 

59 

70 

67 

57 

61 

64 

70 

70 

6  3 

52 

45 

49 

52 

60 

65 

51 

55 

59 

63 

56 

6  0 

66 

62 

55 

56 

MIN 

41 

40 

40 

50 

50 

46 

31 

33 

-1 

59 

40 

37 

42 

27 

24 

2! 

41 

45 

24 

24 

30 

44 

31 

29 

38 

29 

30 

39 

46 

OCALA 

"AX 

65 

74 

76 

79 

77 

74 

65 

66 

^4 

B2 

80 

77 

75 

60 

6  3 

5  P 

?2 

70 

58 

65 

75 

72 

6  8 

70 

?? 

69 

6  7 

70 

83 

MIN 

47 

41 

48 

50 

61 

52 

44 

39 

4  5 

53 

61 

53 

52 

39 

79 

35 

46 

52 

31 

29 

42 

52 

40 

46 

63 

41 

<t 

43 

50 

OCALA  2  NE 

MAX 

65 

74 

67 

78 

76 

67 

65 

67 

^4 

83 

80 

71 

75 

62 

5  2 

68 

72 

70 

57 

65 

75 

67 

67 

70 

71 

66 

6  8 

73 

63 

MIN 

48 

40 

48 

56 

62 

51 

41 

36 

37 

52 

60 

53 

56 

39 

25 

30 

44 

52 

30 

24 

37 

62 

38 

44 

63 

42 

3  7 

46 

47 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

MAX 

64 

55 

71 

71 

76 

73 

72 

65 

64 

66 

70 

7e 

79 

74 

60 

64 

70 

72 

78 

67 

68 

72 

75 

68 

78 

76 

66 

72 

77 

MIN 

45 

46 

47 

55 

57 

60 

48 

44 

45 

46 

63 

65 

65 

50 

3fi 

40 

48 

59 

45 

39 

45 

56 

54 

54 

63 

59 

47 

49 

60 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

MAX 

55 

75 

71 

78 

78 

67 

64 

65 

71 

79 

81 

76 

77 

57 

65 

67 

65 

75 

59 

66 

7S 

71 

66 

75 

82 

63 

68 

73 

78 

MIN 

46 

45 

56 

58 

60 

51 

47 

44 

44 

48 

62 

56 

55 

42 

36 

41 

55 

50 

36 

37 

46 

51 

46 

52 

69 

46 

42 

51 

37 

PALATKA 

MAX 

61 

70 

71 

70 

77 

72 

64 

64 

74 

80 

80 

75 

77 

59 

6" 

65 

65 

59 

57 

61 

72 

67 

63 

67 

69 

62 

62 

71 

77 

MIN 

48 

48 

50 

60 

65 

57 

43 

40 

45 

56 

64 

54 

54 

38 

32 

38 

47 

60 

31 

33 

41 

62 

40 

46 

62 

41 

38 

48 

51 

PANAMA  CITY  2 

MAX 

69 

73 

73 

69 

68 

64 

63 

64 

74 

76 

74 

60 

55 

52 

55 

67 

72 

66 

53 

67 

60 

70 

6  i 

69 

66 

57 

54 

76 

72 

MIN 

42 

40 

55 

54 

48 

35 

34 

44 

58 

44 

41 

35 

29 

28 

32 

40 

49 

29 

28 

31 

34 

36 

35 

56 

32 

33 

40 

45 

PARR  ISM 

MAX 

60 

60 

70 

79 

82 

80 

70 

61 

64 

74 

80 

SO 

82 

70 

60 

69 

71 

70 

72 

65 

70 

80 

75 

78 

75 

82 

6  0 

69 

70 

MIN 

50 

40 

52 

53 

58 

60 

48 

48 

42 

41 

51 

54 

64 

47 

38 

42 

53 

56 

43 

34 

35 

58 

50 

55 

64 

51 

41 

55 

62 

PENSACOLA   FAA  AIRPORT 

MAX 

63 

69 

67 

65 

63 

56 

62 

65 

70 

72 

63 

53 

43 

50 

55 

61 

65 

58 

63 

56 

62 

56 

5  1 

60 

62 

64 

55 

66 

57 

MIN 

42 

42 

64 

56 

49 

43 

36 

42 

58 

58 

44 

43 

34 

27 

31 

42 

50 

35 

29 

34 

47 

40 

40 

40 

37 

39 

36 

46 

49 

PENSACOLA  WB  CITY 

MAX 

59 

65 

64 

64 

63 

56 

58 

61 

6e 

70 

63 

53 

44 

50 

50 

59 

63 

59 

53 

55 

60 

57 

56 

60 

62 

51 

56 

62 

5  8 

MIN 

43 

43 

55 

56 

50 

46 

40 

45 

59 

59 

46 

43 

34 

28 

31 

44 

51 

35 

30 

36 

47 

44 

40 

42 

37 

31 

39 

46 

50 

PERRY 

MAX 

69 

72 

7  1 

65 

73 

69 

63 

65 

70 

72 

72 

60 

74 

51 

^9 

65 

74 

64 

64 

61 

69 

64 

6  3 

65 

66 

60 

60 

74 

78 

MIN 

45 

38 

47 

55 

58 

47 

38 

35 

41 

49 

49 

46 

44 

35 

25 

30 

35 

49 

28 

23 

32 

46 

30 

38 

58 

36 

33 

48 

44 

PLANT  CITY 

MAX 

59 

74 

-r: 

80 

79 

75 

67 

67 

73 

79 

82 

79 

78 

74 

63 

68 

68 

74 

66 

64 

76 

75 

5  4 

73 

81 

77 

70 

75 

79 

MIN 

49 

41 

66 

57 

60 

55 

45 

39 

42 

52 

64 

58 

68 

47 

33 

37 

54 

58 

37 

30 

42 

54 

48 

52 

64 

50 

38 

51 

59 

POMPANO  BEACH 

MAX 

63 

68 

78 

79 

82 

ao 

75 

76 

72 

79 

87 

84 

82 

66 

71 

78 

79 

79 

65 

72 

75 

82 

60 

81 

85 

61 

75 

60 

82 

MIN 

44 

53 

61 

62 

68 

63 

47 

42 

39 

47 

64 

65 

67 

52 

39 

48 

52 

63 

44 

41 

57 

65 

60 

62 

73 

60 

60 

63 

63 

PUNTA  GORDA 

MAX 

61 

73 

80 

82 

80 

73 

69 

72 

73 

80 

74 

63 

76 

66 

69 

73 

77 

73 

68 

73 

77 

77 

66 

82 

82 

74 

73 

81 

83 

MIN 

52 

47 

58 

53 

64 

64 

51 

48 

45 

51 

66 

65 

62 

54 

41 

44 

59 

64 

49 

41 

59 

58 

54 

58 

68 

36 

47 

58 

65 

OUINCY   EXP  STATION 

MAX 

69 

73 

74 

69 

70 

63 

62 

67 

71 

70 

72 

63 

51 

49 

56 

65 

70 

67 

52 

56 

67 

61 

64 

68 

71 

62 

56 

73 

74 

MIN 

44 

42 

49 

54 

53 

46 

38 

35 

48 

55 

49 

43 

42 

31 

28 

34 

47 

49 

29 

30 

34 

46 

32 

36 

59 

34 

31 

41 

47 

ROYAL   PALM  RANGER  5TA 

MAX 

68 

74 

76 

79 

82 

78 

73 

70 

74 

79 

84 

85 

82 

69 

72 

77 

79 

79 

68 

72 

78 

83 

81 

82 

84 

78 

76 

63 

87 

MIN 

41 

42 

51 

52 

70 

6? 

47 

42 

41 

51 

61 

64 

65 

52 

37 

44 

49 

62 

48 

36 

58 

57 

60 

59 

68 

57 

50 

56 

61 

SAINT  AUGUSTINE 

MAX 

53 

70 

72 

71 

79 

73 

65 

66 

72 

80 

60 

65 

78 

65 

57 

61 

68 

71 

59 

55 

69 

65 

59 

66 

69 

68 

63 

70 

71 

MIN 

45 

40 

48 

59 

59 

50 

42 

37 

40 

51 

63 

51 

56 

36 

30 

33 

42 

49 

32 

32 

39 

51 

39 

45 

60 

41 

42 

48 

48 

SAINT  LEO 

MAX 

62 

73 

70 

77 

79 

66 

63 

67 

73 

81 

81 

78 

76 

60 

62 

65 

68 

74 

6  3 

63 

76 

69 

66 

75 

80 

66 

68 

72 

80 

MIN 

49 

44 

54 

59 

60 

55 

48 

46 

47 

52 

61 

55 

58 

45 

36 

38 

54 

54 

34 

35 

44 

53 

46 

61 

64 

49 

40 

50 

56 

SAINT   MARKS   6  SE 

MAX 

68 

65 

70 

64 

72 

69 

62 

61 

67 

66 

72 

70 

68 

53 

52 

58 

66 

62 

56 

57 

61 

60 

64 

66 

65 

61 

65 

70 

MIN 

43 

41 

48 

56 

56 

47 

37 

38 

52 

58 

50 

46 

46 

33 

26 

33 

38 

53 

28 

26 

36 

46 

74 

38 

48 

34 

35 

46 

ST  PETERSBURG 

MAX 

57 

69 

72 

76 

74 

65 

63 

63 

69 

76 

77 

77 

73 

64 

58 

63 

67 

70 

6  1 

63 

75 

70 

62 

69 

79 

66 

69 

76 

78 

MIN 

52 

47 

56 

59 

60 

59 

53 

48 

51 

59 

64 

61 

65 

52 

42 

43 

56 

61 

43 

42 

46 

54 

61 

56 

66 

54 

47 

36 

60 

SANBORN  TOWER 

MAX 

71 

74 

71 

65 

73 

65 

66 

69 

73 

70 

72 

65 

66 

53 

60 

64 

71 

63 

56 

64 

64 

59 

66 

66 

71 

60 

62 

78 

60 

MIN 

38 

37 

45 

55 

56 

43 

34 

32 

4? 

55 

43 

45 

41 

32 

24 

30 

34 

51 

28 

23 

31 

47 

30 

34 

59 

33 

31 

41 

43 

SANFORD  EXP  STATION 

MAX 

55 

73 

69 

80 

77 

76 

61 

63 

71 

80 

79 

77 

78 

69 

62 

67 

65 

74 

61 

63 

75 

7  1 

66 

74 

81 

68 

65 

74 

77 

MIN 

*e 

44 

53 

60 

63 

54 

46 

42 

40 

49 

62 

56 

63 

43 

39 

4,' 

55 

54 

35 

39 

44 

56 

47 

52 

63 

51 

44 

50 

57 

SARASOTA 

MAX 

60 

70 

77 

80 

77 

70 

66 

69 

71 

77 

80 

81 

79 

64 

61 

69 

72 

75 

63 

68 

75 

78 

64 

77 

79 

67 

74 

61 

81 

MIN 

52 

43 

53 

55 

60 

59 

51 

44 

44 

51 

62 

60 

64 

53 

33 

78 

55 

62 

45 

34 

46 

56 

51 

55 

54 

55 

41 

54 

63 

SOUTH  MIAMI    3  W 

MAX 

63 

72 

79 

81 

81 

77 

71 

70 

73 

78 

84 

85 

81 

69 

72 

77 

77 

78 

5  8 

73 

76 

84 

77 

81 

83 

70 

76 

81 

83 

MIN 

46 

51 

60 

57 

70 

65 

47 

45 

38 

51 

62 

65 

67 

55 

40 

45 

50 

64 

48 

39 

52 

60 

61 

60 

70 

63 

51 

63 

63 

STARKE 

MAX 

62 

73 

71 

75 

72 

72 

63 

65 

73 

81 

77 

71 

76 

59 

60 

5  4 

73 

68 

55 

63 

71 

68 

54 

68 

69 

65 

65 

71 

80 

MIN 

43 

40 

49 

56 

62 

51 

42 

39 

40 

51 

51 

48 

61 

36 

31 

32 

40 

50 

30 

29 

39 

49 

35 

43 

56 

39 

3  9 

46 

46 

STEINHATCHEE  2 

MAX 

67 

70 

65 

66 

62 

61 

70 

74 

65 

71 

55 

62 

74 

63 

64 

60 

67 

64 

65 

66 

65 

MIN 

45 

41 

59 

57 

52 

40 

45 

55 

46 

47 

29 

30 

37 

52 

28 

29 

34 

48 

36 

55 

35 

STUART  RADIO  WSTU 

MAX 

57 

71 

67 

77 

77 

74 

74 

66 

72 

77 

89 

81 

81 

70 

70 

77 

75 

80 

5  8 

65 

76 

64 

68 

78 

84 

80 

75 

76 

77 

MIN 

51 

52 

61 

55 

63 

56 

48 

43 

42 

58 

66 

67 

67 

49 

42 

48 

62 

66 

45 

39 

60 

6) 

61 

59 

73 

58 

48 

60 

63 

TALLAHASSEE  WB  AP 

MAX 

67 

71 

72 

60 

72 

61 

61 

65 

70 

72 

67 

56 

58 

49 

56 

6  3 

71 

61 

51 

68 

63 

54 

6  2 

67 

70 

64 

57 

72 

75 

MIN 

42 

42 

51 

56 

51 

42 

36 

36 

44 

60 

46 

46 

37 

33 

29 

35 

38 

35 

3C 

29 

36 

39 

33 

38 

44 

35 

34 

44 

47 

T AM  I AM  I   TRL  40  MI  BEND 

MAX 

64 

73 

77 

81 

83 

78 

71 

71 

75 

86 

82 

70 

70 

77 

81 

77 

70 

73 

78 

85 

79 

84 

85 

8  1 

74 

86 

68 

MIN 

49 

51 

59 

62 

69 

61 

54 

48 

49 

58 

67 

54 

43 

49 

56 

64 

51 

43 

54 

61 

59 

61 

70 

61 

52 

60 

66 

TAMPA   WB  AIRPORT 

MAX 

58 

70 

73 

77 

74 

68 

64 

66 

70 

79 

78 

8  1 

74 

57 

60 

65 

70 

70 

^7 

63 

75 

70 

6^ 

71 

79 

60 

71 

73 

79 

MIN 

48 

42 

56 

60 

61 

53 

47 

46 

50 

59 

64 

60 

57 

42 

38 

39 

56 

53 

41 

35 

47 

56 

51 

66 

59 

45 

42 

54 

58 

TARPON   SPGS   SEWAGE  PL 

MAX 

59 

55 

67 

73 

75 

76 

65 

59 

63 

70 

79 

73 

80 

75 

53 

56 

62 

70 

7  0 

70 

70 

74 

75 

70 

71 

78 

5  4 

70 

73 

MIN 

50 

41 

42 

54 

57 

54 

53 

46 

43 

51 

58 

57 

57 

48 

36 

36 

39 

54 

40 

35 

41 

58 

48 

48 

53 

50 

39 

45 

52 

TAVERNIER 

MAX 

70 

69 

75 

79 

81 

78 

75 

72 

'  72 

79 

81 

82 

81 

77 

70 

75 

78 

80 

75 

71 

77 

60 

77 

81 

62 

78 

75 

81 

81 

MIN 

55 

52 

61 

69 

74 

67 

60 

55 

52 

66 

69 

73 

68 

60 

52 

54 

60 

70 

56 

52 

66 

69 

67 

67 

73 

65 

69 

71 

69 

TITUSVILLE  2  W 

MAX 

79 

75 

65 

65 

74 

82 

83 

76 

81 

70 

64 

71 

67 

79 

60 

62 

75 

76 

64 

72 

76 

72 

75 

MIN 

62 

51 

41 

42 

36 

51 

63 

61 

68 

43 

34 

18 

52 

62 

76 

34 

42 

54 

47 

53 

60 

52 

41 

48 

56 

USHER  TOWER 

MAX 

MIN 

VENICE 

MAX 

60 

66 

77 

80 

72 

70 

65 

68 

68 

75 

78 

81 

60 

65 

6f 

65 

72 

71 

54 

67 

75 

73 

66 

78 

77 

65 

73 

78 

78 

MIN 

5* 

44 

54 

56 

62 

61 

50 

43 

42 

52 

64 

63 

65 

53 

35 

41 

57 

62 

48 

36 

46 

57 

52 

58 

65 

56 

42 

56 

65 

See  3ei«rence  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
FEBRUARY  I960 


Station 

Day  Ol  Monlh 

|  Average  | 

3 

4 

5  1 

6 

7 

8  | 

9 

in 

11 

12 

13 

14 

■5 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

 L 

27 

28 

29 

30  |  31 

VERO  BEACH  FAA  AIRPORT 

MAX 

56 

69 

67 

76 

75 

71 

66 

64 

71 

81 

80 

77 

61 

62 

64 

70 

70 

78 

60 

64 

74 

83 

64 

79 

84 

69 

70 

74 

74 

71. 

5 

MIN 

61 

58 

64 

5* 

48 

4A 

39 

55 

68 

65 

59 

44 

39 

46 

60 

53 

43 

40 

51 

60 

56 

63 

69 

51 

45 

57 

62 

53 

5 

WAUCHHUIA   2  N 

MAX 

S7 

76 

74 

80 

81 

78 

69 

69 

73 

81 

81 

60 

78 

63 

66 

74 

72 

76 

63 

69 

78 

61 

65 

77 

83 

76 

71 

76 

79 

74 

1 

56 

54 

59 

51 

44 

39 

40 

46 

64 

62 

62 

*5 

33 

39 

56 

56 

44 

36 

43 

a 

50 

57 

57 

53 

39 

52 

61 

49 

f 

WEST  PALM  BEACH 

MAX 

55 

65 

73 

78 

78 

•5 

69 

6  9 

70 

76 

84 

B0 

78 

69 

68 

74 

75 

78 

64 

66 

73 

85 

80 

79 

S3 

80 

71 

77 

77 

74 

2 

MIN 

»9 

5* 

62 

65 

65 

65 

52 

49 

50 

60 

68 

70 

66 

54 

43 

55 

63 

63 

48 

44 

61 

61 

59 

59 

71 

61 

52 

66 

66 

56 

7 

WEST   PALM  BEACH   WB  AP 

MAX 

57 

73 

72 

79 

79 

76 

70 

67 

73 

78 

88 

83 

84 

64 

69 

75 

77 

78 

63 

70 

75 

86 

70 

80 

85 

70 

73 

80 

81 

75 

0 

MIN 

49 

54 

64 

59 

66 

56 

48 

43 

42 

65 

66 

68 

61 

♦7 

41 

51 

60 

54 

47 

43 

62 

59 

59 

63 

69 

55 

51 

66 

66 

56 

0 

WEWAMITCHI04 

MAX 

68 

72 

74 

69 

70 

64 

64 

67 

72 

76 

76 

75 

65 

52 

58 

65 

70 

65 

53 

62 

62 

62 

69 

69 

7* 

62 

60 

77 

77 

67 

3 

MIN 

43 

a] 

46 

55 

57 

50 

40 

41 

46 

60 

50 

40 

40 

31 

30 

36 

40 

50 

28 

30 

30 

30 

35 

35 

38 

32 

37 

42 

42 

40 

7 

WINTER  HAVEN 

MAX 

63 

74 

71 

76 

78 

75 

72 

72 

72 

80 

62 

78 

78 

65 

65 

71 

67 

74 

65 

66 

76 

78 

67 

74 

82 

68 

69 

75 

80 

73 

0 

MIN 

45 

41 

54 

53 

61 

53 

45 

41 

50 

51 

64 

6  0 

64 

46 

35 

40 

56 

57 

40 

36 

46 

53 

49 

55 

62 

50 

43 

52 

51 

50 

2 

WOODRUFF  DAM 

MAX 

53 

65 

if 

74 

63 

69 

60 

60 

66 

71 

75 

61 

59 

46 

47 

52 

61 

71 

56 

51 

53 

70 

52 

57 

71 

72 

53 

54 

69 

61 

S 

MIN 

45 

40 

40 

4<) 

51 

48 

41 

38 

18 

51 

51 

43 

39 

30 

25 

30 

38 

44 

30 

28 

36 

35 

33 

32 

40 

35 

35 

36 

44 

38 

9 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 
or 

BAY  LAKE 

EVAP 

.10 

.04 

.04 

.09 

.12 

.10 

.19 

.15 

.15 

.15 

.21 

.26 

.11 

.17 

.17 

.11 

.08 

.04 

.23 

.13 

.12 

.16 

.02 

B3.69 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

EVAP 

.13 

.06 

.09 

.06 

.18 

.11 

.17 

.13 

.16 

.16 

.14 

.11 

.18 

.20 

.13 

.13 

.10 

.21 

.19 

.13 

.15 

.17 

.12 

.29 

.13 

.12 

.09 

B4.12 

CLEWISTON  US  ENGRS  (a) 

EVAP 

.23 

.15 

.00 

.05 

.07 

23 

.10 

.20 

.15 

.13 

.07 

.05 

.19 

.21 

.21 

.18 

.07 

.05 

.21 

.04 

.08 

.18 

.20 

.06 

.11 

.29 

.06 

.03 

B3.73 

MAX 

63 

59 

71 

7  7. 

76 

74 

78 

70 

68 

71 

73 

78 

77 

82 

68 

67 

72 

71 

72 

68 

76 

68 

79 

77 

72 

72 

77 

72.4 

MIN 

56 

54 

54 

61 

61 

65 

52 

55 

55 

54 

56 

61 

66 

51 

54 

54 

55 

61 

56 

45 

58 

62 

63 

65 

58 

57 

62 

57.4 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

EVAP 

.24 

.05 

.06 

.10 

.10 

.11 

.23 

.09 

.15 

.14 

.15 

.19 

.17 

.14 

.23 

.13 

.16 

.13 

.12 

.17 

.14 

.11 

.23 

.14 

.10 

.18 

.10 

.17 

.04 

4.07 

WIND 

47 

25 

15 

14 

76 

38 

48 

42 

29 

20 

89 

48 

39 

120 

50 

23 

19 

41 

55 

40 

40 

42 

56 

34 

61 

66 

28 

38 

53 

1296 

GAINESVILLE  3  WSW 

EVAP 

.07 

.09 

.04 

.05 

.20 

.23 

.16 

1  J 

.15 

.18 

.27 

.17 

.13 

.09 

.14 

.09 

.10 

.20 

.17 

.16 

.08 

.05 

.08 

.08 

.33 

.16 

.18 

.05 

.10 

3.93 

WIND 

90 

10 

20 

60 

95 

1  1  5 

70 

30 

50 

120 

70 

65 

265 

65 

35 

15 

25 

125 

7  5 

90 

50 

50 

35 

55 

60 

95 

55 

35 

25 

1950 

MAX 

67 

73 

74 

75 

76 

74 

66 

6  7 

72 

78 

79 

78 

76 

52 

65 

65 

73 

73 

62 

66 

65 

74 

71 

70 

66 

67 

67 

65 

82 

70.3 

MIN 

46 

47 

52 

58 

61 

52 

44 

38 

40 

48 

60 

49 

48 

34 

31 

31 

4  3 

54 

32 

28 

44 

53 

39 

46 

62 

42 

35 

47 

50 

45.3 

HIALEAH 

EVAP 

.14 

.05 

.10 

.10 

.13 

.18 

.16 

.11 

.17 

.13 

.11 

.18 

.17 

.21 

.14 

.14 

.10 

.12 

.13 

.18 

.19 

.19 

.15 

.  14 

.09 

.14 

.14 

.16 

B4.09 

WIND 

66 

52 

28 

15 

56 

116 

55 

45 

24 

31 

94 

47 

88 

106 

56 

31 

28 

56 

77 

29 

49 

46 

41 

63 

74 

70 

35 

82 

34 

1594 

LISBON 

EVAP 

.07 

.06 

.02 

.14 

.08 

.15 

.13 

.13 

.12 

,16 

.17 

.02 

.12 

.21 

.11 

.07 

.09 

.02 

.16 

.10 

.18 

.01 

.10 

• 

.17 

.18 

.09 

.15 

3.01 

WIND 

85 

20 

15 

100 

45 

60 

65 

55 

35 

80 

65 

50 

95 

165 

25 

25 

30 

85 

125 

45 

35 

40 

35 

30 

55 

90 

40 

35 

20 

1650 

MILES  CITY  TOWER 

EVAP 

.11 

.13 

.07 

.04 

.04 

.30 

.16 

.05 

.05 

10 

.23 

.10 

.29 

.07 

.06 

.09 

.05 

.31 

.02 

.28 

.11 

.14 

.10 

.20 

.20 

.12 

.13 

.18 

.08 

3.81 

WIND 

14 

23 

16 

37 

32 

22 

34 

10 

24 

22 

35 

15 

64 

60 

16 

16 

19 

48 

26 

14 

41 

71 

10 

24 

50 

32 

18 

39 

20 

852 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

EVAP 

.08 

.08 

.07 

.09 

.11 

.20 

.31 

09 

.14 

.18 

.18 

.14 

.16 

.11 

.16 

.15 

.13 

.08 

.18 

.18 

.13 

.14 

.19 

.06 

.11 

.06 

.18 

.12 

.11 

3.92 

WIND 

34 

36 

31 

4B 

67 

80 

24 

22 

31 

55 

121 

77 

80 

110 

60 

49 

31 

53 

78 

72 

76 

50 

157 

80 

104 

63 

66 

78 

31 

1864 

OKEECHOBEE  HRN  GATE  6 

EVAP 

.17 

08 

.06 

.08 

.10 

.34 

.21 

l  5 

.18 

.17 

.15 

.09 

.15 

.14 

.22 

.11 

.17 

.10 

.25 

.20 

.13 

.20 

.07 

.12 

.17 

.21 

.13 

.10 

.10 

4.35 

TAMIAMI  TRL  40  Ml  BEND 

EVAP 

.02 

.09 

.13 

.07 

.22 

.12 

.09 

.12 

.36 

.14 

.20 

.12 

.12 

.09 

.08 

.14 

.13 

.11 

.09 

.11 

.11 

.11 

.13 

.12 

.09 

.14 

B3.37 

VERO  BEACH  FAA  AIRPORT 

EVAP 

,06 

.08 

.04 

.20 

.16 

.14 

.11 

.14 

.13 

.17 

.36 

.10 

.20 

.10 

.04 

.36 

.44 

.09 

.12 

.15 

.07 

.08 

.18 

.23 

.20 

.00 

B4.40 

WOODRUFF  DAM 

EVAP 

.06 

08 

.10 

.07 

.25 

.10 

.12 

.10 

.12 

.13 

.21 

.14 

.22 

.11 

.15 

* 

.32 

.12 

.09 

.05 

.14 

.04 

.19 

.15 

.08 

.09 

63.47 

WIND 

92 

34 

211 

170 

144 

90 

146 

51 

48 

103 

110 

124 

157 

209 

137 

36 

34 

85 

253 

127 

62 

93 

55 

55 

89 

148 

94 

64 

18 

2848 

(a)     Evaporation  measured  In  pan  36  x  36  Inches. 


So*  R»l«r«oco  Noios  Following  Station  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


FLORIDA 
FEBRUARY  1960 


Station  Day  ol  month 


And 
Depth 

>  2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

11 

12 

13 

14  IS 

16  1 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S  26 

27 

28 

29    30  31 

Avei 

FT.   LAUDERDALE  EXP  STA 

~ 1 

 1 

6   INCHES  (X) 

MAX 
MIN 

60 
59 

63 
63 

63 
62 

63 
62 

65 
63 

66 
65 

66 
65 

66 
65 

65 
63 

64 

63 

64 

63 

66 
65 

67 
66 

68 
67 

67 
65 

65 
63 

65 
64 

66 
65 

66 
65 

65 
63 

64 

63 

64 

63 

64 

63! 

66 
65 

66 
65 

67 
66 

69 
63 

67 
66 

67 
66 

65.3 
64 . 0 

6  INCHES  (2) 

MAX 
MIN 

66 
65 

61 
61 

62 
61 

62 
61 

63 
61 

64 
63 

64 

63 

64 

63 

64 
61 

62 
59 

62 
61 

64 
63 

65 

•;:< 

65 
65 

65 
63 

33 
62 

63 
61 

63 
61 

63 
62 

63 
61 

61 
61 

63 
61 

63 
61 

66 
65 

68 
67 

69 
67 

68 
67 

66 
65 

65 
64 

64.0 
62 . 7 

6   INCHES  (3) 

MAX 
MIN 

61 
61 

62 
61 

65 
62 

66 
65 

67  | 
65 

68 
63 

66 
64 

65 
59 

64 
61 

65 
61 

67 
65 

69 
66 

69 
65 

67 
61 

63 
62 

65 
63 

65 
63 

65 
62 

65 
59 

64 
62 

64 

63 

64 
63 

64 
63 

64 
62 

63 
62 

66 
64 

64 
61 

67 
65 

65.1 
62.6 

GAINESVILLE  3  WSW 

1  INCH 

MAX 
MIN 

67 
55 

69 
54 

62 
57 

70 
60 

70 
62 

66 
60 

66 
55 

66 
52 

68 
52 

70 
56 

72 
62 

62 
58 

67 
60 

63 
52 

66 
48 

64 
49 

67 
52 

63 
58 

63 
49 

64 
47 

62 
54 

60 
58 

67 
51 

63 
55 

66 
62 

66 
54 

66 
51 

65 
56 

73 
56 

66.0 
55.0 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

62 
56 

65 
56 

61 
58 

66 
60 

68 
62 

65 
61 

63 
57 

63 
55 

64 

56 

66 
57 

69 
62 

62 
59 

65 
60 

61 
55 

61 
52 

61 
52 

63 
54 

62 
58 

60 
53 

60 
51 

60 
54 

60 
58 

63, 
53 

62 
56 

64 
61 

63 
56 

62 
53 

62 
56 

68 
57 

63.1 
56.5 

8  INCHES 

MAX 
MIN 

59 
56 

61 

56 

60 
58 

64 

60 

66 
62 

63 
61 

61 
57 

60 
56 

60 
56 

63 
57 

66 
62 

62 
60 

63 
60 

59 
56 

59 
54 

59 
53 

60 
55 

60 
58 

58 
53 

58 
52 

58 
54 

59 
58 

60 
54 

60 
56 

62 
60 

61 
57 

60 
55 

60 
56 

63 1 
"I 

60.8 
56.9 

Ft.  Lauderdale  Exp  Sta  -  Slope  of  Ground:     No  perceptible  slope  of  surface  of  tanks  or  surrounding  terrain.     Soil  Type:     Davie  fine  sand. 

Ground  Cover:  St  Augustine  sod  growing  In  concrete  tanks  4  1/2  x  9  feet  set  flush  to  the  surrounding  soil  level. 
Instrumentation:     Foxboro  Temperature  Recorder. 

(1)  Water  table  controlled  at  12  inches  below  soil  surface.  , 

(2)  Water  table  controlled  at  24  inches  below  soil  surface. 

(3)  Water  table  controlled  at  36  inches  below  soil  surface. 

Gainesville  3  WSW  -  Slope  of  Ground:     No  perceptible  slope  of  surface.     Soil  Type:     Arredonda  fine  sand.     Ground  Cover:     Bahiagrass  sod. 
Instrumentation:     3  point  Foxboro  Thermograph. 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind  direction 

Wind 

m. 

speed 

p.b. 

Relati 

ve   humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

Prevailing 

Percent  of 
hme  trom 
prevailing 

Average 

Fastest 
mil* 

Direction 
ol 

lastest  mile 

Date  ol 
fastest  mile 

1  :00  a 
EST 

7:00  a 
EST 

1:00  p 
EST 

7:00  p 
EST 

Trace 

60-10 

10-49 

66 -OS 

100-1.99 

200 
and  over 

Total 

APALACHICOLA  WB  CITY 

9.8 

40 

SE 

4 

2 

1 

2 

2 

4 

0 

11 

67 

4.8 

DAYTONA  BEACH  WB  AIRPORT 

NW 

12 

10. 1 

44++ 

SSW 

18 

83 

89 

60 

72 

0 

5 

3 

1 

1 

2 

12 

5.4 

FT  MYERS  WB  AIRPORT 

11  .0 

31++ 

S 

10 

2 

3 

4 

1 

2 

0 

12 

5.6 

JACKSONVILLE  WB  AIRPORT 

WNW 

12 

10.1 

41 

sw 

18 

81 

86 

53 

65 

4 

2 

2 

4 

1 

0 

13 

64 

5.2 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

10.0 

29 

NW 

13 

84 

70 

80 

2 

2 

2 

2 

0 

0 

8 

76 

4.9 

LAKELAND  WB  CITY 

8.3 

0 

4 

4 

1 

2 

0 

11 

52 

5.7 

MIAMI   WB  AIRPORT 

SSE 

18 

7.9 

23++ 

w 

13 

81 

85 

59 

72 

8 

1 

2 

1 

1 

0 

13 

680 

5.4 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

NW 

11 

11  .4 

35++ 

WNW 

18 

84 

87 

60 

67 

1 

2 

6 

2 

2 

0 

13 

5.7 

PENSACOLA  WB  CITY 

12.5 

34 

SE 

3 

3 

3 

4 

1 

1 

1 

13 

67 

TALLAHASSEE  WB  AIRPORT 

NW 

14 

7.7 

25++ 

NW 

18 

84 

84 

51 

65 

0 

1 

4 

2 

3 

1 

11 

5.4 

TAMPA  WB  AIRPORT 

NW 

13 

10.2 

35++ 

W 

13 

80 

84 

56 

71 

3 

5 

2 

2 

1 

0 

13 

72 

5.7 

WEST  PALM  BEACH  WB  AIRPORT 

NW 

12 

10.2 

29++ 

WSW 

18 

83 

86 

58 

72 

6 

I 

5 

2 

1 

0 

15 

5.9 

0  City  Office  Data 

See  reference  aotm  following  Station  Ind*x 
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TOTAL  PRECIPITATION 


FLORIDA 
FEBRUARY  1960 


FLORIDA 


STATUTE  MILES 


STATION  L£G£NO 

O     •      •     PrtciptWton  only 

O  ♦         Prwclpitotto*  one  rwmre/vr* 

♦    ♦    Prwoptt*nm,  r*mp*rvfvrw  em*  Eroporvt** 

Tfpm  of  QCfU:       O    tor  morOn^ . 


l»uchul»  2  ■    '         A«on  Park  -<>-|  veroBcx 

i  O 

i -"2  —  ■  -r  T  Y  V ■  I 


if       o-  1    1     a  T*^V..  I 

•  DaTlla  C»rdcn  To».r    "  |  ^^4" 


B  B 


IsollneB  arc 
publication 


drawn  through  points  of  approximately  equal  values.  Hourly  precipitation  data 
'Hourly  Precipitation  Data". 
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from  recorder  substations  will  be  available  in  th<; 


01 


AVERAGE  TEMPERATURE 


FLORIDA 
FEBRUARY  1960 


r«teo  Op*D  pood  Tow* 


FLORIDA 


STATUTE  MIL EB 


T/m  of  e 

•   R*C9r4i*i ,        9    BofM  typm 

Oa*>»  arc*  fwtWWw  «Mfc*f»         ovo,ie*M,  of 


leolines  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.  Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be  available  in  the 
publication  "Hourly  Precipitation  Data". 

-  29  - 


STATION  INDEX 

FLORID* 
FEBRUARY  1960 


STATION 

b 

a 

COUNTY 

DRAINAGE  | 

LATTTUDE 

ix>NGmn>E 

ELEVATION  ' 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

STATION 

j       INDEX  NO.  j 

COUNTY 

i  DRAINAGE  t  J 

u 
§ 
E 
< 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

1 

a, 

. 

3 

B 

SPECIAL 

PRECIP 

3 

£ 

SPECIAL 

OOTC 

LAKE 

9» 

3P 

ALEXANDER  SPGS*  ASSN. 

MiQ.r^rjH  shoces 

24  44 

PHILIP  SPIEGEL 

19  ** 

6*  99 

11 

-to 

Mir 

C  J 

U*S>  WEATHER  BUREAU 

MAR I ANNA   I  Hp  SCHOOL 

9372 

JACKSON 

1 

30  43 

69  17 

170 

FLA*    IND*  SCH*  FOR  BOYS 

27  1* 

61  57 

70 

RADIO  STATION  WAP6 

MARINE LAND 

9991 

FLAGLER 

2 

29  *0 

81  11 

10 

C 

MARINE  STUDIO  INC. 

J*  WILEY  COTHRAN 

MAYO  3  NW 

LAFAYETTE 

30  06 

■  AH  SOU  PARI 

HARP  V  M •   TOL  SON 

MELBOURNE 

BREVARD 

26  03 

CITY  or  MELBOURNE 

BARTOW 

04TB 

POLK 

5P 

5P 

CITY  OF  BARTOW 

29  *2 

DR.  CECIL  R*  HOOK 

26  OA 

62  10 

31 

7A 

MIAMI   BAY  FRONT 

5693 

DADE 

2 

25  *7 

60  11 

8 

76  12 

9 

Wt  D*  GOOD 

MIAMI  BEACH 

S63A 

OADE 

2 

75  47 

80  06 

9 

J 

LIFE  GUARD  PATROL 

26  AO 

EVERGLADES  EXP*  STA* 

MIAMI  WB  AIRPORT 

OAOE 

29  46 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

BELLE    H. ADC   MR CM  SATE  4 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MIAMI   12  SSw 

DAOC 

23  39 

U.S. PLANT   INTRODCTN  STA 

■10  CYPRESS  RESERVATION 

0T99 

HENDRY 

5P 

9t> 

DAVID  B.  JAMIESON 

MILES  CITY  TOWER 

6P 

FLA.   FOREST  SERVICE 

78  33 

81  06 

69 

6P 

FLOOD  CONTROL  OISTt 

MILTON  EXP  STATION 

3793 

SANTA  ROSA 

5 

30  47 

67  09 

717 

AGR •   EXP*  STATION 

10  97 

86  *2 

200 

c 

MOMTICELLO  2  S 

JEFFERSON 

> 

»30  32 

A3  32 

209 

DAVID  HOWELL 

MOORE  MAVCN  LOCK  1 

GLADES 

26  50 

CORPS  OF  ENG1 NEE°S 

MOUNTAIN  LAKE 

POLK 

27  36 

SRADCRTOM  CIR  STATION 

MANATEE 

IP 

9P 

GULF  COAST  EXP.  STA. 

SARASOTA 

STATE  PARK  SERVICE 

tail 

SO  26 

8*  59 

160 

c 

MISS  ELMA  ShULER 

NAPLES 

S.07B 

COLLIER 

5 

2*  09 

61  *7 

4 

CITY  OF  NARLE5 

6RQOTSVILLC  CHIN  HILL 

HERNANDO 

26  37 

82  22 

200 

C 

w-centr al  fla.exp.sta. 

NICEVILLE 

9240 

OKALOOSA 

' 

66  30 

60 

C 

jackson  Guard  for*  sta. 

g    ■<-.•,:                2  ( 

MRS*  A#   H*  NELSON 

HITTAW  1  S 

OSCEOLA 

27  56 

MRS.  ANNIE  M.  STEVENS 

CANAL  POINT  SATE  5 

PALM  BEACH 

CORPS  OF  ENGINEERS 

NORTH  NEW  RVR  CANAL  1 

PALM  BEACH 

26  34 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

CAUL  ROINT  USOA 

17ft, 

PALM  BEACH 

HID 

BA 

SUGAR  PLANT  FLD.  STAi 

NORTH  NEW  RVR  CANAL  2 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

CARE  SABLE  RANGER  ST A 

79  06 

80  95 

IP 

9P 

NATIONAL  PARK  SVC* 

OCALA 

641* 

MARION 

5 

29  11 

R2  06 

86 

3P 

CITY  OF  OCALA 

76  32 

82  11 

9 

ALLEN  T *  WEEKS 

OCA LA  2  NE 

94>19 

MAR  ION 

5 

29  13 

82  07 

66 

AIRWAY  OBSERVER 

CARRABCLLE 

MRS*  HAZEL  F»  COOK 

OKEECHOBEE  9  W 

OKEECHOBEE 

27  14 

U.S.  GEOL*  SURVEY 

WASH] NGTON 

OKEECHOBEE  hrcn  GATE  6 

OKEECHOBEE 

27  13 

CORPS  OF  ENGINEEPS 

CCOAR  KEY 

LAS  2 

LEVY 

6P 

4P 

C.    C.  WHIDOON 

ORANGE  CITT 

2B  57 

JOHN  MARCHEWKA 

WASH! NGTON 

30  47 

69  29 

130 

SP 

9P 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

66?* 

ORANGE 

e 

28  33 

81  20 

106 

MIO 

HIE 

C  J 

U*S*  WEATHER  BUREAU 

77  99 

62  *? 

20 

CLEARWATER  FIRE  DEPT. 

OR  TON A  LOCK  2 

6657 

GLADES 

26  47 

81  18 

21 

C 

CORPS  OF  ENGI needs 

CLERMONT  *  $ 

EO  OLIVENSAUM 

PALATKA 

PUTNAM 

29  39 

LCWI STON 

GERVIN  N*  P1T2EN 

PANACEA 

CHARLES  C*  HlLES 

CLtWlSTON  U  S  ERG 

1994 

HCNDRV 

8A 

8A 

BA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PANAMA  CITY  2 

30  10 

5P 

FLA.  FOREST  SERVICE 

CORnwEll  a  nw 

HIGHLANDS 

27  2* 

81  10 

40 

8A 

U.S.  GEOL*  SURVEY 

PARR  ISM 

*flf?0 

MANATEE 

9 

87  75 

44 

BA 

c 

OT 1 E  B.  GODFREY 

CRESCENT  CITT 

29  73 

81  30 

98 

PENNSUCO  *  NW 

DADE 

2 

23  56 

80  27 

7 

c 

CRESTTIEW  RADIO  WJ5B 

|  m  4 

OKALOOSA 

RADIO  STATION  WJSB 

PENSACOLA  FAA  AP 

6997 

ESCAMBIA 

30  26 

FED.  AVIATION  AGENCY 

CROSS  CITY 

1  or  t 

DIXIE 

COUNTY  AGENTS  OFFICE 

PENSACOL A  WB  CITY 

ESCAMBIA 

30  25 

U.S. WEATHER  BUREAU 

CROSS  CITT  FAA  AP 

DIXIE 

MID 

MID 

FED.  AVIATION  AGENCY 

BELLE  AIRE.  INC* 

MK  I A  *  WNW 

211* 

BROWARD 

2*  0* 

80  12 

7 

FLA*   POWER  4  LIGHT 

PERRY 

TAYLOR 

5 

30  07 

83  36 

49 

6P 

FLA.  FOREST  5ERVICE 

DAYTOMA  BEACH 

1150 

79  13 

81  02 

* 

NEWS- JOURNAL  CORP* 

PLANT  CITY 

7209 

HILLSBOROUGH 

9 

26  01 

82  08 

121 

D*  A*  STORMS 

DAYTOMA  8CACM  MP  AP 

2196 

VOLUSIA 

U*S.  WEATHER  BUREAU 

POMPANO  BEACH 

BROWARD 

26  1* 

STATE  FARMERS  MARKET 

DCER  PARK 

2  20C 

OSCEOLA 

GEORGE  H*  KEHPFER 

PORT  MAY AC A  S  L  CANAL 

MARTIN 

26  59 

CORPS  OF  ENGINEERS 

DC  FUN  1  Alt  SPRINGS 

2220 

WALTON 

5P 

5P 

H.  C.  STORRS 

PUNTA  gorda 

CHARLOTTE 

SP 

E*  J*  MC  CANN 

DC  LANO 

I  ?  2 9 

VOLUSIA 

29  01 

81  17 

40 

5P 

•  r 

RAD1 0  STAT  ION  WJ8S 

OUINCY  EXP  STATION 

GADSDEN 

6 

30  35 

6*  39 

290 

5P 

DC  SOTO  CITY  a  5W 

HIGHLANDS 

27  29 

81  26 

68 

CHESLEY  A.  SKIPPER 

RAIFORO  STATE  PRISON 

7440 

10 

30  04 

62  11 

120 

C 

FLA.   STATE  PRISON 

DEVILS  GARDEN  TOWER 

?  .> '  ? 

HENDRY 

FLA.   FOREST  SERV ICE 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

25  22 

NATIONAL  PARK  SVC* 

DOWLING  PART 

SUWANNEE 

ADVENT  CHRISTIAN  HOME 

SAINT  AUGUST | NE 

ST  JOHNS 

29  54 

CITY  OF  ST*  AUGUST  I NE 

DRY  TORTUOAS 

2*16 

MONROE 

6P 

6P 

JOHN  R.  DEWEESE 

7651 

7P 

8RO.  AUSTIN  VELTEN 

CVCRGLAOCS 

2890 

29  31 

61  23 

3 

6P 

6P 

MANHATTAN  MERC*  CORP. 

ST  LUCIE  NEW  LOCK  1 

7859 

MARTIN 

2 

?■>  0' 

60  18 

15 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FEDERAL  ROINT 

2919 

PUTNAM 

e 

11  *3 

61  32 

9 

BRUCE  GRAY 

SAINT  MARKS  6  SE 

7867 

WAKULLA 

9 

30  05 

6*  10 

17 

F I  Sh  ♦  w I LDL I FE  SVC* 

FELDA  1  N 

2*23 

HENDRY 

H.  GREGORY  ATCHLEV 

ST  PETERSBURG 

PINELLAS 

27  47 

CITY  OF  ST*  PCTERSBUPG 

FCLLSNERE 

2*96 

INDIAN  RIVER 

OKEELANTA  SUG*  REF. INC* 

SANBORN  TOWER 

WAKULLA 

30  0* 

U.S.  FOREST  SERVICE 

FERNANOINA  BEACH 

3P 

9P 

LEWIS  Ki  NOLAN 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Florida  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  P.  O.  Box  3658,  University 
Station,  Gainesville,   Florida,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  either  are  missing  or  were  received  too  late  to  be  Included  in 
this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "Climatologica 1  Data"  Table  and  on  the  maps,   became  effective  with  data  for  May  1956. 

Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in    'F,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Honthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 

Evaporat ion  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4 -foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.     Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending 
at  time  of  observation . 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.   S.  Weather  Bureau")   are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted 
to  represent  observations  taken  at  the  present   location.     Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on 
the  period  1931-1955. 

Data  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;   "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending 
at  time  of  observation.     The  station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the 
observations  on  daylight  saving  t ime . 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,   and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",   indicate  the  following: 

C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G     "Soil  Temperature"  Table. 

J     "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-    No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;   "Daily  Precipitation"  Table;   "Evaporation  and  Wind"  Table;    "Dally  Soil  Temperature"  Table; 
and  the  Station  Index. 

+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++     Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  is  not  equipped  with  automat  ic  wind  instruments . 

*  Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
All    Da ta  based  on  observa t iona  1  day  ending  before  noon . 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table  for 
detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  EST  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.   S.   for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,   MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY ,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25, 
D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,   exposure,   etc.,   of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publi- 
cation "Substation  History"  for  this  state.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,  D.  C.   for  35  cents.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issues  of  Local 
Climatological  Data  for  the  respective  stations,   obtained  as  indicated  above,   price  15  cents. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.      (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 

USCOMM-WB-Asheville,  N.  C.   — -4/5/60  ---  900 
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FLORIDA  -  MARCH  1960 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


Highest  Temperature:     92°  on  the  30th  at  Big  Cypress  Reservation  and  on 

the  28th  at  La  Belle 

Lowest  Temperature:     24°  on  the  6+  at  6  stations 

Greatest  Total  Precipitation:     17.91  inches  at  Saint  Leo 

Least  Total  Precipitation:     0.50  inch  at  Royal  Palm  Ranger  Station 

Greatest  One  Day  Precipitation:     6.96  inches  on  the  16th  at  Lakeland  WB 

City 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:     Trace  at  De  Funiak  Springs  and  Madison 

SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


March  weather  was  highlighted  by  a  continuation, 
during  the  first  3  1/2  weeks,   of  the  persistent 
below  average  temperature  conditions  which 
began  in  late  January;   record  or  near  record 
rainfall  on  the  central  peninsula  -  most  of 
which  fell  in  the  4-day  period  15  -  18;  and 
crop  damaging  frosts  occurring  during  the 
periods  4-8  and  22  -  23.     Rising  tempera- 
tures in  the  last  week  of  the  month  brought 
the  first  period  of  more  than  2  or  3  days  in 
length  this  year  that  was  really  reminiscent 
of  Spring. 

Of  the  six  cold  air  invasions  that  have  pro- 
duced crop  damaging  frosts  as  far  south  as 
the  Everglades  this  calendar  year,   two  occur- 
red this  month.     Daytime  as  well  as  nighttime 
temperatures,  until  about  the  25th  of  the 
month,  consistently  remained  below  average 
in  almost  all  sections  of  the  state.     For  the 
month  as  a  whole,   temperatures  ranged  from  3 
to  6  degrees  below  the  25-year  (1931-1955) 
average  in  the  southern  divisions  to  mostly 
6  to  7  degrees  below  average  in  the  northern 
and  western  divisions.     On  the  basis  of  monthly 
average  temperatures,   this  March  was  one  of 
the  coldest  months  of  that  name  in  recent  times. 
In  the  southern  divisions  this  was  the  coldest 
March  since  1941  and  in  the  northern  and 
western  divisions  this  March  ranks  among  the 
coldest  ever  recorded.     The  coldest  weather 
occurred  during  the  period  4-8.     Many  sta- 
tions in  the  northern  and  western  counties 
experienced  3  or  4  successive  nights  with 
temperatures  of  freezing  or  below.  Frost, 
although  generally  light  and  scattered  due  to 
the  dryness  of  the  air,  penetrated  as  far 
south  as  the  Everglades  during  this  cold 
period.     Frosts  on  the  22nd  were  mostly  moder- 
ate to  heavy  over  the  northern  and  western 
sections,   generally  light  to  moderate  and 
somewhat  scattered  on  the  central  peninsula 
and  mostly  light  and  scattered  in  the  colder 
sections  of  the  everglades  backlands.  Spring- 
like temperatures  prevailed  over  the  entire 
state  during  the  last  5  or  6  days  of  the 
month. 

Rainfall  varied  greatly  from  section  to  section. 
The  southern  areas,   from  about  Lake  Okeechobee 
southward,   received  only  about  50  to  75  percent 
of  the  average  March  amounts;   totals  in  the 
western  division  ranged  mostly  from  75  percent 
of  average  to  near  the  average  March  amounts. 
Nearly  all  the  peninsula  from  Lake  Okeechobee 


north  to  the  Georgia  border,  received  abundant;  i 
rainfall.     A  rather  large  area  on  the  central  j  ! 
peninsula,  consisting  of  Citrus,  Sumter,  Hern-!  ': 
ando,   Pasco,   Pinellas,   Lake,  Orange  and  Semince 
counties,   the  southern  portion  of  Marion  count,: 
and  the  northern  portions  of  Hillsborough, 
Polk  and  Osceola  counties  received  10  or  more  I  1 
inches  of  rain  during  the  4-day  period  March    I  i' 
15  -  18.     The  rains  were  heaviest  in  the  Citru,  ■ 
Hernando,  Pasco  and  north  Hillsborough  county  (  ' 
area;  several  points  in  that  area  measured 
more  than  15  inches  of  rain  in  the  4-day  peric 
and  unofficial  reports  indicate  as  much  as 
20  inches  may  have  fallen  at  scattered  points  *  [ 
during  the  4-day  deluge.     Some  monthly  totals  ! 
measured  this  month,  compared  to  the  previous  ! 
record  March  totals  at  stations  with  long  raid 
fall  records  are:     Inverness,  16.00  inches 
this  month,  previous  record  March  total  of 
12.88  inches;  Brooksville  17.70  inches,  pre- 
vious March  record  of  10.69  inches;   St.  Leo 
17.91  inches,  previous  record  12.05  inches; 
Plant  City  15.68  inches,   previous  record  13.7G\ 
inches;  Lakeland  12.94  inches,  previous  record; 
12.16  inches;  and  Clermont  12.95  inches  as 
compared  to  a  previous  March  record  total  of 
11.81  inches.     Floods  following  these  excessiv 
rains  wreaked  havoc  upon  roads,  bridges, 
residential  areas  and  agricultural  crops.  A 
large  number  of  residences  were  evacuated 
because  of  the  high  water,  especially  in  north 
Tampa  and  in  the  vicinity  of  Orlando.     A  largei 
segment  of  the  affected  area  was  declared  a 
disaster  area. 

Hail  accompanied  the  mid-month  rains  at  numer- 
ous central  peninsula  points.     Some  of  the 
most  damaging  hail  occurred  just  west  of  Vero 
Beach  on  the  afternoon  of  the  16th.  Witnesses 
in  that  area  reported  the  ground  was  completel 
covered  with  hail  at  some  points  and  that  the 
hail  stones  ranged  in  size  from  that  of  marble' 
to  as  large  as  baseballs  in  some  instances. 
Several  tornadoes  occurred  in  conjunction  with 
the  mid-month  rains:     on  the  15th  a  tornado 
touched  down  briefly  just  north  of  Lakeland 
about  1:40  p.m.,   on  the  16th  a  tornado  struck  j 
the  Plant  City  Airport  about  9:30  a.m.,  a 
tornado  touched  down  briefly  near  Seffner  at 
about  8:00  a.m.   on  the  17th  and  another  struck 
the  southern  tip  of  Egmont  Key  about  5:30  p.m. 
on  the  same  date.     Strong  winds  accompanied 
thundersqualls  at  a  number  of  other  central 
peninsula  points  during  the  4-day  period. 
There  were  no  deaths  caused  by  the  tornadoes 
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but  one  person  was  killed  by  lightning  near 
Haines  City  on  the  17th.     The  following  account 
of  the  mid-month  heavy  rain  and  flood  situation 
was  prepared  by  R.  M.  Ferry,  Meteorologist  in 
Charge,  Tampa  Weather  Bureau  Airport  Station: 
"Prelude  to  the  very  heavy  rains  and  flooding 
In  central  Florida  was  a  cold  front  which 
became  nearly  stationary  over  Cuba  on  the  14th. 
An  upper  level  low  pressure  trough  extending 
from  Texas  to  the  Canadian  border,  began 
drifting  eastward  on  the  14th  and  forced  the 
front  over  Cuba  to  move  northward.  Rains 
broke  out  early  on  the  15th  along  and  just 
north  of  the  front  from  Tampa  Bay  north  and 
eastward  for  about  100  miles.     From  the  15th 
through  the  17th,   the  front,   then  oriented 
east-west,  oscillated  north  and  south  across 
central  Florida,  confining  the  heavy  rains 
and  associated  wind  and  hail  storms  in  the 
general  area  from  Tampa  Bay  north  and  east- 
ward for  about  100-150  miles.     During  this 
three  day  period,  as  evidenced  by  constant 
radar  surveillance  at  WBAS  Tampa,  very  little 
at  rain  fell  south  of  Tampa  Bay.     The  sharp  line 
1  of  demarcation  persisted  until  late  on  the 
n- 17th  when  a  low  pressure  area  developed  along 
no  the  front  in  the  Gulf  of  Mexico  off  the  west- 
nttoentral  Florida  coast  and  set  the  state  for 
the  ending  of  the  rains  as  it  moved  rapidly 
e  across  the  state  into  the  Atlantic  on  the 

18th.     Preceding  this  development,   heavy  rains 
mj,fell  over  much  of  the  area  south  of  Tampa  Bay 
as  a  rather  violent  squall  line  moved  eastward 
through  the  area  on  the  evening  of  the  17th. 

iof 

"The  heaviest  rains  in  Hillsborough  county 
s  occurred  on  the  first  2  days  of  the  storm 
s  |  period;   one  rain  gage,   about  14  miles  north- 

east  of  Tampa  Airport  measured  5.67  inches 
J  on  the  15th  and  6.80  inches  on  the  16th  and 
another  gage  in  northeast  Tampa,  near  the 
site  of  the  University  of  South  Florida, 
measured  4.31  inches  on  the  15th  and  7.25 
inches  on  the  16th.     Storm  total  at  the  first 
gage  was  15.03  inches  with  15.41  at  the  second 
gage.     The  Hammer  Tower  gage,   Florida  Forest 
Service  in  north  Tampa  had  a  storm  total  of 
"  16.7  inches  with  daily  amounts  on  the  15th, 


16th,  17th  and  18th  of  4.5, 
inches  respectively. 


9.3,  2.8  and  0.1 


"Flooding  was  at  its  peak  as  the  Hillsborough 
river  in  north  Tampa  crested  on  the  21st. 
About  8,000  people  were  evacuated  along  the 
river  and  from  other  north  Tampa  residential 
sections.     It  was  generally  agreed  this  was 
the  worst  flood  on  the  Hillsborough  river  in 
Tampa  since  September  1933." 

WEATHER  EFFECTS:     The  prolonged  and  abnormally 
cool  weather  during  the  first  3  1/2  weeks 
greatly  curtailed  almost  all  plant  growth  in 
the  state.     By  the  end  of  the  month,  agricul- 
tural operations  in  the  general  farming  areas 
of  north  and  west  Florida  were  estimated  to 
be  2  to  3  weeks  behind  schedule.     Corn  planting 
accelerated  greatly  with  the  advent  of  warmer 
weather  late  in  the  month.     Tobacco  transplan- 
ting was  also  quite  active  late  in  the  month 
despite  the  fact  that  most  seedbeds  were 
greatly  retarded  by  the  earlier  cold  weather 
and  widespread  incidence  of  blue  mold.  Citrus 
groves  were  in  generally  good  to  excellent 
condition  at  the  end  of  the  month,   except  in 
those  incidences  where  the  drainage  facilities 
were  not  adequate  to  handle  the  mid-month  rains; 
the  late  month  warm  weather  accelerated  the 
opening  of  citrus  bloom  and  the  bloom  was  con- 
sidered near  its  height  at  the  end  of  the  month. 
Prospects  were  bright  for  a  very  good  citrus 
crop  this  year.     Although  frost  damages  in 
the  central  and  southern  sections  were  not 
great,   almost  all  vegetable  crop  development 
in  those  areas  was  greatly  retarded  by  the 
abnormally  cool  weather.     Watermelons  were 
especially  irregular  in  all  sections  of  the 
state  as  considerable  replanting  was  necessary 
because  of  the  frosts  and  rains  during  the 
month.     Pastures,   especially  in  the  northern 
and  western  sections  were  quite  slow  to 
develop  due  to  the  continued  cool  weather. 

Keith  Butson,   State  Climatologist 
U.   S.  Weather  Bureau 
Gainesville,  Florida 
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0 

0 

0 

4.47 

1  .98 

18 

•  0 

o 

6 

3 

2 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6  AM 

If*2 

in  + 

40 

?4 

1  aI 

0 

0 

0 

0 

3.99 

3.31 

1  8 

.0 

o 

1 

1 

PARR  I SH  AM 

74.4 

to*  fl 

*?*  1 
62.1 

B7 

30 

33 

164 

0 

0 

0 

0 

4  .64 

1.78 

1  8 

.0 

0 

2 

PLANT  CITY 

73.9 

49.5 

61.7 

-  4.6 

87 

29 

34 

7  + 

160 

0 

0 

0 

0 

15.68 

12.19 

4.91 

16 

.0 

0 

7 

6 

4 

ST  PETERSBURG 

71.1 

54.5 

62.8 

-  5.5 

84 

29 

39 

6 

135 

0 

0 

0 

0 

7.75 

4.57 

2.56 

17 

.0 

0 

8 

5 

2 

SARASOTA 

75.3 

51.6 

63.5 

86 

27 

35 

5 

121 

o 

o 

o 

o 

5.56 

3.49 

18 

.0 

0 

5 

2 

2 

TAMPA  WB  AIRPORT  R 

71.9 

52.2 

62.1 

-  3.9 

85 

27 

37 

4 

147 

o 

o 

o 

o 

11.00 

7.88 

3.27 

16 

.0 

0 

7 

3 

TARPON  SPGS  SEWAGE   PL  AM 

69.6 

48.5 

59.1 

-  7.5 

84 

30 

34 

6  + 

217 

o 

0 

0 

o 

13.72 

10.20 

6.20 

17 

.  0 

o 

VEN ICE 

1 

fc2/  ? 

0 

0 

0 

0 

7*1^ 

•  0 

o 

2 

1 

VERO  BEACH  FAA  AIRPORT 

72.6 

ftA 

I* 

1  17 

0 

0 

0 

0 

3*S3 

1ft 

*0 

7 

2 

WAUCHHULA  2  N 

76.1 

tn*  \ 

*?*7 

,7.  *  -. 

87 

14 

Q 

o 

o 

o 

?i  n 

8 

.0 

0 

7 

3 

1 

WINTER  HAVEN 

74.1 

50.2 

62.2 

8  8 

2  7 

3  5 

o 

o 

o 

o 

12*18 

6*74 
* 

16 

.0 

0 

6 

6 

2 

DIVISION 

62.4 

-  5.0 

8.14 

5.02 

" 

tVtKoLAUtb    All)    bW  LUflol 

belle  glade  exp  sta  am 

75.6 

50  9 

6  3.3 

-  3.9 

87 

31  + 

37 

131 

o 

o 

o 

0 

1  99 

-  .92 

81 

18 

.0 

0 

4 

2 

0 

BIG  CYPRESS  RESERVATN 

78. 3M 

51. 6M 

65. OM 

92 

30 

39 

23+ 

103 

n 

o 

2.87 

1.22 

18 

.  0 

o 

b 

2 

1 

CANAL   POINT  USDA 

75.7 

52.4 

64.1 

88 

17 

42 

13+ 

98 

o 

o 

o 

o 

.99 

.37 

12 

.  0 

o 

3 

0 

o 

CAPE  SABLE  RANGER  STA 

76.8 

57.5 

67.2 

?o+ 

**\ 

0 

0 

0 

0 

I 

o 

CAPTIVA 

7  3.3 

5  6.8 

65.1 

8  2 

29+ 

43 

78 
78 

0 

0 

0 

0 

1  *35 

18 

.0 

o 

4 

1 

CLEWISTON  U  S  ENG  AM 

76  0 

55.3 

65  7 

90 

30 

43 

82 

1 

0 

0 

0 

1  16 

.48 

1 8 

.0 

0 

'J 

0 

0 

DEVILS  GARDEN  TOWER 

78.0 

51.1 

64.6 

87 

29+ 

39 

2  3+ 

105 

0 

0 

0 

0 

1.03 

.44 

18 

.0 

0 

4 

0 

0 

EVERGLADES 

78.3 

54.4 

66.4 

-  4.0 

87 

17 

41 

5 

74 

0 

0 

0 

0 

3.09 

.  88 

1.60 

18 

.0 

0 

3 

2 

2 

FORT  MYERS  WB  AP  R 

76.1 

52.8 

64.5 

-  4.1 

86 

29 

39 

22  + 

105 

1.87 

-  .31 

1.35 

18 

.0 

0 

3 

1 

1 

LA  BELLE 

79. 1M 

49.  5M 

64. 3M 

92 

28 

32 

22 

115 

2 

o 

1 

o 

1  .52 

-  1.04 

.62 

18 

.0 

0 

5 

1 

0 

MILES  CITY  TOWER 

77.9 

49.5 

63.7 

89 

17 

34 

6+ 

107 

o 

o 

o 

Q 

3.75 

1  .47 

18 

.0 

o 

s 

3 

1 

MOORE  HAVEN  LOCK   1  AM 

75.7 

52.5 

64.  1 

-  4.0 

89 

26 

22  + 

121 

0 

0 

0 

0 

-  1.14 

.0 

o 

3 

X 

o 

NAPLES 

al 

?o+ 

4 1 

86 

0 

0 

0 

0 

2.53 

1.01 

31 

.0 

o 

2 

1 

PUNTA  GORDA 

77*7 
II*  I 

55  .2 

66.5 

-  2.9 

o 

o 

o 

7.23 

4.82 

6.35 

18 

.0 

0 

3 

2 

1 

TAMIAMI   TRL  40  MI  BEND 

79.2 

56.1 

67.7 

88 

30 

44 

23+ 

56 

o 

o 

o 

o 

.69 

1 6 

.0 

0 

2 

1 

0 

DIVISION 

65.2 

-  3.8 

2.23 

.21 

.0 

LOWER  EAST  COAST 

PORT  LAUDERDALE 

77  9 

56  2 

67  1 

-  3.8 

87 

31 

23+ 

0 

0 

0 

0 

1.10 

-  1.71 

1  ,00 

18 

.0 

0 

2 

1 

1 

'FT  LAUDERDALE  BAH I A  MAR 

76.6 

59.7 

68.2 

84 

31 

44 

4 

56 

0 

0 

0 

0 

.99 

.71 

18 

.0 

0 

1 

1 

0 

(FT  LAUDERDALE  EXP  STA  AM 

77.6 

53.0 

65.3 

89 

17 

38 

22  + 

101 

0 

0 

0 

0 

1  .77 

1.54 

19 

.0 

0 

2 

1 

1 

HIALEAH  AM 

70*  ^M 

57.9M 

In 

0 

0 

0 

0 

.92 

.53 

19 

.0 

0 

3 

1 

0 

HOMESTEAD  EXP  STA 

54.0 

66*7M 
66. 

-  2.6 

36 

2  3 

62 

0 

0 

0 

0 

•  64 

-  1.53 

•  32 

1  8 

.0 

0 

2 

0 

0 

LOXAHATCHEE 

78.2 

51.5 

64  9 

89 

j  7 

36 

23 

103 

0 

0 

0 

0 

2.21 

1.13 

1 8 

.0 

0 

6 

1 

1 

MIAMI   BAY  FRONT 

76.0 

60.1 

68.1 

85 

3 

46 

4 

53 

0 

0 

0 

0 

.80 

.42 

31 

.0 

0 

3 

0 

0 

MIAMI  BEACH 

76.2 

62.2 

69.2 

-  3.0 

84 

31  + 

47 

4 

34 

'J 

0 

0 

0 

.67 

-   1 .62 

.32 

31 

.0 

0 

3 

0 

0 

MIAMI   WB  AIRPORT  R 

76.8 

58.4 

67.6 

-  3.7 

86 

16 

44 

4 

59 

0 

0 

0 

0 

.67 

-  1.58 

.36 

18 

.6 

0 

2 

0 

0 

MIAMI    12  SSW  AM 

77.3 

56.5 

66.9 

-  3.8 

86 

17 

40 

23 

75 

o 

0 

0 

0 

.61 

-  1.71 

.20 

19 

.0 

0 

4 

0 

0 

'OMPANO  BEACH 

77.5 

55.2 

66.4 

89 

If. 

41 

23+ 

84 

0 

o 

Q 

1  .58 

1.22 

18 

.0 

0 

2 

1 

1 

?OYAL  PALM  RANGER  STA 

79.2 

52.8 

66.0 

86 

17 

38 

23+ 

70 

o 

o 

o 

.50 

.38 

18 

.0 

o 

1 

o 

0 

SOUTH  MIAMI   3  W 

77.5 

54.8 

66.2 

86 

16 

38 

23 

64 

j 

0 

0 

0 

.97 

.53 

31 

.0 

o 

2 

1 

0 

STUART  RADIO  WSTU 

76.2 

54.2 

65.2 

88 

1  6 

40 

99 

0 

0 

0 

0 

•  9  1 

30 

.  0 

o 

1 

0 

■(EST  PALM  BEACH 

74.7 

58.3 

66.5 

-  3.7 

86 

31  + 

42 

4 

8  3 

0 

0 

0 

0 

7*17 

-  1.11 

1.03 

1  8 

.0 

0 

5 

2 

1 

' <EST  PALM  BEACH  WB  AP  R 

76.2 

55.5 

65.9 

-  4.1 

89 

16 

42 

2  3+ 

89 

0 

0 

0 

0 

1  .59 

-  1.63 

.89 

18 

.0 

0 

5 

1 

0 

DIVISION 

66.8 

-  3.4 

1  .20 

-  1  .56 

•  0 

KEYS 

3RY  TORTUGAS 

74.8 

63.4 

69.1 

84 

31 

54 

4 

23 

0 

c 

0 

0 

.64 

.34 

18 

.0 

0 

2 

0 

0 

CEY  WEST  WB  AIRPOPT 

75.  1 

64.5 

69.8 

-  3.9 

86 

31 

55 

4 

27 

0 

0 

0 

0 

1.21 

-  .36 

.83 

18 

.0 

0 

3 

1 

1 

0 

.  MARATHON  SHORES 

76.5 

62.8 

69.7 

85 

30 

5  1 

4 

27 

0 

0 

0 

0 

1.02 

.75 

18 

.0 

0 

i 

0 

TAVERN  I ER 

77.5 

63.1 

70.3 

84 

30 

48 

4 

19 

0 

0 

0 

0 

.72 

.52 

18 

.0 

0 

Z 

; 

0 

DIVISION 

J  

69.7 

-  3.9 

.90 

-  .96 

.0 

Precipitation 


DATA  RECEIVED  TOO  LATE  TO  BE 
INCLUDED   IN  DIVISION  AVERAGES 


See  Keleience  Notes  Following  Station 
-  37  - 


DAILY  PRECIPITATION 


FLORIDA 
MARCH  1960 


Station 

0 

Day  of  month 

— — 

 .  

2  3 

.  1  

 1  

4   |  5 

6 

7  |   8  9 



10 

 L 

 r 

11 
 L 

12 

 1  1  

13     14  15 

1  f 

16 

17  1 
17 

18 

19 

20  21 

1 

22     23  24 

1  1 

ZD 

26 

27 

1 

28 

— - r 
29 

30 

31 

ALEXANDER  SPRINGS 

.25 

.16 

.02 

1.85 

4.10 

2  .42 

APALACHICOLA  WB  CITY  R 

3.93 

.51 

.04 

1.01 

.65 

T 

•  35 

ARCADIA 

4.50 

.82 

.07 

2.71 

.28  . 

.19 

.31 

.12 

1 .50 

•  40 

2.11 

.50 

.39  . 

babso 

5*64 

.89 

.92 

.75 

1.27 

•  95 

1  .66 

BARTON 

6  99 

1  24 

.56 

.17 

4.72 

.72 

1.27 

.01 

.04 

.25 

BAY  LAKE 

16.01 

•  27 

•  95 

T  ,13 

6.89 

5,92 

2.32 

.12  . 

BELLE  GLAOE  EXP  STA 

1.99 

.24 

.81 

•  03  • 

BIG  Cypress  RESfRVATN 

•  32 

•  22 

•  10 

1.34 

1.22 

.  75 

B 1 TMLO 

*  Rrt 

.14 

6*00 

2.94 

1.63 

• 

BLOUNT 5 TOWN  2  5E 

90 

65 

.45 

1.45 

.15 

•  50 

•  12 

BRAOENTON  EXP   STAT  ION 

4.6? 

.60 

.48 

.32 

.03 

.65 

.64 

1.53 

•  25  . 

BROOK SV ILLE  chin  hill 

17.70 

1.67 

.06 

.59 

5.43 

1  .30 

6.  70 

1 .80 

T 

T 

T 

•  15  • 

BUSHNELL  2  E 

1.38 

4.56 

2.28 

.  30 

CANAL   POINT  USOA 

1 

02 

T 

.37 

.03 

.27 

CAPE    SABLE  RANGER  STA 

67 

•  04 

.36 

T 

.10  • 

CAPT 1 VA 

2.22 

.19 

.07 

.26 

1  .35 

.01 

•  17 

•  28  ■ 

CARRABELLE 

4.23 

.96 

I  .70 

.15 

1.15 

.10 

CAR  YV I L  LE 

_ 

•  03 

T 

.  32 

2.40 

.57 

.09 

.06 

.62 

10*97 

•  84 

.37 

2.15 

.71 

5.75 

.68 

CH 1  PL  E Y   3  £ 

•03  .50 

T 

.03 

.01 

.21 

1.64 

.20 

T         T  T 

.14 

.09 

T 

.12 

•  95 

CLEARWATER 

13.27 

.97 

.65 

1.86 

3.70 

4.96 

1.02 

.10 

■  43 

.01  . 

CLERMONT  6  S 

12.95 

.12  .84 

•  42 

5.30 

2.10 

2.52 

1  .19 

T 

.03  • 

CLEW  I STON 

1  "  1 1 

.45 

■  06 

•  08 

•  01 

.57 

T 

■  10  • 

ClFwISTON  u  s  eng 

2ft 

.14 

.02 

.46 

■  14 

.10  . 

CORNwELL  4  NW 

4  86 

T 

T 

.25 

.08 

3,87 

.32 

.24  T 

.10  T 

.02 

•  27 

CRESCENT  city 

10.04 

.53 

T 

.02 

1.86 

.46 

3.46 

3.41 

.01 

■  22  • 

CRESTVIEW  RAO  1 0  WJSB 

5.55 

2.60 

.25 

.45 

.16 

.80 

1.23 

CROSS  CITY  FAA  AIRPORT 

•07  1.05 

.24 

1 .85 

.75 

2.40 

1.10 

.06 

.01 

.93 

DAYTONA  BEACH 

6  55 

.20 

.14 

.21 

3.62 

1  .90 

T 

T 

.48  . 

DAYTONA  BEACH  WB  AP  R 

7,52 

T 

T  .18 

T 

T 

T 

1.53 

1.55 

3.14 

.43 

T 

•  14 

•  55 

DEER  PARK 

10.26 

.02  .56 

.21 

2.65 

1,78 

2.63 

2.18 

T 

T 

•  01 

.22  • 

DE  FUN [ AK    SPR I NGS 

6.57 

.04  .74 

02 

* 

T 

.02 

•  08 

T  2*22 

•  20 

1  .27 

•  22 

.37 

T 

•  17 

1.22 

DE  LAND 

RECORD  MISSING 

OE  SOTO  CITY  4  5W 

29 

.34 

_ 

_ 

.45 

.35 

•  67 

.11  • 

DEVILS  GARDEN  TOWER 

1.03 

.23 

.20 

.  16 

DRY  TORTUGAS 

.64 

.01 

.08 

.02 

.05 

•  10 

.34 

.04  • 

E  VERGL ADE  S 

.07 

1  .60 

.01 

•  75 

1.27  • 

p*ot 

.02  .99 

•  03 

1.06 

44 

4  44 

1.14 

.07 

fellsmere 

.02  .67 

* 

3.26 

.04 

.05 

T 

.67 

FERNANDINA  BEACH 

5.90 

.05  .69 

.05 

•  42 

.46 

.67 

1.63 

1.05 

.01  . 

FORT   DRUM  5  NW 

6.20 

.34 

T 

.13 

1.41 

•  02 

.89 

3.31 

T 

.10  . 

FORT  GREEN    1?  WSW 

1.00 

06 

.04 

■  04 

•  22 

FORT  LAUDERDALE 

1.10 

FT  L AUDERDALF  BAM! A  MAR 

99 

•  07 

•  09 

•  07 

.71 

■  01 

7 

.04  • 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

1.77 

•  01 

.11 

.04 

.01 

1.54 

.06  • 

FORT   MYERS  W8  AP  P 

1.87 

•  13 

.30 

T 

T 

.01 

1.35 

T 

.08  • 

F  OR  T   P I E  R  C  F 

T 

.04  .22 

.02 

•  06 

1  ,03 

•  02 

.01 

1  .85 

.07 

.01 

.58  • 

FOUNTAIN  3  S 

3.11 

.92 

•  48 

•  84 

.20 

.  38 

.29  • 

GAINFSVILLE   3  WSW 

1.02 

.01 

1  .90 

•  24 

2.79 

.95 

■  57  • 

GLEN  ST  MARY  NURSERIES 

7.92 

1.03 

.04 

•  09 

.80 

1.70 

2.15 

1.01 

1.05 

.09  • 

HART  LAKE 

15.03 

1.13 

.  3  A 

.08 

5.34 

.04 

6.50 

.02 

.07 

•  51  • 

* 

T 

•  53 

■  28  • 

HIGH  SPRINGS 

7*68 
* 

1.50 

•  02 

.03 

1.46 

.44 

2.86 

.15 

;  .  1  8 

H I LL  S BOROUGH  R VP   ST  PK 

.25 

.68 

4*65 

3.62 

3.00 

T 

•  06 

.22 

HOMESTEAD  EXP  STA 

.64 

.06 

•  04 

T 

.32 

.04 

.18  . 

INVERNESS 

16.00 

.90 

.04 

.39 

5.73 

1.01 

4.09 

3.75 

■09 

ISLAND  GROVE   2  WNW 

T  .90 

03 

T 

.69  • 

1 SLEWORTH 

.69 

* 

' 

2  ,00 

1  .  74 

.  33 

JACKSONVILLE  WB  AP  R 

6  94 

.04  .62 

0  I 

33 

49 

2.03 

2.63 

•  26 

T 

•  53 

JACKSONVILLE  BEACH 

7.10 

.91 

.30 

.01 

.43 

1.07 

3.40 

•  31 

.65 

JASPER  3  SE 

6.35 

1.15 

.50 

.75 

•  75 

1.50 

.75 

•  95 

KENDALL  2  E 

.03 

.05 

18 

•  18  « 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

•  12 

T 

.0 

* 

' 

T  , 

.15 

T 

T  a 

K1SSIMMEE  2 

12.46 

.96 

.50 

4.00 

1  .89 

3.90 

1.21 

LA  BELLE 

1.52 

.30 

.21 

.62 

.24 

•  04 

■  11  • 

LAKE  ALFREO  EXP  STA 

.31 

88 

* 

3 

4  27 

03 

LAKE   CITY  2  E 

7*  54 
* 

.97 

* 

2  *  30 
* 

1*70 
* 

1  *74 
* 

•  62 

LAKE  M1AWASSE 

12  20 

.90 

27 

* 

34 

5.  36 

2  64 

2  .42 

.12 

•  15  • 

LAKELAND  W6  CITY  R 

12.94 

.75 

•  80 

2.84 

6.96 

lll5 

.31 

T 

T 

.13 

LAKE  PLACIO  2  SW 

6.31 

.B4 

.26 

•  02 

.05 

T 

.14 

4.61 

.35 

.04  • 

LAKE  TRAFFORD 

.26 

1  .70 

L I SBON 

.55 

•  0 

•oz 

•  03 

08 

* 

4  25 
* 

.03 
* 

*  1 1  • 

L I VE  OAK   ?  E SE 

7  10 

1.38 

1  85 

1  44 

1  51 

2^ 

•  67 

LONGBOAT  KEY 

7.72 

.45 

.96 

.30 

"■03 

.60 

1.91 

2.93 

.11 

•  43  ■ 

LOX AHATCHEE 

?.21 

.20 

.36 

.26 

1.13 

.11 

.13 

1.13  .32 

T 

.18 

•  03 

1.14 

.44 

1.15 

.11 

•  1  5 

•  74 

MARATHON  SHORES 

i  "n  j 
1  .02 

.13 

.75 

MAR  I  ANNA   I ND  SCHOOL 

3  12 

.50 

22 

1  48 

03 

25 

MAYO  9  NW 

5.92 

1.07 

.03 

.01 

2.00 

.58 

1.41 

.21 

•ft] 

MELBOURNE 

7.B8 

.10 

* 

• 

3.23 

2.65 

1.90 

MELROSE 

1.14 

50 

MIAMI    RAY  FRONT 

* 

.15 

.22 

.01 

*  * 

MIAMI  BEACH 

67 

.01 

.10 

T 

02 

.  32  • 

MIAMI   WB  AIRPORT  R 

.67 

T  .05 

T 

T 

T 

.36 

T 

.26  • 

MIAMI    )?  SSH 

•  61 

.16 

.10 

.20 

.15  . 

MILES  CITY  TOWER 

.46 

.42 

.55 

1  .47 

T 

MILTON  EXP  STAT  ION 

6*01 

.65  .11 

01 

02 

'oi 

•  02 

I47 

1*69 

MONT|CELLO  2  S 

.01 

.02  1.78 

j  j 

* 

* 

.44 

* 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

1.37 

.01 

•  22 

*02 

.81 

.25 

.06  . 

MOUNTAIN  LAKE 

10.01 

.64 

.76 

.58 

4.26 

2.06 

1  .46 

.21  , 

MYAKKA  RIVER  ST  PARK 

.86 

1  pj 1 

•  1  3 

.23 

NAPLES 

.20 

. 

■  20 

1  *91 

15 

* 

• 

NICEVILLE 

2.95 

.55 

* 

60 

•  35 

80 

N | TT  AW  1  S 

8.74 

.19 

.49 

.44 

2.49 

2.40 

2  .43 

.30 

T 

T  . 

OCALA 

RECORD  MISSING 

.66 

•  08 

•  1 1 

•  01 

1.16 

4.10 

•  75 

•  01  • 

OKEECHOBEE  9  W 

5*59 
* 

.62 

.24 

Il5 

2.10 

2  .48 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

3  99 

* 

1  6 

3  31 

•  20 

ORLANDO  WB  AIRPORT  R 

10.54 

.98 

.24 

T* 

9.02 

2.19 

1.4* 

.45 

T 

.01 

•  21 

PALATKA 

10.09 

T  .7« 

.01 

1.51 

.83 

4.38 

1  .65 

.92 

.01  . 

PANAMA  CITY  2 

.50 

•  10 

■  02 

1  .0^ 

.6 

* 

•  72 

1  .70 

•  10 

1  .78 

.34  • 

PENSACOLA  FAA  AIRPORT 

1.14 

.01 

.01 

1.56 

•  26 

•  30 

•  02 

.46 

.  So 

PENSACOLA  WB  CITY  R 

5.79 

1  .55 

T 

T 

1.30 

.69 

.06 

.88 

.02 

•06 

.19 

1.02 

PERR 1 NE 

•  24 

.20 

■  21  • 

PERRY 

5.40 

1.33 

•  02 

1.83 

.22 

.94 

.41 

•6S 

PLANT  C 1  TV 

15.68 

.91 

.56 

.07 

2.95 

4.91 

4.56 

1  .51 

.Oh 

.13  • 

POMP  A  »fO  BEACH 

1.58 

.04 

.03 

.17 

.03 

1  .22 

.02 

.07  . 

PUNT A  GOROA 

7.23 

.52 

•  36 
T 

6.35 

OUINCY  EXP  STAT 10* 

3.33 

T  .62 

.21 

1.21 

.30 

.10 

T 

.09 

.80 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

•  50 

.03 

•  02 

T 

.  36 

.07 

SAINT    AOGMST 1 Nf 

1  1  .02 

T  .6? 

T 

.60 

.66 

6.35 

1  .50 

T 

1.0* 

T  • 

Son  Reference  Rotes  Following  St At  Ion  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Station 

Total 

Day  of  month 

12 

3 

4 

5  6 

1 

l 

7      8  9 

10  |  11  1 

12 

13  1  14  I  15 

1  1 

 1 

16  i 

: 



17 

1 

18 

19  20 

1 

21 

22    23  i  24 

25 

1 

26  27 

28 

29 

30 

31 

saint  uo 

•  24 

.70 

6.45 

4.30 

4.13 

.72 

•  30 

.06  . 

SAINT  MARKS  6  SE 

3.35 

,59 

.10 

2.40 

.70 

.73 

.13 

.15  T 

.53 

ST  PETERSBURG 

7.75 

2.45 

2.36 

.78 

•  13 

.10  • 

SANBORN  TOWER 

9.51 

y  jit 

.07 

.  75 

.05 

•  79 

•  72 

SANFORO  EXP  STATION 

8.37 

.  9  1 

03 

_ 

•  43 

2.65 

1  .32 

•11 

•  13 

.04  . 

SARASOTA 

5.  56 

.36 

1.01 

.19 

.07 

.03 

3.49 

.02 

.39  . 

SOUTH  MIAMI    3  w 

•  97 

.06 

T 

.36 

.33  • 

STARKE 

7,00 

03 

* 

\*nn 

.  35 

3.77 

.32 

.01 

•  31 

•  54 

5TEINMATCHEF.  2 

7.41 

*  73 

.  79 

2.63 

.  96 

• 

STUART  RADIO  «  * 

1.7* 

*2* 
* 

01 

* 

.08 

•  01 

•  09 

•  1 3 

•  23 

•  01 

•  02 

•  01 

•  91 

.02  • 

TALLAHASSEE  WB  AP 

4.03 

.80 

.21 

1.53 

.02 

.43 

T 

T 

.21  T 

T 

•  81 

TAHIAHI    TRL  AO  MI  BEND 

1.19 

.03 

.06 

.03 

.69 

,03 

.35  . 

TAMPA  WB  AIQPORT  R 

11.00 

•  67 

2.27 

3.27 

3.25 

•  36 

T 

•  07 

•  14 

TARPON  SPGS       -  PL 

13.72 

•  80 

.43 

* 

4.00 

6.20 

2*17 

.  02 

•  10  • 

TAVEONIFP 

.72 

•  32 

•  20  * 

TITUSVILLE  2  H 

7.79 

.06 

.55 

1.00  2.30 

-SB 

2.46 

.82 

USHEP  TOWER 

8.90 

•  30 

.70 

2.10 

2.50 

2.30 

.80  . 

VENICE 

3.90 

•  17 

.32 

.41 

.17 

2.15 

.66  • 

VERO  BEACH  FAA  A1&POPT 

7,*3 

.23 

.13 

.18 

1.73 

.98 

■  61 

3.53 

.02 

T 

.02  . 

WAUCHHULA  2  N 

A. 47 

■63 

.39 

.0.' 

.11 

.88 

.21 

2.10 

T 

.13  . 

WEST  PALN  BEACH 

2.37 

.20 

T 

T 

.59 

.0* 

.21 

T 

1.03 

T 

.27 

r 

.03  . 

WEST  PALM  RFACH  wB  AP  » 

1.59 

T 

•  19 

.16 

T 

.13 

T 

.89 

T 

.22 

T 

UEWAH1 TCHKA 

4.58 

•  12 

T 

2.50 

.10 

.38 

.48 

WINTER  HAVEN 

12.18 

.73 

.01 

.88 

.90 

6.74 

1.86 

.97 

T 

,02 

.07  . 

WOODRUFF  DAM 

2.86 

.33 

.09 

.24 

1.30 

.03 

.02 

.03 

.82  . 
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DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
MARCH  1960 


Day  Of  Month 

■ago 

Station 

• 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

12 

1 

1 

is 

IE 
16 

17 

18 

19 

2 

21 

22  [ 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

< 

ALEXANDER  SPRINGS 

«< 

77 

63 

63 

64 

57 

55 

65 

63 

77 

74 

75 

60 

62 

72 

66 

76 

72 

67 

68 

68 

63 

68 

74 

80 

80 

84 

84 

82 

87 

89 

85 

72,9 

MIN 

50 

54 

59 

33 

29 

29 

27 

32 

32 

55 

50 

40 

33 

38 

45 

60 

60 

52 

36 

42 

36 

27 

44 

43 

54 

43 

46 

59 

64 

66 

52 

44.8 

APALACH1C0LA  WP.  CITY 

MAX 

63 

65 

63 

53 

52 

51 

53 

54 

63 

64 

61 

60 

54 

59 

58 

77 

64 

57 

67 

59 

63 

64 

61 

71 

67 

70 

71 

71 

70 

74 

74 

63 

MIN 

*7 

53 

ip 

31 

35 

30 

37 

37 

46 

58 

46 

41 

36 

42 

50 

56 

52 

44 

44 

42 

44 

39 

52 

51 

$6 

57 

60 

63 

64 

63 

56 

47.4 

ARCADIA 

MAX 

B  2 

84 

7g 

60 

64 

62 

71 

69 

79 

81 

75 

66 

69 

77 

61 

63 

83 

78 

70 

71 

69 

68 

78 

79 

83 

85 

85 

84 

88 

85 

85 

76,5 

MIN 

57 

58 

58 

36 

32 

3  7 

36 

42 

41 

50 

52 

49 

40 

48 

57 

60 

66 

52 

49 

54 

44 

35 

41 

50 

51 

51 

50 

58 

63 

67 

67 

50.0 

AVON  PARK 

MAX 

81 

66 

81 

64 

65 

62 

71 

69 

82 

83 

80 

64 

73 

79 

80 

85 

77 

70 

73 

73 

71 

72 

81 

63 

86 

90 

86 

86 

89 

66 

85 

77.8 

MIN 

57 

57 

64 

37 

35 

35 

42 

43 

41 

54 

55 

47 

39 

46 

57 

60 

63 

57 

42 

51 

42 

35 

42 

52 

51 

56 

55 

60 

64 

63 

64 

50.6 

BARTOW 

MAX 

80 

a  g 

72 

64 

67 

67 

69 

69 

79 

81 

eo 

66 

70 

77 

75 

73 

67 

69 

69 

69 

67 

63 

78 

78 

82 

84 

85 

65 

90 

88 

64 

75.2 

MIN 

56 

59 

62 

36 

37 

38 

39 

43 

42 

55 

54 

44 

40 

46 

53 

60 

62 

57 

43 

45 

45 

37 

47 

53 

54 

54 

54 

60 

64 

69 

64 

50.8 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

MAX 

60 

62 

82 

74 

61 

6  ^ 

62 

72 

68 

78 

60 

82 

67 

70 

76 

83 

66 

87 

74 

66 

70 

69 

66 

74 

77 

78 

82 

82 

82 

65 

87 

75.6 

MIN 

55 

57 

62 

41 

37 

36 

43 

41 

41 

51 

51 

55 

43 

46 

54 

61 

66 

65 

49 

49 

48 

39 

40 

47 

47 

50 

54 

53 

62 

64 

66 

50.9 

BIG  CYPRESS  RESERVATN 

MAX 

84 

84 

p  | 

78 

63 

66 

65 

74 

71 

78 

84 

63 

76 

80 

85 

66 

88 

73 

68 

74 

72 

72 

78 

80 

84 

84 

64 

92 

84 

78.3 

MIN 

61 

59 

65 

41 

39 

40 

42 

43 

45 

53 

53 

41 

50 

56 

63 

66 

66 

47 

49 

44 

39 

39 

49 

50 

52 

54 

61 

65 

65 

51  .6 

BLOUNTSTOWN  2  SE 

MAX 

73 

63 

69 

50 

51 

6  5 

50 

54 

56 

74 

66 

62 

58 

60 

66 

58 

72 

69 

56 

62 

68 

60 

69 

72 

77 

74 

76 

78 

78 

80 

82 

65.5 

MIN 

43 

45 

49 

28 

29 

29 

31 

14 

36 

47 

50 

38 

34 

35 

42 

47 

48 

42 

37 

38 

42 

32 

37 

47 

49 

54 

56 

55 

56 

64 

50 

42.8 

BR ADEN TON   FXP  STATION 

MAX 

84 

82 

76 

59 

60 

59 

66 

66 

76 

78 

75 

62 

70 

77 

77 

79 

75 

70 

67 

66 

65 

62 

72 

75 

76 

81 

66 

79 

83 

81 

79 

73  .0 

MIN 

56 

57 

56 

38 

37 

37 

36 

43 

39 

52 

54 

47 

39 

45 

54 

62 

65 

54 

49 

54 

47 

35 

42 

50 

49 

51 

51 

58 

60 

63 

65 

49.8 

BROOKSVILLE  CHIN  HILL 

MAX 

81 

83 

63 

58 

59 

56 

67 

66 

76 

79 

78 

67 

74 

73 

70 

67 

66 

67 

62 

65 

63 

75 

74 

80 

83 

85 

81 

68 

84 

88 

73.3 

MIN 

56 

53 

55 

33 

37 

32 

36 

40 

40 

56 

51 

39 

43 

46 

60 

58 

50 

42 

40 

43 

38 

48 

55 

56 

52 

55 

61 

62 

67 

61 

48.8 

BUSHNELL   2  E 

MAX 

78 

84 

75 

58 

60 

57 

67 

67 

78 

80 

75 

65 

66 

70 

68 

66 

64 

68 

65 

65 

66 

76 

77 

80 

83 

83 

78 

88 

85 

85 

72.6 

MIN 

56 

54 

56 

34 

33 

32 

32 

36 

41 

55 

51 

40 

38 

43 

48 

60 

60 

53 

43 

46 

41 

35 

45 

54 

65 

55 

83 

64 

65 

67 

61 

48.6 

CANAL   POINT  USDA 

MAX 

9  1 

82 

76 

61 

65 

63 

72 

68 

78 

78 

80 

65 

72 

76 

83 

84 

B  B 

73 

63 

70 

69 

66 

72 

76 

77 

81 

84 

81 

86 

87 

87 

75*7 

MIN 

56 

58 

52 

43 

42 

42 

48 

50 

44 

51 

55 

45 

42 

52 

53 

61 

66 

56 

51 

52 

50 

48 

54 

51 

58 

48 

52 

53 

61 

62 

67 

52.4 

CAPE   SABLE   RANGER  STA 

MAX 

8  1 

80 

80 

75 

71 

68 

73 

73 

75 

78 

79 

78 

72 

76 

79 

81 

82 

79 

69 

75 

73 

69 

75 

60 

76 

79 

79 

80 

81 

82 

82 

76.8 

MIN 

66 

68 

71 

44 

46 

45 

48 

51 

53 

52 

56 

62 

»■) 

57 

69 

73 

76 

62 

52 

49 

45 

43 

46 

52 

50 

56 

67 

63 

73 

75 

63 

57.5 

CAPTIVA 

MAX 

60 

80 

73 

63 

6  7 

62 

68 

65 

75 

76 

75 

69 

71 

77 

75 

79 

79 

75 

66 

71 

69 

65 

69 

71 

72 

81 

82 

80 

82 

80 

78 

73.3 

MIN 

63 

63 

62 

43 

46 

46 

46 

50 

50 

57 

60 

55 

51 

53 

62 

67 

70 

57 

55 

59 

56 

46 

54 

55 

54 

57 

59 

65 

66 

66 

66 

56.8 

CARRABELLE 

MAX 

63 

66 

55 

62 

53 

57 

55 

64 

68 

61 

63 

60 

69 

62 

74 

71 

59 

70 

67 

65 

70 

72 

74 

70 

73 

75 

73 

73 

74 

75 

66  .4 

MIN 

52 

47 

35 

31 

33 

32 

35 

45 

57 

49 

39 

31 

Ifl 

48 

53 

52 

43 

35 

39 

36 

35 

41 

47 

57 

54 

54 

61 

64 

63 

52 

45.4 

CEDAR  KEY 

MAX 

72 

66 

55 

58 

56 

64 

61 

66 

71 

65 

60 

64 

67 

66 

75 

64 

60 

61 

63 

63 

65 

66 

66 

74 

70 

80 

73 

76 

71 

78 

66.6 

MIN 

55 

52 

51 

33 

37 

30 

36 

41 

45 

57 

54 

39 

37 

44 

51 

56 

56 

49 

48 

46 

45 

42 

53 

54 

66 

56 

58 

65 

66 

63 

62 

49.6 

CHIPLEY   3  E 

MAX 

60 

70 

70 

49 

50 

4  7 

51 

57 

73 

67 

66 

56 

57 

66 

67 

68 

67 

64 

70 

67 

59 

70 

72 

74 

73 

71 

80 

82 

82 

83 

80 

66.5 

MIN 

40 

50 

40 

27 

30 

25 

30 

31 

41 

47 

47 

37 

31 

33 

46 

48 

46 

40 

39 

34 

39 

28 

40 

47 

51 

49 

55 

56 

63 

66 

50 

42.1 

CLEARWATER 

MAX 

80 

79 

73 

59 

55 

s  1 

61 

64 

75 

75 

70 

64 

64 

73 

75 

76 

72 

70 

65 

63 

60 

61 

70 

72 

74 

78 

62 

73 

84 

80 

78 

70.2 

MIN 

57 

57 

53 

38 

38 

35 

38 

45 

45 

57 

56 

46 

42 

45 

57 

62 

62 

53 

50 

53 

52 

40 

49 

55 

55 

53 

56 

64 

64 

66 

64 

51.8 

CLERMONT  6  S 

MAX 

94 

69 

59 

60 

59 

66 

76 

76 

66 

66 

66 

66 

66 

66 

65 

75 

76 

80 

83 

85 

78 

66 

83 

63 

71 ,7 

MIN 

58 

56 

56 

36 

39 

16 

38 

42 

45 

56 

53 

48 

41 

46 

49 

61 

60 

53 

40 

50 

41 

35 

45 

54 

57 

53 

52 

62 

64 

68 

64 

50.3 

CLEWISTON  U  S  ENG 

MAX 

78 

76 

h  5 

76 

59 

64 

61 

69 

65 

80 

7  8 

82 

6  5 

67 

73 

84 

86 

89 

75 

73 

73 

69 

6^ 

79 

80 

77 

81 

81 

63 

90 

87 

76.0 

MIN 

63 

65 

64 

44 

45 

48 

50 

50 

53 

55 

55 

56 

64 

55 

56 

61 

6fl 

66 

53 

50 

46 

46 

43 

53 

54 

50 

58 

61 

61 

65 

67 

55.3 

CRESTVIEW  RADIO  WJSB 

MAX 

49 

50 

5  3 

53 

63 

70 

62 

6  1 

66 

56 

6? 

67 

73 

67 

63 

69 

66 

71 

73 

74 

75 

77 

75 

75 

78 

76 

77 

76 

66.7 

MIN 

27 

27 

2* 

34 

31 

41 

49 

4? 

34 

?9 

29 

43 

48 

46 

40 

41 

33 

34 

29 

39 

46 

49 

51 

64 

58 

64 

64 

54 

41.4 

CROSS  CITY  FAA  AIRPORT 

MAX 

73 

77 

67 

54 

6  2 

53 

63 

64 

73 

74 

62 

61 

6* 

74 

78 

63 

62 

65 

61 

62 

62 

75 

73 

79 

81 

88 

82 

85 

77 

79 

69.1 

MIN 

51 

51 

40 

31 

10 

30 

32 

34 

35 

56 

43 

39 

34 

36 

50 

59 

61 

39 

34 

37 

34 

28 

47 

45 

56 

50 

51 

59 

58 

63 

51 

43.7 

DAYTONA  BEACH 

MAX 

69 

67 

72 

72 

52 

51 

54 

56 

64 

78 

66 

54 

5? 

60 

66 

72 

70 

59 

68 

67 

62 

69 

68 

75 

73 

82 

73 

77 

78 

88 

67.5 

MIN 

56 

56 

64 

34 

34 

37 

32 

41 

42 

57 

5* 

39 

18 

50 

52 

55 

57 

51 

42 

48 

42 

36 

45 

48 

68 

52 

55 

62 

64 

67 

62 

49.4 

DAYTONA   BEACH   W8  AP 

MAX 

64 

77 

72 

6  ] 

58 

56 

73 

71 

64 

67 

67 

63 

69 

67 

79 

74 

83 

77 

61 

80 

86 

64 

68.6 

MIN 

56 

62 

43 

34 

37 

32 

37 

40 

41 

56 

47 

38 

79 

47 

50 

60 

53 

49 

43 

46 

43 

34 

48 

46 

57 

50 

54 

60 

66 

66 

59 

48.2 

DEER  PARK 

MAX 

76 

84 

80 

59 

61 

6  1 

67 

66 

78 

79 

80 

63 

65 

73 

66 

70 

70 

71 

67 

67 

70 

67 

77 

79 

81 

84 

83 

82 

83 

87 

89 

73.7 

MIN 

55 

55 

59 

36 

31 

34 

35 

38 

39 

50 

55 

43 

37 

42 

50 

60 

57 

56 

42 

45 

41 

34 

42 

48 

66 

54 

54 

60 

64 

68 

64 

46.5 

DE   FUNIAK  SPRINGS 

"fl  X 

59 

68 

67 

55 

51 

53 

50 

63 

71 

67 

58 

61 

61 

75 

70 

64 

71 

64 

63 

75 

77 

80 

75 

76 

77 

83 

81 

83 

82 

66.1 

MIN 

39 

50 

38 

24 

28 

25 

33 

30 

42 

48 

49 

35 

29 

76 

46 

48 

41 

38 

37 

35 

37 

33 

47 

48 

61 

50 

69 

56 

63 

63 

50 

42.2 

DE  LAND 

MAX 

MIN 

DEVILS  GARDEN  TOWER 

MAX 

83 

83 

79 

65 

65 

63 

72 

68 

79 

82 

82 

72 

70 

79 

83 

86 

B  7 

82 

68 

75 

71 

71 

78 

80 

S3 

83 

65 

84 

87 

86 

86 

78.0 

MIN 

59 

61 

63 

40 

39 

40 

41 

42 

46 

51 

54 

55 

41 

50 

57 

59 

66 

58 

45 

49 

41 

39 

39 

48 

50 

50 

53 

56 

63 

65 

64 

51.1 

UK  T     1 UH  1 UuA  6 

MAX 

72 

79 

78 

70 

64 

65 

66 

67 

74 

77 

60 

75 

6° 

76 

79 

80 

80 

79 

68 

73 

69 

69 

69 

75 

76 

78 

60 

82 

83 

83 

84 

74.8 

"IN 

64 

65 

67 

54 

56 

57 

55 

58 

65 

64 

66 

59 

59 

61 

68 

70 

72 

63 

60 

58 

62 

57 

59 

59 

63 

67 

69 

70 

71 

72 

74 

63.4 

E VERGL  ADE  S 

MAX 

85 

85 

77 

65 

68 

65 

76 

72 

80 

81 

82 

74 

75 

8  2 

81 

83 

87 

80 

72 

75 

74 

73 

77 

76 

78 

83 

66 

85 

65 

83 

83 

78.3 

MIN 

68 

63 

64 

43 

41 

43 

42 

46 

48 

55 

56 

60 

43 

47 

63 

70 

71 

58 

52 

50 

48 

42 

43 

53 

55 

56 

69 

62 

62 

66 

61 

64.4 

FEDERAL  POINT 

MAX 

66 

79 

71 

60 

53 

52 

62 

59 

75 

71 

69 

5  6 

60 

66 

59 

79 

72 

63 

67 

64 

62 

68 

68 

76 

74 

82 

81 

83 

85 

64 

62 

69.4 

MIN 

52 

52 

59 

31 

35 

33 

34 

42 

37 

55 

46 

37 

39 

41 

46 

57 

52 

50 

39 

46 

42 

33 

45 

43 

56 

47 

52 

56 

60 

63 

60 

46.6 

FELL  SMERE 

MAX 

76 

83 

78 

67 

62 

61 

68 

66 

79 

81 

60 

65 

65 

75 

71 

78 

79 

71 

68 

79 

76 

69 

76 

80 

81 

80 

84 

81 

80 

88 

88 

75.4 

MIN 

57 

6  l 

67 

37 

35 

38 

41 

43 

42 

54 

58 

48 

41 

50 

55 

59 

59 

67 

47 

47 

42 

37 

45 

48 

56 

55 

66 

60 

62 

68 

68 

51.4 

FERNANDINA  BEACH 

57 

60 

64 

56 

51 

47 

55 

52 

75 

71 

66 

60 

6Q 

6  7 

55 

83 

66 

65 

70 

66 

60 

70 

67 

81 

75 

80 

75 

77 

76 

64 

81 

66.5 

MIN 

45 

49 

51 

30 

31 

28 

31 

36 

45 

49 

47 

35 

36 

35 

48 

51 

46 

48 

36 

39 

34 

31 

43 

40 

54 

49 

51 

57 

60 

62 

56 

43.6 

FORT   DRUM   S  NW 

81 

83 

76 

60 

62 

63 

72 

66 

77 

80 

79 

65 

6  9 

75 

80 

81 

79 

70 

68 

71 

68 

68 

76 

76 

80 

62 

83 

63 

82 

85 

86 

75.2 

MIN 

56 

60 

56 

37 

36 

38 

40 

42 

42 

52 

56 

48 

40 

47 

57 

62 

62 

52 

46 

53 

45 

38 

45 

51 

55 

55 

57 

61 

62 

66 

66 

51.1 

FORT  LAUDERDALE 

MAX 

83 

61 

85 

73 

69 

66 

75 

71 

77 

85 

62 

70 

74 

60 

86 

78 

67 

76 

73 

74 

75 

61 

80 

81 

81 

82 

83 

63 

87 

77.9 

MIN 

65 

70 

71 

42 

♦6 

41 

45 

49 

50 

55 

58 

55 

48 

54 

66 

68 

72 

60 

46 

48 

44 

42 

41 

53 

53 

55 

67 

66 

72 

73 

66 

56.2 

FT   LAUDERDALF   BAHIA  MAR 

MAX 

79 

80 

81 

77 

64 

64 

74 

70 

76 

80 

79 

75 

72 

77 

79 

81 

82 

78 

64 

74 

73 

72 

73 

80 

76 

82 

62 

81 

82 

82 

84 

76.6 

MIN 

68 

71 

71 

44 

49 

46 

48 

52 

56 

62 

64 

58 

51 

59 

69 

68 

72 

63 

49 

54 

49 

47 

47 

57 

57 

62 

71 

71 

73 

74 

68 

59.7 

FT   LAUDERDALE    EXP  STA 

83 

82 

80 

83 

63 

69 

62 

75 

73 

76 

84 

83 

67 

73 

77 

61 

89 

88 

79 

68 

76 

72 

74 

76 

81 

80 

83 

80 

82 

83 

85 

77.6 

MIN 

60 

67 

67 

39 

♦2 

38 

42 

44 

46 

52 

56 

60 

42 

49 

58 

64 

69 

73 

44 

47 

41 

38 

39 

50 

49 

52 

53 

60 

68 

71 

63 

53.0 

FORT   MYERS  WB  AP 

MAX 

85 

84 

'1 

62 

65 

62 

71 

69 

78 

81 

77 

66 

73 

60 

78 

82 

83 

78 

68 

72 

71 

68 

77 

76 

80 

83 

85 

83 

86 

82 

83 

76.1 

MIN 

61 

61 

51 

41 

39 

42 

4  2 

45 

45 

54 

69 

49 

43 

49 

62 

65 

68 

55 

51 

64 

48 

39 

44 

50 

50 

53 

55 

61 

66 

68 

67 

52.6 

So©  Roloronco  Noios  Following  Station  Index 

-  40  - 


DAILY  TEMPERATURES 

Continued  

Day  Oi  Month  5> 


Station 

J 

2 

3 

4 

5 

g 

7  |  8 

10 

12 

1 

U  1 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

2 1 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

3 1 

Aver 

FORT  PIERCE 

MAX 

75 

80 

75 

64 

59 

60 

63 

64 

74 

78 

62 

68 

65 

72 

60 

85 

66 

74 

62 

7  i 

6  8 

68 

70 

79 

77 

79 

78 

8 1 

81 

85 

87 

73.9 

M  IN 

58 

66 

49 

39 

39 

40 

43 

46 

47 

55 

59 

51 

45 

53 

'P 

63 

63 

52 

48 

61 

46 

41 

44 

50 

50 

57 

57 

64 

68 

66 

70 

52.9 

FOUNTAIN   3  S 

MAX 

62 

71 

69 

51 

50 

50 

54 

61 

74 

67 

62 

59 

60 

66 

>.4 

69 

63 

64 

73 

72 

71 

74 

77 

77 

78 

75 

75 

8 1 

60 

84 

8 1 

66.3 

MIN 

4(1 

50 

42 

24 

31 

35 

28 

32 

38 

49 

49 

76 

29 

35 

47 

45 

42 

38 

40 

40 

39 

27 

42 

41 

40 

57 

50 

55 

55 

63 

51 

41  .5 

GAINESVILLE    3  WSW 

MAX 

81 

82 

79 

57 

52 

54 

63 

64 

■■4 

76 

73 

s  q 

63 

71 

70 

79 

76 

64 

66 

65 

61 

67 

76 

78 

pr 

83 

85 

81 

87 

84 

82 

72.0 

MIN 

53 

49 

57 

30 

30 

28 

30 

31 

76 

56 

51 

37 

35 

39 

47 

56 

57 

49 

35 

37 

33 

27 

42 

41 

56 

46 

50 

61 

63 

68 

56 

44.7 

GLEN  ST  MARY  NURSERIES 

MAX 

78 

72 

66 

57 

54 

53 

60 

74 

73 

7  1 

59 

61 

69 

66 

8 1 

78 

63 

68 

t-,  7 

59 

69 

69 

77 

77 

82 

0 

87 

85 

82 

80 

70.1 

"IN 

47 

46 

54 

28 

29 

25 

29 

34 

33 

54 

47 

35 

29 

30 

47 

51 

50 

48 

33 

34 

32 

28 

41 

38 

52 

45 

49 

56 

56 

63 

53 

41  .5 

HIALEAH 

MAX 

85 

81 

81 

83 

64 

69 

67 

75 

75 

75 

63 

8  1 

68 

72 

,b 

8  J 

86 

85 

78 

75 

73 

75 

75 

60 

8  1 

no 

60 

8) 

82 

64 

77.8 

"IN 

66 

70 

70 

44 

42 

43 

45 

50 

50 

57 

60 

63 

49 

55 

66 

69 

72 

75 

50 

48 

45 

44 

55 

55 

57 

61 

67 

71 

73 

65 

67.9 

HIGH  SPRINGS 

MAX 

77 

81 

79 

56 

50 

53 

63 

62 

74 

75 

72 

60 

63 

71 

69 

7 'J 

78 

65 

68 

67 

62 

66 

74 

79 

79 

83 

65 

85 

68 

84 

82 

72.0 

"  I  N 

50 

49 

51 

30 

33 

28 

28 

37 

35 

56 

49 

37 

33 

34 

48 

54 

52 

51 

33 

41 

35 

30 

41 

38 

54 

50 

51 

53 

61 

62 

55 

43.8 

HOME STEAO   EXP  STA 

MAX 

63 

83 

83 

76 

69 

67 

75 

73 

77 

85 

85 

8  1 

73 

7? 

82 

65 

86 

84 

68 

76 

76 

74 

76 

8 1 

83 

8  1 

60 

63 

84 

86 

85 

79.3 

MIN 

63 

66 

67 

45 

47 

41 

47 

50 

48 

52 

53 

63 

46 

52 

67 

63 

68 

65 

50 

63 

48 

41 

36 

61 

45 

50 

52 

58 

67 

66 

63 

54.0 

INVERNESS 

MAX 

78 

84 

o  o 

57 

58 

56 

66 

65 

78 

60 

75 

65 

65 

7J 

-0 

73 

6  6 

6  8 

66 

65 

65 

65 

7 1 

7 1 

|n 

84 

85 

66 

87 

86 

8  5 

72.8 

MIN 

57 

54 

55 

34 

33 

34 

34 

41 

41 

54 

53 

40 

41 

44 

61 

59 

60 

52 

39 

43 

40 

30 

45 

54 

54 

52 

53 

62 

61 

63 

57 

48.1 

JACKSONVILLE   WB  AP 

MAX 

61 

75 

66 

54 

49 

52 

59 

57 

75 

66 

59 

59 

62 

59 

63 

6  8 

62 

59 

69 

59 

78 

71 

80 

81 

62 

82 

84 

8 1 

66.6 

MIN 

« 

52 

40 

30 

31 

28 

31 

38 

38 

49 

40 

36 

34 

35 

60 

52 

50 

47 

40 

41 

37 

33 

43 

41 

55 

49 

54 

63 

62 

64 

59 

44.2 

JACKSONVILLE  BEACH 

MAX 

60 

66 

68 

55 

47 

47 

56 

51 

74 

66 

6  7 

5  5 

64 

68 

j  8 

81 

68 

65 

68 

60 

59 

63 

77 

83 

84 

74 

63 

61 

65.9 

MIN 

49 

48 

48 

30 

32 

29 

33 

39 

38 

50 

46 

35 

38 

37 

51 

51 

50 

49 

35 

41 

41 

32 

46 

44 

56 

49 

53 

59 

69 

57 

59 

44.6 

JASPER  3  SE 

MAX 

75 

70 

68 

55 

55 

52 

60 

60 

65 

65 

70 

65 

70 

68 

70 

60 

75 

66 

70 

68 

64 

60 

70 

80 

76 

82 

84 

87 

86 

84 

70.1 

MIN 

42 

40 

45 

28 

30 

75 

27 

32 

40 

50 

40 

32 

28 

30 

40 

40 

40 

47 

J  2 

36 

30 

28 

40 

40 

50 

44 

50 

58 

56 

60 

50 

39.7 

KEY  WEST   WB  AIRPORT 

MAX 

81 

80 

82 

64 

64 

64 

67 

67 

75 

81 

7  9 

72 

73 

7? 

80 

82 

63 

79 

65 

71 

69 

65 

69 

74 

77 

79 

79 

82 

80 

83 

86 

75.1 

MIN 

68 

73 

64 

55 

56 

56 

57 

60 

61 

66 

69 

62 

60 

65 

72 

73 

75 

56 

58 

67 

61 

56 

60 

61 

63 

67 

71 

72 

75 

76 

73 

64.5 

KISSIMMEE  2 

MAX 

76 

77 

75 

62 

58 

62 

67 

65 

77 

79 

76 

65 

70 

73 

69 

6  8 

68 

68 

65 

70 

69 

69 

77 

78 

80 

78 

60 

87 

60 

84 

84 

77.7 

MIN 

56 

56 

60 

36 

35 

42 

35 

41 

43 

55 

55 

50 

43 

40 

52 

60 

60 

54 

50 

53 

42 

39 

40 

46 

54 

45 

52 

64 

66 

69 

65 

50.3 

LA  BELLE 

MAX 

86 

86 

65 

64 

72 

68 

81 

6 1 

78 

86 

87 

74 

70 

74 

72 

70 

78 

81 

83 

86 

68 

92 

90 

87 

89 

79.1 

MIN 

56 

59 

60 

34 

38 

38 

39 

41 

41 

50 

55 

54 

46 

68 

62 

66 

56 

42 

49 

40 

32 

18 

48 

48 

49 

52 

56 

54 

69 

66 

49.5 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

MAX 

76 

B 1 

76 

5  Q 

61 

59 

69 

66 

78 

79 

72 

59 

67 

?5 

67 

65 

66 

66 

67 

67 

6R 

77 

78 

81 

85 

85 

77 

86 

85 

84 

72.6 

MIN 

56 

56 

56 

35 

34 

37 

37 

40 

42 

54 

52 

42 

39 

46 

61 

60 

56 

53 

42 

48 

42 

34 

46 

62 

56 

52 

51 

62 

64 

67 

64 

49.4 

LAKE  CITY  2  E 

MAX 

66 

79 

74 

53 

51 

54 

60 

61 

75 

74 

68 

60 

65 

69 

6  6 

81 

74 

63 

67 

63 

62 

6R 

71 

79 

77 

80 

83 

62 

86 

62 

81 

70.2 

MIN 

47 

46 

47 

28 

31 

27 

31 

71 

37 

55 

45 

35 

34 

31 

47 

47 

54 

47 

34 

38 

37 

29 

44 

41 

54 

47 

50 

59 

62 

67 

53 

43.1 

LAKE  HIAWASSE 

MAX 

78 

70 

82 

65 

58 

57 

57 

66 

65 

77 

77 

73 

59 

67 

73 

67 

68 

67 

59 

67 

66 

65 

67 

74 

77 

83 

83 

83 

77 

86 

87 

70.8 

MIN 

56 

56 

63 

36 

35 

35 

36 

40 

41 

55 

53 

42 

40 

45 

50 

60 

59 

55 

41 

50 

40 

32 

47 

55 

57 

53 

61 

60 

66 

68 

62 

49.6 

LAKELAND  WB  CITY 

MAX 

73 

81 

70 

68 

59 

56 

67 

63 

75 

78 

74 

60 

66 

73 

77 

70 

69 

68 

66 

66 

64 

64 

74 

74 

81 

63 

81 

76 

84 

63 

82 

71.3 

MIN 

57 

57 

46 

36 

41 

37 

39 

44 

46 

57 

54 

43 

44 

47 

55 

62 

62 

50 

46 

49 

48 

43 

49 

57 

56 

56 

60 

64 

65 

68 

66 

51  .7 

LAKE  PLACID  2  SW 

MAX 

83 

86 

77 

61 

64 

62 

71 

69 

79 

8  7 

77 

63 

71 

76 

62 

84 

63 

72 

69 

72 

72 

70 

79 

60 

8? 

84 

65 

86 

65 

85 

76.5 

MIN 

57 

59 

59 

19 

36 

38 

41 

44 

42 

50 

50 

40 

47 

69 

62 

65 

56 

49 

53 

47 

36 

49 

49 

6? 

51 

60 

62 

68 

68 

51  .3 

LISBON 

MAX 

78 

81 

78 

61 

57 

57 

65 

65 

77 

75 

73 

65 

66 

73 

70 

70 

67 

64 

67 

65 

64 

66 

76 

76 

80 

62 

83 

80 

83 

86 

84 

72.1 

MIN 

56 

55 

59 

34 

34 

33 

34 

38 

41 

55 

52 

39 

38 

43 

49 

60 

60 

53 

41 

47 

41 

33 

48 

50 

55 

53 

53 

62 

64 

66 

61 

48.7 

LIVE  OAK  2  ESE 

MAX 

73 

73 

73 

50 

46 

52 

59 

61 

73 

72 

68 

66 

61 

68 

66 

8? 

72 

63 

67 

65 

59 

69 

73 

77 

74 

80 

82 

82 

85 

80 

81 

69.5 

MIN 

44 

47 

46 

7  8 

31 

25 

29 

35 

36 

55 

43 

36 

29 

33 

46 

45 

60 

48 

34 

37 

36 

27 

P4 

46 

64 

45 

51 

51 

57 

64 

52 

42.0 

LOXAHATCWEE 

MAX 

83 

63 

61 

72 

65 

65 

73 

70 

78 

80 

84 

70 

75 

79 

87 

88 

69 

76 

67 

72 

64 

78 

78 

67 

85 

66 

85 

86 

86 

67 

78.2 

MIN 

6a 

58 

65 

40 

43 

39 

46 

43 

44 

53 

52 

45 

44 

49 

66 

6  1 

67 

60 

46 

52 

44 

40 

36 

47 

49 

49 

56 

55 

63 

66 

68 

51.5 

MADISON 

MAX 

65 

67 

66 

51 

48 

51 

57 

60 

63 

67 

65 

57 

60 

67 

56 

63 

68 

62 

59 

70 

73 

7  1 

77 

81 

84 

64 

72 

61 

66.5 

MIN 

43 

48 

39 

78 

30 

25 

30 

33 

38 

42 

40 

35 

30 

35 

45 

50 

49 

47 

36 

37 

36 

33 

44 

45 

54 

49 

55 

61 

60 

62 

54 

42.4 

MARATHON  SHORES 

MAX 

80 

81 

70 

68 

67 

71 

70 

7? 

83 

61 

74 

74 

78 

82 

78 

65 

74 

69 

70 

74 

80 

80 

83 

87 

65 

84 

76.5 

MIN 

n 

72 

69 

51 

54 

54 

54 

57 

61 

62 

63 

65 

56 

63 

71 

'? 

71 

64 

67 

58 

60 

'4 

62 

62 

60 

65 

69 

6  9 

77 

74 

66 

62.8 

MAR  I  ANNA    I ND  SCHOOL 

MAX 

58 

65 

66 

50 

49 

49 

51 

58 

73 

66 

56 

56 

59 

67 

64 

6  8 

66 

62 

70 

66 

56 

71 

72 

75 

77 

73 

79 

8  1 

82 

62 

8  1 

66.1 

MIN 

39 

49 

39 

26 

29 

25 

28 

11 

46 

46 

46 

37 

30 

35 

45 

48 

45 

40 

39 

36 

36 

31 

46 

46 

46 

60 

57 

PR 

62 

65 

60 

42.2 

MAYO   S  NW 

MAX 

75 

77 

74 

47 

51 

52 

60 

60 

70 

72 

66 

59 

56 

70 

65 

80 

71 

63 

67 

67 

61 

67 

75 

76 

76 

60 

83 

8? 

85 

75 

80 

69.2 

MIN 

47 

49 

47 

21 

32 

26 

28 

35 

35 

6  7 

43 

36 

30 

31 

46 

46 

50 

47 

33 

33 

35 

28 

46 

41 

61 

46 

50 

60 

57 

63 

6? 

42.2 

MELBOURNE 

MAX 

74 

78 

78 

74 

60 

58 

65 

63 

76 

BO 

78 

65 

63 

7  ] 

70 

70 

71 

72 

68 

75 

68 

6R 

72 

80 

67 

83 

81 

76 

60 

89 

86 

73.6 

MIN 

59 

62 

63 

37 

36 

37 

40 

42 

46 

'6 

60 

45 

44 

53 

66 

6  7 

60 

58 

46 

64 

47 

40 

47 

50 

57 

68 

59 

64 

66 

68 

66 

52.6 

MELROSE 

MAX 

84 

80 

62 

60 

61 

68 

68 

80 

8  0 

69 

64 

66 

74 

64 

8  1 

76 

66 

'c 

71 

66 

74 

72 

84 

63 

89 

90 

82 

82 

69 

84 

74.8 

MIN 

52 

50 

55 

33 

34 

79 

34 

40 

38 

6". 

46 

38 

34 

38 

45 

6  1 

66 

49 

16 

48 

38 

32 

46 

44 

62 

47 

54 

61 

61 

64 

57 

46.2 

MIAMI    BAY  FRONT 

MAX 

79 

85 

66 

66 

72 

70 

74 

78 

80 

66 

70 

73 

84 

84 

83 

78 

65 

75 

73 

70 

72 

60 

76 

78 

76 

78 

79 

83 

83 

76.0 

MIN 

70 

72 

71 

46 

48 

47 

48 

53 

54 

6  4 

64 

60 

50 

56 

66 

70 

71 

64 

52 

54 

50 

49 

49 

53 

61 

63 

73 

70 

75 

74 

66 

60.1 

MIAMI  BEACH 

MAX 

77 

73 

71 

7J 

82 

78 

75 

72 

72 

78 

8  7 

79 

77 

66 

78 

76 

73 

73 

83 

n 

78 

76 

7  6 

78 

80 

64 

76.2 

MIN 

71 

72 

73 

4  t 

50 

51 

49 

54 

67 

64 

66 

62 

53 

66 

70 

72 

72 

65 

^7 

56 

52 

51 

50 

60 

61 

65 

72 

77 

71 

76 

67 

62.2 

MIAMI    WB  AIRPORT 

MAX 

80 

M 

68 

66 

73 

72 

75 

83 

60 

70 

72 

76 

80 

86 

84 

78 

67 

74 

74 

72 

74 

79 

8  1 

79 

79 

80 

81 

84 

65 

76.8 

MIN 

68 

71 

56 

44 

47 

45 

47 

53 

54 

60 

62 

53 

51 

58 

68 

6  7 

73 

58 

51 

52 

51 

48 

47 

67 

'8 

69 

66 

69 

73 

74 

67 

68.4 

MIAMI    12  SSW 

MAX 

60 

80 

66 

74 

76 

e  i 

61 

68 

77 

8  1 

86 

85 

78 

69 

76 

74 

74 

75 

80 

76 

82 

RO 

62 

83 

85 

77.3 

MIN 

64 

69 

72 

44 

44 

42 

45 

50 

48 

56 

56 

61 

48 

52 

66 

6  8 

72 

74 

49 

46 

46 

43 

40 

51 

61 

63 

54 

69 

71 

73 

64 

66.5 

MILES  CITY  TOWER 

MAX 

76 

70 

80 

84 

68 

73 

80 

80 

86 

69 

80 

78 

76 

75 

76 

78 

80 

no 

84 

65 

6^ 

75 

84 

86 

77.9 

MIN 

60 

68 

60 

40 

34 

34 

36 

42 

41 

44 

48 

57 

37 

55 

66 

6  4 

64 

58 

44 

46 

38 

37 

36 

44 

46 

49 

60 

66 

59 

60 

67 

49.5 

MILTON  EXP  STATION 

MAX 

67 

68 

53 

50 

50 

62 

71 

6  7 

64 

57 

58 

66 

58 

71 

66 

58 

69 

66 

60 

74 

69 

77 

74 

74 

78 

77 

76 

79 

76 

65.9 

MIN 

in 

46 

36 

76 

28 

26 

33 

30 

46 

43 

52 

34 

30 

33 

47 

49 

44 

40 

34 

30 

4! 

7R 

47 

47 

32 

52 

61 

56 

64 

64 

46 

41.7 

MONT ICELLO  2  S 

MAX 

66 

60 

70 

60 

61 

66 

66 

76 

7  1 

61 

70 

70 

62 

71 

74 

77 

70 

71 

79 

8  1 

81 

75 

62 

67.5 

MIN 

47 

48 

46 

77 

29 

24 

28 

33 

40 

4  7 

44 

35 

29 

37 

45 

49 

48 

44 

7? 

34 

34 

JO 

44 

46 

60 

47 

61 

6R 

68 

61 

60 

41  .6 

MOORE   HAVEN  LOCK  1 

MAX 

no 

SO 

82 

75 

60 

63 

61 

70 

66 

78 

80 

81 

62 

68 

75 

8  7 

86 

66 

71 

67 

73 

70 

71 

76 

79 

89 

62 

8  7 

81 

86 

86 

75.7 

MIN 

61 

62 

64 

42 

40 

40 

42 

45 

47 

50 

55 

55 

47 

47 

52 

66 

68 

66 

46 

47 

44 

PO 

41 

51 

51 

52 

68 

6  7 

65 

65 

66 

52.5 

MOUNTAIN  LAKE 

MAX 

76 

82 

80 

62 

61 

60 

68 

6  6 

79 

81 

77 

65 

67 

75 

73 

72 

69 

68 

6P 

69 

68 

69 

76 

78 

81 

84 

84 

81 

86 

87 

83 

74.1 

MIN 

57 

56 

61 

76 

33 

35 

37 

40 

40 

64 

55 

44 

38 

45 

55 

60 

60 

55 

41 

50 

42 

71 

43 

53 

56 

53 

5? 

62 

65 

69 

64 

49.8 

MYAKKA   RIVER   ST  PARK 

MAX 

83 

70 

65 

62 

71 

69 

77 

80 

70 

65 

70 

78 

77 

81 

79 

64 

70 

70 

69 

66 

78 

76 

81 

8? 

64 

82 

86 

63 

74.7 

MIN 

57 

35 

37 

37 

40 

40 

48 

54 

46 

40 

47 

51 

64 

69 

60 

44 

52 

41 

36 

42 

67 

53 

52 

53 

60 

62 

67 

62 

50.1 

Se«  Reference  Notes  Following  Station 
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FLORIDA 
MARCH  1960 


DAILY  TEMPERATURES 

Continued  ,  .  


Day  Of  Monlh 


Station 

1  |  2 

3 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

28 

29 

30 

31 

Aver 

NAPLES 

MAX 

82 

84 

80 

67 



6  ' 

6* 

70 

71 

60 

79 

81 

71 

77 

81 

81 

83 

87 

80 

68 

72 

70 

68 

70 

73 

75 

80 

87 

83 

86 

83 

82 

76.8 

M  IN 

6A 

64 

66 

41 

42 

44 

44 

45 

49 

55 

57 

68 

44 

51 

63 

69 

72 

60 

50 

50 

50 

62 

46 

53 

52 

54 

56 

62 

66 

68 

63 

54.9 

N1CEVILLE 

MAX 

66 

60 

53 

51 

50 

61 

70 

69 

67 

59 

59 

63 

57 

73 

69 

61 

60 

70 

65 

76 

74 

74 

73 

75 

72 

78 

64.4 

MIN 

AO 

42 

40 

26 

29 

24 

30 

30 

34 

47 

44 

37 

29 

32 

43 

47 

48 

30 

41 

2$ 

30 

44 

50 

52 

53 

56 

60 

62 

43 

40.3 

OCALA 

MAX 

MIN 

OCALA  2  NE 

MAX 

7A 

82 

77 

69 

75 

69 

64 

68 

67 

65 

67 

76 

79 

62 

65 

87 

6  6 

90 

88 

84 

72.5 

MIN 

55 

52 

54 

32 

10 

26 

27 

32 

33 

57 

60 

36 

34 

39 

46 

59 

60 

51 

36 

39 

35 

27 

43 

47 

57 

45 

49 

59 

61 

67 

58 

45.1 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

MAX 

77 

NO 

72 

76 

78 

79 

71 

64 

69 

67 

66 

74 

76 

76 

78 

80 

60 

81 

81 

72.2 

M  IN 

61 

62 

57 

40 

4  1 

40 

44 

44 

46 

58 

68 

53 

44 

50 

57 

63 

67 

67 

50 

50 

47 

43 

47 

53 

57 

48 

58 

62 

64 

70 

70 

54.0 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

MAX 

69 

82 

70 

60 

59 

67 

7? 

78 

75 

60 

67 

70 

69 

68 

68 

68 

66 

75 

71  .9 

MIN 

56 

56 

A6 

36 

39 

35 

39 

42 

43 

56 

52 

42 

41 

47 

51 

61 

58 

51 

42 

49 

44 

36 

49 

54 

56 

55 

55 

62 

65 

66 

63 

49.9 

PALATKA 

MAX 

70 

80 

58 

53 

6  3 

64 

61 

77 

6  7 

72 

63 

6  1 

68 

6  1 

79 

72 

63 

68 

62 

63 

70 

7  J 

61 

77 

85 

83 

84 

87 

65 

70.7 

MIN 

53 

52 

55 

30 

35 

30 

36 

39 

39 

57 

49 

36 

38 

42 

48 

58 

54 

50 

39 

41 

40 

34 

45 

45 

57 

49 

55 

60 

62 

62 

59 

46.7 

PANAMA   CITY  2 

MAX 

63 

71 

60 

54 

65 

70 

64 

64 

75 

73 

70 

75 

75 

77 

79 

75 

75 

82 

80 

85 

66.8 

MIN 

41 

50 

42 

26 

32 

36 

29 

34 

38 

49 

50 

36 

29 

36 

48 

45 

49 

36 

40 

42 

40 

29 

45 

46 

46 

53 

50 

55 

55 

64 

52 

42.7 

PARR  I SH 

MAX 

80 

82 

65 

61 

61 

60 

68 

60 

78 

80 

70 

70 

78 

80 

80 

80 

75 

60 

66 

64 

69 

65 

78 

80 

82 

86 

85 

86 

87 

85 

74.4 

MIN 

59 

60 

57 

36 

35 

36 

33 

38 

39 

51 

55 

56 

40 

45 

55 

62 

66 

60 

45 

45 

34 

42 

49 

51 

50 

53 

60 

62 

63 

62 

49.8 

PENSACOLA  FAA  AIRPORT 

MAX 

57 

67 

52 

52 

47 

51 

49 

55 

69 

61 

65 

59 

58 

61 

73 

66 

59 

67 

62 

61 

71 

64 

75 

71 

70 

70 

77 

77 

77 

76 

63.7 

MIN 

A3 

52 

34 

28 

29 

29 

39 

35 

55 

47 

48 

38 

35 

40 

51 

53 

46 

43 

44 

36 

42 

36 

52 

55 

56 

62 

61 

61 

65 

59 

52 

46.0 

PENSACOLA  MB  CITY 

MAX 

56 

67 

50 

47 

50 

55 

68 

60 

67 

59 

58 

59 

60 

73 

68 

58 

66 

62 

60 

71 

62 

72 

66 

70 

69 

7J 

73 

78 

72 

63.0 

MIN 

A3 

51 

34 

29 

31 

30 

40 

36 

55 

48 

4  1 

38 

36 

41 

51 

53 

45 

42 

46 

41 

45 

41 

52 

56 

56 

61 

62 

63 

64 

61 

54 

46.8 

PERRY 

MAX 

88 

75 

69 

52 

50 

52 

59 

6 1 

69 

72 

66 

60 

62 

70 

65 

82 

72 

63 

67 

6  3 

60 

64 

65 

76 

78 

84 

81 

82 

74 

82 

68.4 

MIN 

46 

4« 

44 

29 

32 

27 

29 

36 

38 

55 

45 

36 

31 

35 

46 

53 

50 

47 

33 

38 

34 

28 

37 

43 

47 

50 

58 

58 

63 

63 

48 

42.8 

PLANT  CITY 

MAX 

79 

83 

8  1 

65 

60 

6  9 

69 

68 

78 

61 

7  7 

61 

67 

76 

72 

72 

68 

66 

69 

69 

67 

67 

78 

81 

83 

84 

76 

67 

86 

84 

73.9 

MIN 

56 

55 

64 

35 

34 

35 

34 

39 

41 

54 

53 

43 

39 

45 

54 

61 

61 

54 

42 

50 

41 

35 

43 

53 

54 

52 

53 

61 

63 

69 

63 

49.5 

POMPANO  BEACH 

MAX 

82 

80 

63 

6  8 

66 

75 

70 

75 

62 

8  1 

75 

83 

89 

88 

78 

67 

75 

72 

75 

76 

81 

79 

80 

80 

85 

77.5 

MIN 

63 

70 

71 

41 

46 

42 

45 

47 

52 

55 

60 

57 

47 

52 

65 

66 

68 

60 

45 

47 

42 

43 

41 

51 

52 

54 

61 

70 

66 

67 

65 

55.2 

PUNTA  GORDA 

MAX 

84 

es 

74 

64 

72 

66 

76 

73 

80 

83 

75 

67 

81 

78 

62 

83 

77 

73 

74 

73 

78 

78 

81 

83 

86 

85 

84 

77.7 

MIN 

63 

60 

61 

41 

43 

42 

43 

48 

54 

55 

58 

52 

46 

51 

60 

64 

68 

57 

51 

58 

51 

43 

53 

56 

58 

54 

58 

62 

65 

67 

68 

55.2 

OUINCY  EXP  STATION 

MAX 

6* 

62 

62 

50 

60 

53 

61 

71 

68 

65 

57 

60 

65 

65 

71 

70 

61 

68 

66 

59 

70 

73 

75 

73 

76 

79 

81 

81 

81 

60 

66.7 

MIN 

41 

47 

42 

27 

30 

24 

26 

32 

37 

47 

48 

36 

30 

34 

46 

49 

47 

42 

31 

33 

34 

26 

46 

47 

51 

48 

53 

56 

59 

62 

46 

41.3 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

MAX 

85 

no 

83 

71 

69 

76 

7  6 

7  7 

84 

83 

76 

74 

?7 

81 

85 

86 

81 

68 

77 

76 

75 

77 

82 

82 

8  1 

80 

83 

64 

84 

84 

79.2 

MIN 

60 

63 

69 

44 

41 

41 

45 

49 

48 

52 

64 

56 

44 

53 

60 

65 

69 

61 

45 

47 

43 

38 

38 

49 

49 

52 

53 

6  3 

66 

6" 

62 

52.6 

SAINT  AUGUSTINE 

MAX 

63 

71 

70 

56 

56 

60 

59 

54 

76 

69 

70 

5 1 

6  8 

61 

60 

80 

73 

62 

6  8 

62 

62 

68 

65 

80 

77 

64 

76 

78 

76 

86 

83 

67.9 

MIN 

54 

58 

55 

31 

32 

30 

31 

36 

40 

53 

49 

33 

39 

36 

48 

53 

49 

49 

37 

40 

36 

34 

49 

43 

56 

49 

52 

58 

61 

66 

59 

45.8 

SAINT  LEO 

MAX 

73 

83 

75 

59 

59 

57 

66 

66 

77 

80 

72 

64 

66 

75 

69 

66 

67 

67 

66 

64 

66 

74 

75 

80 

82 

84 

77 

87 

65 

83 

71.9 

MIN 

57 

55 

52 

33 

39 

34 

37 

42 

43 

56 

53 

41 

40 

44 

63 

61 

60 

53 

44 

50 

44 

38 

48 

56 

56 

54 

56 

63 

63 

66 

63 

50.2 

SAINT  MARKS  6  SE 

MAX 

69 

68 

65 

55 

52 

5  5 

58 

58 

63 

68 

61 

68 

65 

63 

8  2 

75 

63 

6  6 

65 

69 

67 

69 

72 

73 

77 

76 

70 

75 

67.1 

MIN 

45 

SO 

50 

28 

10 

26 

30 

34 

40 

55 

46 

36 

31 

37 

46 

63 

51 

45 

38 

35 

31 

45 

49 

56 

56 

55 

60 

63 

64 

52 

44.6 

ST  PETERSBURG 

MAX 

80 

S2 

58 

65 

79 

69 

65 

62 

76 

80 

83 

76 

82 

61 

71  .1 

MIN 

60 

59 

59 

40 

4? 

39 

42 

47 

49 

60 

68 

46 

48 

49 

61 

62 

64 

56 

48 

55 

49 

44 

52 

58 

59 

57 

60 

66 

66 

69 

65 

54.5 

SANBORN  TOWER 

MAX 

68 

68 

67 

6  4 

56 

60 

65 

67 

63 

79 

69 

63 

63 

73 

78 

78 

81 

80 

69.2 

MIN 

41 

50 

46 

27 

29 

24 

28 

30 

34 

55 

50 

32 

26 

35 

46 

53 

51 

42 

32 

32 

34 

27 

42 

45 

51 

53 

51 

55 

59 

66 

48 

41.8 

SANFORO  EXP  STATION 

MAX 

72 

81 

79 

61 

6  6 

56 

65 

63 

77 

75 

76 

6  7 

65 

63 

69 

68 

67 

66 

67 

65 

66 

74 

78 

79 

83 

63 

60 

85 

86 

84 

71.6 

MIN 

57 

56 

61 

36 

38 

36 

40 

43 

40 

55 

64 

40 

4? 

48 

49 

60 

59 

52 

41 

51 

40 

34 

48 

49 

56 

52 

53 

62 

65 

66 

62 

49.8 

SARASOTA 

MAX 

85 

84 

76 

62 

64 

6  2 

70 

70 

78 

80 

75 

67 

73 

78 

77 

80 

77 

75 

70 

70 

68 

66 

73 

77 

77 

82 

86 

84 

85 

83 

82 

75.3 

MIN 

58 

58 

59 

39 

35 

37 

36 

42 

41 

56 

55 

49 

41 

45 

57 

65 

68 

55 

47 

55 

46 

38 

48 

53 

52 

53 

55 

61 

64 

65 

67 

51  .6 

SOUTH  MIAMI   3  W 

MAX 

83 

80 

8  1 

75 

71 

6  7 

75 

76 

76 

82 

83 

66 

73 

7? 

81 

86 

85 

77 

67 

75 

72 

■ 

77 

79 

80 

80 

80 

79 

81 

80 

84 

77.5 

MIN 

6A 

63 

70 

44 

44 

42 

44 

49 

47 

52 

55 

59 

47 

53 

60 

64 

69 

63 

49 

54 

47 

44 

38 

48 

49 

52 

59 

64 

69 

72 

64 

54.8 

STARKE 

MAX 

67 

80 

74 

55 

53 

64 

61 

62 

75 

75 

68 

60 

62 

70 

89 

81 

73 

64 

68 

64 

60 

68 

71 

78 

76 

83 

61 

83 

8  6 

83 

81 

70.2 

MIN 

50 

49 

64 

30 

71 

28 

33 

38 

39 

57 

44 

35 

33 

34 

46 

54 

52 

49 

37 

40 

40 

31 

45 

41 

56 

47 

53 

60 

62 

64 

57 

44.9 

STE INHATCHEE  2 

MAX 

73 

76 

57 

54 

66 

58 

6 1 

66 

72 

6  5 

60 

60 

68 

62 

73 

67 

61 

65 

63 

63 

61 

70 

71 

71 

71 

83 

76 

8 1 

74 

76 

67.2 

MIN 

50 

'.0 

50 

35 

33 

30 

35 

36 

52 

46 

36 

30 

35 

48 

55 

53 

49 

35 

37 

35 

29 

47 

48 

51 

49 

52 

59 

59 

63 

55 

44.8 

STUART  RADIO  WSTU 

MAX 

60 

78 

7  7 

67 

61 

6  3 

70 

66 

75 

81 

85 

74 

66 

88 

86 

78 

65 

73 

70 

72 

77 

80 

78 

81 

82 

81 

82 

83 

87 

76.2 

MIN 

59 

63 

67 

40 

41 

41 

46 

46 

49 

56 

57 

52 

46 

52 

60 

64 

69 

59 

48 

49 

44 

42 

46 

50 

56 

55 

56 

6  3 

66 

70 

70 

54.2 

TALLAHASSEE  WB  AP 

MAX 

66 

68 

68 

51 

46 

6  1 

56 

59 

69 

67 

57 

57 

74 

68 

56 

70 

60 

59 

71 

72 

76 

72 

74 

79 

79 

77 

79 

79 

66.0 

MIN 

45 

49 

37 

29 

32 

28 

31 

36 

40 

51 

41 

39 

34 

39 

47 

52 

50 

39 

34 

35 

36 

29 

44 

48 

52 

53 

54 

57 

39 

60 

50 

42.9 

T AMI AM  I    TRL  AO  Ml  BEND 

MAX 

86 

8? 

83 

76 

69 

67 

76 

76 

84 

84 

75 

75 

78 

87 

67 

77 

69 

76 

73 

73 

76 

81 

62 

83 

81 

84 

84 

88 

86 

79.2 

MIN 

66 

66 

68 

44 

45 

45 

46 

50 

51 

57 

59 

60 

49 

54 

62 

68 

71 

62 

50 

50 

47 

44 

44 

53 

52 

57 

60 

63 

67 

68 

62 

56.1 

TAMPA  WB  AIRPORT 

MAX 

81 

so 

70 

58 

60 

60 

67 

67 

75 

77 

75 

73 

68 

65 

68 

65 

63 

73 

74 

78 

80 

85 

76 

83 

81 

80 

71.9 

MIN 

57 

9  8 

49 

37 

40 

38 

36 

43 

45 

58 

57 

44 

44 

47 

69 

64 

64 

52 

48 

51 

47 

41 

52 

57 

37 

52 

56 

64 

66 

68 

65 

52.2 

TARPON  SPGS  SEWAGE  PL 

MAX 

80 

79 

83 

64 

6  1 

53 

52 

61 

63 

70 

74 

73 

67 

58 

65 

72 

69 

62 

70 

72 

74 

77 

82 

76 

84 

83 

69.6 

MIN 

55 

55 

57 

36 

34 

34 

35 

36 

43 

45 

66 

43 

40 

43 

46 

60 

60 

54 

49 

50 

51 

39 

37 

47 

51 

50 

57 

57 

61 

66 

62 

48.5 

TAVERKIER 

MAX 

81 

80 

82 

72 

70 

6  6 

73 

77 

80 

80 

78 

82 

83 

79 

69 

77 

74 

71 

73 

79 

77 

80 

60 

81 

82 

64 

83 

77.5 

MIN 

71 

n 

72 

48 

52 

54 

59 

57 

59 

64 

6? 

64 

56 

66 

71 

70 

72 

65 

56 

57 

57 

52 

64 

59 

59 

64 

72 

73 

74 

73 

67 

63.1 

TITUSVILLE  2  W 

MAX 

70 

80 

74 

60 

sfl 

56 

61 

60 

79 

78 

62 

61 

65 

6  8 

72.5 

MIN 

55 

56 

50 

45 

32 

33 

36 

IB 

42 

54 

58 

42 

4  > 

48 

58 

58 

60 

55 

38 

50 

38 

32 

49 

46 

56 

51 

55 

94 

0  ! 

68 

63 

50.0 

USHER  TOWER 

MAX 

81 

81 

79 

63 

63 

79 

80 

65 

84 

80 

71.6 

MIN 

46 

4 4 

50 

29 

30 

78 

32 

38 

29 

51 

43 

37 

32 

38 

46 

37 

41 

36 

36 

50 

46 

56 

49 

51 

61 

68 

61 

55 

43.6 

VENICE 

MAX 

82 

80 

73 

63 

64 

62 

67 

66 

75 

77 

73 

67 

70 

75 

74 

77 

76 

75 

68 

69 

67 

62 

71 

74 

75 

78 

64 

81 

82 

60 

80 

73.1 

MIN 

59 

60 

61 

36 

36 

36 

37 

41 

43 

54 

56 

56 

42 

46 

57 

66 

69 

57 

50 

56 

50 

39 

52 

52 

53 

52 

53 

61 

64 

67 

67 

52.7 

VERO  BEACH  FAA  AIRPORT 

MAX 

73 

7  7 

76 

63 

57 

56 

64 

62 

72 

77 

80 

60 

62 

71 

77 

79 

83 

74 

65 

70 

66 

67 

73 

78 

76 

81 

79 

80 

79 

84 

86 

72.6 

MIN 

59 

ft". 

60 

39 

39 

40 

43 

48 

45 

58 

60 

50 

44 

51 

61 

63 

63 

54 

46 

52 

47 

42 

47 

51 

57 

57 

58 

67 

70 

70 

70 

53.8 

WAUCHHULA   2  N 

MAX 

80 

)4 

62 

61 

62 

61 

71 

70 

80 

81 

79 

69 

70 

77 

79 

82 

76 

71 

70 

70 

69 

69 

76 

79 

82 

86 

84 

84 

67 

85 

84 

76.1 

MIN 

58 

57 

60 

36 

33 

33 

37 

36 

39 

52 

53 

48 

39 

46 

.5* 

58 

65 

57 

42 

45 

42 

3* 

39 

51 

50 

53 

54 

59 

63 

67 

65 

49.3 
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DAILY  TEMPERATURES 

Continued  


Day  Of  Month  j  S> 


stafloa 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7  8 

9 

10 

11 

12* 

13 

"  1 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aval 

WEST    PALM   BE ACM 

MAX 

78 

«0 

R  Q 

66 

61 

70 

66 

86 

81 

76 

64 

69 

70 

7J 

78 

76 

78 

79 

78 

80 

81 

86 

74.7 

MIN 

66 

70 

65 

42 

45 

46 

49 

50 

53 

60 

66 

54 

50 

56 

68 

64 

72 

54 

50 

5? 

46 

48 

47 

57 

58 

61 

71 

72 

70 

73 

71 

58.3 

WEST   PALM  BEACH   WB  AP 

MAX 

62 

73 

68 

89 

86 

76 

65 

74 

70 

72 

76 

78 

76 

80 

81 

80 

80 

83 

88 

76.2 

MIN 

62 

70 

53 

42 

44 

44 

47 

48 

50 

58 

60 

50 

48 

53 

65 

65 

71 

54 

49 

50 

47 

47 

42 

53 

51 

57 

60 

70 

72 

69 

55.5 

WEWAHITCHKA 

MAX 

65 

65 

64 

54 

54 

54 

63 

63 

63 

77 

77 

75 

76 

76 

68 

77 

70 

64 

69 

65 

65 

67 

70 

75 

80 

80 

83 

83 

83 

81 

81 

70.5 

MIN 

i*  8 

33 

28 

29 

54 

50 

32 

35 

35 

42.7 

WINTEP  HAVEN 

MAX 

77 

82 

>0 

60 

62 

61 

68 

67 

77 

80 

76 

66 

68 

75 

7» 

70 

69 

69 

68 

69 

68 

69 

77 

78 

80 

84 

88 

80 

86 

86 

83 

74.1 

MIN 

57 

57 

60 

36 

35 

38 

38 

39 

42 

51 

50 

43 

46 

46 

53 

62 

60 

55 

43 

49 

42 

J7 

43 

51 

55 

S4 

53 

62 

64 

68 

68 

50.2 

WOOOPUFF  DAM 

MAX 

65 

60 

69 

49 

50 

44 

48 

51 

55 

72 

68 

65 

54 

55 

67 

56 

66 

63 

55 

68 

57 

5* 

70 

69 

72 

68 

71 

80 

B2 

82 

S3 

63.5 

MIN 

*2 

42 

39 

30 

31 

27 

27 

35 

35 

45 

45 

39 

34 

35 

40 

45 

47 

43 

37 

38 

37 

31 

33 

47 

50 

51 

55 

56 

59 

64 

51 

41  .6 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


station 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 
Avg 

BAY  LAKE 

EVAP 

.13 

.15 

.  13 

.16 

.15 

.12 

.06 

.14 

.13 

.13 

.18 

.16 

.  20 

.20 

.17 

.  14 

.17 

.18 

.16 

.17 

.14 

.22 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

EVAP 

.13 

.17 

.18 

.20 

.20 

.17 

.16 

.IS 

.20 

.18 

.20 

.17 

.14 

.14 

15 

.20 

.20 

.30 

.17 

.15 

.28 

.24 

.21 

.19 

.19 

.22 

.19 

.22 

.17 

.24 

.21 

5.92 

CLEWISTON  US  ENGRS  (a) 

EVAP 

.09 

.08 

.18 

.10 

.29 

.23 

.21 

.15 

.18 

.11 

.11 

.13 

.21 

.15 

.13 

.14 

.10 

.18 

.16 

.15 

.23 

.25 

.20 

.08 

.14 

.18 

.07 

.19 

.11 

.20 

.15 

4.88 

MAX 

81 

81 

81 

75 

65 

72 

67 

72 

71 

74 

80 

78 

76 

70 

77 

77 

81 

82 

72 

73 

72 

71 

72 

77 

78 

80 

81 

83 

80 

85 

82 

76.3 

MIN 

67 

67 

67 

54 

52 

46 

54 

54 

56 

58 

62 

64 

56 

56 

59 

64 

66 

71 

69 

51 

58 

55 

56 

62 

62 

64 

65 

67 

68 

70 

71 

61 .0 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

EVAP 

.12 

.22 

.20 

.22 

.22 

.18 

.15 

.10 

.20 

.14 

.16 

.16 

.13 

.  14 

.18 

.19 

.25 

.24 

.09 

.20 

.24 

.21 

.19 

.20 

.20 

.21 

.20 

.24 

.20 

.27 

.15 

5.80 

WIND 

13 

41 

71 

86 

63 

35 

55 

21 

54 

33 

17 

50 

45 

39 

36 

75 

52 

106 

54 

33 

30 

46 

24 

34 

21 

25 

25 

34 

45 

67 

69 

1399 

GAINESVILLE  3  WSW 

EVAP 

.21 

.17 

.27 

.22 

.18 

.12 

.16 

.16 

.22 

.12 

.16 

.20 

.14 

.14 

.17 

.01 

.  14 

.31 

.25 

.24 

.24 

.15 

.21 

.16 

.25 

.24 

.24 

.22 

.15 

.35 

B5.99 

WIND 

60 

90 

150 

130 

55 

40 

45 

35 

75 

40 

80 

100 

60 

40 

50 

65 

75 

70 

125 

105 

75 

75 

50 

40 

70 

50 

40 

45 

45 

60 

80 

2120 

MAX 

80 

76 

76 

69 

63 

65 

69 

73 

76 

80 

76 

66 

69 

76 

75 

78 

77 

69 

71 

69 

67 

70 

79 

81 

84 

82 

85 

87 

90 

88 

86 

75.9 

MIN 

54 

50 

61 

31 

29 

30 

32 

33 

47 

64 

52 

39 

33 

40 

50 

53 

62 

50 

37 

42 

35 

31 

42 

46 

56 

50 

51 

61 

62 

66 

56 

46.6 

HIALEAH 

EVAP 

.15 

.21 

.22 

.21 

.18 

.21 

.18 

.09 

.23 

.12 

.  19 

.16 

.15 

.19 

.16 

.19 

.19 

.28 

• 

.49 

.25 

.19 

.18 

.22 

.19 

.21 

.29 

.21 

.20 

.22 

5.96 

WIND 

32 

70 

92 

103 

68 

41 

38 

43 

50 

45 

29 

51 

62 

36 

57 

78 

69 

104 

77 

80 

54 

28 

41 

29 

25 

32 

73 

75 

83 

89 

1756 

LISBON 

EVAP 

.20 

.18 

.17 

.26 

.19 

.15 

.17 

.17 

.19 

.09 

.10 

.17 

.13 

.15 

.03 

.00 

.00 

.01 

.02 

.35 

.25 

.19 

.14 

.18 

.18 

.21 

.18 

.17 

.17 

.16 

.24 

4.80 

WIND 

40 

65 

90 

110 

50 

45 

40 

40 

55 

25 

45 

65 

35 

40 

35 

50 

75 

70 

20 

180 

30 

45 

45 

40 

45 

35 

30 

4  5 

65 

75 

55 

1685 

MILES  CITY  TOWER 

EVAP 

.10 

.33 

.19 

.26 

.23 

.21 

.24 

.07 

.24 

.14 

.14 

.12 

.11 

.16 

.11 

.23 

.38 

.13 

.09 

.24 

.19 

.17 

.08 

.27 

.11 

.25 

.18 

.28 

.16 

.17 

B5.77 

WIND 

21 

34 

61 

67 

38 

IS 

33 

36 

21 

16 

29 

37 

46 

16 

38 

41 

32 

45 

25 

33 

51 

31 

15 

35 

17 

16 

14 

18 

34 

24 

50 

989 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

EVAP 

.12 

.10 

.19 

.16 

.18 

.18 

.21 

.17 

.17 

.08 

.14 

.14 

.17 

.17 

.17 

.19 

.17 

.39 

.06 

.14 

.22 

.19 

.05 

.15 

.19 

.20 

.21 

.19 

.21 

.24 

B5.32 

WIND 

53 

99 

108 

92 

90 

69 

1  1 1 

83 

95 

45 

27 

73 

87 

122 

57 

140 

91 

132 

57 

45 

40 

50 

28 

29 

15 

25 

25 

38 

36 

49 

147 

2158 

OKEECHOBEE  HRN  GATE  6 

EVAP 

.18 

.18 

.22 

.27 

.15 

.25 

.20 

.18 

.20 

.16 

.21 

.16 

.17 

.15 

.20 

.14 

.13 

.13 

.17 

.28 

.23 

.22 

.17 

.20 

.14 

.21 

2h 

.25 

.24 

.29 

B6.14 

TAMIAMI  TRL  40  MI  BEND 

EVAP 

.14 

.21 

.10 

.22 

.15 

.09 

.13 

.12 

.14 

.10 

.18 

.09 

.12 

.13 

.22 

.13 

.22 

.18 

.13 

.14 

.20 

.17 

.13 

.12 

.19 

.15 

.18 

.19 

.20 

.15 

.13 

4.75 

WOODRUFF  DAM 

ZVAP 

.17 

.23 

.03 

.36 

.  26 

.08 

.17 

.20 

* 

.45 

.20 

.13 

.21 

.02 

.13 

.22 

.  19 

.22 

.29 

.34 

.12 

.17 

.07 

.19 

.09 

05 

.22 

.26 

.32 

5.39 

WIND 

108 

196 

87 

2  70 

141 

131 

54 

40 

144 

78 

86 

166 

130 

60 

86 

111 

HO 

123 

110 

146 

155 

119 

82 

44 

29 

75 

26 

26 

64 

85 

61 

3113 

(a)     Evaporation  measured  in  pan  36  x  36  inches. 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


And 
Depth 

1 

2 

3 

A 

5 

g 

7 

g 

g 

10 

u 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

■ 
> 
< 

FT.  LAUDERDALE  EXP  STA 
6  INCHES  (1) 

UAX 
UIN 

68 
66 

68 
67 

70 
68 

70 
68 

68 
65 

67 
64 

63 
60 

65 
64 

65 
64 

65 
64 

65 
65 

66 
65 

66 
65 

65 
65 

65 
61 

67 
65 

68 
67 

68 
67 

67 
67 

66 
65 

67 
60 

67 
66 

67 
65 

66 
65 

66 
65 

66 
65 

67 
65 

67 
65 

64 

62 

- 

66.5 
64.8 

6  INCHES  (2) 

UAX 
UIN 

66 
63 

66 
65 

66 
65 

67 

62 
61 

62 
61 

63 
61 

64 
61 

64 

63 

65 
63 

63 
62 

65 
63 

66 
65 

65 
60 

65 
63 

63 
63 

63 
61 

64 
60 

64 

63 

66 
63 

70 
69 

" 

6  INCHES  (3) 

UAX 
UIN 

69 
67 

69 
67 

70 
69 

70 
66 

66 
63 

65 
62 

65 
61 

64 
62 

65 
62 

65 
62 

67 
63 

67 
64 

66 
62 

65 
61 

67 
65 

67 
65 

70 
66 

71 

69 

70 
63 

67 
63 

67 
63 

66 
63 

67 
62 

67 
63 

67 
63 

68 
63 

68 
64 

69 
66 

69 
68 

67.3 
64.0 

GAINESVILLE  3  WSW 
1  INCH 

UAX 
UIN 

72 
60 

70 
60 

70 
64 

67 
52 

65 
49 

68 

50 

70 
51 

70 
53 

73 
60 

64 
61 

69 
57 

71 
52 

74 
54 

60 
58 

71 
58 

65 
61 

70 
59 

70 

53 

68 
54 

54 

66 
49 

72 
53 

74 

56 

78 

62 

77 
61 

79 
62 

81 

65 

83 
66 

77 
70 

81 

63 

71.6 

57.6 

4  INCHES 

UAX 
UIN 

68 
61 

67 
60 

68 
64 

64 
55 

62 
52 

64 

52 

64 
54 

65 
54 

68 
60 

63 
61 

65 
56 

65 
55 

67 
56 

60 
58 

67 
58 

64 
61 

66 
60 

66 
55 

66 
56 

56 

64 
52 

67 

55 

69 
58 

72 
62 

72 
62 

74 

63 

75 
66 

77 
67 

74 

70 

77 
64 

67.6 
58.8 

8  INCHES 

UAX 
UIN 

64 
61 

64 

60 

M. 

64 

64 
57 

59 
54 

59 
53 

60 
54 

61 

55 

64 
60 

62 
61 

62 
55 

62 
55 

63 
56 

60 
58 

63 
58 

62 
61 

63 
61 

62 
56 

63 
58 

56 

60 
54 

63 
56 

64 

58 

68 
62 

69 
63 

70 
63 

71 

66 

72 
67 

71 
70 

73 
66 

64.3 
59.3 

Ft.  Lauderdale  Exp  Sta  -  Slope  of  Ground:     No  perceptible  slope  of  surface  of  tanks  or  surrounding  terrain.     Soil  Type:     Davie  fine  sand. 

Ground  Cover:  St.  Augustine  sod  growing  in  concrete  tanks  4  1/2  x  9  feet  set  flush  to  the  surrounding  soil  level. 
Instrumentation:     Foxboro  Temperature  Recorder. 


(1)  Water  table  controlled  at  12  inches  below  soil  surface. 

(2)  Water  table  controlled  at  24  inches  below  soil  surface. 

(3)  Water  table  controlled  at  36  Inches  below  soil  surface. 

Gainesville  3  WSW  -  Slope  of  Ground:  No  perceptible  slope  of  surface.     Soil  Type:     Arredonda  fine  sand.     Ground  Cover:     Bahiagrass  sod. 

Instrumentation:  3  point  Foxboro  Thermograph. 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind  direction 

Wind  speed 

m.  p.  h 

Relative   humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 
possible 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

1:00  a 
EST 

7:00  a 
EST 

1:00  p 
EST 

7:00  p 
EST 

Trace 

.01-09 

10-49 

50-99 

66  1-001 

2  00 
and  over 

Total 

APALACHICOLA  WB  CITY 

9.4 

28 

w 

19 

1 

0 

2 

2 

2 

0 

7 

70 

4.4 

DAYTONA  BEACH  WB  AIRPORT 

NNE 

11 

10.5 

35++ 

SW 

30 

84 

88 

52 

67 

6 

0 

3 

1 

2 

1 

13 

5.0 

FT  HYEKS  WB  AIRPORT 

9.8 

46++ 

SW 

18 

4 

2 

2 

0 

1 

0 

9 

4.5 

JACKSONVILLE  WB  AIRPORT 

NW 

13 

10.7 

33 

N 

11 

79 

83 

49 

62 

3 

2 

3 

2 

0 

2 

12 

68 

4.9 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

11.6 

28 

N 

4 

80 

67 

72 

4 

2 

2 

1 

0 

0 

9 

79 

4.4 

LAKELAND  WB  CITY 

8.0 

2 

0 

2 

2 

1 

2 

9 

70 

5.2 

UIAUI   WB  AIRPORT 

ESE 

11 

9.0 

28++ 

WSW 

31 

77 

83 

53 

63 

5 

1 

2 

0 

0 

0 

8 

65e) 

4.2 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

NNE 

11 

11.3 

35++ 

N 

15 

81 

87 

51 

59 

2 

1 

3 

1 

1 

2 

10 

4.9 

PENSACOLA  WB  CITY 

12.7 

26 

w 

19+ 

3 

3 

1 

2 

3 

0 

12 

58 

TALLAHASSEE  WB  AIRPORT 

NNW 

13 

8.3 

27 

wsw 

19 

74 

79 

46 

49 

4 

1 

3 

2 

1 

0 

11 

5.4 

TAUPA  WB  AIRPORT 

N 

11 

10.3 

35++ 

WNW 

17 

80 

86 

54 

66 

2 

1 

1 

3 

0 

3 

10 

69 

4.7 

WEST  PALU  BEACH  WB  AIRPORT 

NNW 

16 

11.3 

40++ 

WNW 

11 

80 

84 

51 

65 

6 

0 

4 

1 

0 

0 

11 

4.7 

<t  City  Office  Data 

See  reference  notM  following  Station  Indarx. 
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TOTAL  PRECIPITATION 


FLORIDA 
MARCH  1960 


FLORIDA 


Isolines  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.  Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be  available  In  the 
publication  "Hourly  Precipitation  Data". 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


FLORIDA 
MARCH  1960 


Iaollnen  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.  Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be  available  in  the 
publication  "Hourly  Precipitation  Data". 
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STATION  INDEX 


STATION 

9 

1 

L 
\ 

COUNTY  : 
c 

3  § 
| 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

EVAP. 

SPECIAL 

ALEXANDER  SPRINGS 

no '0 

LAKE 

B     29  OS 

Bl  94 

90 

*p 

3D 

A  L  E I ANOE  R   iPGS.  ASSN. 

84  39 

13 

HID 

0 

apcadia 

0220 

DE  SOTO 

i     27  14 

81  32 

70 

6P 

»P 

RADIO  STATION  WAPG 

AVON  PARK 

036* 

HIGHLANDS 

7     27  39 

81  30 

169 

6P 

c 

J.  WILEY  COTHPAN 

BAB SON  PARC 

0340 

T     27  90 

81  31 

190 

3P 

HARRY  M,  TOLSON 

BAP TOW 

POLK 

3    27  94 

81  30 

129 

3P 

9P 

CITY  OF  BARTOW 

0920 

82  30 

91 

7A 

7  * 

BATPOOT 

QMS 

HERNANDO 

1    28  32 

62  39 

9 

INACTIVE  9/99 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

0*11 

PAL*  BEACH 

T     26  40 

80  38 

16 

OA 

IA 

9  A 

EVERGLADES  EXP.  STA. 

BELLE  GLAOE  HRCN  GATE  A 

0614 

PAL"*  BEACH 

T    26  42 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BIG  CYPRESS  °ESERVATION 

0739 

HENPRY 

3    26  19 

81  00 

17 

5P 

9P 

DAVID  B.  JAMIESON 

6P 

FLOOD  CONTROL  01  ST . 

BLACKMAN   4  WNW 

07*3 

OKALOOSA 

3     30  37 

86  42 

200 

c 

MRS.  S.  YOUNGBLOOD 

BLOUNTSTOWN  2  SE 

060* 

CALHOUN 

1     30  26 

89  02 

91 

7A 

7A 

DAVID  HOWELL 

BOCA  BATON 

0849 

PAL"  RFACH 

7     26  21 

GUS  P.  MAOFR 

BRADENTON  EXP  STATION 

09*0 

MANATEE 

3     27  29 

82  33 

10 

9P 

GULF  COAST  EXP.  STA. 

84  99 

160 

c 

MISS  ELMA  SHULEP 

BJMMKSVf  LLE  CHJN  HILL 

10*6 

HERNANDO 

3     28  37 

62  22 

200 

5P 

9P 

c 

W— CENTRAL  FLA. EXP. STA. 

BUSHNFLL    2  E 

1163 

SUMTER 

3     28  40 

6P 

*p 

MRS.  A.  H.  NELSON 

CANAL  POINT  GATE  5 

1271 

PALM  BEACH 

T     26  32 

80  38 

36 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CANAL  POINT  USDA 

12T6 

PALM  BEACH 

T    26  92 

29 

M10 

8A 

SUGAR  PLANT  FLD.  STA. 

CAPE   SABLE  RANGER  STA 

MONROE 

BO  59 

3 

9P 

9P 

NATIONAL  PARK  SVC. 

CAPTIVA 

1310 

LEE 

1     26  32 

82  11 

3 

5P 

9P 

ALLEN  T.  WFEXS 

CARRABELLE 

13*6 

FPANKL IN 

3     29  91 

84  40 

10 

5P 

3P 

MRS.  MA2EL  F.  COOK 

CARYVILLE 

WASHINGTON 

3     30  47 

83  49 

70 

7A 

LONNIE  H.  WHITTAKEP 

CEOAH  KE 1 

1*32 

LEVY 

3     29  08 

89  02 

19 

6P 

6P 

C.  C.  WMIDDON 

89  29 

130 

9P 

CLEARWATER 

1632 

PINELLAS 

i     27  99 

62  47 

20 

6P 

6P 

CLEAPWATER  F|RE  DEPT. 

CLERMONT  6  S 

1**1 

B     2B  29 

140 

6P 

bp 

ED  OLIVENBAUM 

CLEWISTON 

16*9 

HENDRY 

T    26  49 

60  99 

18 

9° 

GERVIN  N.  PITIEN 

CLEWISTON  U  S  ENG 

16S* 

HENDRY 

T     26  49 

80  59 

20 

8A 

9» 

BA 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

81  10 

40 

SA 

U.S.  GEOL .  SURVEY 

CRESCENT  CITY 

1978 

PUTNAM 

B     29  29 

61  30 

58 

SP 

WILL  1AM  B.  RADTKE 

CRESTvlEw  RAOIO  WJSO 

1984 

OKALOOSA 

9     30  44 

5P 

9P 

RADIO  STATION  WJSfl 

CROSS  CITY 

Dine 

I     29  38 

83  07 

*5 

: 

COUNTY  AGENTS  OFFICE 

CROSS  CITY  FAA  AP 

2011 

DIXIE 

3     29  38 

83  06 

42 

HID 

ID 

FEO.  AVIATION  AGENCY 

80  12 

7 

MIO 

FLA.  POWER  ♦  LIGHT 

DAVTONA  BEACH 

2130 

VOLUSIA 

1      ?9    1  ' 

81  02 

4 

9A 

NEWS-JOURNAL  CORP. 

OAYTONA  BEACH  WB  AP 

2191 

VOLUSIA 

2     29  |1 

"in 

MID 

C  J 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

DEER  PARK 

2200 

OSCEOLA 

B     28  09 

80  54 

43 

3P 

c 

GEORGE  H.  r EMPFFR 

OE  Fun i  ak  sbbings 

2220 

WALTON 

3     30  *3 

86  07 

299 

9P 

5P 

N.  C.  STORRS 

81  17 

40 

*p 

OC  SOTO  CITY  *  SW 

2288 

HIGHLANDS 

I     27  23 

81  28 

ee 

CHESLE Y  A.  SKIPPER 

DEVILS  GARDEN  TOWER 

2298 

HENDPy 

T     26  36 

81  08 

20 

6P 

BA 

FLA.  FOREST  SERVICE 

DOWLING  PARK 

2391 

SUWANNEE  1 

0     30  16 

83  IS 

83 

c 

INACTIVE  10/99 

DRY  TQRTOGAS 

2*16 

9    2*  3B 

82  92 

3 

OP 

6P 

JOHN  R.  OEWEESE 

EVERGL AOES 

"oLLIE" 

81  23 

3 

6P 

6P 

MANHATTAN   Mf0C •    CO°P  . 

FEDERAL  POINT 

(♦13 

PUTNAM 

1      29  44 

81  32 

9 

6P 

6P 

BRUCE  GPAY 

FELOA  2  N 

HENDRY 

4     26  33 

81  26 

18 

c 

M,  GREGORY  ATCHLEY 

FELLSMERE 

2936 

INDIAN  RIVER 

2     27  46 

80  36 

29 

4P 

OK  EELANT  A  SUG.   REF . INC. 

FERNANOINA  BEACH 

NASSAU 

2     30  40 

81  28 

5P 

3P 

LEWIS  K.  NOLAN 

313T 

80  91 

60 

SP 

c 

FORT  GREEN   12  WSW 

3133 

MANATEE 

9     27  3* 

82  08 

120 

7P 

OWEN  J.  KEEN 

FORT  LAUDERDALE 

3163 

BROWARD 

2     26  04 

6P 

F,  P.  MEOFORO.  JR. 

FT  LAUDERDALE  BAh|A  MAR 

3168 

2     26  07 

80  07 

l7 

5P 

9P 

BAHIA-MAR   YACHT  HABdOP 

FT  LAUOEROALE  EXP  STA 

1171 

BROWARD 

2     26  06 

80  14 

6A 

OA 

U.  OF  FLA.   PLANT  LAB. 

81  92 

19 

ID 

C  J 

U.S.  WEATHE"  BUREAU 

FORT  PIERCE 

3207 

*T  LUCIF 

2     27  23 

80  14 

10 

MID 

in 

CITY  OF  FT.  PIERCE 

FOUNTAIN  3  S 

3230 

BAY 

9     30  26 

89  26 

140 

5P 

IP 

FLA.  FOREST  SERVICE 

GAINESVILLE    3  WSW 

3321 

ALACHUA 

8     29  38 

4P 

cs 

aGR^NOmt  ofpt  U.OF  FLA. 

GLEN  ST  "A B*  NUBSEBIES 

U7° 

BAKER 

9     30  15 

82  10 

140 

G.ST.  M.  NURSERIES 

65  30 

160 

c 

GRAOY 

3943 

LAFAYETTE  1 

0     29  58 

30 

c 

ST.  REGIS  PAPER  CO. 

GRAPE  HAMMOCK 

3S71 

7     27  48 

81  12 

INACTIVE  11/59 

HART  LAX  E 

3840 

ORANGE 

70 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

HIALEAH 

3909 

DAOE 

2    25  50 

8 

BA 

OA 

OA 

MIAMI   WATER  PLANT 

82  36 

75 

9P 

iP 

GEO.   T.  ALEXANDER 

HILLSBOROUGH  BVR  ST  PIC 

3966 

HILLSBOBOUGH 

5     2B  09 

62  14 

50 

IA 

STATE  PARK 

HOMESTEAD  EXP  STA 

4091 

DAOE 

2     25  30 

80  10 

11 

4P 

c 

SUBTROPICAL  EXP.  STA. 

1NGLIS 

4?73 

LEVY 

9     29  02 

FLA.  POWER  COMPANY 

INVERNESS 

4289 

CITBUS 

5     2B  50 

82  20 

70 

3P 

9P 

CITY  OF  INVERNESS 

82  08 

60 

9A 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

ISLEWOBTH 

4332 

ORANGE 

!     28  28 

119 

6P 

CHASE    *  COMPANY 

JACKSONVILLE    WB  AP 

435B 

DUVAL 

8     30  25 

24 

MID 

MIO 

C  J 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

JACKSONVILLE  BEACH 

*366 

DUVAL 

2     30  17 

7P 

F 1  RE  DEPARTMENT 

JASPER  3  SE 

*394 

HAMILTON  1 

D     30  29 

82  55 

140 

9P 

5P 

FLA.  FOREST  SERVICE 

KENDALL   2  E 

10 

7A 

DADE  CO.  NUR5ER I ES 

KEY  WEST   WB  AIBPOBT 

4970 

MONROE 

5     24  33 

61  46 

6 

HID 

ID 

C  J 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

KEY  WEST  WB  CITY 

4375 

MONROE 

3     24  33 

61  48 

ID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

KISSIMMEE  2 

«42S 

OSCEOLA 

7     28  18 

81  24 

68 

9P 

5P 

c 

HAROLD  L .  YOUNG 

LA  BELLE 

4662 

MENORY 

5     26  45 

81  26 

16 

8A 

ATLANTIC  LAND  1PV.  CO. 

LAKE  ALFBED  EXP  STA 

A  70  7 

POLK 

5     28  06 

81  43 

180 

5P 

SP 

CITRUS  EXP.  STATION 

62  35 

205 

=  n 

8A 

LAKE  HlAWASSF 

4771 

ORANGE 

a    ?!  )? 

81  28 

115 

9  A 

9A 

SUBTROP  FRUIT  FLO.  STA. 

LAKELAND  WB  CITY 

POLK 

5     28  02 

81  57 

214 

Min 

ID 

C  J 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

LAKE  PLACIO  2  SW 

4845 

HIGHLANDS 

7     27  17 

81  23 

90 

6P 

6P 

6P 

COLE  OANLEY,  JR. 

LAKE  T RAFF OP 0 

4866 

COLLIER 

4    26  26 

27 

7A 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

IAMOMT   f.  ■ 

*  g  g  .- 

JEFFERSON 

5     30  24 

83  55 

190 

c 

TUNGSTON  PL ANT AT  ION 

LIGNIIMVITAE  KEY 

9099 

MONROE 

2     24  54 

80  42 

8 

c 

DR.  E.  C.  LUNSFOBD 

LISBON 

9076 

LAKE 

8     28  53 

81  48 

68 

5P 

9P 

c 

OKLAWAHA   WATER  AUTH. 

STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

DRAINAGE  J 

14 
< 

3 

U 

b 

o 
c 

< 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

. 

PHECIP. 

EVAP. 

i 

B< 

LIVE  OAK  2  ESE 

SUWANNEE 

30  IT 

82  90 

i  ?o 

PAOIO  STATION  WNER 

LONGBOAT  KEY 

MANATEE 

27  29 

10 

G.  W.  HERB INGSHAW 

LOXAMATCHf E 

9112 

PALM  BEACH 

26  *1 

60  16 

14 

6P 

OP 

OP 

C.  A.  KINO 

LYNNE   »  SE 

Stll 

MARION 

29  10 

01  32 

c 

OTIS  B.  FONT 

MAO I  SON 

MADISON 

i  D 

30  26 

03  23 

145 

yp 

T.   C.  MERCHANT 

MARATHON  SHORES 

9991 

MONROE 

24  4* 

81  00 

9 

6P 

6P 

PHILIP  SPIEGEL 

MAR I A MM A    I NO  SCHOOL 

59T2 

JACKSON 

120 

3P 

9P 

FLA.    IND.  SCH.   FOP.  80YS 

MARINELAND 

3991 

FLAGLER 

29  4Q 

01  13 

10 

c 

MARINE   STUDIO  INC. 

MAYO  5  NW 

999* 

LAFAYETTE 

30  04 

03  14 

6P 

ftp 

ROBERT  L.  ANNIN 

MELBOURNE 

BREVARD 

20  09 

00  37 

24 

5P 

c 

CITY  OF  MELBOURNE 

MELROSE 

9622 

ALACHUA 

10 

29  *2 

02  09 

130 

SP 

3P 

DR.  CECIL  R.  HOOK 

MIAMI   BAY  FBONT 

3693 

5P 

MIAMI  BEACH 

9091 

OADE 

29  *7 

80  OS 

9 

SP 

LIFE  GUARD  PATROL 

MIAMI   WB  AIRPORT 

9663 

DAOE 

29  48 

60  16 

7 

m  1  r. 

C  J 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

MIAMI    12  SSW 

DAOE 

29  39 

80  IT 

10 

9A 

U.S. PLANT    INTROOCTN  STA 

MILES  CITY  TOWER 

9714 

COLL IEP 

26  11 

01  21 

10 

FLA.  FOREST  SERVICE 

MILTON  EXP  STATION 

9799 

SANTA  ROSA 

•>P 

*p 

MONT  J  CELLO  2  S 

•.«-"> 

JEFFERSON 

30  92 

83  92 

209 

5P 

A.  Hi  PHILLIPS 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

9899 

GLADES 

26  50 

81  09 

22 

OA 

OA 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MOUNTAIN  LAKE 

9973 

POLK 

27  96 

01  96 

160 

9P 

9P 

MOUNTAIN  LAKE  CORP. 

MYAKKA   RIVER    ST  PARK 

6069 

SARASOTA 

27  19 

82  19 

20 

BA 

9A 

STATE  PARK  SERVICF 

6078 

9P 

CITY  OF  NAPLES 

NICEVILLE 

6240 

OKALOOSA 

30  31 

86  30 

60 

BA 

9A 

c 

JACKSON  GUARD  FOR.  STA. 

NITTAW  I  S 

6231 

OSCEOLA 

27  96 

01  00 

60 

7A 

MRS.  ANNIE  M.  STEVENS 

NORTH  NEW  RVB  CANAL  1 

PALM  BEACH 

26  3* 

00  49 

19 

c 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

NORTH  NEW  RVR  CANAL  2 

6323 

PALM  REACH 

26  20 

00  32 

22 

c 

U.S.  GFOL.  SURVEY 

0*14 

9P 

*P 

OCALA  2  NE 

6419 

MARION 

29  13 

82  07 

68 

OP 

OP 

AIRWAY  OBSERVER 

OKEECHOBEE  9  W 

0*00 

OKEECHOBEE 

27  1* 

80  99 

30 

5P 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

0KEECH06FE  HRCN  GATE  6 

0409 

OKEECHOBEE 

27  13 

00  *8 

34 

OA 

OA 

C 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ORANGE  CITY 

0904 

VOLUSIA 

20  97 

81  18 

20 

c 

JOHN  MARCHEWKA 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

0038 

61  20 

106 

MID 

M  F  0 

C  J 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

OR  TON A  LOCK  2 

1031 

GLADES 

26  *7 

61  16 

21 

c 

CORPS  OF  ENGINEEPS 

PALATKA 

PUTNAM 

29  39 

81  36 

19 

6P 

6P 

CITY  OF  PALATKA 

PANACEA 

WAKULLA 

30  02 

84  2* 

5 

c 

CHARLES  C.  MILES 

PANAMA   CITY  2 

604] 

BAY 

30  10 

89  40 

37 

3P 

9P 

c 

FLA.  FOREST  SERVICE 

5800 

MANATEE 

BA 

8A 

c 

OTIE  B.  GODFREY 

PENNSUCO  4  NW 

DADE 

23  36 

60  27 

7 

c 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

PENSACOL A  FAA  AP 

ESCAMBIA 

30  28 

87  12 

110 

MID 

MIO 

FED.  AVIATION  AGENCY 

PEN SAC OLA  WB  CITY 

7002 

ESCAMBIA 

30  23 

87  13 

13 

HID 

"in 

C  J 

U.S. WEATHER  BUREAU 

PEPRINE 

70*0 

DAOE 

23  36 

60  21 

11 

BELLE  AIRE*  INC. 

6P 

;p 

FLA.  FOREST  SERVICE 

PLANT  CITY 

7205 

HILLSBOROUGH 

26  01 

82  08 

121 

9P 

D.  A.  STORMS 

POMPANO  BEACH 

BROWARD 

26  1* 

80  09 

22 

9P 

9P 

STATE    FARMERS  MARKET 

PORT  MAYACA   S  L  CANAL 

7243 

MARTIN 

26  59 

80  37 

34 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PUNTA  GORDA 

7395 

CHARLOTTE 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Florida  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologlst  at  P.  0.  Box  3658,  University 
Station,  Gainesville,   Florida,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,   but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  either  are  missing  or  were  received  too  late  to  be  included  in 

this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,   became  effective  with  data  for  May  1956. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.     Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending 
at  time  of  observation. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.   S.  Weather  Bureau")   are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted 
to  represent  observations  taken  at  the  present  location.     Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on 
the  period  1931-1955. 

Data  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending 
at  time  of  observat  ion .     The  sta t  ion  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the 

observations  on  daylight  saving  time. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,   and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",   indicate  the  following: 

C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G     "Soil  Temperature"  Table. 

J     "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-    No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;   "Daily  Precipitation"  Table;   "Evaporation  and  Wind"  Table;    "Daily  Soil  Temperature"  Table; 
and  the  Station  Index. 

+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++     Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments . 

*     Amount   included  in  foil owing  measurement,   time  distribution  unknown . 

ft    Thermometers  are  genera  1 ly  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod -covered  ground ;   however ,   the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR    This  entry  in  time  of  observat  ion  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
AM    Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

M     One  or  more  days  of  record  missing;    if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Da i ly  Temperature"  Table  for 
detailed  daily  record.     Degree  day  data,    if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  va lue  for  a  f ul 1  month . 

R    Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  pub 1 i shed  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,   EST  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.   S.   for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY,   and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25, 

D.  C. 

I  .if or mat  ion  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,   exposure ,   etc.,   of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publi- 
cation  "Substation  History"  for  this  state.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,  D.  C.   for  35  cents.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issues  of  Local 
Climatological  Data  for  the  respective  stations,   obtained  as  indicated  above ,   price  15  cents. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,   monthly  and  annual;  $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington  25,   D.  C. 
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FLORIDA  -  APRIL  1960 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:     95°  on  the  16th  at  Jasper  3  SE 
Lowest  Temperature:     31°  on  the  11th  at  2  stations 

Greatest  Total  Precipitation:     15.39  inches  at  Miami  Bay  Front 
Least  Total  Precipitation:     0.61  inch  at  Cedar  Key 

Greatest  One-Day  Precipitation:     8.05  inches  on  the  24th  at  Miami  Bay 

Front 
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ALEXANDER  SPRINGS 

83.9 

54,9 

69.4 

90 

IB 

38 

11 

26 

1 

0 

c 

0 

2,42 

1  .04 

3 

.0 

0 

1 

BROOKSV I  LLE  CHIN  HILL 

83.  5M 

60. 5M 

72. 0M 

,8 

90 

30 

43 

11 

6 

1 

0 

0 

0 

2.11 

- 

1.39 

.89 

4 

.0 

0 

5 

1 

0 

BUSHNELL  2  E 

82.2 

60,5 

71  .4 

89 

30 

41 

11 

13 

0 

0 

0 

0 

4  •  84 

1  .46 

1 

.  0 

0 

7 

4 

2 

CLERMONT  6  S 

82.8 

61.3 

72,1 

•  1 

90 

18+ 

48 

6 

7 

2 

0 

0 

0 

5,29 

1.78 

2.50 

22 

.0 

0 

9 

3 

2 

DAYTONA  BEACH 

AM 

79.0 

63,0 

71.0 

87 

9 

48 

6 

20 

g 

o 

g 

.73 

.41 

4 

.0 

0 

3 

0 

0 

DAYTONA  BEACH  WB  AP 

R 

79,3 

59.9 

69.6 

,6 

88 

2 

48 

6 

21 

0 

0 

0 

.76 

2.17 

.25 

27 

•  0 

0 

0 

OE  LAND 

INVERNESS 

82.7 

60.9 

71.8 

1,2 

91 

2 

44 

6 

13 

i 

0 

0 

0 

3.12 

.05 

.  80 

3 

.  0 

0 

6 

LAKE  HIAWASSE 

AM 

81.7 

60.3 

71.0 

87 

19+ 

46 

11 

15 

0 

0 

0 

0 

2.33 

.0 

0 

LISBON 

81  .5 

60.6 

71,1 

88 

18 

43 

11 

1  5 

0 

0 

0 

0 

3.37 

1,07 

22 

.  0 

0 

2 

OCA  LA 

OCA  LA  2  NE 

84.5 

57.1 

70.8 

90 

30+ 

34 

11 

23 

3 

0 

0 

0 

4.32 

1.30 

21 

.0 

0 

8 

3 

2 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

R 

82.6 

61  .4 

72.0 

■  4 

89 

22 

47 

11 

1 1 

0 

0 

0 

0 

2.55 

- 

.41 

1.26 

22 

.  0 

0 

4 

2 

1 

SAINT  LEO 

82.8 

61.6 

72.2 

,8 

89 

30  + 

45 

11 

9 

0 

0 

0 

0 

2.13 

1.36 

.93 

4 

.0 

0 

6 

1 

0 

SANFORD  EXP  STATION 

83.0 

60.4 

71.7 

,8 

88 

2  + 

49 

11  + 

8 

Q 

o 

2.55 

.82 

.87 

3 

,0 

0 

5 

2 

0 

TITDSVILLE  2  W 

83.7 

61.3 

72.5 

1,5 

91 

28 

44 

6 

16 

1 

0 

0 

0 

1.63 

1.62 

1  .01 

1 

.0 

1 

DIVIS ION 

71.3 

*5 

2.73 

«  0 

SOUTH  CENTRAL 

ARCADIA 

84.3 

58.9 

71.6 

,6 

91 

2 

42 

11 

10 

o 

o 

o 

3.43 

.40 

1.70 

23 

.0 

0 

5 

2 

1 

AVON  PARK 

86.3 

60.7 

73.5 

,7 

92 

30* 

45 

7+ 

7 

7 

0 

0 

0 

3.00 

.78 

.95 

23 

•  0 

0 

8 

1 

0 

BARTOW 

04.2 

61.2 

72.7 

,8 

91 

30 

47 

6 

5 

1 

0 

0 

0 

4.19 

.60 

1.52 

1 

.0 

0 

BRAOENTON  EXP  STATION 

82.6 

59,4 

71.0 

,0 

90 

29 

45 

11 

11 

1 

0 

0 

0 

3.30 

.69 

1.10 

20 

.0 

0 

6 

2 

1 

CLEARWATER 

81.2 

62,9 

72.1 

90 

2  5 

44 

11 

1 1 

1 

0 

0 

0 

3.01 

.  0 

0 

7 

2 

1 

DEER  PARK 

81.7 

57.9 

69.8 

88 

28+ 

42 

11 

23 

0 

0 

0 

0 

3.11 

1,56 

1 

.0 

0 

4 

2 

1 

FELLSMERE 

82.7 

61,0 

71  .9 

,0 

90 

3 

45 

7 

12 

1 

0 

0 

0 

4.02 

.52 

1.14 

23 

.0 

0 

6 

4 

2 

FORT  DRUM  5  NW 

82.3 

59.7 

71.0 

88 

2 

44 

7 

16 

0 

0 

0 

0 

2.68 

.76 

23 

.0 

0 

5 

3 

0 

Piecipitahon 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

FLORIDA 
APRIL  1960 


CONTINUED 


Tem 

serai 

jie 

P 

reap 

lalion 

St.r-on 

e  E 

5  E 

<  5 

Si  E 
I  I 

<  s 

| 
< 

g 

! 
* 

5 

4 
x 

| 

° 

i 

° 

? 

No.  o 

Days 

1 

g 

2  2  1 
||| 
o  ^  - 

o 
1 
° 

| 

° 

»,  Sle». 

No  ol  Dan  1 

Max 

1 

_ 

s  1 

a  s 

i  o 

J 

• 

:- 

G 

s 

s 

a 

5 

3  I. 

'i 

s,  | 

si 

b  ~ 

FORT  PIERCE 

79.5 

64.9 

72.2 

- 

•  5 

88 

1 

49 

7 

6 

0 

0 

0 

c 

5.85 

1.36 

1.14 

26 

.0 

0 

10 

5 

i 

KISS IMMEE  2 

82.5 

59.7 

71.1 

.  1 

88 

3+ 

45 

11 

6 

0 

0 

0 

0 

1.97 

-  1.30 

(45 

25 

.0 

0 

6 

0 

0 

r  A  W  c    a  i  cocri    CVD  CTA 
LAKE.    ALrKtU    t»r    5  1  ft 

82.3 

60.5 

71.4 

,  1 

88 

304 

44 

g 

1  3 

c 

0 

0 

0 

3.22 

-  .15 

1.39 

2 

.0 

0 

5 

3 

1 

LAKELAND  WB  CITY  R 

80.8 

62.5 

71.7 

.  1 

87 

30 

48 

11 

11 

0 

0 

0 

0 

3.22 

•  39 

1.07 

26 

.0 

0 

5 

3 

1 

LAKE  PLACID  2  SW 

85.0 

61.2 

73.1 

91 

1 

43 

7 

7 

4 

c 

0 

0 

4.30 

2.23 

19 

.0 

o 

9 

2 

1 

MELBOURNE 

82.3 

63.9 

73.1 

91 

1 

49 

6 

4 

2 

0 

0 

0 

1.80 

•  80 

2 

.0 

0 

6 

1 

0 

MOUNTAIN  LAKE 

82.4 

60.8 

71.6 

.0 

PR 

1 

42 

11 

13 

0 

0 

c 

0 

3.43 

.25 

1.00 

1 

.0 

0 

7 

2 

1 

MYAKKA  RIVER   ST   PARK  AM 

83,2 

58.9 

71.1 

68 

20  + 

40 

12 

1  9 

0 

0 

0 

0 

3.27 

1  .43 

22 

.  0 

0 

6 

2 

1 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6  AM 

79.6 

63.4 

71.5 

85 

29  + 

48 

11 

9 

c 

0 

0 

c 

2.32 

•  88 

2 

.0 

0 

6 

1 

0 

PARR  I SH  AM 

84.9 

59.3 

72.1 

91 

30+ 

41 

11 

25 

11 

0 

0 

0 

.0 

0 

PLANT  CITY 

83.0 

59.3 

71.2 

•  5 

89 

2 

42 

11 

14 

0 

0 

0 

0 

1.79 

-  1.66 

•  67 

3 

.0 

0 

5 

1 

0 

81.8 

65.3 

73.6 

,  5 

88 

30  + 

5  i 

1 1 

4 

c 

0 

0 

0 

6.16 

3.30 

2.28 

20 

.  0 

0 

7 

4 

2 

SARASOTA 

83.3 

61.4 

72.4 

90 

29 

43 

11 

9 

1 

0 

0 

0 

4.85 

2.08 

20 

•  0 

0 

5 

3 

2 

TAMPA  WB  AIRPORT  R 

83.4 

63.2 

73.3 

4  B 

90 

20 

46 

11 

5 

1 

0 

0 

0 

1  .  66 

.85 

•  79 

4 

.0 

0 

4 

2 

0 

TARPON  SPGS  SEWAGE  PL  AM 

80.4 

60.3 

70.4 

.9 

88 

3 

43 

11 

21 

0 

0 

0 

0 

3.01 

-  .16 

1.20 

5 

•  0 

0 

5 

2 

1 

VENICE 

81.5 

62.2 

71.9 

88 

29 

45 

11 

10 

0 

0 

0 

0 

3.73 

1  .80 

23 

•  0 

0 

7 

2 

1 

VERO  BEACH  FAA  AIRPORT 

79.5 

65.3 

72.4 

86 

27+ 

49 

7 

6 

0 

0 

0 

2.84 

•  66 

1 

•  0 

0 

7 

3 

0 

WAUCHHULA  2  N 

84. OM 

59. 4M 

71  .7M 

91 

2 

43 

11 

14 

2 

0 

0 

0 

3.39 

1.91 

22 

•  0 

0 

5 

2 

1 

WINTER  HAVEN 

82.5 

61.5 

72.0 

88 

18+ 

45 

6 

9 

0 

0 

0 

0 

5.30 

2.17 

3 

•  0 

0 

7 

4 

2 

D I V  I S I  ON 

71.9 

•  1 

3.42 

.15 

•  0 

EVERGLADES  AND  SW  COAST 

BELLE  GLADE  EXP  STA  AM 

81.2 

59.0 

70.1 

- 

.7 

B8 

2 

45 

11  + 

17 

0 

0 

0 

0 

3.22 

-  .20 

.78 

21 

•  0 

0 

8 

3 

0 

BIG  CYPRESS  RESERVATN 

83.  OM 

59. 0M 

71. 0M 

90 

30 

43 

12 

15 

1 

0 

0 

0 

2.77 

.74 

5 

•  0 

0 

9 

1 

0 

CANAL  POINT  USDA 

83,1 

60.3 

71  »7 

90 

1 

47 

7 

6 

1 

0 

0 

0 

4.33 

.99 

3 

•  0 

0 

7 

3 

0 

CAPE  SABLE  RANGER  STA 

81.6 

65.9 

73.8 

86 

28 

49 

7 

2 

0 

0 

0 

0 

3.44 

2.25 

20 

•  0 

0 

6 

1 

1 

CAPTIVA 

82.  OM 

66.  3M 

74. 2M 

87 

20 

52 

7 

1 

0 

0 

0 

0 

3.20 

1.68 

22 

.0 

0 

6 

2 

1 

CLEWISTON  U  S  ENG  AM 

82.4 

63.7 

73.1 

93 

2 

48 

7 

5 

3 

0 

0 

0 

7.06 

1.93 

2 

.0 

0 

10 

S 

2 

DEVILS  GARDEN  TOWER 

83.3 

59.8 

71.6 

90 

1 

41 

7 

13 

1 

0 

0 

0 

4.58 

•  88 

22 

•  0 

0 

1 1 

3 

0 

EVERGLADES 

83.9 

62,9 

73.4 

,  5 

90 

30 

47 

1 1 

2 

1 

0 

0 

0 

3.  84 

1  .21 

1.40 

21 

.0 

0 

6 

4 

1 

FORT  MYERS  WB  AP  R 

83.7 

61.4 

72.6 

■  4 

89 

30 

45 

11 

7 

0 

0 

0 

0 

3.83 

1.46 

1.17 

21 

.0 

0 

8 

4 

1 

LA  BELLE 

85.7 

58.3 

72.0 

94 

3 

40 

7 

1 0 

4 

0 

0 

0 

3.18 

•  1  9 

.  81 

20 

.  0 

0 

9 

2 

0 

MILES  CITY  TOWER 

84.5 

57.9 

71.2 

90 

30+ 

40 

7 

1 7 

5 

0 

0 

0 

6.97 

2.15 

19 

.0 

0 

10 

4 

3 

MOORE  HAVEN  LOCK   1  AM 

81.8 

62.9 

72.4 

.4 

89 

4+ 

47 

11 

9 

0 

0 

0 

0 

6.55 

3.37 

2.21 

20 

.0 

0 

8 

4 

3 

NAPLES 

82.4 

63.3 

72.9 

90 

30 

48 

11  + 

5 

1 

0 

0 

1.86 

•  52 

21 

•  0 

0 

& 

1 

0 

PUNTA  GORDA 

83.8 

64.0 

73.9 

•  2 

88 

16+ 

49 

11 

2 

3 

0 

0 

c 

3.54 

.70 

2.30 

21 

•  0 

0 

5 

2 

1 

TAMIAMI   TRL  40  MI  BEND 

84.2 

63. 2M 

73. 7M 

90 

1 

49 

11 

2 

1 

0 

0 

0 

6.98 

2.72 

19 

.0 

0 

9 

3 

2 

DIVISION 

72.5 

,  T 

4.36 

1.36 

LOWER  EAST  COAST 

FORT  LAUDERDALE 

81. 7M 

65. 4M 

73.6M 

.6 

87 

1 

48 

7 

4 

0 

0 

0 

0 

5.60 

1.54 

2.60 

24 

•  0 

0 

6 

4 

1 

FT  LAUDERDALE  8AHIA  MAR 

81.0 

68.3 

74.7 

86 

1 

54 

7+ 

1 

0 

0 

0 

0 

4.11 

1»39 

24 

.0 

0 

8 

2 

1 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA  AM 

83.5 

62.3 

72.9 

89 

29+ 

45 

7 

4 

0 

0 

0 

0 

6.  80 

2«47 

24 

.0 

0 

8 

5 

3 

HIALEAH  AM 

81. 9M 

66.4 

74. 2M 

89 

29 

51 

7 

1 

0 

0 

0 

0 

10.14 

3.76 

25 

•  0 

0 

7 

5 

3 

HOMESTEAD  EXP  STA 

82.6 

61.9 

72.3 

.4 

89 

1 

45 

7 

6 

c 

0 

0 

0 

7.44 

3.87 

1.67 

19 

•  0 

0 

9 

6 

4 

LOXAHATCHEE 

84.1 

59.5 

71.8 

90 

1 

47 

11* 

8 

1 

0 

0 

0 

3.55 

•  83 

26 

•  0 

o 

8 

3 

0 

MIAMI   BAY  FRONT 

79. 3M 

69.1 

74. 2M 

87 

28 

57 

11  + 

0 

0 

0 

0 

0 

15.39 

8.05 

24 

•  0 

0 

6 

4 

3 

MIAMI  BEACH 

79.4 

69.9 

74.7 

,  7 

87 

28 

59 

11  + 

o 

0 

0 

0 

0 

10.43 

7.82 

6.91 

2  4 

•  0 

o 

7 

3 

3 

MIAMI   WB  AIRPORT  R 

81. 1 

67.7 

74.4 

- 

88 

2  8 

55 

11 

0 

0 

0 

0 

c 

10.21 

6.22 

4.85 

24 

.0 

0 

8 

5 

3 

MIAMI    12  SSW  AM 

82.2 

65.1 

73.7 

R7 

29  + 

47 

7 

2 

0 

0 

0 

0 

10.  96 

7.23 

3.12 

20 

•  0 

7 

7 

5 

POMPANO  BEACH 

82.0 

64.0 

73.0 

89 

2  8+ 

47 

7 

0 

0 

0 

0 

6.50 

1 .  70 

23 

.  0 

0 

5 

5 

4 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

83.0 

61.5 

72.3 

88 

28  + 

47 

7 

2 

0 

0 

0 

0 

6.43 

2.51 

23 

•  0 

0 

8 

3 

2 

SOUTH  MIAMI   3  W 

81.1 

0 

c 

0 

0 

0 

8 

7 

4 

STUART  RADIO  WSTU 

81.4 

65.9 

73.7 

88 

28 

49 

7 

2 

0 

e 

0 

0 

5.47 

1.21 

26 

.0 

0 

9 

5 

3 

WEST  PALM  BEACH 

78.9 

67.0 

73.0 

■  4 

86 

28  + 

55 

6 

0 

o 

0 

o 

c 

4.68 

.61 

1.40 

23 

•  0 

0 

9 

3 

1 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP  R 

81.5 

65.5 

73.5 

.  3 

89 

27 

52 

7 

1 

0 

0 

0 

0 

5.99 

1.86 

1.93 

2  5 

•  0 

0 

D I V I S I  ON 

73.4 

.2 

7.82 

3.97 

•  0 

KEYS 

DRY  TORTUGAS 

79.9 

69.8 

74.9 

85 

27 

62 

11 

0 

0 

0 

0 

0 

1.23 

.72 

28 

•  0 

0 

2 

1 

0 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

81.1 

71.3 

76.2 

.8 

86 

27+ 

63 

11  + 

0 

0 

0 

0 

0 

1.02 

-  1.38 

•  42 

23 

.0 

0 

i 

0 

0 

MARATHON  SHORES 

81.8 

69.8 

75.8 

87 

28 

58 

11 

0 

0 

0 

0 

0 

4.61 

2(21 

22 

.0 

0 

5 

3 

1 

TAVERN IER 

81.5 

70.8 

76.2 

86 

28 

61 

n 

0 

0 

0 

0 

0 

6.50 

3.35 

20 

.0 

0 

6 

3 

2 

DIVISION 

75.8 

.9 

3.34 

.93 

•  0 

See  Refetence  Notes  Following  Station  Index 
-  52  - 


DAILY  PRECIPITATION 

F LOR I  OA 
APRIL  1960 


 1 

0 

Day  of  month 

Station 

o 

I  I 

1  i 

1  | 

E- 

1    |   2  | 

3 

4  j 

5  6 

7       8  9 

10     11  I  12 

13     14  15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

■24 

25  | 

26 

2? 

28 

29 

30 

31 

ALEXANDER  SPR I  NGS 

2*42 

.30 

i  .ru 

•  n 

•  16 

•  33 

.08 

. 

APAIACHICOLA  HB  CITY  R 

3*30 

*02  1.41 

1  .  39 

•92 

T 

ARCADIA 

J. A3 

.46 

.  35 

.  14 

1.70 

.03 

.73 

AVON  PARK 

3*00 

.13 

•  44 

•  32 

•  42 

.07 

T 

T 

T 

.  1  2 

.40 

.95 

T 

.15 

SA6S0*)  PARK 

2*89 

.43 

.08 

•  10 

.  54 

•  21 

•  35 

.09 

•  0 

1.03 

4«19 

1*52  • 

• 

•  11 

•  06 

*  v 

6AY  LAKE 

3*00 

•  16 

•  06 

,•10 

.01 

*06 

'   Q  \ 

94 

02 

64 

T 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

3*22 

*96  .17 

•  65 

.01 

.19 

.78 

.33 

.06 

.20 

8IG  CYPRESS  RESERVATN 

2.T7 

•18  «04 

.74 

.34 

.  15 

.16 

.37 

.40 

.15 

.24 

1*19 

•  30 

•  11 

SLOURTSTOMN  2  SE 

4,70 

2  .30 

?  .39 

•  20 

BRADfNTON  EXP  STATION 

3«30 

•  47 

•  36 

* 

* 

.46 

Oi 

8R00KSV  ILLE  CM [ N  MILL 

2.11 

.03 

•  89 

•  42 

'.  3  9 

!o6 

1.20 

. 

605MNELL  2  E 

4.8* 

1.46  .04 

.66 

.96 

.27 

.18 

.04 

T 

1  .05 

.12 

.04 

.02 

CANAL  POINT  USDA 

4*33 

•22  .37 

.99 

CAPE  SABLE  RANGER  STA 

3»44 

•  05 

•  02 

• 1 

.07 

.08 

.01 

3i20 

•  09 

•  04 

•  09 

*  2B 

2*57 

"oi 

"  8 
1.6 

20 

•  j  ^ 
* 

.IB 

CARRABCLLE    1  NNH 

2. 36 

.87 

1*34 

.17 

CARYVILLE 

«.*1 

3.39 

2.00 

.33 

1.30 

T 

T 

T 

.08 

•  81 

.33 

*  * 

T 

T 

•  02 

•  03 

CLEARWATER 

3,01 

,  1 1 

•  82 

"  24 

.0 

.17 

111 

22 

20 

"  ^ 

CLERMONT  6  S 

3.29 

.13  T 

l.ie 

•  12 

•  23 

i 

2.50 

.19 

•  11 

.19 

.63 

•03 

CLEW  I  ST  ON 

6.96 

1.31  .37 

.33 

.10 

.01 

.07 

.37 

.  '  H 

.68 

.13 

T 

.63 

2.16 

CLEWISTON  U  S  ENG 

7.06 

.94  1.93 

•  01 

CORNWELL  *  NW 

3.14 

•6*  .09 

•  14 

.59 

.18 

.  u  r. 

•** 

.80 

CRESCENT  CITY 

1.73 

.10 

•  59 

•  20 

•  31 

01 

*29 

* 

CRESTVIEV  RADIO  WJSB 

10.09 

•10  3.00 

2*45 

2.90 

CROSS  CITY  2 

.08 

1.40 

1.67 

CROSS  CITY  FAA  AIRPORT 

9*45 

.83 

.92 

.69 

•  02 

07 

02 

DAN  I  A  4  WNW 

3.65 

.25 

10 

' 

1  10 

78 

DAYTON  A  BEACH 

•  73 

T 

.  1? 

•  41 

•  02 

* . 

05 

DAYTON*  BEACH  WB  AP  R 

.76 

T  .21 

.17 

•  09 

.01 

T 

T 

T 

.05 

T 

.02 

!25 

T 

T 

T 

DEER  PARK 

3*11 

1.96  .03 

T 

•  10 

.42 

.09 

.80 

.09 

DE  FUNIAK  SPRINGS 

8.46 

•28  4,77 

1.12 

1*88 

.02 

19 

10 

.  r 

DE  LAND 

RECORD  MISSING 

DE  SOTO  CITY  *  5W 

•  38 

• 

.96 

DEVILS  GARDEN  TOWER 

4.98 

•39  .12 

.38 

•  07 

.27 

.21 

.36 

.88 

.70 

.24 

.21 

.75 

DRY  TOR  TOGAS 

1.23 

•  41 

.02 

.0.' 

•  06 

.72 

EVERGLADE  S 

3*84 

•  14 

•  96 

•  03 

54 

FEDERAL  POINT 

.  _9 

.13 

03 

14 

1 

06 

FE  LL5MERE 

4»02 

.61 

•  01 

02 

1  *02 

1  14 

28 

35 

*  j 

05 

FERNAND INA  BEACH 

1.T8 

.90 

•  30 

T 

.17 

T 

.34 

.0  > 

FORT  DRUM  3  NW 

2.68 

.08 

T 

•  02 

.03 

.14 

•  08 

.02 

.76 

.30 

.61 

.61 

.03 

FORT  GREEN  12  WSW 

2.T3 

•  04 

.05 

•  03 

.07 

•  10 

\  ■ 

•  02 

•  87 

FORT  LAUOERDALE 

9«60 

•  93 

, - 

•  60 

•  40 

.80 

2.60 

FT  LAUDERDALE  BAHTA  MAR 

4*11 

.03 

■  09 

•  23 

T 

.IB 

.20 

•  17 

•  47 

1*39 

.97 

.38 

.  0: 

FT  LAUOERDALE  EXP  STA 

6.80 

•  10 

•  14 

.03 

.50 

1.07 

.02 

2.47 

1.72 

.37 

.  1  B 

T 

FORT  MYERS  WB  AP  R 

3.85 

•  01 

•  10 

T 

.  21 

.71 

.05 

T 

1.17 

.73 

.  56 

.11 

.18 

FORT  PIERCE 

9.89 

•  10 

•  29 

•  33 

T 

.47 

•  63 

.  <>  p 

■  89 

.81 

1.14 

•  01 

.  71. 

FOUNTAIN  3  S 

6.66 

1*70  2«40 

.95 

1  .18 

•  08 

.  1  1 

.26 

GAINESVILLE  3  WSW 

2«T3 

.49 

•  03 

•  05 

.07 

1.12 

.79 

.04 

•  14 

GLEN  ST  MARY  NURSERIES 

4*10 

•  62 

•  20 

•  14 

•  18 

2.40 

.25 

.06 

•  23 

MART  LAKE 

1  .90 

.27 

T 

•  19 

•  05 

.03 

•91 

.42 

.  D  7 

HIALEAH 

1    •  1  * 

•  21 

,05 

64 

1*03 

3  .  2fi 

3.76 

•  26 

.91 

HIGH  SPRINGS 

3,07 

.07 

.12 

•  13 

08 

.  04 

1  «03 

HILLSBOROUGH  RVR  ST  PK 

3*42 

.07 

•  11 

•  79 

T 

T 

•  06 

.04 

•  75 

•  50 

.13 

.97 

T 

HOME STEAO  EXP  STA 

7.44 

■  31 

•  11 

•  01 

•21 

1.67 

1.09 

1.15 

T 

1.53 

.79 

.54 

.03 

INVERNESS 

3.12 

.30 

■80 

•  44 

.52 

.23 

.58 

ISLAND  GROVE  2  WNW 

3.82 

T 

1.4« 

•  21 

•  24 

•  53 

.50 

T 

•  78 

•07 

I5LEW0RTH 

2«65 

•  19 

U90 

•  12 

06 

* 

•  05 
* 

•  1  8 
* 

50 

09 

JACKSONVILLE  WB  AP  R 

3.94 

T  2.77 

.14 

,06 

.08 

T 

06 

T 

.  Q  s 

T 

T 

.20, 

JACKSONVILLE  BEACH 

2.18 

1*49 

.31 

•  29 

.11 

.02 

JASPER  3  SE 

6.09 

1*00 

■50 

•  60 

1*90 

.10 

.  i  'J 

1*50 

.15 

KENDALL  2  E 

10.64 

•  09 

,  ft7 

93 

05 

* 

m 

9  80 

65 

•  73 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

1  «02 

•  02 

•  01 

T  T 

D  1 

26 

23 

01 

* 

•  42 

T 

•  02 
* 

T 

- 

•  04 

KEY  WEST  WB  CITY 

1 ,63 

•  04 

*02 

1*18 

*  28 

•  1  1 

KISS  I  MM EE  2 

1.97 

•  44 

•  30 

.20 

.28 

.30 

.45 

LA  BELLE 

3.18 

.27 

•  27 

.06 

.04 

.81 

.67 

.24 

.17 

.37 

.10 

.18 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

3.22 

•92  1.39 

.16 

•  08 

.  9  J 

.57 

.04 

LAKE  CITY  2  E 

.80 

.85 

* 

•  47 

.12 

.08 

LAKE  HIAWASSE 

2,33 

1  »78 

,11 

# 

# 

.07 

.10 

.  0  ' 

LAKELAND  WB  CITY  R 

3.22 

•91  .14 

•  09 

.07 

•  06 

T 

T 

T 

.76 

T 

.03 

.07 

1  !o7 

•  46| 

LAKE  PLACID  2  SW 

4.30 

.26 

.  1 1 

•  50 

.27 

2.23 

.27 

.14 

■  11 

.26 

.04 

.06 

.05 

LAKE  TRAFFORD 

3.06 

•  08 

.  Tt 

1,10 

1  .Oi 

1  .44 

.30 

.40 

LISBON 

3,37 

•14  *20 

•92 

•  42 

•  12 

.01 

•  03 

1  ,07 

■  09 

.26 

.03 

.06 

LIVE  OAK  2  E5E 

3,37 

•  62 

•  41 

•  20 

.16 

.17 

•  30 

•  83 

.65 

LONGBOAT  KEY 

3.33 

•  03 

.20 

•  91 

.87 

.55 

T 

•  14 

.21 

.02 

1.00 

LOXAHATCMEE 

3.33 

.02 

•  10 

.15 

.08 

.70 

.18 

.40 

.33 

•  76 

.83 

MADISON 

4.88 

.11  2.07 

.74 

* 

•  19 

.37 

.  0 . 

.69 

.01 

.17 

MARATHON  SHORES 

4*61 

07 

.03 

35 

•  50 

•  09 

2,21 

.  92 

•  08 

■  01 

•  33 

.02 

MARIANNA   IND  SCHOOL 

7.36 

3.91 

•  79 

1  »87 

*37 

.06 

,0( 

.28 

MAYO  3  NW 

4.70 

1.63 

•  43 

•  12 

•  19 

.64 

•  02 

.27 

L.4C 

MELBOURNE 

1.80 

•  80 

•  10 

•  20 

•  20 

•  10 

.40 

MELROSE 

2.27 

1*62 

•  20 

•  10 

,0! 

.09 

.06 

•  15 

MIAMI  BAY  FRONT 

19.39 

03 

2.64 

k^ 

■  39 

8*05 

3.05 

.79 

MIAMI  BEACH 

10*43 

T 

.17 

6*91 

.1 1 

.21 

MIAMI  WB  AIRPORT  R 

10i21 

•  20 

.03 

T 

1.95 

.37 

•  21 

.55 

4.85 

1.30 

MIAMI    12  SSW 

10*96 

•  04 

1.01 

3.12 

1.47 

.07 

1  .99 

1.63 

.92 

•  69 

MILES  CITY  TOWER 

6*97 

•33  .04 

09 

•  03 

•  55 

.02 

1.10 

.24 

.  38 

1  .90 

•  16 

•  24 

MILTON  EXP  STATION 

8.38 

.01  2.28 

3.00 

2»93 

•  33 

.01 

MONT ICELLO  2  S 

7.98 

3.80 

.79 

1  «33 

■  63 

.43 

.05 

•  08 

•  49 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

6.99 

1.79 

•  60 

2.21 

•  23 

.01 

.20 

.23 

.15 

.01 

1.12 

MOUNTAIN  LAKE 

3.43 

1.00  .02 

•  28 

.36 

•  03 

.15 

•  89 

.  36 

■  18 

.09 

•  02 

.05 

MYAKKA  RIVER  ST  PARK 

3*27 

•  07 

*  * 

T 

.47 

1  .43 

.16 

•  10 

.02 

.77 

1*66 

•  04 

•  5i 

.  20 

•  40 

NICEVILLE 

7.10 

4.00 

2.30 

•  16 

.49 

■  19 

NITTAW  1  S 

3.54 

•29  .46 

.54 

T 

.65 

•  13 

T 

T 

1.47 

OCA  LA 

RECORD  MISSING 

•  26 

.04 

OCALA  2  NE 

4*32 

.52 

1.07 

* " 

•  44 

•  21 

•  19 

.02 

•  06 

OKEECHOBEE  9  W 

2*69 

.18 

*  "" 

•  09 

•  20 

.  ■  r 

•  90 

•  13 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

2.32 

•  88 

*  18 

01 

•  30 

*07 

.21 

•  4( 

.20 

.05 

ORLANDO  WB  AIRPORT  R 

2.33 

«16  .77 

•  04 

•  02 

■0] 

T 

T 

T 

1.26 

T 

•  03 

.07 

■  19 

PALATKA 

1.81 

•  3* 

•  38 

•  04 

.17 

.41. 

.14 

.15 

PANAMA  CITY  2 

6.80 

3.70 

1.90 

•  90 

•  30 

T 

PARR  I 5M 

* 

65 

. 

PENSACOL A  F A A  A  I RPORT 

8*61 

2.09  2.62 

2*86 

64 

T 

31 

PENSACOLA  WB  CITY  P 

7.68 

2.82  1.48 

2*34 

•  68 

T 

.36 

T 

10.83 

.30 

\\\ 

PERRY 

4.18 

1.30 

1*34 

•  09 

.20 

.19 

•  41 

•  01 

PLANT  CITY 

1.79 

.22 

.67 

•  19 

.26 

.01 

•  01 

■  05 

.31 

•  07 

POMP A HO  BEACH 

6.90 

•01 

•  03 

1.30 

1.34 

1.70 

1.31 

.55 

.06 

T 

PUNT A  GORDA 

3.94 

•  30 

.37 

.16 

•04 

.15 

•  03 

OUINCY  EXP  STATION 

6.89 

3. 98 

•  95 

1*12 

.73 

.22 

.11 

•  1* 

T 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

6.43 

.29 

•  10 

.53 

2*33 

.31 

2.51 

.20 

•  12 

T 

See  Reference  Rotes  Following  station  lades 
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DAILY  PRECIPITATION 


1 

: 

Day  of  month 

Station 

Tol 

1 

2 

3 

4  1 

5  1  6 

7      8  9 

1                   1  A 

10      11  12 

13  |  14  j  15 

16  |  17 

18 

19 

20 

21 

22  1 

1 

23  ] 

24 

25 

26 

27 

28  ] 

29  J 

30  : 

SAINT  AUGUST INE 

6? 

.03 

"?* 

0? 

.13 

•  07 

03 

SAINT  LEO 

? 

13 

?93 

•  15 

.20 

.20 

^33 

SAINT  MASK S  6  SE 

9 

)A 

T 

A. 20 

,66 

.16 

•  32 

T 

ST  PETERS8UBG 

6 

16 

T  _ 

*?? 

•  17 

28 

.69 

X 

02 

36 
*  1  0 

5AN90BN  TOWER 

6 

HI 

.35 

8 

SANFOBD  EXP  STATION 

I 

99 

73 

01 

.13 

09 

06 

09 

03 

04 

1 8 

SAMASOTA 

4.69 

.19 

.09 

2.06 

.39 

.04 

1.03 

.99 

.02 

SOUTH  KlAt*!    3  M 

11 

36 

•  36 

T 

1.12 

.69 

1.00 

.96 

4.01 

2.07 

.91 

•  0* 

START E 

s 

76 

.08 

STEINMATCMEE  ? 

.08 

STUART  BAOIO  WSTU 

*> 

47 

1*03 

•09 

.02 

.22 

•  10 

.06 

.15 

.56 

1.03 

'  .03 

.  1  2 

.02 

TALLAHASSEE   -  AP 

7 

19 

3*36 

■  64 

2.32 

T 

T 

.82 

T AM  1  AM]    TBL  *0  MI  BEND 

6 

•>p. 

.19 

2.72 

.10 

1.40 

.12 

.84 

.67 

.24 

.70 

TAMPA  WR  AIRPORT  R 

1 

u 

.11 

TARPON  SPGS  SEWAGE  PL 

3 

01 

.10 

■  20 

.07 

.03 

.92 

.22 

.47 

TAVERNIER 

& 

90 

.  0 

.  8 

.06 

.  0 

18 

.26 

TITUSVILLE   2  W 

1 

63 

1.01 

.23 

•  09 

.03 

.16 

.15 

USHFB  TOWEP 

5 

29 

* 

1.70 

•  33 

.20 

.50 

2.20 

VENICE 

3 

73 

!l7 

.81 

.14 

•  04 

.25 

1.60 

.26 

.03 

.21 

VEBO  BEACH  AIRPORT 

2 

a- 

.66 

.16 

•  09 

•  03 

.06 

.01 

•  10 

•  57 

.32 

.31 

.02 

.39 

HAUCHHULA  2  N 

3 

39 

.31 

.05 

.01 

.06 

.02 

.63 

1.91 

.22 

•  16 

T 

WEST   PALM  BEACH 

60 

»06 

T 

.30 

T 

•  It 

.21 

.26 

.35 

1.47 

•  87 

.34 

.46 

.02 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP  B 

S 

99 

•  03 

•  03 

•  09 

T 

.02 

•  47 

.»» 

.05 

1.30 

.17 

1.06 

1.93 

.34 

WEWAHITCHKA 

4.91 

T 

2.00 

1.02 

.92 

.05 

T 

T 

.92 

WINTER  HAVEN 

9 

30 

.62 

.02 

?.17 

•  19 

.03 

.10 

.08 

1.04 

.90 

.11 

.07 

WOODRUFF  QAM 

*> 

26 

1.70 

1.91 

•  66 

.70 

.05 

.22 

Sec  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
APRIL  1960 


Station 


Day  Ol  Month 

age 

1 

2 

3 

4 

5 

8 

7 

8 

8 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30  |  31 

Ave! 

MAX 
MIN 

se 

47 

89 

59 

82 
64 

77 
64 

78 
39 

73 
40 

83 
6t 

87 
93 

84 

92 

79 
58 

72 
38 

80 
41 

81 
40 

89 
92 

69 

90 

86 
51 

68 

56 

90 
54 

85 

60 

86 

59 

88 

96 

85 
59 

65 

59 

84 

57 

35 

56 

86 

60 

87 

65 

8« 
6  2 

84 

62 

86 
65 

83*9 
54.9 

MAX 
MIN 

72 
60 

69 
63 

69 

62 

6e 

63 

70 
33 

66 

49 

76 

63 

77 
62 

74 
60 

64 

51 

63 
49 

69 
31 

72 
56 

72 
61 

74 
64 

76 
61 

77 
64 

77 
65 

76 
63 

77 
68 

76 
69 

78 
69 

79 
67 

80 
67 

90 
66 

81 
66 

63 
68 

85 
64 

75 
61 

79 
70 

62.0 

MAX 
MIN 

90 
61 

91 
64 

88 
69 

63 

67 

78 

67 

76 
46 

80 
50 

87 
93 

77 
52 

79 

53 

76 
42 

80 
51 

79 

50 

83 
92 

69 

62 

66 
63 

67 
60 

69 

57 

89 

66 

85 
64 

85 
61 

84 
63 

86 

59 

83 
64 

87 
64 

86 

67 

67 
65 

90 
60 

68 

63 

66 

61 

38.9 

MAX 
MIN 

92 
65 

92 
66 

90 
71 

83 
67 

80 

59 

76 
43 

S  6 
45 

89 
55 

87 

32 

80 
54 

76 
47 

63 
94 

82 
54 

85 
60 

89 

61 

88 

65 

69 
61 

88 

60 

89 
64 

88 
66 

84 

64 

86 

63 

83 
64 

8  3 
65 

69 
66 

90 
67 

92 
65 

90 
63 

88 

67 

92 
67 

60.7 

MAX 
MIN 

88 

6? 

89 
64 

86 

66 

78 

67 

79 
62 

79 
47 

82 

50 

86 
38 

85 
96 

75 

55 

75 
46 

78 
92 

79 
55 

84 

60 

89 
62 

86 
63 

87 

62 

69 
61 

87 
63 

86 
65 

82 

6  6 

86 

62 

66 

67 

3  1 
o'. 

87 
6  6 

88 
67 

86 

67 

86 

66 

69 
66 

91 
66 

61*2 

MAX 
MIN 

86 

64 

88 

64 

67 
65 

87 
69 

85 
64 

77 
51 

70 
45 

79 
51 

83 
93 

83 

55 

75 
45 

73 
50 

76 
51 

77 
$8 

79 
62 

62 
SB 

82 
56 

85 
55 

81 

60 

81 
64 

82 
65 

81 

6  0 

82 

63 

80 
6  1 

75 

64 

79 
63 

84 

59 

85 
66 

85 
59 

67 
66 

59.0 

MAX 
MIN 

8  9 

65 

88 
65 

66 

67 

89 

70 

84 
64 

77 
30 

73 
44 

79 
92 

62 
92 

83 
55 

76 
47 

77 
43 

79 
52 

79 
60 

83 

57 

65 
59 

83 
59 

87 
57 

89 

6  2 

84 

63 

80 

63 

83 
62 

84 

62 

8  2 
64 

83 
64 

66 

63 

86 
66 

88 
60 

90 
64 

59.0 

MAX 
MIN 

81 

SO 

79 
54 

68 

62 

73 
62 

69 
51 

67 
44 

74 
48 

79 

43 

70 
47 

77 
61 

77 
55 

76 

37 

76 
57 

83 
59 

86 

62 

84 

67 

88 
60 

82 
63 

82 
64 

85 
64 

87 
61 

116 

62 

88 

62 

83 
64 

67 
60 

84 

60 

82 

62 

5*!l 

MAX 
MIN 

65 
60 

86 

64 

85 

70 

75 
64 

74 

63 

72 
49 

77 
»7 

78 
54 

77 
91 

73 
56 

78 
45 

83 
49 

83 
51 

85 
56 

63 

37 

86 
64 

86 
61 

87 
98 

67 
6  2 

88 
63 

83 
64 

87 
61 

86 

63 

Bb 
64 

86 
64 

83 
65 

81 
65 

8  0 
64 

90 
62 

88 

67 

82.6 
59.4 

MAX 
MIN 

87 

58 

89 

64 

84 

65 

73 
59 

73 
46 

79 
53 

81 

60 

61 

43 

78 
51 

81 
55 

83 
61 

84 

61 

87 
61 

68 
63 

86 

61 

85 
65 

87 
64 

84 

64 

82 
62 

85 

64 

84 
64 

a-s 

66 

83 
66 

84 

6  5 

86 
63 

90 
68 

63.5 
60.9 

MAX 
MIN 

87 
57 

88 
66 

83 
67 

74 

66 

74 

60 

73 
47 

8  0 
50 

83 
57 

82 
98 

77 
56 

72 
41 

78 
31 

80 
53 

82 
61 

83 

62 

86 

62 

85 
64 

87 
62 

86 
65 

85 
64 

62 

63 

83 
62 

82 
63 

83 
63 

84 

65 

84 

67 

85 
64 

86 
64 

84 
64 

89 

69 

82,2 
60.3 

MAX 
MIN 

90 
63 

88 

63 

89 

65 

86 

69 

78 
66 

75 
46 

7  9 
47 

83 
37 

84 

49 

80 
57 

73 

53 

79 
S3 

78 
55 

82 
58 

64 

61 

83 
60 

86 
60 

86 

56 

84 

62 

85 
66 

83 

62 

86 
60 

80 
66 

78 
66 

82 

65 

84 

63 

85 
61 

86 
71 

88 

62 

87 
65 

6o!  3 

MAX 
MIN 

64 

72 

83 
76 

83 
76 

83 
75 

81 

70 

77 
57 

76 
49 

79 
S7 

82 
39 

84 

61 

81 
53 

79 
53 

80 
63 

61 
64 

61 

70 

83 

69 

82 
66 

83 

65 

81 

67 

80 
66 

81 
66 

82 
69 

61 
68 

B0 

66 

82 
68 

83 

76 

83 
68 

86 

70 

83 
63 

83 
76 

61.6 
65.9 

MAX 
MIN 

n 

71 

83 

73 

84 

73 

79 
72 

76 
67 

73 
60 

73 

52 

79 
60 

79 
36 

78 
65 

77 
53 

99 

85 

85 
64 

85 
67 

85 
67 

82 
66 

83 
68 

87 
68 

84 
68 

86 
68 

86 
68 

85 

69 

86 
68 

81 

70 

80 

71 

81 

72 

85 
69 

85 

71 

62  .0 
66.3 

MAX 
MIN 

75 
48 

69 

62 

69 

62 

70 
63 

71 

52 

71 
42 

79 

6  0 

83 
34 

80 
36 

69 
48 

67 
33 

73 
39 

75 
45 

79 
48 

79 
57 

80 
51 

79 
56 

81 

56 

84 

55 

85 

65 

79 
67 

63 
64 

83 
59 

84 

62 

86 
63 

84 

63 

66 

60 

8  1 
61 

84 

59 

81 

63 

78.5 
55.8 

MAX 
MIN 

79 
62 

77 
68 

74 

65 

74 

66 

74 

62 

74 

51 

76 
61 

79 
64 

76 
62 

72 
55 

74 
44 

76 

53 

75 

60 

81 
64 

80 
65 

81 

65 

60 
69 

85 
69 

85 

65 

87 
66 

82 
65 

86 
65 

85 

65 

86 

67 

87 
67 

83 
67 

88 
71 

85 

71 

85 
65 

83 

71 

80  .  3 
63.7 

MAX 
MIN 

85 
50 

73 
59 

73 
62 

73 
62 

67 
51 

73 
41 

92 
60 

83 
61 

60 
60 

72 
46 

71 
36 

79 
44 

81 
46 

61 
52 

80 
59 

85 
53 

86 
57 

84 

62 

84 

53 

83 
63 

62 

63 

83 
63 

87 
63 

86 

61 

B7 
62 

87 
64 

83 

63 

82 
59 

81 
57 

82 

67 

80.6 
36.8 

MAX 
MIN 

e* 

62 

87 
68 

82 
65 

76 

65 

7* 
64 

69 

32 

75 
53 

73 
63 

74 
»7 

71 

61 

74 
44 

79 
82 

79 
58 

63 
61 

85 

65 

86 

67 

86 
66 

83 
64 

85 
65 

88 

65 

81 
65 

83 
65 

85 
63 

35 
66 

90 
65 

82 
69 

60 
68 

80 
70 

86 
66 

66 

72 

61  .2 
62.9 

MAX 
MIN 

84 

37 

90 
64 

83 

67 

75 
65 

74 
61 

73 
48 

80 
54 

64 

60 

61 
38 

75 
59 

74 
49 

60 
50 

82 

55 

83 
60 

66 

60 

86 

62 

89 

62 

90 
60 

84 

65 

87 
65 

84 

66 

85 
64 

83 
63 

83 
66 

83 
67 

84 

67 

84 

66 

85 
65 

84 

66 

88 

68 

62.8 
61.3 

MAX 
MIN 

86 
65 

93 
65 

91 
69 

90 
71 

85 
65 

77 
52 

72 
48 

80 
55 

61 
54 

81 

55 

75 
57 

73 
59 

77 
64 

79 
66 

63 
68 

83 
64 

83 
66 

82 
62 

82 
68 

80 
68 

65 

67 

83 
67 

83 
65 

82 
69 

80 
68 

82 
68 

85 

62 

86 
67 

87 
65 

85 

71 

82.4 
63.7 

MAX 
MIN 

73 
57 

76 
62 

74 

59 

73 
52 

79 
49 

73 
42 

63 

59 

82 
60 

78 
98 

73 
48 

71 
40 

74 
41 

78 
47 

76 
56 

82 
63 

80 
60 

79 
56 

78 
56 

85 
52 

83 
63 

83 
61 

86 
63 

86 
56 

85 
62 

36 
60 

86 

62 

88 

60 

84 
63 

86 
97 

85 
63 

60.3 
56.3 

MAX 
MIN 

74 
38 

79 
48 

80 

60 

82 
52 

74 

53 

72 
32 

60 
41 

82 
45 

64 

52 

82 

52 

85 

55 

85 
58 

85 
58 

86 
68 

89 
56 

85 
60 

88 
60 

88 
61 

90 
58 

90 
58 

90 
62 

86 
64 

87 
61 

86 

62 

85 

62 

83.8 
54.6 

MAX 
MIN 

84 

50 

85 
64 

75 
64 

79 
64 

75 
50 

71 
39 

77 
54 

80 
56 

78 
51 

68 

48 

74 

32 

81 
44 

83 
46 

84 
56 

79 
94 

66 

57 

66 
60 

89 

59 

86 
63 

86 
67 

83 

63 

85 
61 

87 
62 

B6 

60 

89 

60 

86 

63 

84 

65 

84 

6) 

84 

65 

86 

67 

82.0 
57.0 

MAX 

MIN 

82 
54 

77 
66 

83 
68 

83 
67 

78 
62 

78 
48 

69 

51 

85 
59 

87 
58 

79 
59 

63 
54 

68 

51 

73 
53 

75 
60 

79 
64 

80 

61 

60 
64 

81 

62 

81 
67 

78 
69 

80 
68 

81 

70 

80 
70 

BO 
70 

80 
70 

82 

71 

83 
68 

84 

66 

62 
66 

80 
69 

79.0 
63.0 

MAX 
MIN 

79 

53 

88 
63 

84 

67 

79 
67 

77 
57 

69 
46 

84 

52 

86 

56 

82 

57 

65 
54 

69 

53 

72 
49 

75 
51 

78 
58 

79 
58 

80 
59 

80 
57 

82 
58 

6C 
64 

80 
64 

82 

63 

80 
6  7 

61 

66 

81 
60 

62 
61 

81 
66 

83 

67 

8, 
66 

78 
66 

61 

69 

79.3 
39.9 

MAX 
MIN 

88 
61 

88 
61 

86 

63 

81 

68 

77 
63 

71 
43 

84 
45 

86 

55 

83 

50 

78 

50 

70 
42 

76 
46 

76 
50 

80 
60 

81 
54 

82 
56 

84 

56 

65 
58 

8  ) 

63 

83 
62 

83 

61 

6  2 
62 

81 
60 

82 

60 

79 

64 

82 
63 

87 

62 

88 
61 

82 
67 

83 
67 

81.7 
57.9 

MAX 
MIN 

MAX 

82 
54 

73 
61 

74 

60 

73 

62 

70 
49 

76 
43 

85 
59 

83 
59 

78 
38 

65 
47 

67 
37 

60 
4* 

85 
46 

83 

55 

83 
54 

87 
4  8 

85 
58 

79 
62 

90 
53 

88 

64 

65 

63 

89 
64 

94 

62 

93 
60 

91 
61 

93 
63 

87 
61 

8  9 
5  1 

89 
37 

85 
65 

82.6 
36.3 

MIN 

MAX 
MIN 

90 
63 

89 
66 

89 
66 

85 
69 

61 
66 

75 
48 

82 
41 

84 
49 

86 

50 

79 
54 

73 
47 

77 
46 

79 

58 

82 
62 

83 
39 

84 

61 

86 
62 

87 

57 

62 
60 

64 

65 

81 
65 

84 

63 

61 

63 

80 
64 

Ml 
65 

84 

65 

86 

62 

68 
67 

88 
64 

88 

63 

63.3 
39.8 

MAX 
MIN 

84 

72 

84 
74 

84 
74 

80 
74 

78 
69 

72 
64 

76 

63 

78 
66 

79 
69 

75 
68 

74 

62 

76 
66 

78 
66 

79 

70 

80 

70 

no 
71 

81 
71 

60 

70 

BC 
69 

80 

71 

83 

72 

62 
72 

80 
72 

80 

71 

32 
'2 

81 

72 

83 
74 

8  1 
68 

81 
67 

82 

74 

79.9 
69.8 

MAX 

MIN 

87 
61 

87 
69 

68 

70 

85 
72 

77 
62 

76 

53 

78 

51 

84 

36 

84 

57 

82 

57 

78 
47 

60 

93 

80 
59 

65 
62 

83 
61 

87 
64 

89 
64 

86 
63 

8' 

68 

63 
65 

81 

65 

85 
67 

84 

65 

84 

66 

85 
66 

86 

69 

83 

70 

86 

71 

87 
69 

90 
69 

83.9 
62.9 

MAX 
MIN 

88 
48 

67 
63 

81 
64 

78 
66 

76 
60 

74 
49 

83 
56 

66 

61 

82 
56 

76 

56 

68 

43 

76 
48 

78 

50 

81 
56 

83 
56 

84 
65 

83 

57 

83 

59 

82 
6  3 

83 
66 

84 

63 

82 
61 

83 

62 

B4 

62 

89 
61 

69 

63 

86 

67 

84 

66 

60 
62 

86 

67 

82.0 
39.0 

MAX 
MIN 

89 

66 

88 
64 

90 
69 

84 

70 

80 

63 

74 
47 

83 
45 

88 
36 

87 
54 

61 

53 

73 
46 

76 
49 

76 
56 

82 
63 

61 
58 

64 

59 

83 
58 

84 

63 

82 
63 

82 
65 

64 

63 

fl  5 
63 

78 

69 

77 
69 

8  3 
66 

8: 
66 

88 
64 

8.8 

68 

84 

70 

69 

82.7 
61.0 

MAX 
MIN 

79 
50 

77 
62 

78 
60 

83 

63 

80 

54 

74 
44 

86 

53 

88 

59 

85 
36 

77 
6  2 

62 
45 

74 
43 

76 
46 

78 

55 

80 
56 

79 
63 

81 

60 

83 
64 

79 
6« 

73 
64 

82 

63 

78 
60 

78 
62 

80 
5  9 

81 

67 

82 
62 

83 
69 

6< 

71 
60 

80 
68 

78.7 
57.9 

MAX 
MIN 

87 
63 

88 

65 

87 
69 

83 
68 

78 

62 

73 
47 

83 
44 

86 

56 

79 
54 

71 

31 

74 
45 

79 
49 

79 
$2 

80 
58 

82 
58 

St 
62 

86 
56 

87 
60 

65  85 
60  65 

83 
63 

8' 

62 

80 

65 

80 

65 

82 
f» 

83 
6! 

85 

63 

87 
6  8 

82 
65 

65 
68 

82.3 
59.7 

MAX 
MIN 

87 

69 

84 

73 

85 

75 

83 

75 

81 

66 

73 

51 

82 

4  8 

82 
56 

83 

57 

81 
5  7 

76 

52 

78 
65 

79 
67 

81 

7C 

82 

83  B-> 
69  7C 

86 

83  63 

69  66 

82 

84  7V 

72  67 

77 

80 
67 

81.7 
65.4 

MIN 

86 

72 

84 

75 

65 

76 

84 

75 

79 
67 

78 
54 

79 
34 

80 
61 

83 

63 

81 

60 

71 

57 

75 
67 

74 
69 

80 
71 

82 
71 

82 
72 

83 

73 

84 

69 

63  79 
69  70 

80 

70 

85  78 
74  72 

76 
68 

79 
67 

82 
70 

83 
66 

86 

71 

69 
61 

65 

75 

81.0 
66.3 

MAX 
MIN 

87 

65 

89 

70 

65 

72 

87 

72 

85 

65 

81 
48 

77 
45 

81 

53 

83 

53 

85 
64 

84 
46 

76 
39 

78 
66 

79 
67 

82 

67 

62  83 

60  63 

84 

57 

83  8( 

64  61 

85 
67 

85  79 
69  66 

82 
64 

89 
69 

83 
61 

63 

62 

85 
67 

89 
6C 

87 

70 

83.3 
62.3 

ALEXANDER  SPRINGS 

APALACHICOLA  WB  CITY 

ARCAOIA 

AVON  PARK 

BARTOW 

BELLE  GLADE  EXP  STA 
BIG  CYPRESS  RESERVATN 
BLOUNTSTOWN  2  SE 
BRADENTON  EXP  STATION 
SROOKSVILLE  CHIN  HILL 
BOSHNELL  2  E 
CANAL  POINT  OS DA 
CAPE  SABLE  RANGER  STA 
CAPTIVA 

CARRABELLE  1  NNW 

CEOAR  KEY 

CHIPLEY  3  E 

CLEARWATER 

CLERMONT  6  S 

CLEWISTON  U  S  ENG 

CRESTVIEW  RADIO  WJSB 

CROSS  CITY  2 

CROSS  CITY  FAA  AIRPORT 

DAYTONA  BEACH 

DAYTONA  BEACH  WB  AP 

DEER  PARK 

DE  FUNIAK  SPRINGS 

DE  LAND 

DEVILS  GARDEN  TOWER 

DRY  TORTUGAS 

EVERGLADES 

FEDERAL  POINT 

FELLSMERE 

FERNAND I NA  BEACH 

FORT  DRUM  5  NW 

FORT  LAUDERDALE 

FT  LAUDERDALE  BAH  I A  MAR 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 


S«.  Rol.r.nc.  NotM  Following  SuUon  tnd« 

-  55  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Continued 


Station 

Day  01  Month 

Average 

1  j  2 

3 

4 

5 

6 

8  |  9 

10 

1  j 

1 2 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29  | 

30 

31 

FORT  MYERS  WB  AP 

MAX 

86 

88 

88 

82 

78 

76 

79 

84 

83 

80 

75 

80 

60 

85 

65 

86 

87 

86 

86 

84 

84 

87 

85 

83 

85 

63 

84 

84 

88 

89 

8  >. 

MIN 

68 

67 

70 

6<> 

63 

54 

46 

53 

53 

54 

45 

51 

54 

61 

59 

62 

62 

62 

63 

65 

64 

64 

66 

65 

66 

68 

66 

67 

66 

68 

61  , 

FORT  PIERCE 

MAX 

88 

84 

83 

83 

77 

69 

81 

81 

81 

71 

70 

76 

76 

77 

80 

80 

61 

60 

79 

77 

80 

82 

80 

75 

79 

80 

86 

87 

79 

82 

79. 

MIN 

67 

71 

69 

69 

57 

50 

49 

57 

65 

57 

59 

64 

67 

69 

69 

69 

66 

66 

67 

68 

65 

72 

71 

67 

66 

67 

65 

67 

70 

71 

64. 

FOUNTAIN  3  S 

MAX 

84 

75 

72 

72 

74 

73 

79 

81 

^P 

69 

72 

79 

81 

81 

79 

84 

66 

83 

87 

83 

84 

84 

88 

68 

85 

85 

87 

85 

84 

83 

80. 

MIN 

»8 

62 

60 

61 

48 

39 

57 

58 

57 

46 

35 

41 

45 

51 

58 

52 

56 

62 

86 

63 

62 

62 

61 

56 

58 

62 

63 

59 

57 

65 

65. 

GAINESVILLE  3  WSW 

MAX 

87 

87 

78 

81 

81 

73 

81 

85 

81 

68 

72 

76 

61 

63 

83 

86 

87 

91 

90 

83 

84 

87 

84 

85 

87 

88 

86 

83 

85 

86 

83. 

MIN 

45 

64 

64 

66 

56 

39 

52 

54 

52 

53 

40 

42 

45 

52 

54 

56 

62 

61 

62 

66 

64 

60 

64 

60 

61 

65 

67 

62 

61 

66 

57. 

glen  st  mapy  nurseries 

«.\x 

86 

85 

79 

82 

81 

73 

84 

85 

84 

71 

70 

79 

81 

83 

82 

82 

87 

89 

83 

81 

82 

85 

84 

86 

87 

66 

86 

85 

83 

65 

82. 

MIN 

45 

61 

62 

61 

55 

40 

51 

58 

53 

48 

32 

40 

45 

50 

53 

54 

56 

59 

6  0 

63 

62 

57 

58 

56 

58 

60 

66 

61 

59 

59 

54. 

HIALEAM 

MAX 

85 

87 

84 

85 

84 

79 

76 

81 

61 

84 

82 

75 

77 

80 

80 

82 

82 

82 

83 

82 

81 

82 

78 

77 

80 

83 

68 

89 

66 

81  . 

MIN 

69 

7* 

75 

75 

68 

54 

51 

58 

59 

59 

53 

65 

68 

67 

70 

66 

69 

63 

70 

69 

67 

72 

71 

67 

66 

69 

66 

71 

67 

74 

66. 

HIGH  SPRINGS 

MAX 

86 

83 

78 

83 

79 

76 

81 

88 

85 

83 

78 

82 

83 

85 

84 

86 

90 

92 

86 

86 

86 

85 

87 

67 

90 

90 

86 

87 

84 

86 

84. 

MIN 

47 

65 

57 

65 

55 

40 

52 

58 

53 

52 

36 

42 

46 

52 

5* 

56 

61 

62 

61 

64 

61 

59 

61 

60 

61 

62 

61 

64 

61 

66 

66. 

HOMESTEAD  EXP  STA 

MAX 

89 

87 

87 

85 

80 

76 

81 

83 

85 

PI 

76 

78 

79 

61 

81 

83 

84 

85 

S3 

82 

82 

84 

76 

77 

83 

85 

88 

67 

86 

64 

82  . 

MIN 

65 

66 

71 

74 

56 

48 

45 

53 

54 

56 

52 

53 

67 

68 

65 

62 

60 

60 

63 

65 

67 

66 

65 

66 

68 

66 

61 

66 

63 

66 

61  . 

INVERNESS 

MAX 

89 

91 

84 

77 

77 

73 

80 

82 

79 

75 

73 

73 

80 

83 

63 

82 

88 

88 

86 

85 

84 

85 

65 

84 

85 

84 

86 

86 

86 

88 

82. 

MIN 

53 

71 

67 

66 

58 

44 

49 

55 

55 

58 

47 

53 

51 

61 

62 

62 

63 

60 

65 

66 

66 

62 

66 

66 

66 

69 

65 

65 

65 

70 

60. 

JACKSONVILLE  WB  AP 

MAX 

86 

82 

81 

83 

76 

73 

86 

88 

83 

67 

66 

78 

79 

60 

81 

84 

85 

87 

80 

77 

63 

82 

81 

84 

86 

84 

89 

82 

74 

83 

81. 

MIN 

53 

63 

63 

65 

54 

46 

56 

62 

59 

45 

41 

4  6 

50 

56 

56 

61 

63 

64 

64 

65 

61 

62 

62 

61 

60 

64 

68 

65 

61 

69 

58. 

JACKSONVILLE  BEACH 

MAX 

74 

74 

73 

81 

75 

74 

86 

68 

84 

70 

64 

70 

73 

76 

77 

81 

77 

83 

76 

76 

80 

79 

77 

80 

81 

82 

82 

80 

74 

81 

77. 

MIN 

53 

58 

61 

60 

51 

47 

52 

60 

57 

54 

47 

46 

6? 

57 

58 

61 

61 

62 

65 

66 

65 

64 

69 

65 

61 

65 

68 

58 

65 

64 

59. 

JASPER  3  SE 

MAX 

87 

85 

80 

80 

80 

73 

80 

86 

80 

75 

72 

SO 

82 

90 

85 

95 

88 

85 

79 

84 

80 

86 

85 

87 

85 

83 

85 

85 

85 

85 

83. 

MIN 

45 

60 

60 

55 

50 

40 

55 

60 

54 

45 

34 

40 

40 

50 

50 

52 

55 

60 

57 

65 

62 

61 

62 

56 

53 

55 

60 

60 

60 

60 

53. 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

MAX 

85 

84 

83 

83 

76 

72 

78 

79 

84 

78 

74 

77 

78 

78 

80 

S2 

82 

82 

83 

79 

81 

83 

82 

81 

86 

86 

86 

83 

84 

84 

81. 

MIN 

76 

77 

77 

75 

69 

65 

63 

69 

70 

70 

63 

65 

70 

71 

73 

72 

74 

72 

72 

70 

75 

7* 

71 

69 

70 

74 

73 

72 

70 

77 

71. 

KISSIMMEE  2 

MAX 

82 

88 

88 

78 

77 

73 

83 

85 

83 

80 

84 

76 

77 

80 

82 

83 

65 

86 

82 

83 

82 

84 

62 

82 

83 

82 

86 

87 

67 

80 

82. 

MIN 

61 

60 

65 

66 

60 

46 

50 

57 

50 

56 

45 

30 

56 

60 

61 

62 

65 

61 

64 

64 

66 

65 

60 

56 

64 

66 

65 

64 

65 

60 

59. 

LA  BELLE 

MAX 

93 

93 

94 

85 

81 

76 

84 

88 

86 

85 

76 

79 

80 

86 

85 

65 

87 

89 

84 

86 

86 

86 

63 

81 

83 

87 

88 

68 

89 

93 

85. 

MIN 

65 

67 

65 

65 

64 

47 

40 

51 

49 

48 

47 

46 

51 

61 

57 

57 

56 

52 

62 

65 

65 

62 

65 

64 

65 

63 

62 

62 

62 

65 

58. 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

MAX 

86 

87 

85 

77 

75 

74 

82 

85 

82 

73 

73 

78 

80 

82 

84 

86 

86 

88 

86 

84 

79 

85 

80 

83 

83 

84 

65 

86 

84 

86 

82. 

MIN 

61 

63 

66 

65 

58 

44 

51 

6  P 

56 

52 

47 

51 

54 

60 

56 

63 

62 

60 

64 

65 

69 

62 

65 

65 

66 

65 

66 

67 

65 

68 

60. 

LAKE  CITY  2  E 

MAX 

85 

79 

78 

80 

75 

74 

83 

86 

83 

76 

71 

79 

81 

82 

83 

86 

88 

88 

85 

83 

85 

87 

85 

87 

88 

85 

87 

83 

81 

86 

82. 

MIN 

48 

65 

64 

55 

45 

64 

59 

56 

50 

37 

44 

49 

54 

54 

57 

61 

61 

62 

62 

65 

59 

62 

59 

58 

61 

61 

62 

61 

63 

57. 

LAKE  HIAWASSE 

MAX 

83 

84 

87 

84 

77 

75 

71 

81 

84 

82 

73 

72 

78 

79 

81 

83 

85 

66 

87 

85 

85 

83 

66 

80 

83 

61 

81 

86 

86 

83 

81. 

MIN 

57 

63 

70 

63 

61 

60 

50 

60 

55 

59 

46 

50 

52 

61 

58 

61 

61 

59 

64 

65 

64 

64 

63 

63 

63 

65 

65 

66 

64 

66 

60. 

LAKELAND  WB  CITY 

MAX 

86 

86 

86 

77 

74 

72 

80 

83 

81 

74 

70 

75 

77 

79 

30 

83 

83 

63 

83 

82 

79 

82 

60 

82 

82 

86 

84 

84 

82 

87 

60. 

MIN 

65 

66 

67 

68 

55 

51 

52 

36 

60 

52 

48 

54 

58 

63 

64 

66 

65 

64 

66 

67 

65 

66 

66 

66 

67 

68 

67 

66 

67 

69 

62. 

LAKE  PLACID  2  SW 

MAX 

91 

90 

90 

83 

79 

75 

84 

86 

85 

79 

76 

81 

80 

85 

86 

87 

88 

88 

87 

85 

83 

87 

65 

83 

87 

88 

87 

87 

87 

90 

85. 

MIN 

66 

66 

70 

68 

63 

61 

43 

60 

50 

68 

46 

52 

52 

61 

63 

63 

61 

59 

62 

66 

64 

62 

68 

65 

66 

67 

63 

65 

67 

68 

61* 

LISBON 

MAX 

85 

87 

83 

75 

75 

73 

80 

83 

61 

77 

71 

76 

78 

80 

83 

85 

85 

88 

85 

83 

82 

83 

61 

83 

82 

84 

84 

85 

63 

84 

81. 

MIN 

54 

65 

66 

66 

61 

46 

54 

5  9 

59 

57 

43 

50 

55 

59 

69 

63 

63 

61 

66 

65 

64 

58 

64 

64 

64 

66 

67 

66 

65 

69 

60. 

LIVE  OAK   2  ESE 

MAX 

85 

no 

75 

80 

80 

74 

82 

86 

80 

72 

73 

79 

82 

62 

83 

86 

86 

88 

87 

82 

85 

86 

87 

87 

89 

89 

85 

85 

85 

64 

82. 

MIN 

50 

61 

58 

60 

52 

41 

54 

58 

54 

49 

34 

42 

47 

55 

55 

56 

62 

60 

60 

60 

61 

60 

61 

57 

57 

57 

63 

63 

60 

63 

55. 

LOXAHATCHEE 

MAX 

90 

88 

89 

86 

81 

75 

83 

87 

88 

78 

75 

76 

80 

85 

87 

85 

66 

83 

88 

86 

84 

85 

79 

80 

82 

87 

86 

86 

88 

88 

84. 

MIN 

64 

63 

64 

71 

64 

48 

47 

49 

50 

51 

47 

49 

55 

66 

63 

58 

62 

56 

61 

60 

66 

62 

65 

65 

66 

63 

61 

67 

61 

62 

59. 

MAD  I  SON 

MAX 

86 

81 

71 

75 

72 

75 

85 

e7 

80 

72 

71 

80 

82 

83 

81 

88 

88 

88 

88 

82 

85 

86 

87 

88 

90 

91 

86 

84 

82 

83 

82. 

MIN 

53 

62 

63 

62 

49 

43 

56 

60 

5  7 

47 

37 

46 

51 

55 

59 

58 

62 

65 

58 

62 

61 

61 

61 

60 

60 

6* 

64 

63 

61 

64 

57. 

MARATHON  SHORES 

MAX 

85 

S4 

85 

85 

78 

75 

77 

80 

81 

79 

75 

78 

79 

80 

81 

83 

84 

85 

82 

79 

81 

83 

79 

81 

86 

86 

86 

87 

84 

64 

81. 

MIN 

74 

75 

76 

77 

68 

63 

60 

65 

6  7 

66 

58 

65 

69 

68 

73 

73 

74 

72 

72 

68 

71 

66 

67 

70 

70 

76 

75 

70 

69 

76 

69. 

MAR  I  ANNA    INO  SCHOOL 

MAX 

84 

75 

72 

72 

67 

74 

82 

81 

83 

79 

72 

79 

82 

81 

79 

84 

88 

84 

86 

84 

83 

84 

87 

87 

89 

87 

83 

83 

63 

85 

81. 

MIN 

48 

62 

60 

6P 

51 

43 

58 

62 

54 

45 

35 

42 

47 

51 

58 

52 

56 

63 

54 

64 

64 

62 

61 

57 

59 

61 

63 

58 

58 

66 

53. 

MAYO   5  NW 

MAX 

85 

77 

77 

78 

75 

76 

79 

83 

79 

70 

72 

79 

82 

84 

82 

89 

88 

89 

85 

83 

86 

85 

86 

87 

88 

89 

87 

86 

80 

85 

82. 

MIN 

47 

61 

63 

64 

55 

41 

51 

60 

58 

51 

31 

41 

46 

50 

65 

54 

58 

61 

60 

64 

62 

61 

60 

59 

69 

61 

67 

63 

62 

65 

56. 

MELBOURNE 

MAX 

91 

S3 

84 

83 

77 

77 

90 

87 

87 

77 

70 

75 

77 

79 

81 

81 

81 

81 

80 

83 

82 

84 

83 

84 

80 

83 

88 

68 

87 

86 

82. 

MIN 

65 

66 

71 

71 

64 

40 

50 

59 

55 

60 

55 

66 

57 

67 

65 

63 

62 

65 

67 

69 

70 

68 

66 

67 

69 

68 

65 

67 

71 

70 

63. 

MELROSE 

MAX 

88 

90 

8? 

80 

79 

79 

84 

90 

37 

77 

72 

85 

83 

85 

84 

84 

88 

94 

84 

80 

87 

88 

86 

81 

86 

67 

86 

90 

82 

87 

64. 

MIN 

49 

64 

66 

66 

67 

44 

50 

56 

55 

55 

42 

48 

51 

55 

57 

58 

58 

61 

68 

65 

63 

61 

64 

62 

62 

65 

66 

64 

60 

66 

56. 

MIAMI   BAY  FRONT 

MAX 

85 

82 

84 

80 

74 

76 

77 

81 

75 

73 

74 

74 

76 

77 

79 

80 

79 

81 

60 

80 

80 

77 

75 

80 

63 

84 

67 

84 

82 

79. 

MIN 

73 

76 

76 

76 

66 

37 

58 

63 

65 

62 

37 

68 

68 

70 

72 

72 

73 

72 

71 

68 

68 

75 

73 

66 

68 

74 

69 

73 

69 

75 

69. 

MIAMI  BEACH 

MAX 

83 

81 

81 

82 

83 

80 

79 

79 

80 

83 

73 

74 

7* 

75 

76 

78 

79 

80 

80 

79 

76 

79 

78 

76 

77 

82 

84 

87 

62 

81 

79. 

MIN 

74 

75 

71 

75 

69 

60 

59 

64 

66 

63 

39 

69 

69 

71 

71 

72 

73 

74 

73 

73 

75 

70 

70 

65 

69 

71 

74 

73 

71 

76 

69. 

MIAMI    WB  AIRPORT 

MAX 

85 

83 

84 

84 

80 

76 

79 

81 

83 

81 

74 

77 

77 

80 

80 

81 

83 

85 

81 

81 

61 

81 

77 

75 

80 

61 

66 

68 

86 

63 

81. 

MIN 

71 

1  <* 

76 

75 

6* 

67 

36 

62 

63 

60 

55 

67 

68 

70 

71 

70 

71 

66 

69 

68 

69 

72 

68 

67 

69 

69 

67 

72 

69 

75 

67. 

MIAMI   12  SSW 

MAX 

85 

86 

87 

87 

8  6 

82 

78 

79 

82 

85 

84 

73 

78 

79 

81 

74 

83 

63 

84 

82 

82 

82 

83 

77 

79 

79 

83 

86 

67 

66 

82. 

MIN 

67 

7  t. 

76 

75 

67 

53 

47 

55 

5  7 

59 

52 

61 

67 

69 

70 

6? 

70 

63 

69 

65 

66 

71 

70 

65 

66 

68 

64 

69 

65 

73 

63. 

MILES  CITY  TOWER 

MAX 

90 

90 

90 

85 

SO 

78 

80 

84 

86 

80 

76 

80 

80 

83 

85 

86 

89 

89 

86 

83 

84 

86 

82 

80 

85 

84 

87 

87 

90 

90 

84. 

MIN 

63 

6/. 

67 

70 

64 

44 

40 

47 

47 

51 

42 

46 

55 

56 

64 

57 

56 

54 

64 

62 

64 

64 

62 

70 

65 

62 

62 

64 

58 

63 

57. 

MILTON  EXP  STATION 

MAX 

77 

77 

72 

72 

67 

76 

80 

80 

77 

67 

66 

73 

76 

78 

81 

61 

60 

74 

84 

82 

61 

86 

88 

86 

66 

87 

83 

86 

62 

84 

79. 

MIN 

54 

62 

60 

63 

49 

40 

39 

59 

57 

44 

35 

40 

46 

55 

53 

53 

56 

59 

62 

61 

61 

62 

61 

59 

61 

58 

62 

35 

56 

63 

33. 

NONTICELIO  2  S 

MAX 

84 

78 

69 

69 

71 

76 

86 

87 

83 

66 

70 

80 

81 

80 

80 

66 

88 

88 

68 

84 

81 

85 

85 

86 

87 

87 

88 

65 

82 

81 

81. 

MIN 

48 

62 

6? 

60 

52 

40 

55 

57 

56 

46 

36 

46 

49 

53 

57 

55 

60 

63 

67 

66 

61 

69 

60 

59 

58 

60 

61 

61 

59 

63 

56. 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

MAX 

86 

81 

88 

89 

8* 

78 

74 

82 

82 

84 

76 

72 

76 

77 

80 

62 

61 

84 

84 

80 

82 

81 

62 

80 

79 

80 

86 

86 

87 

84 

81. 

MIN 

67 

67 

69 

70 

64 

60 

48 

54 

54 

53 

47 

55 

63 

66 

67 

65 

68 

62 

66 

66 

67 

68 

66 

68 

68 

69 

63 

65 

63 

70 

62. 

MOUNTAIN  LAKE 

MAX 

88 

87 

86 

80 

79 

75 

63 

86 

84 

81 

T3 

77 

78 

80 

83 

84 

84 

86 

84 

84 

79 

83 

79 

61 

82 

S3 

86 

65 

8* 

86 

62. 

MIN 

62 

63 

68 

66 

60 

45 

47 

56 

63 

56 

42 

50 

53 

60 

63 

65 

63 

60 

64 

66 

66 

64 

66 

65 

67 

67 

67 

6* 

65 

70 

60. 

Soe  R*lsr«nco  Notes 


Following  Sutton 

56  - 


Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
APRIL  1960 


Station 


Day  Oi  Month 


4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

87 

79 

77 

76 

78 

85 

62 

79 

75 

67 

61 

4S 

45 

92 

62 

52 

42 

40 

62 

80 

79 

76 

79 

ao 

79 

78 

eo 

69 

68 

59 

48 

56 

98 

58 

48 

93 

7J 

72 

TO 

70 

eo 

62 

69 

63 

48 

3  6 

46 

46 

31 

37 

76 

81 

67 

66 

58 

40 

51 

88 

56 

59 

34 

42 

75 

72 

'0 

65 

53 

5] 

58 

99 

56 

48 

99 

67 

59 

48 

51 

59 

98 

52 

47 

92 

79 

77 

75 

8  5 

87 

84 

77 

7  0 

60 

62 

60 

47 

57 

60 

56 

55 

48 

48 

31 

83 

79 

70 

72 

81 

61 

49 

41 

56 

99 

58 

46 

36 

42 

90 

80 

69 

7  1 

75 

60 

73 

70 

7  g 

66 

58 

49 

46 

54 

92 

50 

41 

49 

78 

65 

7  0 

56 

52 

48 

62 

61 

95 

50 

47 

48 

68 

69 

71 

77 

76 

78 

67 

63 

69 

55 

5* 

49 

63 

62 

55 

51 

53 

49 

?2 

78 

82 

78 

70 

n 

76 

63 

53 

40 

58 

59 

53 

50 

33 

42 

76 

75 

82 

84 

84 

75 

74 

79 

66 

58 

43 

47 

59 

54 

56 

42 

48 

85 

81 

76 

8  1 

82 

82 

81 

74 

78 

70 

65 

50 

47 

55 

55 

54 

50 

59 

80 

80 

83 

8  0 

84 

63 

84 

76 

60 

70 

66 

56 

53 

62 

98 

63 

49 

96 

70 

68 

75 

8  2 

63 

60 

66 

70 

78 

60 

50 

39 

55 

60 

98 

46 

34 

40 

B5 

81 

78 

82 

82 

87 

83 

8  0 

78 

69 

66 

50 

47 

53 

54 

57 

48 

51 

78 

76 

86 

88 

82 

7  3 

65 

74 

66 

56 

44 

53 

60 

56 

54 

42 

46 

75 

75 

72 

7  9 

82 

80 

80 

74 

7* 

65 

61 

50 

53 

59 

56 

57 

45 

92 

?2 

71 

8  2 

63 

80 

72 

69 

75 

62 

52 

41 

6  0 

59 

60 

49 

40 

46 

75 

72 

69 

7  5 

80 

78 

70 

76 

60 

68 

64 

54 

59 

63 

60 

62 

51 

99 

70 

71 

75 

8  2 

84 

82 

67 

70 

79 

60 

49 

38 

52 

55 

53 

46 

34 

39 

77 

77 

73 

8  2 

85 

83 

80 

72 

77 

67 

62 

49 

53 

59 

53 

51 

49 

52 

76 

73 

78 

61 

80 

77 

78 

82 

66 

65 

49 

49 

62 

52 

62 

43 

90 

79 

78 

7  8 

60 

83 

8? 

73 

75 

73 

68 

53 

48 

55 

56 

59 

50 

62 

81 

76 

72 

8  3 

86 

82 

80 

7C 

79 

66 

58 

44 

53 

60 

58 

52 

37 

44 

72 

68 

74 

76 

75 

72 

72 

75 

6* 

51 

41 

60 

64 

60 

52 

33 

42 

gi 

79 

74 

6] 

84 

64 

76 

74 

78 

72 

65 

51 

49 

56 

57 

« 

59 

61 

7C 

67 

74 

8  2 

84 

78 

61 

69 

76 

60 

46 

40 

54 

60 

57 

43 

37 

44 

85 

85 

85 

8  1 

83 

67 

34 

77 

79 

72 

53 

50 

56 

57 

56 

49 

54 

7  6 

ft 

6 1 

67 

*>; 

53 

60 

6; 

56 

5< 

46 

53 

73 

70 

76 

69 

6! 

6: 

48 

4G 

64 

54 

60 

43 

46 

81 

76 

7e 

60 

64 

8  2 

79 

76 

7' 

71 

62 

6  3 

65 

67 

6* 

61 

69 

8C 

60 

72 

85 

67 

87 

78 

73 

75 

66 

64 

44 

45  5! 

50 

55 

45 

49 

7' 

76  77 

80  ec 

78 

68 

72 

79 

62 

51 

41 

56  55 

54 

4? 

36  46 

76  75 

72 

76  78 

77 

71 

77  80 

68     66  52 

48     63  53 

64 

45 

52 

83     77  69 

82  82 

79 

7C 

70  75 

73     60  52 

49     59  57 

56     58  57 

10     11     12     13     14     15    16     17     18     19     20    21     22     23     24     25     26    27     28     29    30  31 


MYAKKA  RIVER  ST  PARK 

NAPLES 

NICEV1LLE 

0CALA 

OCALA  2  NE 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 
ORLANOO  KB  AIRPORT 
PALATKA 
PANAMA  CITY  2 
PARRISH 

PENSACOLA  FA A  AIRPORT 
PENSACOLA  WB  CITT 
PERSY 

PLANT  CITY 

POMPAItO  BEACH 

PUNT A  GORDA 

OUINCY  EXP  STATION 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

SAINT  AUGUSTINE 

SAINT  LEO 

SAINT  MARKS  6  SE 

ST  PETERSBURG 

SANBORN  TOWER 

SANFORD  EXP  STATION 

SARASOTA 

SOUTH  MIAMI    3  W 

STARKE 

STEINHATCHEE  2 
STUART  RAOIO  WSTU 
TALLAHASSEE  WB  AP 
TAMIAMI    TRL   40   MI  BEND 
TAMPA  WB  AIRPORT 
TARPON  SPGS  SEWAGE  PL 
TAVERNIER 
TITUSVILLE  2  W 
USHER  TOWER 
VENICE 

VERO  BEACH  FAA  AIRPORT 


MAX 

84 

67 

87 

MIN 

64 

65 

69 

MAX 

87 

68 

8  8 

MIN 

66 

69 

70 

MAX 

79 

MIN 

49 

MAX 

MIN 

MAX 

89 

90 

36 

MIN 

47 

64 

66 

MAX 

65 

84 

83 

MIN 

69 

68 

70 

MAX 

85 

88 

86 

MIN 

60 

65 

68 

MAX 

90 

8  8 

8  1 

MIN 

51 

64 

66 

MAX 

66 

75 

73 

MIN 

48 

63 

62 

MAX 

86 

88 

89 

MIN 

60 

64 

65 

MAX 

71 

MIN 

60 

64 

61 

MAX 

71 

69 

73 

MIN 

64 

64 

61 

MAX 

84 

82 

75 

MIN 

45 

56 

62 

MAX 

85 

89 

88 

MIN 

60 

65 

66 

MAX 

85 

8  6 

MIN 

66 

70 

75 

MIN 

70 

67 

70 

75 

7  0 

MIN 

46 

62 

61 

MIN 

64 

65 

^0 

MAX 

82 

82 

8  2 

MIN 

52 

68 

62 

MAX 

89 

89 

8  8 

MIN 

60 

6C 

67 

MAX 

78 

70 

6 IJ 

MIN 

51 

62 

6? 

MIN 

67 

70 

6  8 

MIN 

45 

63 

60 

MAX 

8  8 

MIN 

55 

65 

68 

MAX 

87 

MIN 

64 

66 

69 

MAX 

66 

64 

8  5 

MIN 

67 

70 

74 

MAX 

87 

88 

MIN 

48 

64 

65 

MAX 

84 

61 

MIN 

49 

63 

63 

MIN 

68 

70 

74 

80 

70 

MIN 

47 

62 

62 

90 

87 

88 

MIN 

69 

70 

71 

MAX 

86 

86 

84 

MIN 

64 

66 

68 

MAX 

77 

80 

66 

MIN 

58 

58 

63 

MAX 

84 

83 

84 

MIN 

74 

76 

78 

MAX 

85 

61 

85 

MIN 

61 

62 

69 

MAX 

8  2 

84 

75 

MIN 

57 

61 

58 

MAX 

84 

84 

84 

MIN 

66 

65 

70 

MAX 

86 

82 

83 

MIN 

66 

68 

74 

64  87  86 
45     54  53 


76     77  79 


58  62 
78  82 


53     62  60 


83     82  79 


60     85  86 


73  75 

54  6  0 

71  72 

57  62 

82  81 

47  52 

79  61  84 

54  59  59 

79  81  81 

65  63  64 

79  83  85 

59  62  63 

80  79  80 
46  52  55 

60  81  81 
56  59 

76  79 


60  83  64 
55  62  62 

75  78 

50  55 

61  84  65 
60  65  67 

64  78  79 

45  49  54 

79  83  83 

54  58  58 

63  64  86 

54  5B  56 


75  79 
67  69 


80 
69 

61  83  61 
47     53  55 


60  77  78 

49  55  59 

77  81  82 

60  60  61 

82  86  85 

58  62  62 

79  81  63 

55  56  61 

77  76  60 

66  71  72 

63  64  86 

53  63  56 

77  83  82 

49  60  55 

60  83  84 

54  58  60 

77  79  80 

63  69  69 


64     65  63 


69  89  90 

56  59  56 

80  79  84 

65  63  63 

65  86  88 
64  62  63 

80  66  90 

60  63  61 

66  86  85 
52  57  63 

88  69  90 

61  64  64 

76  79  76 

60  65  61 

73  77  76 

61  67  60 

86  84  90 

55  57  61 

84  86  87 

61  62  60 

62  83  85 
68  69  65 


81  82 
57  57 


52     58  63 


63  65  84 
69     59  60 


87  87  88 

64  63  63 

79  78  84 

56  62  62 

66  68  86 

69  68  68 

64  83  84 

52  55  57 

85  85  67 

61  59  59 

86  86  86 

65  63  61 

82  84  84 

63  66  61 


62 


87  88  86 

63  62  56 

62  87  84 

66  65  65 

85  82  83 

61  60  60 


66  86  87 
64      64  60 


64  82  82 
66     66  66 


66  66  65 

82  83  85 

66  67  66 

88  62  65 

57  64  63 


59  60  60 

82  84  85 

69  69  64 

84  84  84 

54  62  62 

85  86  69 

64  64  62 

87  89  89 

66  66  63 

84  85  65 

63  65 

62  82 

74  74 

86  62  86 
61  69  63 

65  82  83 
58  60  59 

84  84  63 

65  63  61 

60  80  80 

67  64  66 


83  74  77 
59     67  69 


86     86  85 

58     62  61 


8  7  86 
60  64 


66  68  65 

87  85  85 

67  67  66 

67  83  82 

56  63  60 

81  80  81 

61  65  64 

79  80  81 

63  67  61 

86  87  82 

66  65 

85  84  61 

58  62  61 

86  85  80 
69  68  69 

89  84 

5  5  64  62 

65  85  87 

65  65  62 


61     64  63 


85  79  63 
66     65  67 


84     84  85 

59     58  56 


84     64  86 

60     61  61 


80  79  80 
66     69  67 


89  79  82 
66     65  65 


85  82  84 
62     64  63 


84     89  87 

62      63  59 


88  89  90 
59     65  65 


81  83  84 
66     64  64 


76  80 
69  65 


87     86  88 

61     56  58 


83  79  76 
74     65  66 


63  83  84 
65     65  66 


84     84  85 


81  61 
63  62 


84  60  80 
6  7     66  66 


83     64  85 

6  3     64     6  3 


87      84  82 

61      65  62 


77  83  63 
66      71  68 


86  78  83 
59     64  62 


85  83  82 
65     66  66 


66  90  83 
68     66  67 


65     64  59 


82  80  SO 
74     68  7? 


85  87  86 
64     66  67 


64     64  65 


79  80  82 
67     71  70 


85  83  84 

64  65  65 

84  86  85 

62  62  63 

66  84  86 

67  64  68 

84  85 

59  58 

86  85 

66  63 


86  84  62  89  85  85 
63     63     65     63  64 


70     67  64 


65  85  66 
60     63  61 


71      70  68 


83  86  84 
65     67  66 


66     68  72 

86     89  85 

58     57  59 


88  88  87 
59     64  66 


65     67  69 


84  64 

65  66 


66  67  90 
62     62  67 


86  67  85 
60     64  58 


90  90  90 
66     64  63 


62  64  81 
62     64  63 


80  81  80 
63     66  63 


88  90 

59  62 


63  64  (5 

64  65  63 


79  83 
68  66 


63  83 
66  68 


88  86  87 
59  61 


85     85  87 


82  83  90 
73     65  68 


87  79 

57  59 


88  84  90 

65  63  65 

83  65  62 

66  66  70 

66  S3  87 

66  66  67 

89  80  64 

67  63  67 


65  86  85 
59     58  65 


64     63  66 


79 
69 


83  75  77 
61     66  70 


64     84  84 


85  87  86 
63     63  66 


89     86  84 

69     65  74 


85  85  86 
69    68  69 


84 

61 

88  87 


82  61 
59  64 


86 


67     68     64     68     62  66 

64  83 
58  63 


84  84 

65  67 


85  86 
63  64 


84     81  82 

6  7     66  66 


68  85  88 
66     68  66 


84  83  86 
63     66  64 


81  81 

69  69 


87  85  85 
68     66  68 


79  85  82 
96     60  61 


86  64  84 
64     65  64 


83  77  77 
71     68  66 


85  65  85 
65  67  66 

86  82  80 
69  69  70 

85  86  87 
58  60  60 

65  65  87 

63  62  67 

86  83  82 

65  67  71 

80  82  84 

66  65  63 

86  87  88 
99  63  66 

82  69 
60  66 

60  84  87 

66  69  66 

68  66  85 

63  66 

83  65  66 

67  70  67 

87  83  63 
67  67 

86  85  81 

69  66 

82  85  85 

71  76  71 

85  87  89 

66  65 

67  84 

60  62 

85  81 

65  67 

80  82  86 

68  68 


81  80  81 
65     63  64 


84  85  89 
65     65  68 


62     58  67 


86  83  81 
59     56  62 


82     90  88 


87     86  85 


85  84  63 
61      64  66 


88  65  80 
69     69  74 


82  79  80 
62     62  66 


88  89  87 
70     66  70 


86     84  S3 

72     72  76 


91  S3  87 
66     69  70 


83  63 

61  62 


Sm  B«lor«nce  NolM  Following  SUUoo  t&dax 
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DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
APRIL  I960 


Station 

Day  Ol  Month 

|  Average  | 

1 

2 

4 

5  1  6 

10 

1 J 

12 

1 3 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26  j  27 

28 

29 

30 

31 

WAUCMHULA  2  H 

MAX 

90 

91 

97 

81 

79 

75 

83 

87 

85 

74 

80 

80 

63 

65 

85 

87 

87 

86 

85 

84 

85 

62 

81 

86 

87 

67 

86 

65 

84.0 

M  IN 

65 

6r 

63 

67 

58 

45 

45 

55 

50 

43 

48 

51 

57 

60 

65 

59 

58 

62 

64 

64 

63 

66 

62 

66 

67 

66 

64 

66 

59*4 

WEST  PALM  BEACH 

MAX 

83 

K 

Si 

82 

78 

7S 

77 

78 

60 

76 

70 

74 

74 

77 

76 

76 

79 

81 

80 

79 

80 

76 

77 

76 

T6 

62 

86 

86 

82 

80 

76.9 

MIN 

70 

7S 

75 

75 

67 

55 

56 

57 

61 

60 

59 

66 

67 

66 

70 

72 

71 

70 

68 

66 

67 

69 

66 

65 

66 

71 

6? 

70 

68 

74 

67.0 

WEST  PALM  8EACH  W8  AP 

MAX 

85 

8» 

64 

83 

81 

74 

82 

82 

83 

77 

73 

77 

78 

81 

82 

82 

82 

83 

63 

82 

82 

82 

79 

77 

76 

64 

89 

88 

89 

64 

81.5 

MIN 

67 

73 

75 

73 

62 

94 

92 

55 

58 

60 

57 

63 

66 

69 

70 

70 

67 

65 

66 

66 

68 

68 

66 

66 

66 

68 

66 

68 

67 

73 

65.5 

WEWAHI TCHKA 

MAX 

80 

75 

71 

72 

71 

74 

8  0 

80 

84 

86 

89 

90 

88 

83 

87 

88 

68 

89 

90 

90 

67 

87 

90 

82.8 

MIN 

49 

63 

61 

63 

50 

42 

54 

59 

48 

42 

40 

45 

61 

54 

=  7 

57 

60 

60 

60 

65 

63 

52 

62 

62 

60 

63 

64 

61 

58 

65 

56.3 

WINTER  HAVEN 

MAX 

86 

"  6 

85 

79 

77 

74 

82 

85 

62 

78 

71 

78 

76 

81 

61 

86 

87 

88 

87 

84 

81 

85 

81 

82 

84 

85 

85 

86 

84 

85 

82.5 

MIN 

60 

64 

66 

67 

59 

45 

48 

55 

64 

56 

50 

53 

59 

61 

61 

65 

63 

59 

64 

67 

65 

64 

66 

67 

66 

68 

65 

65 

67 

65 

61.5 

WOODRUFF  DAM 

MAX 

80 

84 

6'. 

73 

69 

66 

77 

83 

85 

75 

62 

71 

76 

83 

81 

81 

85 

89 

7* 

84 

80 

65 

84 

88 

88 

88 

85 

84 

84 

83 

80.1 

MIN 

50 

53 

61 

61 

52 

45 

48 

61 

60 

46 

42 

46 

51 

56 

59 

55 

58 

61 

60 

62 

63 

63 

65 

65 

62 

64 

65 

64 

56 

62 

57.2 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


button 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 
or 

BAY  LAKE 

EVAP 

.23 

.19 

.24 

.  1  1 

.08 

.30 

.23 

.19 

.26 

.26 

.30 

.19 

.22 

.20 

.18 

.19 

.49 

.20 

.18 

.18 

.15 

.21 

.16 

.22 

.18 

.15 

.24 

.24 

.21 

B6.39 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

EVAP 

.25 

.21 

.25 

.23 

.19 

.33 

.26 

.20 

.19 

.23 

.26 

.25 

.20 

22 

.23 

.21 

.18 

.25 

.14 

.09 

.19 

.18 

.12 

.15 

.09 

.16 

.13 

.21 

.29 

.24 

6.13 

CLEWISTON  US  ENCRS  (a) 

EVAP 

.19 

.01 

.26 

.17 

.30 

.20 

.15 

.18 

.22 

33 

.20 

.20 

.25 

.18 

.18 

.15 

.24 

.15 

.12 

.13 

.18 

.06 

.07 

.20 

.11 

-.17 

.26 

.27 

B5.50 

MAX 

83 

87 

88 

86 

80 

81 

76 

79 

81 

82 

80 

77 

79 

80 

82 

86 

87 

86 

86 

81 

85 

82 

85 

82 

82 

84 

81 

85 

86 

88 

82.9 

MIN 

71 

71 

71 

73 

70 

65 

64 

65 

66 

67 

72 

61 

66 

67 

66 

71 

73 

72 

74 

71 

72 

71 

70 

71 

69 

72 

70 

73 

72 

75 

69.7 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

EVAP 

.26 

.20 

.23 

.30 

.24 

.28 

.26 

.22 

.19 

.22 

.17 

.30 

.32 

.28 

.28 

.22 

.23 

.25 

.17 

.14 

.22 

.25 

.17 

.22 

.11 

.15 

.05 

.16 

.23 

.34 

6.66 

WIND 

45 

60 

60 

64 

90 

41 

46 

22 

37 

42 

40 

118 

89 

76 

69 

26 

30 

31 

14 

52 

53 

44 

49 

77 

10 

18 

22 

31 

27 

40 

1423 

GAINESVILLE  3  WSW 

EVAP 

.18 

.24 

.18 

18 

.23 

.27 

.28 

.42 

.35 

.  17 

.31 

.25 

.22 

.26 

.28 

.27 

.25 

.19 

.33 

.27 

.16 

.23 

.34 

.28 

.16 

.23 

.24 

.21 

.33 

.40 

7.71 

WIND 

30 

60 

75 

50 

150 

60 

95 

90 

80 

75 

65 

20 

40 

40 

25 

40 

25 

30 

30 

70 

60 

30 

60 

40 

15 

35 

35 

30 

85 

55 

1595 

MAX 

86 

89 

79 

79 

80 

79 

H3 

86 

83 

75 

B0 

85 

86 

88 

89 

92 

94 

96 

95 

88 

88 

91 

90 

92 

94 

97 

92 

89 

90 

91 

87.6 

MIN 

50 

64 

65 

64 

59 

42 

53 

55 

56 

52 

39 

47 

50 

56 

57 

62 

64 

64 

64 

65 

64 

61 

66 

62 

63 

65 

69 

64 

56 

67 

58.8 

HIALEAH 

EVAP 

.26 

.26 

.25 

.30 

.16 

.35 

.25 

.27 

.21 

.20 

.29 

.26 

.26 

.32 

.37 

.07 

.36 

.27 

.18 

.18 

.19 

.28 

.18 

.05 

.20 

.20 

.27 

.21 

B7.16 

WIND 

40 

58 

94 

81 

100 

66 

34 

23 

26 

40 

76 

122 

133 

129 

101 

71 

56 

36 

51 

68 

97 

90 

68 

60 

50 

28 

29 

34 

34 

64 

1959 

LISBON 

EVAP 

.  14 

.13 

.15 

.02 

.22 

.27 

23 

.24 

.19 

.31 

.20 

.16 

.25 

.25 

19 

.30 

.23 

.20 

.22 

.19 

.12 

.20 

.14 

.18 

.20 

.18 

.06 

.32 

.27 

.24 

6.00 

WIND 

30 

60 

55 

80 

105 

15 

55 

55 

65 

60 

70 

45 

55 

55 

50 

45 

55 

35 

40 

60 

40 

30 

30 

40 

40 

35 

35 

45 

60 

90 

1535 

yiLES  CITY  TOWER 

EVAP 

.22 

.36 

.18 

.12 

.21 

.16 

.30 

.18 

.14 

.24 

44 

.10 

.29 

.26 

.21 

.21 

.20 

.14 

.08 

* 

.68 

.17 

.22 

.09 

.17 

.24 

.24 

.07 

B6.12 

WIND 

21 

40 

17 

32 

52 

43 

26 

6 

21 

26 

77 

46 

44 

39 

27 

21 

28 

21 

19 

47 

55 

18 

53 

37 

34 

30 

22 

32 

22 

24 

980 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

EVAP 

24 

.41 

.23 

.23 

.20 

.25 

.25 

.19 

20 

.20 

.35 

.25 

35 

.26 

28 

.24 

.24 

.28 

.30 

.19 

.18 

.13 

.17 

.18 

.18 

.31 

.21 

.23 

.26 

B7.23 

WIND 

79 

57 

69 

67 

96 

37 

44 

14 

16 

15 

131 

89 

80 

98 

92 

42 

60 

49 

55 

60 

79 

45 

41 

69 

78 

46 

45 

31 

30 

85 

1799 

OKEECHOBEE  HRN  GATE  6 

EVAP 

.22 

.29 

.30 

.25 

.23 

.35 

.29 

.28 

.29 

.29 

.34 

.24 

.28 

.24 

.37 

.14 

.17 

.29 

.22 

.17 

.11 

.  19 

.18 

.10 

.11 

.24 

.11 

.  20 

.28 

.25 

7.02 

TAM I AllI  TRL  40  MI  BEND 

EVAP 

.23 

.15 

.23 

.13 

.44 

.14 

.17 

.10 

.22 

.  27 

.22 

.16 

.23 

.17 

.16 

.19 

.20 

.55 

.21 

28 

.22 

.14 

.22 

.28 

B6.53 

VERO  BEACH  FAA  AIRPORT 

EVAP 

.21 

.20 

.21 

.19 

.35 

.24 

.29 

.19 

.27 

34 

.30 

.26 

.26 

.33 

.23 

.25 

.23 

.24 

.20 

.17 

.33 

.09 

.27 

.10 

.11 

.11 

.  24 

.20 

.14 

B6.78 

WOODRUFF  DAM 

EVAP 

24 

.31 

.07 

.08 

.36 

.22 

.26 

.31 

.23 

.28 

.22 

.21 

.25 

27 

.11 

19 

.22 

.27 

.25 

.24 

.16 

.  21 

.31 

.20 

.28 

.12 

20 

.36 

.27 

B6.93 

WIND 

30 

80 

131 

58 

79 

151 

75 

72 

61 

129 

117 

52 

28 

42 

50 

19 

24 

36 

92 

86 

112 

37 

54 

58 

35 

38 

25 

72 

114 

94 

2051 

(a)     Evaporation  measured  In  a  sunken  pan  36  x  36  inches. 


Ft  Lauderdale  Exp  Sta  -  Evaporation  station  Inadequately  fenced. 
Hoore  Haven  Lock  1  -  Evaporation  area  not  fenced. 

Okeechobee  Hrn  Gate  6  -  Evaporation  values  determined  by  means  of  non-standard  steel  ruler  device. 
Vero  Beach  -  Evaporation  area  not  fenced. 


S*«  FU!«r#nco  Not  am  Following  Sutton  Indtwr. 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


FLORIDA 
APRIL  1960 


Station 
And 
Depth 

Day  of  month 

g, 

! 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

FT.   LAUDERDALE  EXP  STA 

6  INCHES  (1) 

MAX 
MIN 

69 
67 

71 
67 

71 
69 

71 
69 

71 
70 

70 
67 

68 

66 

67 
65 

67 
65 

66 
65 

66 
65 

70 
69 

70 
69 

70 
70 

71 
70 

71 
71 

72 
71 

73 
71 

72 
72 

73 
72 

73 
72 

73 
71 

73 
72 

72 
72 

71 

71 

- 

- 

- 

77 
73 

77 
73 

70.9 
69.4 

6  INCHES  (2) 

MAX 
MIN 

76 
73 

74 
72 

73 
72 

73 
72 

73 
71 

73 
71 

68 
67 

68 
67 

68 
67 

69 
68 

69 
68 

69 
69 

70 
69 

70 
69 

70 
69 

70 
69 

70 
69 

70 
69 

70 
69 

69 

69 

69 

69 

69 
69 

70 
70 

74 

72 

74 

72 

70.7 
69 . 6 

6  INCHES  (3) 

MAX 
MIN 

72 
70 

75 
69 

74 
71 

75 
71 

74 

72 

72 
67 

72 
68 

72 
71 

72 
71 

GAINESVILLE  3  WSW 

1  INCH 

MAX 
MIN 

62 

83 
68 

80 
69 

78 
67 

78 
60 

62 

82 
65 

82 
66 

81 

65 

62 
60 

BS 
62 

85 
63 

88 

65 

88 

66 

88 

66 

68 

93 
71 

90 
72 

88 
74 

88 

75 

89 
69 

87 
72 

88 

71 

90 
71 

92 
72 

90 
74 

88 

72 

87 
72 

90 
74 

85.6 
68.0 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

76 
64 

78 
69 

78 
70 

74 

76 
68 

77 
63 

75 
64 

78 
66 

77 
68 

76 
67 

75 
64 

78 
64 

78 
66 

80 
68 

80 
68 

80 
69 

82 
70 

85 
74 

Mb 
74 

85 
76 

81 
76 

83 
71 

82 
74 

83 
73 

85 
73 

85 
74 

84 

76 

82 
74 

82 
74 

84 

76 

80 . 2 
70.1 

8  INCHES 

MAX 
MIN 

72 
66 

74 

69 

74 
70 

72 

73 
69 

71 
65 

72 
65 

74 

67 

74 
68 

73 
68 

71 
66 

73 
66 

73 
67 

75 
68 

76 
70 

76 
70 

77 
71 

80 
74 

84 

74 

»2 
76 

77 
76 

77 
72 

79 
74 

SO 

74 

81 

74 

81 

76 

81 

76 

79 
76 

80 

76 

80 
76 

76.4 
71.0 

Ft.   Lauderdale  Exp  Sta  -  Slope  of  Ground:     No  perceptible  slope  of  surface  of  tanks  or  surrounding  terrain.     Soil  Type:     Davie  fine  sand. 

Ground  Cover:  St  Augustine  sod  growing  in  concrete  tanks  4  1/2  x  9  feet  set  flush  to  the  surrounding  soil  level. 
Instrumentation:     Foxboro  Temperature  Recorder. 


(1)  Water  table  controlled  at  12  inches  below  soil  surface. 

(2)  Water  table  controlled  at  24  inches  below  soil  surface. 

(3)  Water  table  controlled  at  36  inches  below  soil  surface. 

Gainesville  3  WSW  -  Slope  of  Ground:     No  perceptible  slope  of  surface.     Soil  Type:     Arredonda  fine  sand.     Ground  Cover:     Bablagrass  sod. 
Instrumentation:     3  point  Foxboro  Thermograph. 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  direction 

Wind  epeed 
m.  p.  h 

Relative   humidity  averagea 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Station 

Prevailing 

Percent  ol 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
faateat  mile 

1:00  a 
EST 

7:00  a 
EST 

1 :00  p 
EST 

7:00  p 
EST 

1 

tH 

.01-09 

10-49 

66— OS 

100-199 

2.00 
and  over 

1 

0 
f- 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  St 

APALACHICOLA  WB  CITY 

8.5 

33 

SE 

3 

1 

1 

0 

1 

2 

0 

5 

79 

3.9 

DAYTONA  BEACH  WB  AIRPORT 

ESE 

14 

9.8 

25++ 

SSE 

5 

87 

92 

59 

74 

8 

4 

3 

0 

0 

0 

15 

4.7 

FT  MYERS  WB  AIRPORT 

7.5 

23++ 

ESE 

23+ 

3 

2 

4 

3 

1 

0 

13 

4.9 

JACKSONVILLE  WB  AIRPORT 

SE 

12 

9.7 

29 

SW 

4+ 

83 

89 

50 

65 

6 

4 

3 

0 

0 

1 

14 

71 

4.3 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

11.6 

34 

SE 

20 

79 

65 

72 

6 

6 

3 

0 

0 

0 

15 

75 

5.9 

LAKELAND  WB  CITY 

8.0 

4 

5 

2 

2 

1 

0 

14 

74 

5.1 

MIAMI  WB  AIRPORT 

E 

21 

11.0 

28++ 

NE 

11 

79 

80 

58 

69 

2 

1 

3 

2 

2 

1 

11 

740 

6.2 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

E 

31 

9.9 

28++ 

ssw 

5 

85 

88 

50 

63 

5 

5 

2 

1 

1 

0 

14 

5.2 

PENSACOLA  WB  CITY 

11.5 

41 

NW 

3 

. 

2 

0 

1 

1 

1 

2 

7 

67 

TALLAHASSEE  WB  AIRPORT 

SE 

11 

6.8 

25++ 

SSE 

3 

84 

89 

49 

59 

3 

1 

0 

2 

0 

2 

8 

4.9 

TAMPA  WB  AIRPORT 

ENE 

13 

10.0 

25++ 

E 

16+ 

83 

87 

49 

66 

8 

1 

2 

2 

0 

0 

13 

77 

5.1 

WEST  PALM  BEACH  WB  AIRPORT 

E 

24 

12.6 

28++ 

NE 

19 

79 

79 

57 

69 

1 

5 

4 

0 

3 

0 

13 

8.5 

0  City  Office  Data 

Sm  r*i*>rmno»  note*  io  I  lowing  Station  LncUx 

-  59  - 


TOTAL  PRECIPITATION 


FLORIDA 
APRIL  1960 


I„oll,es  .re  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.  Hourly  precipitation  data  fron,  recorder  substations  ,111  be  available  In  the 
publication  "Hourly  Precipitation  Data". 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


FLORIDA 
APRIL  1960 


STATION  L£G£ND 

O      •      9     PfCipiW**  onJ, 

Precipitate*. 
O    ♦  PrtelpWtO*   o*d  Utvero'^* 

+  Pr+ctpifvhe*,  Ttmptrvtufi  m*  I moons'  iv 

rrf»  of  909*        O    m*-r*cer#nf  . 

Do&m  art*  WMMMH  ■uxor,  n*  Mietoi-r,  v 


l*J  !«*t  IB  CUT 


 — —  Hourlv  Breclpitatlon  data  from  recorder  substations  .111  be  available  In  the 

Isolines  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.     Hourly  precipitar 
publication  "Hourly  Precipitation  Data". 


STATION  INDEX 


STATION 

6 
z 

£5 

COUNTY 

o 

p 

U 

z 

o 

p 

< 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

LJDoCn  V  tn 

DRAINi 

p 

< 

•J 

LONG 

Sj 

SPECIAL 

ALEXANDER  SPRINGS 

 90 

SP 

9P 

ALEXANDER  SPGS*  ASSN. 

APALACHJCOLA  Wfl  CITV 

Mil 

FRANKLIN 

n  .* 

84  39 

11 

H  I D 

D 

C  J 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

AtC AO 1 * 

022* 

OE  SOTO 

27  1* 

61  92 

70 

»P 

SP 

RADIO  STATION  WAPG 

AVON  PAPK 

09*9 

HIGHLANDS 

27  33 

163 

IP 

J.  WILEY  COTMRAN 

BAB  SON  PARI 

0390 

POLK 

27  90 

190 

9P 

HARRY  M.  TOLSON 

27  9* 

81  90 

9P 

CITY  OF  BARTOW 

bay  LAM 

0920 

HILLSBOROUGH 

26  0* 

97  30 

91 

TA 

7A 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

BAvPOPT 

0399 

HERNANDO 

28  92 

82  39 

1 

INACTIVE  9/99 

BELLE  GLADE  fi"  ST* 

0*11 

PALM  BEACH 

2*  *0 

1* 

8A 

EVERGLADES  EXP.  STA. 

BELLE  (4.ADC  h»CN  GATE  * 

0*1* 

PAL"  BEACH 

91 

CORPS  OF  ENGINEERS 

B1C  CvPPESS  RESERVATION 

SP 

IITHLO 

0798 

ORANGE 

28  3) 

81  06 

69 

FLOOD  CONTROL  DIST. 

BLACKNAN   *  MNW 

0769 

OKALOOSA 

30  97 

86  4? 

200 

C 

MRS.  S.  YOUNGBLOOD 

6L0UNYST0WN  2  SE 

CALHOUN 

10  76 

91 

7A 

TA 

DAVID  HOWELL 

BOCA  OA  TON 

08*9 

PALM  BEACH 

26  ?1 

21 

GUS  P.  HAGER 

6PADENTON  EXP  STATION 

82  33 

SP 

»P 

GOLF  COAST  EXP  STA 

1020 

LIBERTY 

30  76 

8*  99 

160 

c 

MISS  ELMA  SHULEP 

BROOK 5v 1 LLE  CHIN  HILL 

10*6 

HERNANDO 

28  37 

82  22 

200 

9  P 

ip 

c 

W-CENTPAL  FLA. EXP. STA. 

BUSHNCLL  7  t 

11*3 

SUMTEP 

26  *0 

75 

6P 

MPS.  A.  H.  NELSON 

Canal  point  gate  9 

12T1 

PALM  BEACH 

26  92 

36 

CORPS  OF  ENGINEERS 

76  92 

80  36 

2i 

MID 

1 

SUGAR  PLANT  FLD.  STA. 

CAOf    SABLE   RANGER  STA 

1909 

MONROE 

29  08 

80  55 

3 

SP 

P 

NATIONAL   PARK  SVC. 

CAPT1VA 

LEE 

26  32 

«2    1  1 

3 

P 

ALLEN  T.  WEEKS 

CAPPABELLE    1  NNW 

FPANKLIN 

29  52 

j*  40 

10 

3P 

MRS.  HAZEL  F.  COOK 

CAPYVILlf 

13BB 

WASHINGTON 

30  *T 

70 

7A 

LONNIE  H.  WHITTAKEP 

29  OB 

83  02 

19 

6P 

6P 

C.    C.  WHlOOON 

CMIPLEV    3  f 

19** 

WASHINGTON 

30  47 

85  29 

130 

SP 

9P 

A.  W.  0  STEEN 

CLEARWATER 

1*92 

PINELLAS 

27  59 

70 

6° 

CLEARWATER  FIRE  DEPT. 

CLERMONT  4  $ 

1**1 

LAKE 

28  29 

81  4* 

1*0 

6P 

ED  OLIVENBAUM 

CLEwlsTON 

HENDPV 

26  45 

80  99 

18 

P 

GERVIN  N.  PIT2EN 

CLEWISTON  U  S  ENG 

1*9* 

HENDRY 

26  49 

80  99 

20 

8A 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CORNWELL  *  Nw 

1869 

HIGHLANDS 

27  2* 

81  10 

AO 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

CRESCENT  CITV 

PUT  NAM 

29  25 

HI  30 

SB 

WILLIAM  P.  PADTKE 

CRfSTVIEW  RADIO  WJSB 

OKALOOSA 

30  *6 

86  35 

276 

5P 

9P 

c 

RADIO  STATION  WJS9 

CROSS  CITV 

DIXIE 

29  38 

83  07 

AS 

c 

COUNTY  AGENTS  OFFICE 

CROSS  CITV  FAA  AP 

DIXIE 

29  98 

83  06 

42 

HID 

□ 

FED.    AVIATION  AGENCY 

OANI A    *  WNW 

211* 

BROWARD 

26  0* 

eo  12 

D 

FLA.  POWER  ♦  LIGHT 

OAYTONA  BEACH 

2190 

VOLUSIA 

29  13 

9A 

NEWS-JOURNAL  CORP. 

OAVTONA   BEACH   «"  AP 

_n  |  J  g 

VOLUSIA 

29  11 

81  03 

31 

MID 

D 

C  J 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

DEER  PA** 

1200 

OSCEOLA 

28  03 

60  54 

43 

SP 

9P 

c 

GEORGE  H.  KEMP FEB 

DE  FUN1AK  SPRINGS 

86  07 

3P 

H     C  STORRS 

OE  LAND 

2229 

VOLUSIA 

29  01 

SI  17 

240 

•c- 

5P 

RAOIO  STATION  WJBS 

DE  SOTO  CITv  a  $w 

HIGHLANDS 

27  25 

ee 

8A 

CHESLEY  A.  SKIPPER 

DEVILS  GABDEN  TOwER 

2298 

HENDRY 

26  36 

61  08 

20 

6P 

PA 

FLA.  FOREST  SERVICE 

DOwLING  PAS  It 

2991 

SUWANNEE 

30  1* 

83  19 

83 

c 

INACTIVE  10/39 

62  52 

6P 

6P 

JOHN  R  DEWEESE 

E VEBGL  *0ES 

?•>•>■: 

COLLIER 

25  51 

81  23 

3 

6P 

*P 

MANHATTAN   MERC.  CORP. 

FEOERAL  POINT 

2919 

PUTNAM 

29  44 

81  32 

5 

4P 

6P 

BRUCE  GRAY 

FELDA  ;  N 

MENDPv 

26  33 

18 

c 

H.  GREGORY  ATCHLEV 

FELLSMERE 

2996 

INDIAN  RIVER 

27  ** 

25 

OKEELANTA  SUG.  RfF.lNC. 

FE  PN AND  I NA  BEACH 

NASSAU 

30  *0 

81  28 

30 

5P 

SP 

LEWIS  K.  NOLAN 

FOPT  DRUH  9  NW 

9137 

OKEECHOBEE 

27  35 

80  51 

60 

5P 

,p 

c 

r.  a.  cox 

FOPT  GPEEN  12  wsw 

MANATEE 

27  34 

82  08 

120 

OWEN  J.  KEEN 

FOPT  LAUDERDALE 

31*3 

BPOWAPD 

26  Ob 

80  09 

10 

6P 

,p 

F.    P.    MEOFOROt  JR. 

FT  LAUDERDALE  BAHIA  MAP 

;l6g 

BROWARD 

26  07 

SO  07 

5P 

flAHIA-MAR  YACHT  HARBOR 

FT     AUOEPDA       EXP  STA 

BPOWAR 

26  0 

BO  14 

•  A 

6A 

BA 

e 

P  ANT  A 

FOPT  MYERS  WB  AP 

j  | 

LEE 

26  35 

81  92 

15 

Mil 

ID 

C  J 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

FOPT  PIEBC* 

ST  LUCIE 

27  25 

10 

ID 

CITY  OF  FT.  PIERCE 

FOUNTAIN   3  S 

9230 

PAY 

30  76 

85  76 

140 

9P 

FLA.  FOREST  SERVICE 

GAINESVILLE  3  WSW 

ALACHUA 

29  38 

82  22 

86 

*P 

CG 

AGRONOMY  DEPT  U.OF  FLA. 

GLEN  ST  MARV  NUP^flE^ 

3*70 

BAKER 

30  15 

8?  10 

140 

-    '.    M(  NURSERIES 

GRACE V ILLE 

3936 

JACK  SON 

30  59 

85  30 

160 

C 

CHARLES  C.  LIODON,  J». 

GRADV 

39*3 

LAFAYETTE 

l  0 

29  SB 

30 

C 

ST.  REGIS  PAPER  CO. 

GPAPC  HAMMOCK 

POLK 

77  *6 

81  17 

INACTIVE  11/59 

HAPT  LAKE 

ORANGE 

28  23 

81  14 

70 

fit 

U.S.  GEOL.  SURVFY 

HIALEAH 

- 

DADE 

29  50 

HP  17 

8A 

BA 

c 

miami  water  plant 

HIGH  SPRINGS 

399* 

ALACHUA 

10 

29  50 

82  36 

75 

9P 

SP 

GEO.  T.  ALEXANDER 

HILLSBOROUGH  PVR  ST  PK 

HILLSBOROUGH 

?e  o= 

82  1* 

50 

BA 

STATE  PARK 

HOMESTEAD  EXP  STA 

DAOE 

25  30 

1  1 

MID 

ID 

c 

SUBTROPICAL  EXP.  STA. 

INGLIS 

4279 

?o  c: 

82  41 

12 

r 

FLA.    PPWER  COMPANY 

INVERNESS 

CITRUS 

28  50 

82  20 

70 

5P 

»P 

CITY  OF  INVERNESS 

ISLAND  GPOVE   2  WNW 

4927 

ALACHUA 

29  27 

B2  08 

60 

9A 

U.S.  GCOL.  SURVEY 

ISLEWOOTH 

A3  32 

ORANGE 

81  33 

115 

6P 

CHASE   *  COMPANY 

JACKSONVILLE  tffl  AP 

*39B 

DUVAL 

30  25 

7* 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

JACKSONVILLE  BEACH 

30  17 

81  2* 

10 

ir 

If 

F I  RE  DEPARTMENT 

10 

82  99 

9P 

9P 

KENDALL  7  E 

*91* 

OADE 

25  »1 

80  17 

18 

7A 

DADE  CO.  NURSERIES 

KEY  WEST  W9  AIRPORT 

MONROE 

81  49 

* 

HID 

r 

C  J 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

KEY  WEST  WB  CITV 

4575 

MONROE 

24  33 

9 

r 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

KISSlNMFf  ? 

**29 

OSCEOLA 

28  18 

81  2* 

68 

9P 

c 

HAPOLD  L.  YOUNG 

LA  BELLF 

.....  ■ 

HENDRY 

26  49 

81  76 

16 

ATLANT IC  LAND  IPV,  CO, 

LAIC  ALFRED  EXP  STA 

•  1  *9 

9P 

C 1 TOUS  EXP.  STATION 

LAKE  CITV  2  C 

COLUMBIA 

30  12 

62  35 

209 

9P 

BA 

FLA.  FOREST  SERVICE 

LAKE  HIAMASSE 

ORANGE 

28  32 

6)  28 

119 

9A 

91 

SUBTROP  FRUIT   FLD.  STA. 

LAKELAND  WB  CITV 

POLK 

2B  02 

61  37 

21* 

Mil 

ID 

C  J 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

LAKE  PLACID  J  SW 

*8*9 

HIGHLANDS 

27  IT 

81  23 

90 

4P 

6'' 

6P 

COLE  DANLEY.  JR. 

LAKE  TPAFFOPO 

*866 

COLL IEP 

26  26 

81  29 

27 

7A 

U.S.  GEOL •  SURVEY 

L* MONT    ft  WNW 

JEFFERSON 

30  2* 

83  55 

190 

c 

TUNG1TON  PLANTAT ION 

LIGNUMVITAF  KEY 

5rM- 

MONROE 

24  3* 

BO  42 

6 

c 

DR.  E .  C.  LUNSFORD 

LISBON 

28  53 

Bl  *8 

68 

9P 

SP 

9P 

c 

OK L AWAHA  WATER  AUTH. 

1  

STATION 

INDEX  NO. 

\¥ 

L 

COUNTY  a 

UlTTTUDE  | 

LONGITUDE 

P 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OobLnVLR 

ELEV  J 

$ 

P 
P 

PRECTP 

| 

SPECIAL 

LIVE  OAK  2  ESE 

5099 

MANATEE^  1 

J    30  IT 

«?  58 

I  70 

*D 

LONGBOAT  KEY 

512* 

1    27  23 

62  39 

10 

6P 

S.   W.  HERRINGSHAW 

LOKAHATCHCE 

PALM  BEACH 

*P 

*p 

C    A.  KING 

LVNNE  *  SE 

1737 

MARION 

1     29  10 

81  32 

90 

C 

OTIS  B.  FORT 

MAD I  SON 

5275 

MADISON  1 

1     30  78 

89  29 

149 

TP 

T.  C,  MERCHANT 

MARATHON  SHORES 

9991 

MOMROE 

;    2*  44 

81  00 

9 

4P 

PHILIP  SPIEGEL 

MAR  I ANNA   IND  SCHOOL 

3972 

JACK  SON 

30  49 

89  17 

120 

SP 

FLA.    INO.    SCH.    FOP  BOYS 

MARINELAND 

FLAGLER 

1° 

C 

MARINE    STUDIO  IMC. 

MAYO  5  NW 

55  39 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Florida  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  P.  0.  Box  3658,  University 
Station,  Gainesville,   Florida,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  f rom  the  post  of f ice . 
Delayed  data  and  correct  ions  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stat  ions  appearing  in  the  Index ,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  either  are  missing  or  were  received  too  late  to  be  included  in 
this  issue. 

Divisions,   as  used  in  "Climatologica 1  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  May  1956. 

Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  °F,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  mi les .     Month ly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negat ive  departures  of  average  dai ly  temperatures  from  65 °F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.     Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending 
at  time  of  observation. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.   S.  Weather  Bureau")   are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted 
to  represent  observations  taken  at  the  present   location.     Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on 
the  period  1931-1955. 

Data  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;   "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  when  published,   are  for  the  24  hours  ending 
at  time  of  observation.     The  station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the 
observations  on  daylight  saving  time. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,   and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",   indicate  the  following: 

C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G     "Soil  Temperature"  Table. 

J    "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication, 

-    No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;    "Daily  Soil  Temperature"  Table; 
and  the  Station  Index. 

+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++     Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*  Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,   the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//    Gage  is  equipped  with  a  windshield, 

AR     This  entry  in  t ime  of  observa t ion  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
AM    Da ta  based  on  observa t iona 1  day  ending  before  noon . 
B     Adjusted  to  a  full  month. 

M     One  or  more  days  of  record  missing;    if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table  for 
detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,   EST  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.   S.   for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,   MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY ,   and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington  25, 
D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,   exposure,  etc.,   of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publi- 
cation "Substation  History"  for  this  state.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,  D.  C.   for  35  cents.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual   issues  of  Local 
Climatological  Data  for  the  respective  stations,   obtained  as  indicated  above,   price  15  cents. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 

USCOMM-WB-Asheville,   N.  C.   6/3/60    900 
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1 

CANAL   POINT  USDA 

86.7 

61.9 

74.3 

96 

26 

50 

15 

0 

3.20 

1.50 

3 

.0 

0 

7 

1 

1 

CAPE  SABLE  RANGER  STA 

83.4 

66.7 

75.1 

67 

28  + 

57 

15+ 

0 

0 

0 

0 

0 

13.62 

8.36 

30 

•  0 

0 

6 

5 

3 

CAPTIVA 

e3.2 

69.5 

76.4 

88 

26  + 

60 

10 

0 

6.07 

2.48 

31 

.  0 

0 

8 

3 

2 

CLEWISTON  U  S  ENG  AM 

e5.2 

64.8 

75.0 

91 

26 

54 

14+ 

0 

1  .99 

•  83 

4 

•  0 

0 

5 

2 

0 

DEVILS  GARDEN  TOWER 

87.2 

61.5 

74.4 

96 

26  + 

50 

11  + 

0 

12 

0 

0 

0 

3.52 

1.97 

26 

.0 

0 

7 

1 

1 

EVERGLADES 

86.8 

66.7 

76.8 

.7 

93 

20 

57 

9 

0 

1  1 

0 

0 

0 

2.24 

-  2.  39 

.48 

30 

.0 

0 

7 

0 

0 

FORT  MYERS  WB  AP  R 

86.7 

64.5 

75.6 

-  1.3 

94 

20 

54 

15+ 

0 

9 

0 

0 

0 

2.20 

-  2.09 

1.07 

27 

.0 

0 

5 

2 

1 

LA  BELLE 

88.8 

62.0 

75.4 

98 

23 

48 

15+ 

0 

15 

0 

0 

0 

6.48 

2  •  86 

2.10 

27 

.0 

0 

9 

5 

2 

MILES  CITY  TOWER 

87.6 

59.4 

73.5 

94 

25+ 

46 

14 

2 

17 

o 

o 

o 

4.25 

1.24 

8 

.0 

0 

12 

3 

1 

MOORE  HAVEN  LOCK   1  AM 

86.0 

64.2 

75.1 

-  1.1 

93 

26 

52 

9 

0 

9 

0 

0 

0 

2.77 

-  1.76 

1.21 

4 

.0 

0 

5 

1 

1 

NAPLES 

84.3 

67.5 

75.9 

90 

26 

57 

15 

0 

1 

0 

0 

0 

5.32 

2.42 

27 

.0 

0 

5 

3 

2 

PUNTA  GORDA 

86.8 

66.7 

76.8 

-  1.3 

93 

26  + 

56 

10 

0 

10 

0 

0 

0 

1.36 

-  1.78 

.30 

29 

.0 

0 

7 

0 

0 

TAMIAMI   TRL  AO  MI  BEND 

87.7 

65.0 

76.4 

95 

22 

52 

1 0 

0 

1  3 

0 

0 

0 

3.29 

.81 

30 

.0 

0 

7 

3 

0 

DIVISION 

75.2 

-  1.5 

4.32 

.35 

.0 

LOWER  EAST  COAST 

FORT  LAUDERDALE 

FT  LAUDERDALE  8AHIA  MAR 

84.1 

70.2 

77.2 

89 

26  + 

57 

9 

0 

0 

0 

0 

0 

3.47 

1.16 

4 

.0 

0 

6 

3 

2 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA  AM 

86.0 

62.6 

74.3 

92 

26  + 

49 

9 

0 

g 

o 

o 

o 

5.20 

1.78 

4 

.0 

0 

8 

4 

1 

HIALEAH  AM 

85.3 

67.8 

76.6 

92 

23 

55 

9 

0 

? 

0 

0 

0 

6.08 

1.19 

24 

.0 

0 

e 

6 

3 

HOMESTEAD  EXP  STA 

85.7 

61.6 

73.7 

-  2.2 

91 

22  + 

47 

9 

1 

n 

o 

o 

7.04 

1.05 

2.39 

30 

.  0 

6 

LOXAHA  TCHEE 

87,6 

60.9 

74.3 

96 

24 

48 

1  5+ 

1 

]  I 

o 

o 

o 

5.72 

2.07 

2  5 

.0 

0 

10 

3 

2 

MIAMI   BAY  FRONT 

83.1 

71  .0 

77.1 

86 

25  + 

59 

9 

0 

0 

0 

0 

0 

3.61 

1.10 

27 

•  0 

0 

7 

3 

1 

MIAMI    tJ  t  AC  n 

82.9 

72.8 

77.9 

•  5 

88 

26 

61 

9 

0 

2.41 

-   1 .  52 

•  70 

8 

.  0 

0 

8 

1 

0 

MIAMI   WB  AIRPORT  R 

84.7 

69.2 

77.0 

-  1.0 

90 

25  + 

58 

9 

0 

2 

0 

0 

0 

3.46 

-  2.09 

.75 

2 

,0 

0 

7 

4 

0 

MIAMI    12   SSW  AM 

84,9 

66.2 

75.6 

90 

26 

5 1 

9 

0 

1 

0 

0 

0 

4.74 

-  1,02 

1.84 

28 

•  0 

0 

6 

4 

l 

POMPANO  BEACH 

85.5 

65.1 

75.3 

91 

25 

53 

9 

0 

3 

0 

0 

0 

3.93 

.88 

3 

,0 

0 

9 

2 

0 

ROYAL   PALM  RANGER  STA 

86. 9M 

62.8 

74. 9M 

92 

21  + 

50 

9 

0 

5 

0 

0 

6.64 

2.76 

30 

.0 

0 

9 

5 

1 

SOUTH  MIAMI    3  W 

83.7 

64.2 

74.0 

90 

25 

50 

9 

0 

1 

0 

0 

0 

5.17 

1.22 

27 

.0 

0 

7 

2 

STUART   RADIO  WSTU 

86.4 

65.5 

76.0 

94 

22 

*2 

16  + 

0 

10 

0 

0 

0 

1.73 

.50 

28 

.0 

0 

5 

1 

0 

WEST  PALM  BEACH 

83.0 

68.2 

75.6 

-  1.3 

88 

3 

56 

15 

0 

0 

0 

0 

0 

3.60 

-  1.31 

1.21 

31 

.0 

0 

7 

3 

1 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP  R 

85.5 

66.2 

75.9 

-  1.2 

91 

26  + 

54 

9 

0 

5 

0 

0 

0 

2.09 

-  2.97 

.84 

27 

.0 

0 

6 

1 

0 

D I V I S I  ON 

75.7 

-  1.3 

4.33 

-  .85 

.0 

KEYS 

DRY  TORTUGAS 

83.6 

71.1 

77.4 

88 

27  + 

62 

16  + 

0 

0 

0 

0 

0 

7.60 

2.68 

30 

.0 

0 

4 

3 

3 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

84.0 

73.9 

79.0 

-  .8 

89 

22 

66 

10 

0 

0 

0 

0 

0 

12.90 

10.08 

7.20 

30 

.0 

0 

6 

5 

3 

MARATHON  SHORES 

84.  7 

72.1 

78.4 

90 

23  + 

63 

10 

0 

3 

0 

0 

0 

11.02 

5.30 

30 

.0 

0 

6 

4 

3 

TAVERN  I ER 

83.8 

■"2.7 

78.3 

87 

27+ 

63 

1  1 

0 

0 

0 

0 

0 

8.23 

2.75 

30 

.0 

0 

6 

5 

3 

DIVISION 

78.3 

-  1.5 

9.94 

7.44 

.0 

TDATA  RECEIVED  TOO  LATE  TO  BE 
INCLUDED   IN  DIVISION  AVERAGES 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


aiauon 

O 
H 

1  1 

2 

3 

4  1 

5 

6 

7  1 

«  1 
8 

1 

9 

10 

11  1 

12 

13  1  14  1  15 

16  I  17  1  18 

1  1 

19     20  1  21 

22 

23  1 

24 

25 

26  I 

27 

26 

29  1 

30 

31 

ALEXANDER  SPRINGS 

3.12 

•  30 

■  98 

.41 

.02 

1.29 

.56. 

APAIACHICOLA  MB  CITY 

R 

1.79 

T 

T 

T 

T 

•  07 

.77 

T 

.11 

.83 

T 

ARCADIA 

1*6* 

•  33 

•  20 

AVON  PARK 

2*26 

•  14 

•04 

T 

.08 

•  04 

1  '  J  • 

•  26 

•01 

•  03 

8AB50N  PARK 

4»43 

.00 

.18 

*  46 
* 

•  22 

•  1 1 

1  .  5 

•  71 

8ART0W 

2.70 

.39 

•06 

.56 

1.29 

•  OS 

.39 

BAY  LAKE 

•  3* 

•  11 

•  13 

.04 

■  02 

.04 

T 

6AYPORT 

RECORD 

M  I  5 S i  NG 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

S*  36 

•  T8 

48 

*  * 

1.32 

*  1  2 

.49 

BIG  CYPRESS  RESERVATN 

3.13 

,  ..  R 

* 

* 

* 

•  20 

•  16 

.03 

1*11 

•  1  6 

•  10 

•  10 

*  »• 

•  33 

BITMLO 

1.59 

.09 

•  10 

•  06 

.31 

6LOUNTSTOWN  2  SE 

2*28 

■  23 

1.10 

•  20 

.23 

.08 

•  40 

6RADENTON  EXP  STATION 

.  09 

T  '  1 

•  02 

" 

•  1  7 

■  0  1 

BROOKSV ILLE  CHIN  HILL 

2*  03 

*94 

BUSHNELL  2  E 

1  »66 

.47 

* 

•  19 

•  2* 

•  33 

•  03 

CANAL  POINT  USDA 

3*20 

.*9 

1,50 

•  18 

T 

T 

T 

•  14 

.24 

.18 

.01 

.42 

CAPE  SABLE  RANGER  STA 

13.62 

•  01 

.49 

T 

.09 

.05 

.97 

.08 

T 

1.21 

1.99 

8.  it, 

.63 

CAPTIVA 

6*  07 

•  13 

CARRABELLE   1  NNW 

•  33 

CARYVILLE 

9*33 

.65 

1  .00 

49 

T 

09 

* 

•  09 

*  ' 

•  *  li 

CEDAR  KEY 

.34 

.06 

.09 

•  39 

CHIPLEY  3  E 

4*43 

T 

•  07 

.11 

.90 

1.39 

•  77 

.  24 

.36 

.41 

T 

CLEARWATER 

* 

CLERMONT  6  S 

2.  SO 

1.96 

*  27 

* 

* 

* 

CLEW  I  ST ON 

2.30 

T 

•02 

•  73 

•01 

"  20 
* 

"ri9 
• 

* 

* 

1(1 

CLEW15TON  U  S  ENG 

1*99 

.83 

•  20 

•  14 

.10 

.70 

•  02 

CORNwELL  *  NW 

.73 

•  32 

T 

•  11 

•  09 

.21 

CRESCENT  CITY 

•  39 

* 

*  . 

•  30 

CRESTVIEW  RADIO  WJSB 

3.33 

•  03 

2  .30 

•  10 

.10 

CROSS  CITY  2 

.67 

.2* 

* 

* 

CROSS  CITY  FAA  AIRPORT 

- 

.51 

T 

•  94 

T 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

_ 

• 

- 

- 

- 

- 

DAN  I A  4  WNW 

1.61 

DAYTON A  BEACH 

1*16 

T 

DAYTONA  BEACH  W8  AP 

R 

T 

DCER  park 

* 

* 

T 

2.00 

* 

* 

* 

* 

* 

DC  FUN  I AK  SPRINGS 

3*93 

T 

•  03 

•  34 

1.86 

T 

•  10 

.26 

.03 

.91 

.01 

.39 

DC  LAND  3  N 

1.41 

DC  SOTO  CITY  *  SW 

•  30 

DEVILS  GAROEN  TOWER 

.18 

•  23 

.03 

• 

* 

* 

* 

DRY  TOR  TUG  AS 

•  6 

** 

* 

■  *  41 
* 

*J9 
* 

EVERGLADCS 

2*24 

.12 

•  03 

•  43 

.19 

•  42 

.26 

.27 

,48 

•  04 

FEDERAL  POINT 

1.97 

•  29 

.91 

•  03 

.03 

•  15 

.96 

FELLS ME RE 

38 

* 

* 

1  .02 

•  0 

FERNANDINA  BEACH 

2*92 

•  10 

•  12 

1  .  16 

39 

82 

* 

.09 

.02 

*  ?t 

FORT  DRUM  9  NW 

2.26 

•02 

•  10 
* 

.  i  J 

1.16 

.04 

T 

•  31 

FORT  GREEN  12  WSW 

1  .78 

.25 

.29 

.68 

.39 

.02 

.06 

.04 

.0  5 

FORT  LAUOEROALE 

RECORD 

MISSING 

FT  LAUOEROALE  BAH1A  MAR 

3.47 

.06 

•  09 

1*16 

T 

•  10 

•  74 

•  07 

1  .00 

.16 

•  13 

FT  LAUOEROALE  EXP  STA 

3.20 

•03 

.37 

1  »7B 

•  01 

.  22 

•  94 

.09 

•  78 

.44 

.62 

•  12 

FORT  MYERS  WB  AP 

R 

2.20 

T 

T 

* 

.  02 

*2ft 

1.07 

.11 

■  66 

T 

•  02 

FORT  PIERCE 

4.30 

3 

.06 

.It 

•  01 

•  91 

L.35 

.90 

.03 

•03 

.10 

FOUNTAIN  3  S 

2.31 

•40 

•  99 

•  38 

.19 

.83 

GAINESVILLE  3  WSW 

U37 

.10 

.66 

•  17 

•  29 

•  02 

.06 

•  11 

GAINESVILLE   FAA  AP 

T 

1.70 

•  01 

T 

GLEN  ST  MARY  NURSERIES 

1*27 

•  68 

•  18 

.32 

.09 

HART  LAKE 

2.03 

•  02 

•  07 

.06 

•  13 

T 

•  14 

.33 

1.19 

•  07 

HIALEAH 

6.08 

1.01 

•  26 

.82 

•  04 

1.19 

.07 

1  .02 

.75 

•  14 

.76 

HIGH  SPRINGS 

1  .77 

.60 

.75 

•  19 

.27 

1.55 

.02 

HILLSBOROUGH  RV&  ST  PK 

T 

HOMESTEAD  EXP  STA 

' 

•  04 

* 

•  1  7 

1.33 

.07 

I  a  90 

•  03 

2.39 

•  79 

INVERNESS 

2.02 

.66 

.04 

.93 

.33 

ISLANO  GROVE  2  WNW 

2.16 

■  S4 

•  34 

•  03 

.95 

ISLEWORTh 

1.02 

.28 

•  32 

•  22 

JACKSONVILLE   •  AP 

R 

i  * » ■ 

I*! 

•02 

.12 

_ 

*4? 

T 

•  48 

.  04 

JACKSONVILLE  BEACH 

1 

•01 

•  12 

_ 

1 

•  01 

■43 

•  02 

JASPER  3  SE 

2.03 

•  05 

.30 

•  90 

•  30 

.90 

.20 

KENDALL  2  E 

4.92 

■  99 

■  79 

•  08 

1  .60 

•  60 

.90 

KEY  WEST  W8  AIRPORT 

*** 

* 

•  04 

T 

1  .66 

2.04 

7,20 

.63 

KEY  WEST  WB  CITY 

.01 

1.67 

1.28 

3.96 

6.61 

.82 

KISSIMMEE  2 

3.35 

•  31 

1  .17 

LA  BELLE 

6.48 

0*95 

•20 

•  1* 

•  03 

.91 

T 

T 

.77 

.13 

2.10 

.22 

1.36 

•  04 

•  03 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

1.26 

•  08 

•  46 

.37 

.21 

.08 

•  06 

LAKE  CITY  2  E 

•oe 

30 

04 

.  66 

•  40 

.32 

•  07 

•01 

LAKE  HIAWASSE 

.34 

*  ' 

•  01 

■  03 

.46 

•  09 

LAKELAND  WB  CITY 

R 

•  B9 

.09 

•  01 

.  25 

_ 

T 

•  02 

LAKE  PLACID  2  SW 

4.63 

•  62 

1.13 

•  03 

.04 

.22 

.03 

.42 

•02 

.32 

.94 

•  89 

.06 

.10 

.03 

LAKE  Tfl AFFORD 

4.46 

•  90 

.3: 

•  72 

1.00 

•  20 

■  36 

.28 

.96 

•  10 

LISBON 

•  03 

•  19 

LIVE  OAK  2  ESE 

.06 

•  01 

•* 

•  19 

•  97 

.  1  9 

•09 

LONGBOAT  KEY 

•  22 

1  .39 

•  21 

02 

*  i 

*  41 

•  23 

.33 

•  05 

LOXAHATCHEE 

3.T2 

1.61 

•  29 

•  10 

.14 

.  1* 

2»07 

.57 

•  29 

.03 

.10 

•  38 

MADISON 

1.93 

.02 

•  19 

•  74 

T 

1.01 

•  01 

T 

2.91 

MARATHON  SHORES 

•  03 

.12 

.02 

1  .96 

.  96 

5.30 

MAR [ANNA    I ND  SCHOOL 

l3*7" 

*34 
* 

* 

*  _ 

„ 

.09 

1.35 

.10 

MAYO  5  NW 

•  95 

MELBOURNE 

7.00 

•  30 

3.30 

.10 

.20 

2.00 

.10 

MELROSE 

•  84 

•  10 

•  44 

•  10 

•  2< 

MIAMI  BAY  FRONT 

3.61 

•  11 

■  15 

.62 

1.10 

.01 

.'3 

■  47 

.20 

MIAMI  BEACH 

2*41 

T 

•  13 

T 

.70 

•  33 

•  13 

.21 

•  49 

.26 

.16 

MIAMI  WB  AIRPORT 

3.46 

T 

•  73 

.16 

•02 

•  77 

T 

T 

•  06 

.  34 

•  93 

.64 

.17 

MIAMI    12  SSW 

4.74 

•  13 

■  84 

.20 

.25 

■OS 

1.84 

.73 

•  23 

•  84 

MILES  CITY  TOWER 

4.25 

.32 

.05 

T 

.10 

T 

1.24 

•  02 

.10 

.09 

.12 

.59 

•  19 

.4] 

•  31 

•  16 

MILTON  EXP  STAT  I  ON 

4.99 

•  01 

•  64 

2.46 

•  79 

•26 

.02 

.37 

.22 

MONT  I  CELLO  2  S 

1.87 

.27 

•  43 

T 

.49 

.  27 

•  35 

T 

T 

.07 

.49 

.3« 

.01 

•  04 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

2.77 

•  01 

•  30 

1.21 

.21 

.01 

•  oe 

MOUNTAIN  LAKE 

MYAKK A  RIVER  ST  PARK 

NAPLES 

NICEVILLE 

N I TT AW  1  S 

OCALA 

OCALA  2  NE 
OKEECHOBEE  9  W 
OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 
ORLANDO  WB  AIRPORT 

PALATKA 
PANAMA  CITY  2 
PARR  J  SH 

PENSACOLA  FAA  AIRPORT 
PENSACOLA  W8  CITY 

PERR INE 
PERRY 

plant  city 
pomp a ho  beach 
punt a  goroa 


3.85  1.39 

2*24 

9.32 


3.39     T  .39 

RECORD  MISSING 
2.79     .02  1.03 


RECORD  MISSING 


RECORD  MISSING 


5.66 

7.96 
1.41 
2*21 
3.93 
1.36 


1.86 

T  .27 
•09  .29 


26  2.10  1.00 
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Station 

Tolal 

5  1 
1 

Day  of  month 

1  1 

1 

3 

4  T 

1 

6 

7  1 

8  1 

 L- 

9 

10  1 

11  1 

 L 

12 

13     14  15 

1  1 

16     17  18 

19     20  21 

22  j 



23  | 
 L 

24 

25  | 
 *- 

26 

27 

28  : 

 L 

29 

 *- 

30 

31 

OO 1  ACT  EIP  STAT  ion 

3.70 

•  06 

T 

.  1 1 

.26 

•SI 

2.13 

•06 

.76 

.43 

2.76 

ROYAL   PALPI  RAN6C  R  ST  A 

6.6* 

•  OA 

.77 

.42 

.54  .{ 

saint  aucostihe 

1.99 

.31 

T 

■  01 

•  01 

•  36 

.02 

1.14 

•  07 

T 

SAINT  LCO 

.97 

.21 

•  29 

•  05 

SAINT  HAKS  4  5C 

•  TO 

•  0« 

•  *3 

•  18 

ST  ■*  E  T  f  *  58URG 

1.26 

.22 

•  01 

•  29 

•55 

■  03 

•  01 

.03 

•  OA 

.92 

.39 

.04 

SANBOWW  TOWER 

2.21 

.OJ 

tVt 

•  10 

.21 

.26 

SAWORD  eip  stat  ion 

.69 

.09 

.11 

.21 

.02 

T  J 

SARASOTA 

III! 

.17 

•  10 

.01 

•  20 

i07 

.07 

.07 

.  1  *r 

SHADY  OAKS  PISH  CANP 

•  60 

.40 

.20  • 

SOOT  M    MIAMI     3  If 

5. IT 

.73 

•  03 

1*01 

.01 

1  .22 

•  03 

.76 

•62 

.37  J 

1.01 

.16 

.01 

•  30 

•  10 

•  17 

.06 

STf TnNA  TCHCE  2 

RECORD 

mi-.-  :nv. 

.50 

.19 

STUART  RADIO  W5TU 

1.75 

•  06 

.  1 1 

■04 

•oe 

.  0  2 

.90 

.01 

T*LL*MA5SEF    Wfl  AP 

•  *3 

T 

20 

* 

T 

1  a42 

T 

•  07 

TAMIAHI    TftL   40  HI  HcHO 

3.29 

.66 

T 

.7* 

.09 

.25 

•  16 

•  81 

•  22  •. 

TANRA  V8  A  I RPORT  R 

1.07 

■  1* 

*  7lf 

•  03 

•  02 

T 

T 

•  14 

•  02 

T 

.65 

.02  . 

TARPON  SPt*S  SEKACC  PI 

1.26 

.10 

.32 

.05 

.10 

TAYfRtllER 

e«2> 

.35 

2.30 

•  33 

•  82 

2.75 

1.46  • 

7  1  TU4V 1 LLE  2  f 

1.31 

* 

>  26 

.17 

•43 

USHER  TOUEP 

.11 

•  20 

•  20 

•  27 

.30 

•  24 

VENICE 

l.as 

.  1  B 

.03 

.26 

.16 

.35 

.67 

VERO  BEACH  F*A  AIPPOPT 

«.n 

.30  1 

•  OA 

.03 

.26 

T 

T 

.31 

.49 

1.04 

.  28 

.09  . 

VAUCHHULA  ;  N 

2.86 

.21 

.23 

•  77 

.49 

•  OA 

1.10  , 

HCST  PALM  BEACH 

3.60 

.;s 

.in 

.03 

T 

.0? 

T 

.87 

.23 

.66 

•  11 

1.21  • 

WEST  PALM  BEACH  MB  AP  P 

2.0t 

.11 

.  1<J 

T 

.04 

T 

T 

•  05 

.03 

.84 

.10 

.23 

.03 

•  39  J 

WWAMITCHKA 

3.92 

2*00 

.06 

T 

.60 

.20 

.53 

.33 

WINTER  HAVEN 

?.»» 

.06 

•  02 

.02 

.67 

•13 

.92 

.AO 

.04 

.50 

.06 

MOOORUFF  DAM 

1.99 

..5 

•  09 

•24 

.36 

•  AO 

•  22 

.03 
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DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
MAY  1960 


Day  Oi  Month 

age 

1 

2 

3 

4 

5 

g 

7 

g 

9 

10 

H 

12 

13 

j4 

16 

17 

1 8 

19 

20 

2 1 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

MAX 
MIN 

90 
63 

87 
62 

78 

67 

99 

63 

66 

60 

66 

61 

82 
58 

64 

79 
46 

50 

60 

55 

52 

82 
43 

89 

47 

3* 

60 

68 

56 

60 

60 

63 

64 

63 

64 

63 

66 

63 

89 
63 

66 

63 

86.5 
59.7 

MAX 
MIN 

61 

67 

78 
64 

74 

66 

78 
68 

71 

67 

77 

67 

77 
61 

74 

55 

77 
54 

61 

62 

56 

50 

55 

57 

60 

63 

66 

65 

67 

69 

66 

71 

72 

73 

71 

67 

68 

63 

66 

71 

64 

71 

79.1 
64.3 

MAX 
MIN 

62 

66 

61 

67 

65 

64 

57 

67 

80 
49 

60 
50 

55 

64 

33 

83 
51 

82 
45 

87 

49 

90 
35 

92 
58 

9 1 

58 

93 
59 

92 
58 

94 

68 

93 

63 

95 
66 

93 
64 

93 
64 

94 
65 

89 

67 

91 
67 

83 

70 

83 
68 

66 

66 

67.9 
60.6 

MAX 
MIN 

91 

47 

67 

66 

67 

88 
66 

90 
64 

89 

60 

76 

59 

83 
46 

65 

50 

66 

35 

66 
59 

81 

51 

64 
46 

9C 

52 

93 
58 

95 
61 

63 

99 
64 

95 
65 

96 

66 

99 

66 

97 
68 

98 
64 

96 
60 

96 
64 

69 
67 

90 
68 

85 

70 

62 
71 

67 
68 

90.1 
61.9 

MAX 
MIN 

68 

66 

67 

67 

65 

65 

66 

81 
64 

5T 

61 

55 

59 

80 
60 

80 
55 

81 
49 

87 
66 

91 

55 

63 

64 

65 

68 

6  7 

96 
67 

70 

66 

67 

69 

70 

66 

8  6 

70 

63 

63 

68.3 
63.6 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

85 
63 

66 

65 

86 
6* 

87 

67 

63 
61 

62 

56 

38 

49 

53 

51 

60 

53 

49 

50 

5* 

57 

5Q 

64 

59 

65 

66 

62 

62 

92 
64 

66 

66 

67 

68 

71 

69 

84.5 
60.9 

MAX 
MIN 

65 

65 

65 

66 

64 

64 

56 

68 

49 

50 

50 

E6 
39 

84 
34 

80 
49 

82 

50 

88 

54 

56 

57 

9  ? 

62 

61 

68 

87 
64 

94 

66 

94 
61 

96 
63 

9  3 
66 

67 

86 
66 

88 

70 

86 
73 

69 

86.1 
61  .3 

MAX 
MIN 

82 
65 

83 

59 

7*5 
61 

79 

62 

81 
61 

72 
62 

61 
64 

52 

46 

51 

55 

53 

45 

47 

5  0 

56 

59 

6! 

63 

64 

66 

93 
66 

69 

71 

66 

91 
66 

64 

56 

60 

91 
66 

67 

64.2 
60.0 

MAX 
MIN 

84 

67 

65 
64 

85 

63 

66 

65 

64 

59 

66 

56 

50 

59 

56 

59 

51 

52 

57 

61 

69 

63 

66 

70 

67 

69 

66 

91 
66 

68 

71 

66 

71 

71 

67 

84.2 
63.1 

MAX 
MIN 

64 

66 

65 

67 

83 

67 

62 
64 

86 

62 

86 
64 

83 

61 

78 

67 

52 

54 

62 

61 

53 

51 

55 

60 

61 

63 

92 
65 

68 

66 

93 
68 

69 

67 

70 

95 
70 

68 

67 

66 
69 

69 

63.9 
63.6 

MAX 
MIN 

68 

65 

68 

65 

63 

65 

62 

65 

59 

53 

61 

8  0 
53 

80 
53 

79 
48 

84 

62 

56 

61 

6? 

62 

65 

68 

67 

66 

66 

65 

66 

68 

64 

68 

69 

68 

86.0 
62.6 

MAX 
MIN 

63 

65 

64 

67 

67 

65 

39 

65 

60 

52 

55 

87 
61 

80 
64 

78 
53 

87 

50 

52 

57 

56 

60 

60 

66 

63 

62 

62 

63 

62 

65 

66 

69 

71 

70 

66.7 
61.9 

MAX 
MtN 

63 
76 

65 

76 

86 

68 

87 
70 

65 

70 

64 

66 

62 

61 

62 
69 

80 
57 

77 
56 

37 

60 

62 

57 

57 

63 

63 

63 

70 

71 

70 

72 

69 

69 

70 

70 

74 

72 

70 

68 

70 

83.4 
66.7 

MAX 
MIN 

77 

72 

70 

71 

69 

70 

70 

70 

66 

60 

65 

70 

67 

63 

82 

63 

63 

66 

66 

67 

74 

76 

75 

74 

71 

72 

88 

72 

71 

74 

71 

71 

71 

63.2 
69.5 

MAX 
MIN 

64 

60 

78 
63 

66 

77 
66 

60 

77 
62 

48 

41 

59 

51 

51 

47 

43 

43 

45 

34 

66 

54 

60 

64 

63 

64 

70 

60 

64 

61 

52 

55 

64 

65 

62.6 
57.3 

MAX 
MIN 

64 

73 

63 

71 

79 

65 

64 

62 

65 

71 

62 

57 

66 

67 

68 

56 

58 

59 

61 

66 

68 

85 

67 

88 

69 

8  7 
75 

73 

74 

87 
74 

73 

74 

71 

89 
69 

72 

84 

71 

74 

63.3 
67.6 

MAX 
MIN 

64 

62 

55 

75 
59 

79 
60 

79 
61 

82 

60 

61 
64 

50 

47 

63 

55 

51 

44 

50 

51 

56 

61 

69 
66 

65 

91 
66 

90 
68 

90 
68 

93 
67 

92 
68 

63 

86 
68 

63 

89 
36 

92 
62 

89 

65 

91 
68 

83.8 
60.2 

MAX 
MIN 

64 

70 

84 

67 

90 
67 

78 
67 

83 

65 

63 

67 

62 

67 

75 
65 

58 

57 

78 
66 

7  7 
62 

63 

54 

55 

86 

56 

82 
63 

85 

64 

65 

69 

9  6 

73 

71 

85 
69 

89 
68 

88 

69 

70 

7  3 

69 
66 

83 
70 

85 

70 

88 
68 

63.1 
65.7 

MAX 
MIN 

66 

68 

85 

67 

63 

65 

62 
65 

68 

65 

65 

66 

63 
61 

76 
65 

78 

55 

60 

52 

6 1 

62 

57 

74 

56 

50 

55 

60 

60 

62 

64 

67 

66 

66 

67 

65 

66 

66 

68 

66 

70 

69 

65 

66.9 
63.2 

MAX 
MIN 

68 

67 

67 

69 

61 

72 

65 

71 

83 

63 

82 
64 

80 
34 

75 
37 

82 
54 

84 
61 

83 
58 

79 
54 

80 
56 

59 

61 

61 

65 

66 

74 

66 

67 

6  9 

65 

68 

9  1 

67 

69 

71 

68 

73 

74 

65.2 
64.8 

MAX 
MIN 

61 

53 

59 

61 

74 

60 

62 

56 

31 

60 
49 

76 
61 

60 

73 
48 

72 
45 

78 
5* 

81 

57 

63 

58 

63 

62 

67 

64 

70 

66 

67 

69 

66 

61 

57 

61 

60 

69 

83.6 
60.1 

MAX 
MIN 

64 

64 

63 

61 

56 

62 

61 

58 

43 

52 

51 

48 

46 

80 
44 

54 

48 

55 

60 

55 

63 

67 

63 

62 

66 

62 

61 

66 

56 

58 

65 

62 

67.1 
58.1 

MAX 
MIN 

65 

86 
64 

77 
64 

78 
63 

64 

59 

66 
64 

60 
64 

75 
52 

75 

47 

77 
53 

79 
54 

75 
51 

7} 
49 

77 
45 

83 
46 

48 

MAX 
MIN 

71 

68 

68 

66 

66 

69 

79 
62 

69 

76 
52 

56 

62 

59 

54 

51 

56 

62 

64 

86 

64 

66 

72 

67 

68 

70 

69 
67 

93 
70 

9  9 

69 

8  7 
70 

89 
67 

69 

85 

70 

66 

83.6 
64.8 

MAX 
MIN 

66 

67 

67 

63 

65 

60 

62 

60 

56 

50 

62 
55 

60 

58 

53 

51 

50 

58 

62 

60 

62 

69 

6? 

65 

68 

66 

66 

68 

69 

65 

64 

67 

65 

63.7 
62.0 

MAX 
MIN 

88 

65 

67 

95 
64 

62 

66 

65 

63 

56 

67 

49 

48 

85 
56 

8  3 
57 

76 
49 

8? 
45 

84 

48 

55 

56 

60 

62 

62 

6  0 

61 

63 

64 

64 

65 

67 

67 

66 

70 

66 

86.6 
60.6 

MAX 
MIN 

64 

54 

59 

61 

60 

61 

63 

47 

48 

61 

54 

50 

45 

51 

53 

59 

57 

62 

65 

68 

65 

68 

97 
64 

65 

64 

67 

9  9 
61 

61 

95 
62 

94 

67 

95 
66 

86.5 
59.6 

MAX 
MIN 

64 

66 

67 

67 

65 

91 
67 

69 
66 

65 

67 

89 
63 

MAX 
MIN 

66 

67 

66 

67 

66 

66 

58 

67 

51 

50 

50 

85 

59 

54 

8? 
51 

86 

53 

54 

55 

92 
51 

92 
61 

56 

9  1 

67 

94 

63 

92 
65 

60 

93 
64 

96 
64 

66 
67 

68 
67 

83 
70 

80 
73 

84 

70 

67.2 
61.5 

MAX 
MIN 

85 
74 

73 

74 

75 

74 

74 

85 

73 

66 

67 

62 

63 

8  3 
71 

69 

78 
63 

62 

67 

62 

72 

74 

66 

74 

65 

74 

9  6 

74 

73 

85 

73 

86 
74 

88 

73 

75 

a  0 

75 

84 

72 

62 
67 

78 
66 

81 

71 

63.6 
71  .1 

MAX 
MIN 

87 
69 

68 

71 

88 

71 

68 

70 

89 
66 

89 

68 

6  5 

64 

60 

70 

6 1 

57 

61 
59 

63 
39 

85 

42 

82 
62 

8] 
58 

85 

58 

59 

89 
63 

66 

68 

70 

71 

71 

71 

92 
70 

68 

70 

92 
72 

91 
70 

71 

61 

71 

76 
70 

61 

70 

86.8 
66.7 

MAX 
MIN 

63 

67 

66 

66 

62 

62 

61 

63 

53 

53 

63 

58 

56 

55 

54 

58 

58 

6  4 

64 

72 

62 

66 

67 

71 

69 

95 
69 

66 

90 
67 

68 

62 

90 
67 

93 
69 

87.  1 
63.1 

MAX 
MIN 

89 

66 

87 
66 

69 

67 

61 

67 

83 
64 

82 
64 

80 

60 

85 

55 

60 
51 

84 

51 

67 
56 

68 
58 

60 
55 

82 
*« 

85 
48 

90 
57 

90 
60 

93 
61 

95 
65 

94 
66 

96 

65 

94 
64 

94 

62 

93 

62 

97 
66 

92 
66 

69 
66 

89 
68 

61 
69 

83 

71 

66 
68 

87.8 
61.7 

MAX 

83 
66 

76 
65 

71 
63 

71 
64 

73 
63 

76 
66 

79 
62 

75 
61 

60 
48 

61 

56 

82 
36 

76 
54 

75 
52 

78 
31 

10 
34 

66 
56 

93 
69 

91 

63 

94 
66 

82 
71 

94 

67 

91 

70 

92 
68 

91 

70 

90 
69 

89 
68 

86 
69 

65 
62 

86 
64 

84 
67 

93 
67 

63.2 
62.5 

MAX 
MIN 

MAX 

67 
65 

88 

65 

88 
66 

62 
66 

86 
64 

83 

61 

84 

58 

80 

65 

79 
46 

81 

50 

65 

50 

85 
58 

79 
52 

63 

44 

96 
51 

89 

55 

91 
55 

92 
37 

94 

62 

94 
62 

92 
60 

94 

60 

93 
64 

93 
63 

92 
64 

92 
65 

85 
66 

90 
67 

83 
69 

80 
69 

S3 
65 

87.0 
60.2 

MIN 

MAX 
MIN 

64 

75 

65 
75 

85 
72 

60 
69 

60 
69 

60 
74 

81 
65 

81 

70 

60 

57 

82 
62 

84 

63 

84 

66 

84 

63 

81 
59 

82 

63 

83 

73 

63 
66 

86 
67 

89 

72 

68 

77 

87 

73 

89 
76 

68 

74 

89 
74 

89 
74 

89 
76 

82 

72 

66 
74 

83 
76 

82 
76 

80 

72 

84.1 
70.2 

Slatlon 


ALEXANDER  SPRINGS 

APALACH1COLA  KB  CI 77 

ARCADIA 

AVON  PAN* 

BARTOW 

BAYPORT 

BELLE  GLADE  EXP  S7A 
BIG  CYPRESS  RESEPVA7N 
BLOOMY 870WN  2  SE 
BRAOENYOM  EXP  STAY  I ON 
BRSOKSVILLE  CHIN  MILL 
BUSHNELL  2  E 
CANAL  P01NY  OS OA 
CAPE  SABLE  RAN6ER  ST A 
CAPYIVA 

CARRA8ELLE  1  NNM 
CE8P.R  KEY 
CHIPLEY  3  E 
CLEARWATER 

6  S 

CL  EH  I  STOW  0  5  EN6 
CRESTVIEV  RADIO  WJSB 
CROSS  CITY  2 
CROSS  CITT  FAA  AIRPORT 
DAYTONA  BEACH 
DAYTON*  BEACH  «B  AP 
R  PARK 

FUN  I  AC  SPRINGS 
LAND  3  N 
VILS  GARDEN  YOWER 
TOR TOGAS 
RGLAOES 
FEDERAL  POINT 
PELLSMERE 
FERMANOINA  BEACH 
FORT  OROM  5  NV 
FORT  LAUDERDALE 
FT  LAUDERDALE  BAH  I A  MAR 
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DAILY  TEMPERATURES 

Continued  .  


Day  Of  Month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

FT   LAUDERDALE   EXP  STA 

MAX 

84 

86 

Be 

90 

86 

84 

83 

64 

82 

79 

62 

85 

87 

83 

B2 

84 

84 

82 

89 

91 

91 

89 

90 

92 

92 

92 

91 

84 

88 

63 

80 

86.0 

M1N 

69 

65 

66 

66 

62 

64 

57 

66 

49 

5  3 

55 

60 

58 

50 

53 

66 

* 

67 

68 

67 

7 

78 

73 

62*6 

FORT  MYERS  WB  AP 

MAX 

06 

n 

89 

85 

99 

88 

86 

63 

78 

79 

83 

83 

78 

80 

87 

89 

90 

91 

92 

94 

90 

92 

93 

93 

88 

90 

88 

08 

62 

79 

88 

86.7 

MIN 

68 

69 

6  9 

70 

66 

66 

60 

64 

64 

54 

5  6 

6  1 

57 

55 

64 

62 

64 

67 

2 

4 

68 

4 

6  6 

69 

69 

71 

72 

68 

64.5 

FORT  PIERCE 

MAX 

65 

B3 

87 

79 

81 

80 

81 

80 

74 

81 

84 

84 

78 

75 

80 

83 

85 

66 

90 

87 

83 

85 

88 

88 

88 

90 

80 

65 

82 

82 

84 

83.3 

MIN 

58 

6  ? 

66 

6R 

69 

7  1 

63 

98 

5  2 

60 

58 

6  2 

55 

52 

65 

61 

63 

67 

67 

68 

4 

69 

70 

67 

68 

71 

71 

71 

65.0 

FOUNTAIN   3  S 

MAX 

83 

80 

78 

80 

84 

62 

78 

80 

75 

76 

69 

79 

83 

99 

89 

92 

93 

92 

92 

92 

93 

93 

86 

87 

92 

89 

94 

85.0 

MIN 

62 

59 

60 

60 

60 

6  5 

49 

45 

60 

51 

50 

43 

49 

54 

56 

59 

65 

65 

68 

69 

63 

68 

63 

54 

64 

65 

36.6 

GAINESVILLE    3  WSW 

MAX 

85 

S4 

75 

77 

85 

86 

85 

73 

79 

80 

80 

79 

74 

81 

85 

90 

91 

91 

94 

93 

94 

95 

94 

93 

96 

93 

92 

92 

87 

69 

92 

86.6 

MIN 

66 

62 

63 

62 

58 

6  3 

62 

59 

46 

51 

56 

53 

53 

45 

48 

69 

63 

67 

61 

67 

65 

59.7 

GAINESVILLE  FAA  AP 

MAX 

90 

92 

94 

89 

91 

94 

95 

94 

92 

93 

91 

90 

87 

89 

92 

MIN 

64 

62 

68 

65 

&* 

62 

64 

62 

62 

6  8 

60 

63 

63 

GLEN  ST   MARY  NURSERIES 

MAX 

84 

8  7 

73 

79 

83 

83 

81 

79 

78 

62 

80 

78 

76 

80 

85 

88 

89 

92 

95 

95 

92 

93 

94 

96 

94 

93 

90 

91 

90 

89 

96 

86.4 

MIN 

60 

6] 

61 

59 

54 

6  3 

60 

97 

44 

52 

56 

50 

46 

45 

60 

" 

52 

60 

58 

71 

63 

6  2 

63 

68 

6  6 

62 

66 

64 

60 

56 

62 

58.2 

HIALEAH 

MAX 

85 

85 

88 

87 

86 

83 

82 

86 

82 

79 

82 

85 

85 

81 

81 

82 

81 

85 

88 

66 

88 

88 

92 

98 

89 

91 

90 

87 

97 

82 

60 

85.3 

MIN 

73 

70 

69 

70 

60 

68 

69 

77 

65 

59 

60 

63 

61 

56 

60 

61 

64 

65 

69 

69 

71 

69 

71 

71 

73 

71 

74 

76 

74 

73 

71 

67.8 

HIGH  SPRINGS 

MAX 

88 

85 

74 

77 

85 

85 

83 

78 

79 

80 

91 

79 

75 

82 

98 

91 

92 

93 

97 

96 

95 

94 

95 

97 

96 

95 

93 

95 

93 

90 

96 

68.0 

MIN 

6  4 

63 

64 

61 

6  6 

6  2 

6  2 

5  8 

48 

5  5 

6  6 

52 

5  0 

47 

48 

53 

62 

67 

68 

6 

64 

69 

66 

63 

68 

*7 

61 

63 

65 

59  .7 

HOMESTEAD  EXP  STA 

MAX 

86 

87 

88 

86 

85 

83 

67 

83 

80 

B4 

86 

86 

83 

82 

85 

84 

87 

90 

91 

90 

89 

91 

89 

88 

BB 

89 

87 

67 

81 

76 

76 

65.7 

MIN 

66 

63 

64 

60 

64 

6? 

57 

60 

47 

54 

50 

5  5 

55 

50 

52 

56 

7 

63 

61 

67 

67 

65 

66 

68 

66 

69 

70 

70 

71 

70 

61.6 

INVERNESS 

MAX 

88 

B7 

82 

8  3 

67 

87 

86 

80 

78 

82 

94 

80 

74 

80 

86 

92 

89 

92 

94 

94 

93 

95 

96 

94 

92 

92 

87 

89 

87 

88 

90 

87.4 

MIN 

66 

63 

58 

5 

* 

61 

47 

5 1 

62 

68 

71 

69 

68 

6  8 

4 

68 

69 

63 

69 

70 

67 

63.5 

JACKSONVILLE  WB  AP 

MAX 

66 

77 

75 

75 

77 

82 

82 

73 

79 

82 

83 

79 

73 

81 

85 

90 

93 

94 

97 

88 

92 

94 

97 

97 

96 

94 

91 

91 

88 

88 

94 

86.2 

MIN 

69 

* 

63 

60 

9 

62 

63 

58 

59 

69 

6  2 

53 

6  5 

58 

61 

63 

66 

71 

69 

72 

70 

72 

71 

69 

70 

63 

64 

67 

70 

63.3 

JACKSONVILLE  BEACH 

MAX 

81 

78 

71 

72 

75 

76 

78 

74 

79 

82 

89 

75 

74 

76 

77 

80 

93 

86 

95 

83 

82 

90 

87 

89 

87 

86 

87 

87 

86 

84 

81.8 

MIN 

67 

65 

66 

66 

66 

6  1 

6* 

60 

51 

54 

60 

57 

54 

5? 

56 

60 

60 

61 

65 

73 

67 

69 

68 

71 

68 

68 

70 

69 

66 

66 

63.2 

JASPER   3  SE 

MAX 

85 

80 

75 

78 

80 

84 

80 

80 

80 

75 

80 

78 

75 

84 

8? 

90 

85 

88 

97 

95 

94 

95 

94 

97 

96 

90 

90 

90 

90 

94 

99 

86.5 

MIN 

60 

55 

60 

65 

60 

59 

60 

64 

45 

48 

60 

90 

49 

45 

46 

50 

55 

56 

60 

70 

65 

65 

65 

60 

64 

60 

64 

99 

66 

60 

64 

57.1 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

MAX 

86 

86 

B9 

84 

86 

8? 

89 

79 

78 

83 

83 

84 

79 

78 

83 

83 

85 

86 

68 

87 

88 

69 

87 

86 

87 

87 

87 

84 

81 

76 

79 

84.0 

MIN 

77 

74 

76 

7  7 

74 

68 

68 

66 

68 

70 

72 

68 

69 

74 

76 

77 

77 

78 

77 

79 

79 

79 

74 

74 

78 

72 

74 

71 

72 

73.9 

KISSIMMEE  2 

MAX 

85 

«' 

87 

85 

85 

84 

80 

75 

83 

82 

84 

62 

80 

80 

85 

86 

89 

90 

95 

94 

90 

90 

90 

94 

93 

95 

91 

86 

82 

65 

88 

66.5 

MIN 

65 

64 

60 

69 

55 

99 

97 

53 

59 

60 

60 

68 

69 

65 

67 

62.2 

LA  BELl  : 

MAX 

90 

90 

91 

91 

87 

86 

86 

84 

80 

83 

85 

87 

81 

81 

86 

92 

92 

94 

95 

94 

94 

95 

98 

97 

92 

94 

87 

88 

96 

82 

86 

88.8 

MIN 

58 

66 

50 

3 

6  0 

54 

48 

48 

55 

84 

61 

62.0 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

MAX 

85 

89 

82 

81 

86 

8? 

86 

81 

80 

81 

82 

60 

77 

an 

86 

90 

92 

92 

94 

92 

92 

9* 

96 

92 

93 

92 

86 

87 

82 

62 

88 

66.6 

MIN 

68 

60 

50 

58 

6  2 

5  7 

56 

48 

52 

68 

68 

69 

7 

44 

63.5 

LAKE  CITY  2  E 

MAX 

85 

83 

75 

78 

84 

83 

81 

7* 

80 

82 

81 

79 

74 

80 

95 

89 

90 

94 

94 

92 

94 

96 

97 

96 

93 

87 

89 

90 

91 

90 

95 

86.5 

MIN 

63 

6 

61 

60 

6  6 

6  2 

62 

55 

46 

54 

99 

92 

49 

47 

48 

64 

4 

63 

65 

59.3 

LAKE  HIAWASSE 

MAX 

86 

86 

84 

80 

82 

85 

86 

B3 

76 

78 

82 

83 

79 

76 

60 

87 

90 

91 

91 

93 

92 

9? 

93 

92 

96 

94 

93 

86 

89 

85 

83 

86.2 

MIN 

67 

6 

67 

64 

6  5 

66 

62 

68 

54 

58 

63 

58 

57 

50 

52 

61 

67 

66 

67 

69 

69 

66 

68 

68 

65 

63.7 

LAKELAND  WB  CITY 

MAX 

65 

87 

81 

81 

83 

83 

83 

71 

77 

80 

80 

77 

73 

80 

96 

89 

91 

91 

92 

92 

91 

92 

94 

92 

92 

91 

87 

88 

93 

80 

84 

83.0 

MIN 

68 

68 

67 

67 

6  7 

66 

6  0 

58 

59 

61 

60 

56 

54 

59 

70 

72 

69 

70 

68 

69 

69 

72 

72 

69 

63.9 

LAKE  PLACID  2  SW 

MAX 

88 

88 

90 

60 

88 

87 

84 

79 

60 

80 

84 

84 

80 

81 

96 

90 

91 

92 

95 

93 

91 

94 

95 

93 

93 

94 

85 

89 

84 

82 

86 

87.3 

MIN 

65 

67 

65 

62 

59 

69 

54 

50 

64 

6  1 

55 

50 

52 

61 

62 

65 

65 

71 

63 

63 

66 

67 

70 

70 

68 

62.5 

L I SBON 

MAX 

85 

84 

82 

79 

86 

84 

81 

7<3 

77 

80 

81 

79 

76 

79 

65 

88 

90 

90 

93 

91 

92 

93 

91 

94 

9? 

91 

68 

91 

88 

85 

86 

85.7 

MIN 

68 

& 

68 

65 

60 

64 

60 

65 

53 

54 

64 

60 

56 

91 

55 

61 

70 

69 

68 

70 

70 

70 

67 

63.9 

L I VE  OAK   2  ESE 

MAX 

83 

86 

75 

79 

S3 

84 

78 

76 

78 

78 

79 

79 

73 

79 

65 

88 

89 

93 

96 

93 

95 

94 

95 

96 

93 

90 

92 

90 

88 

91 

93 

66.3 

MIN 

64 

63 

60 

60 

57 

63 

62 

56 

44 

55 

53 

52 

46 

46 

46 

67 

65 

63 

99 

64 

64 

58.9 

LOX AHA  T  CHE  E 

MAX 

89 

90 

89 

63 

86 

83 

84 

80 

79 

82 

85 

86 

82 

85 

88 

89 

92 

94 

94 

92 

93 

94 

94 

96 

94 

94 

84 

88 

86 

82 

82 

87.6 

MIN 

* 

67 

65 

61 

68 

46 

51 

52 

68 

55 

49 

48 

62 

63 

64 

63 

66 

62 

? 

69 

72 

70 

60.9 

MAD  I  SON 

85 

82 

75 

78 

82 

83 

60 

72 

80 

75 

79 

73 

72 

60 

85 

88 

89 

93 

95 

92 

92 

93 

96 

97 

96 

92 

91 

94 

90 

96 

98 

86.2 

MIN 

61 

62 

64 

53 

48 

56 

64 

55 

48 

96 

53 

60 

69 

6 

67 

68 

69 

4 

64 

67 

61.1 

IIADATMlMJ  [U/1DC( 

MAX 

86 

86 

BR 

85 

85 

84 

89 

86 

78 

79 

82 

85 

80 

79 

83 

82 

86 

88 

87 

86 

90 

90 

90 

88 

86 

89 

89 

88 

62 

80 

74 

64.7 

MIN 

7 

* 

75 

69 

63 

64 

66 

70 

66 

64 

68 

71 

76 

76 

76 

76 

73 

?* 

76 

70 

7 

69 

68 

72.1 

UADI1NUA      |ur\  CCUftAl 

««"  i             i  rtv  aLnuUL 

MA  X 

85 

78 

75 

80 

76 

83 

80 

76 

en 

78 

75 

68 

71 

80 

85 

86 

89 

93 

91 

93 

92 

92 

96 

94 

96 

92 

94 

90 

92 

92 

93 

85.5 

"IN 

60 

61 

64 

51 

48 

61 

4  6 

48 

48 

49 

62 

68 

67 

68 

65 

62 

5 

63 

65 

67 

59.9 

MAYO   5  NW 

ma  X 

64 

82 

76 

78 

82 

83 

90 

75 

79 

79 

78 

77 

73 

80 

86 

87 

90 

92 

93 

96 

92 

93 

96 

96 

94 

93 

69 

92 

90 

93 

94 

86.2 

MIN 

61 

61 

55 

46 

56 

6  3 

52 

47 

46 

46 

1 

60 

66 

67 

65 

66 

70 

63 

62 

65 

4 

60 

64 

63 

58.3 

MELBOURNE 

MAX 

Be 

85 

86 

81 

81 

81 

82 

79 

77 

84 

B7 

86 

82 

79 

81 

86 

88 

67 

93 

86 

86 

86 

89 

88 

92 

90 

87 

86 

82 

81 

84 

84.8 

MIN 

68 

63 

68 

64 

56 

68 

6  1 

51 

51 

51 

61 

6  3 

65 

67 

68 

66 

66 

67 

68 

68 

66 

69 

66 

69 

72 

67 

64.1 

ME  LRO  S  E 

MAX 

90 

84 

76 

78 

86 

84 

84 

78 

80 

82 

86 

85 

78 

84 

84 

90 

95 

91 

90 

95 

92 

99 

93 

96 

96 

98 

95 

99 

92 

84 

99 

88.4 

MIN 

62 

0 

6* 

61 

60 

53 

6  7 

64 

96 

51 

63 

56 

58 

62 

65 

70 

66 

65 

69 

68 

67 

67 

6  3 

63 

67 

65 

62.0 

MIAMI    BAY  F PON T 

MAX 

83 

89 

85 

83 

82 

89 

82 

84 

81 

80 

61 

83 

82 

80 

80 

80 

S3 

84 

85 

85 

86 

86 

86 

86 

96 

83 

81 

89 

83 

82 

79 

63.1 

"IN 

71 

71 

70 

6  8 

69 

59 

63 

63 

67 

69 

62 

67 

71 

71 

71 

76 

78 

76 

75 

75 

7* 

7* 

72 

73 

72 

71.0 

UI1U1  BCl/'L 

nmni    m  t  a  lm 

MAX 

83 

84 

»4 

82 

81 

80 

83 

81 

80 

80 

83 

83 

84 

82 

80 

79 

82 

85 

84 

84 

84 

85 

86 

86 

86 

88 

83 

86 

81 

81 

78 

82.9 

MIN 

73 

70 

70 

6  1 

64 

70 

69 

65 

62 

"0 

74 

75 

75 

78 

78 

7 

77 

73 

78 

72 

7* 

79 

73 

72.6 

MIAMI    WB  AIRPORT 

MAX 

85 

86 

8  6 

84 

83 

83 

84 

82 

79 

61 

34 

86 

81 

80 

83 

82 

85 

87 

68 

89 

87 

90 

87 

88 

90 

89 

66 

86 

83 

80 

79 

84.7 

MIN 

70 

71 

66 

63 

58 

61 

62 

69 

63 

69 

64 

64 

69 

69 

72 

73 

74 

71 

73 

72 

7* 

74 

73 

7* 

72 

73 

73 

69.2 

MIAMI   12  SSW 

MAX 

65 

85 

86 

87 

H3 

84 

63 

84 

82 

79 

8  1 

89 

85 

82 

62 

82 

82 

84 

87 

88 

88 

BP 

89 

88 

88 

90 

87 

89 

86 

62 

78 

84.9 

MIN 

74 

70 

51 

56 

55 

58 

60 

55 

57 

MILES  CITY  TOWER 

MAX 

90 

90 

90 

90 

90 

89 

67 

85 

80 

80 

8  0 

80 

65 

60 

65 

87 

90 

90 

91 

92 

91 

93 

94 

94 

90 

90 

90 

83 

84 

84 

67.6 

MIN 

65 

69 

64 

6B 

65 

63 

60 

55 

49 

49 

49 

49 

53 

46 

48 

50 

52 

57 

58 

56 

66 

61 

62 

61 

62 

64 

66 

67 

70 

69 

69 

59.4 

MILTON   EXP  STATION 

MAX 

84 

77 

8  0 

76 

76 

77 

73 

72 

80 

76 

74 

69 

72 

75 

81 

82 

88 

87 

91 

87 

88 

92 

92 

91 

88 

83 

85 

89 

90 

91 

94 

82.6 

MIN 

64 

93 

6  6 

61 

6  0 

6  2 

62 

48 

45 

59 

53 

51 

42 

47 

51 

62 

57 

61 

64 

67 

62 

72 

68 

66 

64 

68 

59 

97 

60 

61 

65 

56.9 

MONT ICELLO  2  S 

MAX 

85 

81 

78 

78 

-8 

81 

76 

79 

81 

76 

78 

75 

74 

82 

96 

90 

91 

93 

94 

93 

91 

93 

97 

96 

93 

86 

89 

91 

98 

93 

96 

86.2 

MIN 

65 

56 

61 

59 

57 

60 

63 

51 

46 

59 

52 

53 

45 

47 

48 

68 

60 

62 

60 

64 

64 

64 

67 

68 

63 

67 

60 

64 

64 

63 

64 

58.4 

Soo  RoUrooco  Not** 


Following  Station  Lodoj 

72  - 


Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
MAY  1960 


Station 

Day  Of  Month 

1 

2 

3 

4 

5 

8 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

is 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

MAX 

as 

69 

87 
68 

90 
68 

88 

67 

82 
68 

84 

70 

82 

63 

83 
67 

81 
52 

78 
54 

81 
55 

84 

61 

as 

57 

80 
53 

80 
54 

84 

59 

87 
61 

88 
62 

90 
64 

92 
66 

90 

72 

88 

68 

92 
68 

91 
65 

92 
66 

93 
68 

91 
69 

83 
63 

88 

70 

84 
71 

82 
71 

MOUNTAIN  LAKE 

MAX 

87 

66 

86 

67 

85 

66 

79 
67 

83 
66 

82 
65 

62 

60 

ai 

63 

78 

50 

80 

53 

83 
58 

61 
58 

78 
53 

79 
46 

85 

51 

88 

58 

91 
61 

93 
62 

94 

63 

91 
67 

89 

64 

93 

65 

94 

69 

93 
64 

93 
67 

90 
68 

87 
69 

83 

66 

84 

71 

60 

73 

83 
65 

NYAKKA  RIVER  ST  PARK 

MAX 

89 

6T 

86 
67 

88 
63 

86 

68 

81 

64 

83 

62 

86 

60 

83 

65 

76 

»2 

80 

50 

79 
55 

82 

57 

80 
54 

76 

47 

80 
49 

85 
54 

88 

57 

89 
59 

89 
59 

90 
60 

93 
62 

93 
65 

93 
67 

92 
63 

92 
63 

92 
66 

93 
67 

88 
65 

90 
69 

84 
66 

81 
68 

NAPLES 

MAX 

87 
69 

85 

72 

85 

71 

88 

70 

87 
68 

87 

67 

83 

65 

80 

70 

78 

62 

78 
58 

81 

61 

84 

72 

78 
66 

77 
SB 

82 

57 

66 

61 

84 
64 

86 
66 

86 
67 

87 
69 

88 

72 

88 

70 

87 

72 

88 

68 

87 

70 

90 
71 

88 

70 

85 
72 

81 
71 

79 
71 

84 

70 

NfCtVILLE 

MAX 

79 
62 

86 
56 

78 

60 

ao 

63 

79 
62 

70 
60 

71 
65 

73 
47 

74 
42 

80 

60 

80 

53 

78 
51 

66 
42 

70 
46 

74 

50 

75 
63 

79 
65 

83 

52 

83 
SB 

85 
62 

82 
62 

87 
63 

88 

62 

90 
65 

90 
63 

87 
68 

87 
67 

88 

53 

86 
57 

69 
64 

82 
65 

OCALA 

MAX 

89 
6  1 

94 
50 

94 
»7 

94 
64 

97 
65 

96 
69 

16 
69 

99 
69 

97 
70 

98 
69 

98 
69 

96 
68 

91 
69 

93 
65 

91 
67 

91 
70 

94 
67 

OCALA  2  NE 

MAX 

87 
64 

86 

63 

76 
66 

78 
61 

87 

59 

85 

62 

83 

59 

77 
62 

80 
46 

81 

51 

82 

6? 

81 
38 

75 
55 

82 
44 

90 
47 

94 

61 

93 
66 

94 

61 

96 
58 

93 
66 

9S 
68 

95 
66 

97 
65 

96 

65 

97 
63 

96 
64 

8  9 
69 

91 
62 

90 

63 

91 

66 

91 
65 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  4 

MAX 

n 

68 

82 
74 

82 

69 

86 
68 

79 
67 

8* 

67 

82 
63 

81 

63 

78 

55 

76 

5? 

78 

50 

83 
64 

83 
58 

76 

64 

79 
58 

8] 

64 

82 
65 

84 

68 

84 
74 

85 
69 

89 

67 

86 
68 

89 

70 

87 

69 

89 
70 

89 
69 

89 
69 

82 
70 

85 

72 

84 

73 

86 

69 

ORLANDO  W8  AIRPORT 

MAX 

87 

67 

86 

68 

82 

67 

84 

65 

87 
64 

85 

66 

84 

63 

75 
42 

79 
56 

84 

57 

83 

61 

ao 

58 

74 
56 

81 
62 

88 

56 

91 
63 

93 
66 

93 
67 

95 
68 

91 

70 

93 

67 

95 
69 

94 

71 

96 
68 

95 
70 

95 
70 

85 

70 

89 
68 

86 
71 

85 
69 

87 
66 

PALATKA 

MAX 

PANAMA  CITY  2 

MAX 

»5 
62 

82 

60 

79 
62 

82 
61 

83 
64 

85 
62 

64 
66 

76 

50 

80 
49 

75 
60 

78 
50 

70 
52 

73 
50 

82 
50 

82 
49 

89 

56 

90 
58 

93 

39 

93 
60 

9: 

66 

93 
66 

93 
68 

92 
69 

93 
70 

94 
64 

88 
67 

86 

6  4 

89 
39 

92 
58 

90 
66 

93 
64 

PARR  ISM 

MAX 
MIN 

PENSACOLA  FAA  AIRPORT 

MAX 

82 

63 

70 
69 

77 

60 

76 
66 

71 
65 

77 
65 

72 
58 

73 
50 

77 
51 

78 
64 

74 
54 

61 

50 

70 
43 

74 

53 

77 
58 

81 
66 

83 
61 

84 

64 

85 
68 

83 
69 

86 

70 

87 

72 

87 
71 

88 

71 

86 
71 

80 
63 

87 

64 

86 

65 

87 
66 

89 

66 

89 

71 

PENSACOLA  WB  CITY 

MAX 

82 
6* 

70 
59 

75 

61 

74 

66 

71 
66 

75 

68 

72 
57 

73 
51 

77 
52 

79 
65 

76 
53 

62 

50 

70 
47 

72 
64 

75 
58 

77 
69 

80 
66 

80 
68 

81 

72 

80 
71 

8  1 
73 

86 
73 

89 
71 

85 
72 

84 
72 

80 
64 

85 
64 

85 

69 

84 

67 

86 
68 

85 

73 

PERRY 

MAX 

83 
64 

81 

62 

78 

60 

80 
60 

63 

57 

84 

62 

81 
63 

80 
54 

77 
44 

77 
52 

78 
51 

73 
52 

72 
48 

78 
45 

82 
48 

84 

52 

88 

51 

89 

61 

89 

58 

92 
64 

92 
67 

91 

66 

95 
67 

95 
68 

92 
63 

90 
64 

88 

63 

92 
52 

88 

57 

92 
64 

PLANT  CITY 

MAX 

86 

67 

87 
66 

84 

67 

80 
66 

85 
64 

85 

63 

84 

61 

80 
63 

79 
49 

ei 

52 

82 
60 

81 
53 

77 
53 

78 
44 

85 

51 

89 

56 

90 
58 

91 

60 

90 
62 

91 
66 

91 
68 

93 
66 

93 
67 

92 
64 

92 
65 

92 
68 

88 
68 

87 
64 

87 
66 

sa 

70 

87 
65 

POM>ANO  BEACH 

MAX 

86 

67 

87 

66 

se 

68 

83 

68 

85 
67 

8* 

71 

84 

66 

81 
68 

77 
53 

83 
36 

86 
56 

87 

60 

85 
60 

81 
55 

83 
54 

B3 

60 

86 
61 

88 
62 

89 
66 

90 
68 

89 

69 

90 
69 

89 
68 

89 
68 

91 
71 

89 
68 

84 

69 

85 
69 

85 
69 

82 
73 

80 
72 

PONTA  SOROA 

MAX 

87 

70 

86 
71 

8* 

69 

8* 

70 

87 
68 

87 

68 

83 

67 

79 
66 

82 
60 

80 
56 

84 

61 

84 

61 

80 
62 

80 
58 

89 

60 

89 
64 

92 
66 

91 

66 

92 
67 

93 
69 

92 
73 

93 
69 

93 
72 

93 
67 

91 
68 

93 
70 

88 

70 

87 
72 

80 
70 

80 
69 

87 
69 

OUINCY  EXP  STATION 

MAX 

86 

63 

84 

67 

76 

39 

79 
58 

77 
57 

81 

60 

79 
64 

77 
53 

80 
48 

80 
59 

78 

52 

72 
51 

72 
46 

80 
50 

83 

47 

87 

59 

90 
60 

92 
63 

91 
61 

92 
64 

91 
66 

93 
66 

95 
69 

9  4 

69 

92 
64 

86 

67 

86 

62 

89 
56 

87 
61 

90 
63 

93 
65 

ROYAL  PALM  RANGER  ST A 

MAX 

88 

67 

89 

65 

87 
65 

87 

69 

82 
68 

84 

63 

89 

60 

63 
69 

81 

50 

84 

53 

85 

53 

85 

58 

S3 
57 

85 
58 

87 
54 

84 

57 

89 

53 

90 
59 

91 
63 

92 
64 

92 
67 

89 

69 

88 

66 

87 
65 

87 
68 

90 

66 

89 
70 

88 

69 

85 
68 

66 

69 

SAINT  A0605T1NE 

MAX 

87 
66 

78 
65 

73 
66 

72 
64 

60 

63 

81 
62 

80 
61 

76 
63 

79 
48 

84 

53 

84 

61 

82 
57 

75 
55 

75 
49 

80 
52 

84 
60 

91 
57 

94 

60 

98 
61 

85 

73 

86 
64 

91 
67 

92 
65 

93 
69 

90 
65 

89 
66 

89 
67 

89 
66 

86 
62 

86 
66 

90 
66 

SAINT  LEO 

MAX 

88 
68 

87 

67 

84 

69 

81 
65 

83 

64 

86 

65 

84 

63 

73 
65 

77 
58 

SI 
56 

83 
61 

60 
61 

74 

56 

81 
51 

87 

55 

91 
59 

89 

62 

92 
64 

93 
65 

94 

6  9 

94 

69 

95 
68 

95 
69 

97 

67 

95 
69 

95 

70 

95 
69 

89 
68 

84 

70 

86 
70 

90 
67 

SAINT  MARKS  6  SE 

MAX 

8? 
66 

82 

60 

80 

62 

82 

60 

ao 

58 

82 

61 

78 

67 

73 
53 

79 
47 

80 
61 

60 
57 

80 
55 

74 
48 

75 

48 

78 
50 

78 

57 

82 
60 

84 

63 

82 

61 

86 

65 

91 
65 

85 
67 

92 

71 

90 
72 

87 
65 

85 

6  8 

90 
63 

90 
59 

88 
60 

90 
65 

ST  PETERSBURG 

MAX 

89 

71 

85 
71 

82 
70 

78 
67 

85 

67 

87 

70 

82 

70 

76 

67 

73 
61 

77 
61 

79 
69 

75 
63 

71 
63 

77 
66 

86 

60 

86 

63 

87 
67 

89 

67 

89 
68 

94 

72 

90 
74 

90 
74 

91 
73 

92 
72 

93 
73 

91 
74 

as 

73 

89 

72 

82 
72 

83 

75 

90 
73 

SANBORN  TOWER 

MAX 

84 

63 

81 
so 

79 

62 

80 

59 

75 
57 

32 

59 

77 
62 

75 
51 

82 
41 

75 
56 

79 

50 

73 
52 

74 
45 

78 
42 

61 
44 

84 

53 

88 

55 

90 
68 

89 

56 

90 
60 

90 

6  2 

93 
61 

94 

66 

94 

69 

90 
62 

88 
64 

89 

60 

91 
52 

88 

55 

90 
62 

92 
61 

SANFORD  EXP  STATION 

MAX 

87 
66 

84 

68 

81 

67 

81 
64 

as 

65 

8* 
64 

83 

60 

ei 

67 

78 

52 

84 

56 

85 

62 

83 
55 

BO 
56 

80 
49 

88 

50 

92 
56 

93 
62 

93 
61 

97 
63 

92 
66 

93 

62 

95 

63 

94 

66 

95 

64 

94 
65 

95 
67 

89 
6  8 

90 
64 

86 
65 

65 
66 

90 

62 

SARASOTA 

MAX 
MIN 

86 

69 

86 

68 

86 

66 

86 
68 

88 
64 

86 
65 

88 

61 

86 
63 

83 
59 

81 
54 

82 
64 

61 
54 

81 
S3 

77 
52 

87 

52 

84 

52 

84 
61 

86 

S9 

87 
60 

91 
58 

89 

69 

88 

67 

89 

66 

89 

65 

91 
64 

90 
63 

8  6 

63 

90 
61 

88 
65 

87 
64 

87 
63 

SHADY  OAKS  FISH  CAMP 

MAX 
MIN 

91 

68 

93 
66 

91 
66 

90 
69 

92 

66 

93 
69 

94 

65 

93 
66 

94 
68 

89 

69 

90 
68 

81 

71 

82 
71 

85 
69 

SOBTH  MIAMI   3  w 

MAX 
MIN 

85 
68 

88 

65 

80 

67 

66 

69 

84 

67 

83 

65 

79 
59 

79 
66 

79 

50 

81 

55 

83 
54 

83 

62 

81 
60 

81 
64 

82 

56 

83 

59 

85 
61 

86 
61 

88 

66 

87 
68 

87 
69 

89 

67 

87 
68 

86 

6  7 

90 
71 

H9 

68 

86 

70 

86 

70 

80 
69 

76 

70 

76 

70 

STARKE 

MAX 

86 

63 

82 
64 

79 
62 

77 
59 

83 
57 

84 

63 

82 
63 

76 
60 

79 
47 

81 

55 

82 
59 

80 
34 

74 
52 

80 
47 

86 

50 

89 
54 

90 
56 

92 
56 

95 
62 

91 
71 

93 
66 

94 
66 

95 
65 

95 
66 

95 
71 

93 

6  4 

91 
6^ 

90 
59 

87 
60 

88 
66 

92 
64 

STEINHATCHEE  2 

MAX 
MIN 

STUART  RADIO  WSTO 

MAX 

»0 
70 

86 
70 

89 

70 

78 
68 

83 
67 

83 

69 

83 

71 

81 
62 

80 
54 

82 
55 

85 

59 

65 

63 

82 
60 

83 
52 

84 

52 

87 

60 

87 
64 

90 
65 

92 
65 

92 
66 

88 
66 

94 

67 

9? 
71 

92 
71 

90 
71 

92 
73 

84 
69 

87 

67 

90 
69 

82 

73 

84 

70 

TALLAHASSEE  KB  AP 

MAX 

81 
63 

78 
62 

73 
61 

77 
62 

75 
60 

81 
62 

76 
64 

70 
52 

78 
46 

70 
56 

78 

52 

66 

53 

70 
47 

78 

47 

83 
31 

85 
58 

87 
59 

91 
63 

90 
61 

90 
66 

89 
66 

90 

68 

93 
69 

93 
70 

92 
66 

86 
66 

86 
65 

87 
56 

88 
60 

89 
63 

91 
67 

TAM I AMI  TRL  AO  MI  8END 

MAX 
MIN 

90 

70 

91 
69 

91 

71 

89 
71 

89 
68 

86 

68 

86 

63 

85 
63 

80 
S3 

80 

52 

84 

57 

86 

61 

81 
61 

82 
66 

87 
59 

86 
63 

91 

62 

92 
62 

93 
67 

93 
65 

94 

6  . 

95 

67 

93 
6  6 

93 
67 

91 
71 

92 
69 

88 

70 

89 
70 

84 
68 

81 
69 

79 
69 

TAMPA  KB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

84 

71 

85 
68 

82 

67 

81 

68 

86 

65 

89 

67 

82 
66 

74 
61 

76 

59 

78 

59 

81 
66 

77 
62 

74 
58 

76 
55 

84 

56 

86 
61 

86 
64 

87 
64 

88 

67 

92 
70 

88 

7  2 

92 

73 

92 
69 

91 

69 

90 

71 

91 
71 

88 

74 

90 
67 

85 
73 

85 
71 

92 
68 

TARPON  SPSS  SEWAGE  PL 

MAX 
MIN 

84 

89 

!4 

81 

81 

85 

88 

82 

83 

75 

78 

78 

78 

71 

78 

81 

57 

84 

61 

84 

62 

86 
64 

86 
66 

" 

'0 

85 
71 

90 
70 

87 
68 

90 
71 

90 
68 

90 
i  3 

90 
74 

92 
73 

91 
67 

85 
66 

TAVERNIER 

MAX 
MIN 

85 
77 

85 
76 

86 
75 

85 
75 

85 

75 

83 
75 

84 

71 

82 
72 

78 
65 

81 
66 

83 

63 

83 
65 

82 
68 

81 
66 

83 
65 

82 
76 

85 
75 

86 

7? 

86 
78 

86 
78 

86 

77 

87 
78 

87 

76 

86 

77 

84 

70 

86 
76 

8  7 

78 

86 
76 

82 

72 

79 

70 

79 
72 

TITUSVILLE  2  W 

MAX 
MIN 

90 
68 

87 
66 

86 
68 

80 

67 

85 

62 

85 

65 

as 

61 

80 
61 

82 
47 

85 
59 

88 

58 

84 

52 

80 
53 

79 
47 

86 

52 

91 
68 

92 
62 

91 

6> 

94 

61 

88 
65 

89 

6  2 

93 
64 

94 

66 

94 

64 

97 
66 

95 
68 

89 
,  a 

85 

67 

89 
69 

83 
67 

89 
64 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  01  Month 

Average 

1  |  2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

j  15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

USHER  TOWER 

MAX 

82 

85 

72 

77 

0  4 

95 

89 

80 

77 

78 

87 

76 

77 

79 

86 

88 

87 

89 

69 

94 

90 

94 

93 

92 

90 

94 

86 

91 

89 

90 

94 

86. 

0 

62 

69 

58 

62 

57 

59 

49 

45 

55 

S3 

55 

4  8 

45 

51 

54 

57 

59 

68 

66 

64 

64 

66 

66 

63 

67 

60 

61 

63 

64 

59  i 

2 

VENICE 

MAX 

8* 

8* 

93 

83 

87 

87 

61 

77 

76 

78 

82 

80 

7S 

7S 

80 

63 

83 

84 

65 

86 

95 

66 

90 

87 

88 

89 

86 

89 

84 

79 

99 

83. 

7 

M  IN 

66 

69 

65 

65 

62 

69 

58 

54 

66 

65 

64 

55 

61 

58 

62 

62 

59 

66 

71 

67 

70 

65 

67 

65 

70 

68 

71 

71 

67 

64  • 

VERO  BEACH  FAA  AIRPORT 

MAX 

83 

85 

67 

79 

91 

60 

81 

80 

7* 

.62 

84 

85 

77 

76 

80 

85 

96 

89 

89 

85 

85 

88 

99 

91 

91 

91 

84 

89 

60 

91 

83 

83 

7 

69 

68 

67 

68 

63 

59 

54 

54 

60 

65 

58 

51 

57 

61 

63 

6  4 

70 

67 

67 

66 

69 

69 

72 

70 

71 

71 

73 

70 

71 

65. 

4 

WAUCHHULA   2  N 

MAX 

89 

3  6 

91 

96 

98 

84 

77 

79 

81 

64 

81 

79 

81 

87 

90 

91 

93 

93 

93 

93 

95 

94 

95 

93 

95 

87 

87 

62 

80 

87 

87. 

0 

66 

67 

65 

6* 

59 

61 

49 

51 

55 

57 

52 

46 

51 

55 

60 

59 

61 

64 

66 

64 

67 

63 

64 

67 

66 

67 

70 

70 

64 

61  ■ 

3 

WEST   PALM  BEACH 

MAX 

63 

85 

88 

82 

«2 

81 

82 

60 

76 

79 

85 

85 

91 

77 

79 

81 

82 

86 

66 

86 

84 

85 

87 

86 

87 

87 

84 

86 

82 

91 

79 

83. 

0 

70 

70 

70 

7* 

66 

70 

57 

61 

60 

66 

61 

58 

56 

66 

66 

66 

69 

72 

76 

74 

70 

71 

75 

73 

63 

73 

70 

73 

71 

68 

2 

west  palm  beach  wb  ap 

85 

91 

82 

a* 

63 

85 

63 

79 

82 

87 

88 

80 

81 

82 

63 

85 

89 

89 

90 

86 

89 

89 

90 

91 

91 

84 

89 

63 

91 

80 

99. 

5 

MIN 

70 

70 

68 

70 

69 

72 

65 

60 

54 

59 

58 

62 

61 

56 

57 

63 

63 

64 

69 

68 

71 

69 

70 

69 

73 

71 

65 

71 

70 

74 

71 

66 

2 

WEWAHITCHKA 

MAX 

84 

86 

86 

81 

83 

84 

85 

81 

BO 

91 

74 

72 

76 

80 

87 

86 

68 

90 

92 

93 

93 

90 

92 

93 

90 

90 

89 

90 

90 

95 

94 

86. 

3 

MIN 

60 

62 

63 

63 

64 

61 

62 

47 

46 

60 

54 

54 

48 

47 

52 

50 

57 

55 

60 

68 

68 

68 

66 

69 

65 

64 

62 

52 

52 

62 

59 

58. 

7 

WINTER  HAVEN 

MAX 

97 

88 

85 

82 

87 

B» 

83 

79 

79 

90 

82 

79 

77 

81 

86 

90 

91 

93 

93 

93 

93 

95 

96 

95 

93 

92 

88 

90 

65 

80 

89 

86. 

9 

MIN 

66 

68 

65 

67 

66 

67 

59 

65 

48 

52 

58 

56 

53 

46 

52 

57 

56 

60 

61 

65 

67 

65 

68 

63 

64 

66 

68 

65 

70 

72 

64 

62 

0 

WOODRUFF  DAM 

MAX 

85 

85 

79 

75 

91 

73 

92 

80 

70 

80 

73 

76 

67 

71 

82 

66 

89 

88 

90 

90 

95 

94 

90 

95 

93 

94 

87 

85 

90 

93 

93 

84 

2 

MIN 

65 

62 

61 

61 

61 

63 

64 

42 

50 

54 

55 

54 

50 

50 

51 

57 

63 

65 

65 

65 

67 

69 

69 

69 

67 

68 

65 

54 

62 

66 

69 

60. 

7 

EVAPORATION  AND  WIND 

Day  of  month 


suuon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

S8i 

BAY  LAKE 

EVAP 

.23 

.20 

.10 

.26 

.16 

.22 

.24 

.31 

.31 

.27 

.27 

.16 

.25 

.25 

.26 

.30 

.30 

.26 

.26 

.30 

.26 

.30 

.36 

.22 

.24 

.12 

.  18 

B6.9S 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

EVAP 

.25 

.18 

.23 

.19 

.14 

.25 

.25 

.21 

.26 

.29 

.23 

.26 

.22 

.28 

.24 

.26 

.26 

.25 

.25 

.28 

.16 

.27 

.29 

.25 

.40 

.22 

.22 

.11 

.23 

.07 

.05 

7.05 

CLEWISTON  US  ENGRS  (a) 

EVAP 

.11 

.15 

.15 

.28 

.20 

.25 

.26 

.14 

.35 

.25 

.20 

.20 

.30 

.25 

.35 

.10 

.28 

.23 

.25 

.25 

.27 

.30 

.20 

.22 

.25 

.25 

.19 

.15 

.10 

.05 

.04 

6.57 

MAX 

87 

85 

89 

86 

86 

H8 

87 

83 

83 

81 

86 

83 

82 

80 

82 

85 

88 

87 

80 

91 

91 

90 

92 

92 

93 

93 

94 

88 

86 

84 

87 

86.7 

MIN 

74 

74 

76 

73 

73 

73 

72 

72 

66 

65 

68 

70 

69 

76 

56 

70 

72 

72 

75 

77 

77 

78 

78 

77 

77 

78 

77 

76 

75 

76 

74 

73.1 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

EVAP 

.15 

.34 

.13 

.46 

.11 

.25 

.25 

.21 

.21 

.28 

.23 

.25 

.32 

.25 

.23 

.28 

.22 

.29 

.26 

.26 

.29 

.27 

.27 

.26 

.22 

.24 

.16 

.08 

.14 

.05 

.03 

6.99 

WIND 

27 

32 

25 

25 

29 

4  6 

38 

32 

31 

24 

28 

38 

52 

20 

25 

29 

26 

20 

24 

19 

24 

20 

29 

22 

25 

22 

27 

12 

21 

22 

23 

837 

GAINESVILLE  3  WSW 

EVAP 

.16 

.16 

.14 

.21 

.23 

.26 

.24 

.30 

.31 

.37 

.30 

.29 

.23 

.26 

.30 

.30 

.32 

.30 

.24 

.31 

.33 

.23 

.26 

.27 

.31 

.30 

.37 

.13 

.18 

.22 

B8.09 

WIND 

55 

20 

50 

60 

60 

50 

55 

70 

65 

70 

70 

70 

60 

30 

30 

20 

40 

50 

25 

35 

90 

30 

10 

10 

20 

45 

65 

15 

15 

10 

40 

1335 

MAX 

90 

89 

77 

80 

88 

88 

88 

80 

84 

83 

85 

83 

83 

87 

91 

94 

94 

94 

97 

95 

97 

97 

98 

97 

97 

96 

90 

94 

86 

91 

97 

90.0 

MIN 

66 

64 

64 

61 

59 

64 

64 

64 

49 

55 

59 

56 

55 

50 

54 

58 

60 

76 

63 

72 

69 

65 

67 

70 

68 

66 

69 

62 

64 

72 

67 

63.0 

HI  ALE AH 

EVAP 

.24 

.31 

.34 

.18 

.23 

.22 

.27 

.25 

.26 

.28 

.25 

.26 

.28 

.25 

.16 

.40 

.  27 

.18 

.29 

.22 

.32 

.21 

.28 

.19 

.22 

.25 

.25 

.17 

.25 

.11 

.13 

7.52 

WIND 

54 

36 

34 

37 

37 

64 

57 

35 

70 

31 

36 

45 

48 

47 

29 

36 

47 

37 

46 

27 

16 

60 

24 

26 

75 

27 

10 

23 

44 

39 

41 

1238 

LISBON 

EVAP 

.14 

.12 

.19 

.22 

.15 

.  24 

.15 

.29 

.22 

.22 

.21 

.16 

.25 

.19 

.21 

.23 

.12 

.36 

.28 

.25 

.23 

.24 

.29 

.33 

.17 

.23 

.22 

.18 

.20 

.17 

.21 

6.67 

WIND 

55 

15 

45 

50 

40 

55 

20 

110 

45 

45 

50 

25 

45 

15 

25 

20 

20 

30 

20 

30 

35 

25 

25 

25 

15 

15 

35 

15 

35 

25 

30 

1040 

MILES  CITY  TOWER 

EVAP 

.36 

.25 

.12 

.31 

.19 

.27 

.36 

.19 

.30 

.18 

.25 

.29 

.26 

.14 

.10 

.16 

.11 

.50 

.26 

.17 

.23 

.22 

.49 

.10 

.12 

.27 

.16 

.21 

.05 

B6.S4 

WIND 

23 

22 

25 

27 

37 

36 

20 

49 

42 

17 

29 

32 

34 

25 

18 

17 

23 

14 

16 

18 

24 

18 

21 

17 

24 

17 

15 

8 

25 

21 

36 

750 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

EVAP 

.26 

.  22 

.19 

.45 

.17 

.27 

.29 

.07 

.26 

.24 

.25 

.21 

.27 

.21 

.21 

.27 

.27 

.28 

.27 

.26 

.28 

.32 

.26 

.23 

.28 

.23 

.26 

.13 

.18 

.06 

.06 

7.21 

WIND 

55 

38 

37 

37 

77 

60 

56 

32 

21 

24 

27 

39 

52 

28 

32 

29 

32 

39 

34 

21 

47 

39 

29 

25 

34 

21 

40 

25 

25 

18 

33 

1106 

OKEECHOBEE  URN  GATE  6 

EVAP 

.28 

.30 

.33 

.19 

.13 

.24 

.29 

.25 

.25 

.29 

.21 

.33 

.27 

.32 

.28 

.25 

.33 

.31 

.34 

.32 

.28 

.32 

.34 

.33 

.36 

.37 

.35 

.18 

.08 

.07 

.07 

8.26 

TAM1AMI  TRL  40  MI  BEND 

EVAP 

.22 

.20 

.15 

.15 

.23 

.20 

.19 

.30 

.14 

.24 

.21 

.18 

.24 

.19 

.19 

.27 

.31 

.10 

.21 

.25 

.17 

.25 

.30 

.14 

.21 

.21 

.07 

.16 

.08 

.11 

.05 

5.92 

VERO  BEACH  FAA  AIRPORT 

EVAP 

.26 

.22 

.21 

.16 

.25 

.34 

.19 

.48 

.26 

.27 

.30 

.33 

.33 

.25 

.23 

.19 

.28 

.27 

.33 

.35 

.26 

.26 

.19 

.25 

.29 

.47 

.29 

.30 

.12 

B8.48 

WOODRUFF  DAM 

EVAP 

.14 

.23 

.17 

.29 

.30 

.07 

.23 

.15 

.34 

.27 

.09 

.34 

.26 

.24 

.24 

.26 

.23 

.24 

.27 

.24 

.28 

.26 

.23 

.27 

.26 

.22 

.04 

.39 

.35 

.27 

.32 

7.49 

WIND 

38 

96 

86 

106 

128 

85 

69 

176 

1  50 

58 

36 

111 

141 

58 

30 

32 

38 

40 

32 

31 

32 

33 

31 

39 

34 

30 

47 

101 

38 

34 

42 

2002 

(a)     Evaporation  measured   in  a  sunken  pan  36  x  36  Inches. 


Ft  Lauderdale  Exp  Sta  -  Evaporation  station  Inadequately  fenced. 
Moore  Haven  Lock  1   -  Evaporation  area  not  fenced. 

Okeechobee  Hrn  Gate  6  -  Evaporation  values  determined  by  means  of  non-standard  steel  ruler  device, 
Vero  Beach  -  Evaporation  area  not  fenced. 


S*»  R«J«ronctt  NoU»  following  Station  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES  ™™ 


Station 
And 
Depth 

Day  ol  month 

age 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

■ 
i 

FT.   LAUDERDALE  EXP  STA 
6  INCHES  (1) 

MAX 
HIN 

76 
73 

77 
73 

77 
73 

76 
73 

76 
74 

77 
74 

77 
74 

77 
72 

76 
70 

70 

n 

71 

72 

70 

70 

71 

71 

l  

72 

73 

74 

79 
75 

7  9 
75 

6  1 

76 

79 
75 

HO 
75 

79 
75 

7vf 
75 

75 
75 

78 
75 

76 
75 

75 
75 

77.0 
73.1 

6  INCHES  (2) 

MAX 
HIN 

74 

73 

75 
73 

75 
73 

75 
73 

74 

73 

75 
74 

75 
74 

75 
73 

75 
73 

73 
72 

73 
72 

73 
72 

73 
72 

73 
72 

73 
72 

73 
72 

73 
72 

74 
63 

75 
64 

75 
71 

75 
74 

76 
75 

77 
72 

77 
75 

77 
75 

77 
75 

77 
75 

75 
75 

75 
75 

75 
75 

75 
75 

74.7 
72.7 

6  INCHES  (3) 

MAX 
HIN 

73 
72 

74 

72 

74 
73 

74 

7  3 

73 
71 

74 

73 

74 

73 

73 
73 

74 

73 

72 
72 

72 
72 

72 
72 

72 
72 

72 
72 

72 
72 

72 
72 

72 
72 

72 
71 

73 
72 

74 

73 

74 

73 

74 

73 

75 
74 

75 
74 

rs 

74 

75 
74 

75 

7'. 

75 
74 

75 
74 

75 
73 

7S 

75 

73.6 
72.8 

GAINESVILLE  3  WSW 

1  INCH 

MAX 
HIN 

86 
72 

88 
72 

80 
72 

82 
71 

85 
69 

86 
72 

83 
72 

84 
72 

87 
66 

84 

68 

86 
67 

84 

67 

88 
68 

90 
66 

92 

94 

95 

96 

98 

96 

96 

98 

101 

99 

102 

97 

75 

94 

98 

90 

92 

97 

91.2 

4  INCHES 

UAX 
HIN 

83 
74 

83 
74 

79 
74 

78 
73 

HI 

71 

83 
74 

80 

73 

81 
73 

82 
69 

80 
70 

82 
70 

80 
70 

82 
70 

83 
68 

84 

70 

86 
72 

HH 

73 

88 

75 

89 

89 
80 

90 
80 

90 
«n 

90 
80 

91 
81 

91 
SI) 

90 
78 

87 
78 

91 
77 

86 
78 

86 
78 

89 
76 

85.2 
74.6 

8  INCHES 

MAX 
HIN 

80 

76 

80 

75 

77 
74 

75 
74 

7B 
72 

78 
75 

78 
74 

78 
74 

77 
72 

76 
72 

78 
71 

77 
72 

78 
72 

78 
70 

80 
72 

81 
73 

83 
74 

83 
76 

83 
76 

83 
80 

85 
80 

85 
BU 

85 
BO 

86 
81 

87 
81 

85 
80 



M4 

80 

86 
79 

83 
80 

83 
79 

84 
79 

81.1 
75.9 

Ft.   Lauderdale  Exp  Sta  -  Slope  of  Ground:     No  perceptible  slope  of  surface  of  tanks  or  surrounding  terrain.     Soil  Type:     Davie  fine  sand. 

Ground  Cover:  St.  Augustine  sod  growing  in  concrete  tanks  4  1/2  x  9  feet  set  flush  to  the  surrounding  soil  level 
Instrumentation:     Foxboro  Temperature  Recorder. 

(1)  Water  table  controlled  at  12  inches  below  soil  surface. 

(2)  Water  table  controlled  at  24  inches  below  soil  surface. 

(3)  Water  table  controlled  at  36  inches  below  soil  surface. 

Gainesville  3  WSW  -  Slope  of  Ground:     No  perceptible  slope  of  surface.     Soil  Type:     Arredonda  fine  sand.     Ground  Cover:     Bahlagrass  sod 
Instrumentation:     3  point  Foxboro  Thermograph. 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind  direction 

Wind 
m. 

speed 

p.  h. 

Relab 

ve    humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

Prevailing 

Percent  of 
fame  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
oi 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

1:00  a 
EST 

7:00  a 
EST 

1:00  p 
EST 

7:00  p 
EST 

Trace 

.01-09 

.10-49 

66 -OS 

1.00-1  99 

2.00 
and  over 

Total 

APALACHI COLA  WB  CITY 

7.7 

28 

NW 

26 

6 

1 

1 

2 

0 

0 

10 

77 

4.8 

DAYTONA  BEACH  WB  AIRPORT 

SW 

12 

8.8 

25++ 

WSW 

11 

90 

93 

55 

68 

6 

1 

2 

0 

0 

0 

9 

5.5 

FT  MYERS  WB  AIRPORT 

5.2 

23++ 

NW 

8 

4 

2 

3 

1 

1 

0 

11 

- 

5.1 

JACKSONVILLE  WB  AIRPORT 

wsw 

16 

9.1 

27 

S 

10+ 

79 

85 

44 

59 

4 

2 

2 

1 

0 

0 

9 

67 

5.3 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

9.2 

30 

s 

8 

77 

65 

71 

1 

1 

1 

2 

1 

2 

8 

65 

5.9 

LAKELAND  WB  CITY 

6.0 

2 

5 

2 

0 

0 

0 

9 

76 

5.3 

MIAMI  WB  AIRPORT 

ESE 

13 

7.8 

25++ 

ESE 

31 

80 

82 

57 

67 

4 

2 

4 

0 

0 

13 

69 

5.3 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

WNW 

10 

8.4 

20++ 

WNW 

8 

82 

87 

45 

56 

6 

2 

3 

0 

0 

0 

11 

4.9 

PENSACOLA  WB  CITY 

10.9 

29 

NW 

11 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

8 

64 

TALLAHASSEE  WB  AIRPORT 

NNW 

12 

5.7 

29++ 

NW 

7 

87 

92 

49 

60 

3 

2 

3 

1 

1 

o 

10 

6.0 

TAMPA  WB  AIRPORT 

w 

10 

9.5 

30++ 

NW 

8 

81 

85 

51 

61 

4 

2 

2 

1 

0 

0 

9 

78 

5.4 

WEST  PALM  BEACH  WB  AIRPORT 

ENE 

10 

8.5 

38++ 

ssw 

27 

83 

85 

S5 

69 

3 

5 

5 

1 

0 

0 

14 

5.3 

See  reference  notes  tallowing  StAtton  Index 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


FLORIDA 
HAY  1960 


FLORIDA 


Isolines  are 
publication  ' 


drawn  through  points  7t  appro,i„ately  equa!  values.  Hourly  precipitation  data  fro.  recover  substations  .ill  he  .v.il.blc  in  the 
Hourly  Precipitation  Data". 


STATION  INDEX 

FLORIDA 
MAT  1960 


STATION 

IHDEX  NO. 

COUNTY 

Q 

U 

5 

U 

o 

s 

p 
< 

a 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

STATION 

|     INDEX  NO.  1 

COUNTY 

DRAINAGE  I  j 

LATITUDE 

U 

8 

s 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

I 

& 

1 

£ 

; 

£ 

SPECIAL 

ALElANOfR  SPRINGS 

OOTO 

LAIC 

ip 

IB 

ALC  HUM'   SPOS.  AS5N. 

LOM GROAT  iEt 

SI  ?» 

27  23 

10 

6P 

*#*!. ACMICIX*  VI  CITT 

Oil  i 

■  ID 

MID 

J 

U.S.  WCATMCB  BUN8AU 

PALM  BCACM 

6P 

ARC AOI a 

0171 

ftp 

6P 

RAXlIO  STATION  W ABO 

OTIS  B.  FORT 

avoh  bark 

OM* 

HIGHLANDS 

2T  »i 

•  1  K 

149 

»P 

6B 

c 

MADISON 

MADISON 

83  23 

TP 

T.   C.  MERCHANT 

BANSOM  BARK 

0,90 

NOLI 

2T  SO 

•  1  91 

1*0 

SP 

MARRY  N.  TOLSOM 

MARATHON  SHORES 

9331 

MONROE 

24  44 

81  00 

* 

AP 

6P 

PHILIP  SPIEGEL 

lAftTOV 

OATH 

1*01.1 

SP 

SP 

CITT  OF  BAN TOW 

317? 

30  49 

120 

SP 

•AT  LAIC 

OSIO 

MILL  S6OP0UGM 

7A 

"fA 

U.S.  GCOL.  SURVtT 

6AVBORT 

0S11 

7A 

'A 

MARVIN  It  A8A0TT 

6P 

B( LLC    6LA0C   CI*  STA 

561  1 

PAL"  BC ACM 

24  40 

80  »8 

14 

SA 

RA 

8» 

MELBOURNE 

BREVARD 

80  37 

SP 

CITT  OF  MELBOURNE 

BCLLE  GLADE  MBCN     ATI  4 

1)414 

BALM  BCACH 

24  42 

80  43 

Al 

c 

CONPI  OF  ENAINCCNS 

MELROSE 

9622 

ALACHUA 

10 

29  42 

82  03 

HO 

9P 

SP 

DR.  CECIL  R.  HOOK 

big  ctprcss  rcscbvation 

0'19 

5P 

IB 

OAVIO  0.  JAMIESON 

1615 

23  47 

a 

p 

■ITMlO 

OTSI 

6P 

FLOOO  CONTROL  01  ST. 

5P 

BLACIMAR    A  *NW 

0769 

OKALOOSA 

c 

MS.  S.  TOUNOALOOO 

0 

6LOUMTSTOWH   2  it 

9M« 

C almOUM 

SO  24 

89  02 

91 

TA 

7A 

MIAMI    12  SSW 

DADE 

80  17 

BA 

U.S.PlAmT    INTROOCTN  STA 

BOCA  RATON 

;«»■> 

BALM  BEACH 

24  21 

80  09 

21 

OUS  P.  HAGCR 

MILES  CITT  TOWER 

17)5 

COLLIER 

26  11 

81  21 

10 

AP 

p 

AP 

FLA.  FOREST  SERVICE 

IB AOC 1 TOM  C  IB  STATION 

B«40 

GULF  COAST  EIP.  STA. 

MILTON  EIP  STATION 

W3 

30  47 

217 

BRISTOL 

1020 

MISS  EL MA  SMULCN 

MOMTICELLO  2  S 

JEFFERSON 

IP 

eROOKSVtlLC  CHIN  MILL 

1044 

KF RWANDO 

W -CENTRAL  FLA. EIP. STA. 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

ftUSHRCLL    2  C 

lit] 

SUMTC8 

2S  40 

•2  09 

73 

bD 

69 

MRS.  A.  H.  NELSON 

MOUNTAIN  LAKE 

POLK 

81  36 

p 

MOUNTAIN  LAKE  CORP. 

CANAL  POINT  4ATC  9 

12T1 

PALM  BCACM 

26  92 

80  38 

AA 

c 

CORPS  OF  ENGINEER* 

MTAKKA  PIVFR  ST  PARK 

SARASOTA 

1 

82  19 

20 

8A 

AA 

STATE   PARK  SERVICE 

I  !  T6 

HI  0 

sugar  plant  fld.  sta* 

6071 

26  09 

* 

SP 

CITY  OF  NAPLES 

CAPE    SAALC   BANGER  STA 

NATIONAL   PARK  SVC. 

OKALOOSA 

BA 

I  1 1  n 

ALLEN  T.  WEEKS 

TA 

C  ABNABf  LLC    I  WW 

f  ••rvutf 

1116 

FRANK  LIN 

29  S2 

84  40 

10 

MAS*  HA2EL  F.  COOK 

NORTH  HFW  RVB  CANAL  I 

PALM  BEACH 

80  49 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

1  <8K 

WASHINGTON 

SO  4T 

89  49 

70 

LORN IE  H.  WHITTAKER 

MORTM  NEW  RVR  CANAL  2 

PALM  BEACH 

80  32 

2 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

14)2 

C.  C.  WHIOOON 

MIA 

29  11 

86 

SP 

A.  W.  0  STEEN 

8P 

CLEARWATER  FIRE  DEPT. 

OK  FECHOBEE  9  W 

OKEECHOBEE 

SP 

U.S.  GEOL .  SURVET  \ 

CLERMOMT    «  S 

LAKC 

28  29 

81  46 

140 

60 

ED  OL I VENBAUM 

OIEECHOBEE  MRCN  GATE  6 

OKEECHOBEE 

SO  48 

OA 

* 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ClCWlSTON 

MCNDBT 

24  49 

80  99 

18 

GERVIN  H.  PITZEN 

ORANGE  CITT 

VOLUSIA 

11  18 

JOHN  MARCHEWKA 

c 

CORPS  Of  ENGINEERS 

OPLANOO  WB  AIRPORT 

28  33 

106 

MIO 

C  J 

U.S.  GEOL.  SURVET 

OR TON A  LOCK  2 

WILLIAM  R.  RAOTKE 

SP 

CACSTVICW  RADIO  WJSB 

OKALOOSA 

SO  46 

86  19 

276 

RADIO  STATION  WJSB 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Florida  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  P.  0.   Box  3658,  University 
Station,  Gainesville,   Florida,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  either  are  missing  or  were  received  too  late  to  be  included  in 
this  issue. 

Divisions,   as  used  in  "CI ima tologica 1  Data"  Table  and  on  the  maps,   became  effective  with  data  for  May  1956. 

Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Tempera ture  in  °F,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement   in  miles.     Mon th ly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  tempera tures  from  65 " F . 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.     Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending 
at  t  ime  of  observation . 

Long-term  means  for  full-time  stations  ( those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.   S.  Weather  Bureau")   are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted 
to  represent  observations  taken  at   the  present   location.     Long-term  means  for  all  stations  except   full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on 
the  period  1931-1955. 

Data   in  the  "Daily  Precipitation"  Table;   "Daily  Temperature"  Table;   and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending 
at  time  of  observation.     The  station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the 
observations  on  daylight  saving  time. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G ,   and  J  in  the  "Spec i a  1"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",    indicate  the  foil owing: 

C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hour  ly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes ,   and  are  published   later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G     "Soil  Temperature"  Table. 

J     "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "C 1 ima tologica 1  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;   "Daily  Precipitation"  Table;   "Evaporation  and  Wind"  Table;    "Daily  Soil  Temperature"  Table; 
and  the  Station  Index. 

+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++     Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  is  not  equipped  with  automa tic  wind  instruments. 

*     Amount   included  in  foil owing  measurement,   time  distribution  unknown. 

j*     Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,   the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR     This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
AM     Data  based  on  observational  day  ending  be  fore  noon . 
B     Adjusted  to  a   full  month. 

M     One  or  more  days  of  record  missing;    if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table  for 
detailed  daily  record.     Degree  day  data,    if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hour ly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace ,   an  amount   too  sma 11  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,   EST  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.   S.    for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,   MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY ,   and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25, 
D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,   exposure,   etc.,   of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publi- 
cation "Substation  History"  for  this  state.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,  D.  C.   for  35  cents.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual   issues  of  Local 
Climatological  Data  for  the  respective  stations,   obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,   monthly  and  annual;  $2.50  per  year.      (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents ,  Government  Printing  Office,  Washington  25,   D.  C. 
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U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

FREDERICK  H.  MUELLER,  Secretary 

WEATHER  BUREAU 

F.  W.  REICHELDERFER,  Chief 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


ASHEVILLE:  1960 


FLORIDA  -  JUNE  1960 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


Highest  Temperature:     100°  on  the  30th  at  De  Funiak  Springs 

Lowest  Temperature:     50°  on  the  12th  at  Jasper  3  SE  and  on  the  11th 

Glen  St  Mary  Nurseries 

Greatest  Total  Precipitation:     15.45  inches  at  Dania  4  WNW 

Least  Total  Precipitation:     0.63  inch  at  Dry  Tortugas 

Greatest  One-Day  Precipitation:     7.21   inches  on  the  17th  at  Saint 

Marks  6  SE 
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71 

9 

0 

0 

0 

1 

0 

2.33 

.64 

20 

.0 

0 

9 

: 

0 

MIAMI  BEACH 

85.1 

77.8 

81  .5 

.0 

89 

9 

73 

6+ 

0 

0 

0 

0 

0 

3.43 

1  .60 

1.15 

5 

•  0 

0 

9 

2 

1 

MIAMI   WB  AIRPORT 

R 

87. 0 

78.1 

81  .1 

.2 

90 

30  + 

71 

14  + 

0 

n 

(1 

6.31 

.51 

1.66 

6 

.  0 

0 

11 

5 

1 

MIAMI   12  SSW 

AM 

86. A 

73.3 

79.9 

90 

25 

64 

1  3 

0 

1 

o 

n 

0 

4,95 

2.21 

.96 

20 

.0 

0 

10 

4 

0 

POMPANO  BEACH 

P7.2 

72.1 

79.  7 

90 

30  + 

67 

1  1 

0 

A 

a 

0 

0 

P. 87 

1.71 

4 

•  0 

o 

1  2 

7 

4 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

PP.6 

6°. 9 

79.3 

93 

24  + 

64 

1  3 

0 

12 

0 

0 

0 

11.17 

2.85 

1  5 

.0 

I  2 

R 

SOUTH  MIAMI    3  W 

P6.6 

71.4 

79.0 

89 

30  + 

63 

1  3 

0 

0 

0 

n 

0 

7.12 

2  .00 

20 

.0 

0 

i : 

4 

2 

STUART   RADIO  WSTU 

8  8.8 

71  .6 

80.2 

9  3 

7  + 

66 

1  2 

0 

17 

0 

0 

0 

7.71 

3.00 

20 

•  0 

0 

7 

4 

2 

west  palm  beach 

88.7 

74.4 

80.  1 

•  * 

88 

30  + 

64 

1  2 

0 

0 

0 

0 

4.93 

2.71 

2.98 

20 

•  0 

0 

2 

1 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP 

R 

08.? 

73.6 

80.9 

.  3 

9! 

30  + 

67 

4 

0 

1  0 

0 

1 

6.37 

1.52 

2.47 

20 

.0 

0 

1  0 

4 

2 

DIVISION 

80.  1 

.0 

7.22 

.25 

.0 

KEYS 

DRY  TORTUGAS 

P7.3 

75.3 

81  .3 

91 

1  5 

71 

8+ 

0 

3 

1 

0 

0 

.63 

.23 

28 

.0 

0 

3 

0 

0 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

P7.7 

77,8 

82.8 

.2 

90 

30  + 

73 

20 

0 

5 

0 

0 

0 

2.18 

1.83 

.84 

18 

•  0 

0 

5 

2 

0 

MARATHON  SHORES 

88.2 

76.2 

82.2 

91 

1  8 

69 

2 

0 

A 

0 

0 

0 

5.13 

2.00 

10 

.0 

0 

6 

2 

2 

TAVERN  I ER 

87.0 

76.9 

82.0 

90 

24  + 

69 

10 

0 

2 

0 

0 

0 

4.51 

2.85 

2 

.0 

0 

5 

2 

1 

DIVISION 

82.1 

.  3 

3.11 

1  .  38 

.0 

tDATA  RECEIVED  TOO  LATE  TO  BE 
INCLUDED   IN  DIVISION  AVERAGES 


See  Keleience  Notes  Following  Station  Index 
-  84  - 


DAILY  PRECIPITATION 

FLORIDA 
JUNE  1960 


Day  of  month 


oianon 

To 

i  j 

2 

3 

4 

5 

6 

7  I 

8 

9 

10 

 L 

11  12 

 1  

13  1  14 

 L  L 

15 

16 

17  | 

18 

19 

20 

1 

21 

22 

23 

24 

25 

1 

26 

27 

28 

29 

 L 

30 

31 

ALEXANDER  SPRINGS 

7. OS 

.03 

.05 

.29 

;  .2  3 

.11 

.  :  . 



.02 

.:: 

1.75 

.24 

.  ik 

1.15 

.li 

.09 

.33 

1.29 

APAL  ACH I  COLA  WB  C I  TV 

R 

3.34 

.12 

T 

T 

.01 

1  .72 

.49 

.19 

.19 

.50 

. : 

.  o> . 

.07 

ARC AO  1  A 

.40 

.23 

.05 

1.27 

.10 

•  10 

.43 

.40 

.12 

.33 

2.21 

.29 

AVON  PARK 

1.04 

■26 

.22 

.33 

1.67 

T 

.89 

.18 

•  02 

.84 

.c: 

.10 

1.30 

.  1  7 

8A6S0N  PARK 

3.4B 

.31 

•  80 

.19 

.85 

.06 

.24 

.  1  3 

.16 

.11 

•  12 

.03 

.43 

•03 

BARTOW 

6.96 

1  .80 

.04 

.69 

.77 

•  0« 

.02 

.03 

.30 

.07 

.39 

■  15 

.05 

.06 

1.46 

•  22 

.41 

.18 

BAY  LAKE 

7.31 

.62 

T 

.94 

.78 

T 

.03 

.  i 

•  05 

.12 

1.53 

.06 

.03 

.23 

1.61 

.72 

•  9» 

BAYPno  T 

RFCORO  MISSING 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

9.20 

.04 

.27 

.57 

.02 

.27 

•  Oft 

1  .39 

1.08 

.62 

.98 

.78 

.10 

1.99 

.24 

•  77 

BIG  CYPRESS  RESERVATN 

.02 

.22 

.79 

.01 

.01 

BITHLO 

11.34 

.13 

.90 

•  13 

.32 

.68 

.66 

1  .88 

2.55 

.87 

2.71 

.  S  l 

BLOUNTSTOWN  2  SE 

6.90 

.2** 

.10 

2*00 

.10 

1  .40 

•  95 

1  .65 

.45 

BRADEN TON  EXP  STATION 

5.63 

.21 

.76 

.12 

•  67 

.02 

.45 

•  25 

.03 

.35 

.19 

1.89 

.12 

.57 

BROOK  SV I LLE  CHIN  HILL 

.15 

1.45 

.20 

.05 

•  10 

.25 

.17 

•  53 

.55 

.26 

.02 

.  16 

.28 

.65 

.19 

.44 

1.54 

BUSmnELL   2  E 

8.59 

.55 

.49 

.39 

.09 

2.15 

.15 

.76 

•01 

.07 

•53 

.16 

.38 

•  28 

.02 

.04 

.65 

•  25 

1.18 

•  16 

CANAL  POINT  USDA 

6.80 

.82 

.21 

.35 

.18 

.02 

.  37 

.08 

1*12 

1.25 

•  60 

.50 

T 

•  03 

.67 

CAPE   SABLE   RANGER  STA 

5,54 

.52 

•  01 

.04 

1  .62 

.01 

.25 

T 

1  .47 

T 

.16 

*  74 

.08 

.18 

.19 

.27 

CAPT IVA 

1  .83 

.03 

.07 

.50 

.03 

.10 

•  03 

.04 

.08 

•  35 

.28 

.17 

T 

.13 

•02 

CARR ABELLE    1  NNW 

9.28 

.16 

2.10 

1  .65 

.60 

.36 

.18 

.23 

CARYV1 LLE 

2.98 

.41 

.03 

1  .19 

•  34 

.  76 

.12 

T 

.  1  3 

CEDAR  KEY 

3.55 

■  25 

.66 

.46 

•  19 

.27 

.05 

1.12 

.03 

.17 

■  10 

.21 

CHIPLEY   3  E 

9.14 

•  14 

.04 

2.24 

.06 

1.11 

.71 

1 

.  4  1 

.36 

.05 

CLEARWATER 

2.97 

.31 

.27 

.11 

.05 

.09 

.08 

.85 

.01 

.59 

.12 

.01 

.46 

CLERMONT  6  S 

4.38 

.55 

.22 

.43 

T 

•  43 

.61 

.23 

.12 

.12 

•  70 

.36 

T 

•  12 

.02 

.20 

T 

.21 

CLEWISTON 

9.82 

.14 

.65 

.03 

.04 

T 

.01 

.02 

2.80 

,48 

1.30 

.98 

•  04 

.35 

.09 

1  .61 

1.09 

.01 

.02 

CLEWISTON  U  S  ENG 

11  ,55 

.45 

.02 

.01 

.03 

.36 

3.54 

1*60 

2.00 

.18 

.23 

1.46 

1.12 

CORNWEL L  k  NW 

8.20 

.80 

•  10 

1 ,20 

T 

.42 

.85 

.65 

.05 

2.00 

.03 

.10 

CRESCENT  CITY 

9.57 

.  44 

.20 

.5*; 

1  .60 

T 

.01 

•  73 

.52 

•  41 

.50 

.05 

.  1  i 

.82 

2.61 

•  02 

•  48 

T 

CRESTviEw  RADIO  WJSB 

2.76 

.13 

.01 

1.17 

.06 

.06 

.05 

.12 

.11 

1.05 

CROSS  CITY  2 

0.1  B 

.72 

.43 

.  33 

1.67 

.52 

1.B2 

.30 

.54 

.42 

.16 

1.27 

DAN  t  A    A  WNW 

15.45 

3.48 

1  . 2 

1.88 

.66 

•  82 

2.80 

.66 

.71 

.64 

1.90 

.66 

DAYTON A  REACH 

1  1  .75 

.18 

.97 

1  .65 

.10 

1.62 

.13 

.99 

•  54 

.57 

.86 

.01 

.46 

1.71 

.61 

1.33 

DAYTON A  BEACH  WB  AP 

R 

10.75 

.14 

.  .69 

1.11 

.95 

.  .  « 

T 

.02 

.23 

T 

1.27 

.48 

•  11 

.03 

.17 

•  32 

1.86 

.19 

.09 

.01 

T 

DEER  PARK 

9.83 

.90 

.10 

.60 

•  01 

.21 

.08 

.50 

.12 

.31 

,49 

3.36 

. :  - 

T 

.65 

.02 

2.16 

.14 

.15 

DE  FUN1AK  SPRINGS 

<• .  30 

.65 

.0* 

T 

.69 

.32 

.07 

.15 

1.26 

.04 

.  09 

.08 

.89 

•  02 

DC  LAND   3  N 

9.30 

.72 

1.37 

.13 

.10 

1.47 

.05 

.26 

.02 

•  55 

.30 

.79 

.09 

.29 

.05 

.09 

.05 

.40 

.55 

.45 

1.50 

.05 

DE  SOTO  CITY  4  SW 

5.19 

■  62 

.  30 

■  10 

.65 

.07 

.65 

.11 

.11 

.78 

.53 

1.02 

.25 

DEVILS  GARDEN  TOWER 

10.76 

.06 

.06 

.12 

.04 

.33 

.03 

.80 

1.18 

.47 

1.40 

.13 

.08 

1.01 

1.10 

1.69 

.71 

.34 

.06 

.92 

.23 

DRY   TOR  TUGAS 

.63 

.01 

.20 

.10 

.09 

.23 

EVERGLADES 

9.68 

T 

.02 

.25 

.57 

.19 

.01 

.38 

.01 

.02 

2.53 

3*52 

.24 

.31 

.55 

.77 

.31 

FEDERAL  POINT 

7.55 

1.19 

.13 

.06 

.04 

1.99 

,58 

.15 

.16 

.21 

1.31 

.05 

.56 

FELL5MERE 

7.76 

.18 

.08 

.09 

.50 

.56 

.21 

.05 

.43 

.05 

L.42 

.17 

1.89 

-  30 

1.21 

.01 

.55 

.06 

FERNAND 1 NA  BEACH 

:*s 

.05 

.51 

.09 

.02 

2.61 

.25 

.07 

.69 

.05 

T 

FORT  DRUM  5  NW 

6.28 

.11 

•  09 

.41 

.02 

T 

.03 

.05 

.03 

.53 

.54 

.28 

1.78 

.01 

1.44 

.  33 

.63 

FORT  GREEN   12  WSW 

1 1  .00 

.18 

.20 

.05 

.1  1 

.07 

.20 

.45 

.52 

.39 

1.47 

.67 

.  10 

,04 

.05 

1.33 

.22 

2.50 

2 .45 

FORT  LAUDERDALE 

- 

.44 

.10 

.10 

.09 

.20 

2.00 

.06 

.09 

.11 

FT  LAUDERDALE   B AH [ A  MAR 

7.66, 

.16 

.03 

.02 

.10 

2.65 

.12 

.06 

.55 

.13 

.55 

T 

.26 

.06 

T 

.08 

2.41 

.  i  a 

.04 

.24 

.08 

T 

FT  LAUDFPDALF   EXP  S  T  a 

9.8b 

.26 

.03 

.03 

4.51 

.38 

.36 

.33 

1  .42 

.56 

.06 

i . - 

.27 

.09 

.07 

FORT  MYERS  WB  AP 

R 

S.20 

.80 

1.45 

.05 

.01 

.05 

.60 

.05 

T 

T 

1.45 

.01 

.29 

FORT  PIERCE 

6.52 

.26 

.72 

.82 

.15 

.40 

.55 

.71 

1.60 

1.11 

.08 

.05 

.04 

.03 

FOUNTAIN   3  S 

5.03 

2.30 

.65 

.47 

•  54 

.15 

.77 

.15 

GAINESVILLE  3  WSW 

12.80 

.07 

.27 

1.60 

2.50 

.49 

3.55 

.58 

.14 

.39 

•  95 

.02 

.36 

1.06 

.80 

7.62 

T 

.07 

.08 

1.09 

.12 

2.93 

.65 

.44 

.01 

.  21 

.07 

•  64 

.09 

•  31 

•  04 

GLEN^ST 'maRY^URSER  IES 

.07 

.19 

.15 

.27 

.11 

.20 

.97 

•45 

•  34 

.08 

•  42 

.15 

.  rc 

•03 

HART  LAKE 

9*49 
* 

.04 

.14 

.45 

.22 

.20 

.18 

2.79 

3.02 

.02 

.08 

.04 

.06 

.10 

.33 

.29 

•  01 

.49 

.02 

.10 

.80 

.03 

Hi  ALE AH 

5.1fi 

.03 

.23 

.27 

.20 

.36 

.15 

1.01 

.01 

1  .00 

.08 

.02 

.11 

.07 

.02 

.40 

.12 

.62 

.  32 

.04 

.05 

.02 

.03 

HI GH  S  PR  I NGS 

10.96 

1  .92 

.09 

.77 

.05 

.65 

1.95 

1*30 

1*40 

.10 

.49 

.48 

.95 

.10 

.72 

HILLSBOROUGH  RVR  ST  PK 

5.78 

.62 

1.08 

.06 

•  20 

.02 

.05 

.  )6 

.24 

1.33 

.09 

.05 

.05 

.17 

1*66 

.14 

HOMESTEAD  EXP  STA 

13.52 

.61 

■  02 

•  61 

4.22 

■  02 

1.35 

.35 

•  54 

.87 

.73 

:  .6" 

.62 

1.55 

.05 

T 

.06 

.04 

INVERNESS 

2.06 

3.14 

.70 

.13 

.08 

.14 

.04 

.07 

1  .42 

.39 

.43 

1.44 

1.35 

1.43 

1.30 

ISLAND  GROVE    2  WNW 

1  4.05 

■  11 

1.35 

.29 

1.20 

.78 

T 

1  .67 

.07 

2.59 

.17 

.  34 

.85 

2.89 

1  .  34 

.09 

.31 

ISLEWORTh 

5.95 

.18 

.65 

.04 

.09 

.22 

.54 

.24 

.10 

.93 

.09 

1.60 

1.16 

.11 

JACKSONVILLE  WB  AP 

R 

.05 

.11 

1.95 

.17 

T 

T 

T 

.83 

.06 

T 

.02 

T 

.27 

•  31 

.60 

.33 

T 

JACKSONVILLE  BEACH 

Si  92 

.29 

.39 

.11 

.  30 

.06 

1.43 

.46 

T 

.50 

T 

2.16 

1 .22 

JASPFR    i  *e 

8  ,5C 

■  90 

.20 

5.00 

•  40 

.50 

.50 

•  30 

.40 

.30 

KENDALL   2  E 

6.56 

■  1 1 

•  08 

.70 

• 

2.02 

.30 

.08 

.90 

.54 

.05 

.64 

.40 

• 

.64 

.10 

T 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

2*18 

.01 

.  19 

.20 

T 

.02 

T 

T 

.21 

T 

,84 

.01 

.61 

T 

.07 

T 

T 

•02 

KEY  WEST  WB  CITY 

2.80 

.07 

.67 

.06 

.08 

.55 

T 

.62 

T 

•  70 

.05 

K1SSIMMEE  2 

10.94 

•  46 

.85 

■  09 

1.57 

.95 

.20 

.90 

.50 

•  20 

.97 

4.27 

.02 

LA  BELLE 

4.40 

.28 

*  1 1 

•  06 

.07 

.30 

T 

.10 

.21 

.16 

.05 

1  .89 

.0  1 

.02 

.29 

.83 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

5.92 

.21 

.43 

.17 

.86 

.22 

.21 

•  13 

.  38 

1.11 

.05 

.05 

■  41 

1  .38 

.31 

LAKE  CITY  2  E 

9.19 

•  38 

.14 

1  .24 

.40 

1.05 

• 

.74 

•  15 

.70 

.50 

1.44 

.12 

•  12 

LAKE  HIAWASSE 

6.69 

T 

1*27 

.01 

.08 

.12 

1.12 

•  31 

T 

1  .00 

2*41 

•  23 

.13 

LAKELAND  WB  CITY 

P 

8.  34 

.22 

.66 

.12 

.03 

.37 

.18 

.22 

.17 

.48 

.03 

.93 

.38 

.04 

.52 

T 

2.90 

.09 

.19 

.24 

T 

LAKE  PLACID  2  SW 

5.74 

.87 

•  03 

.11 

.03 

• 

2.47 

.53 

.50 

.17 

.37 

.08 

.05 

.53 

LAKE   T  R AFFORD 

8  .OB 

1  .50 

.50 

.38 

2.20 

.22 

.  34 

; • 

.74 

LISBON 

5.10 

04 

.11 

.37 

•  65 

.50 

.20 

.12 

.02 

.72 

.18 

.27 

1.02 

•  06 

.42 

.15 

•  25 

LIVE  OAK  2  ESE 

B.89 

2.45 

•  28 

.05 

2.97 

•  65 

•  11 

.  89 

.36 

.56 

•  55 

LONGBOAT  KEY 

.19 

.22 

.02 

•  49 

.33 

•  54 

.08 

.08 

LOX AHA  TCHEE 

8  .  90 

.75 

1  .07 

•  94 

.15 

.78 

.02 

.69 

.07 

.55 

.13 

2.85 

.  : : 

.10 

.40 

.20 

MAD  I  SON 

9.3C 

1  .00 

.02 

.11 

.02 

.10 

3.86 

.<■  - 

.97 

.16 

.72 

.73 

.09 

.62 

.06 

•  30 

MARATHON  SHORES 

•  36 

1  .69 

.  DS 

.08 

.04 

2.00 

.10 

.  36 

.38 

.01 

MAR  I  ANNA    IND  SCHOOL 

5.09 

.45 

.10 

2.00 

•  10 

.64 

.  S : 

.05 

.90 

MAYO  5  NW 

6.43 

•  03 

•  34 

.20 

.90 

.03 

.02 

2.73 

.73 

.12 

.12 

.  50 

.07 

.03 

.02 

•  56 

MELBOURNE 

6.20 

■  20 

1*10 

.10 

•  10 

.10 

.50 

.50 

1.20 

1.50 

.50 

.40 

MELROSE 

•  35 

.40 

.30 

.04 

. 

• 

• 

1.87 

».50 

.22 

4.10 

1.46 

MIAMI    BAY  FRONT 

04 

•  14 

.39 

.10 

.18 

.15 

•  29 

.10 

.15 

.05 

.64 

T 

.03 

•  07 

.25 

T 

MIAMI  BEACH 

3.43 

.  1 5 

.14 

1.15 

.08 

.27 

.17 

T 

.40 

.02 

.10 

.70 

T 

MIAMI    MB  AIRPORT 

R 

6.31 

T 

^. 

.05 

1  .66 

.48 

.56 

.05 

•  56 

.04 

.03 

•  40 

.20 

•  39 

.04 

.59 

.65 

.12 

T 

.02 

MIAMI    12  S5W 

4  .95 

.77 

.61 

.08 

.  i  a 

.46 

.06 

.08 

.59 

.96 

.37 

.02 

.15 

•02 

MILES  CITY  TOWER 

9.82 

.81 

.45 

•  52 

.58 

.17 

T 

.86 

.70 

.42 

1*21 

.23 

1.22 

•  09 

,61 

•  49 

.18 

.05 

.12 

.25 

.44 

MILTON  EKP  STATION 

2  31 

.01 

.91 

.34 

.17 

.29 

.11 

.35 

.52 

MON  T I  CELLO  2  S 

1.92 

* 

"  "j] 
•  05 

.07 

T 

.12 

T 

•  55 

.14 

.13 

.82 

T 

.01 

T 

T 

.01 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

1  1  .35 

* 

.35 

.84 

•  13 

.27 

1.85 

..' : 

1.12 

2.23 

. 

.32 

.03 

2.70 

1.06 

MOUNTAIN  LAKE 

6.83 

.10 

1.17 

.45 

•  08 

.50 

.04 

.06 

T 

.22 

.12 

.11 

1.65 

.  i  0 

.03 

I  .  0  2 

.04 

•01 

MYAKKA  RIVER   ST  PARK 

5  68 

•  28 

.64 

.03 

T 

.31 

T 

.14 

1.30 

.13 

.90 

.91 

•  17 

.97 

NAPLES 

.04 

.12 

•  25 

•  04 

.60 

.40 

1.35 

1.14 

.39 

.20 

•  06 

.  31 

.86 

•  32 

HICEVILLE 

3.47 

1.25 

T 

.72 

N I T  T  AH  1  S 

12. 9Z 

T 

.60 

T 

.27 

•  66 

T 

.17 

1.50 

.39 

3.27 

.13 

.43 

U39 

2.56 

1  .07 

•  36 

.12 

OCALA 

6.39 

.02 

.48 

.01 

.08 

.15 

.61 

1.05 

.47 

1.34 

.03 

•  07 

1  .06 

.15 

.73 

.03 

•  09 

OCALA  2  NE 

9.65 

•  02 

.79 

.10 

•  12 

.15 

T 

T 

1*38 

1.86 

.16 

•  34 

2.21 

T 

T 

.61 

2.32 

•  17 

.03 

OKEECHOBEE  9  W 

.04 

.84 

.10 

.26 

■  03 

.  ^ 

.15 

.31 

.36 

1.03 

3.02 

.12 

.  9  4, 

.91 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

10.71 

.06 

.07 

.37 

.16 

.33 

•  11 

.03 

2.48 

.17 

4.08 

.11 

.79 

1.62 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

R 

•  46 

.04 

.46 

.03 

1*13 

.57 

.09 

T 

.01 

1.07 

T 

.45 

.16 

T 

.63 

T 

.79 

2.05 

.02 

T 

PALATKA 

1  1  .SB 

1.87 

•  71 

.02 

.54 

3.13 

1.42 

.27 

.54 

•  41 

1  .01 

.70 

•  29 

Panama  ci ty  2 

1.21 

•  03 

.14 

•08 

•  02 

.12 

•  4( 

•  10 

.32 

PARR  I sh 

8.01 

•02 

.10 

.91 

.10 

.20 

.60 

2.9G 

.  30 

.10 

.20 

.?1 

1.3C 

PENSACOLA  faa  airport 

3.29 

.87 

•  31 

.16 

1.20 

.53 

.22 

PENS ACOL A  WB  CITY 

1.59 

.44 

.03 

.05 

.03 

.69 

.3! 

T 

.  .  H 

T 

.08 

.0* 

PERR  INF 

4.61 

.08 

•  37 

.27 

•  86 

.27 

.24 

.18 

.06 

.15 

.  1  7 

.98 

•  7C 

PERR* 

5.32 

.30 

.52 

.90 

1.92 

1.62 

.10 

.33 

.02 

•  03 

PLANT  CITY 

7.63 

.49 

•  15 

.29 

.26 

.19 

.10 

.96 

.35 

•  31 

.30 

■  20 

.73 

■  '  1 

1.15 

2.00 

.03 

POMPANO  REACH 

8.8T 

•  06 

■  56 

1.71 

1 .23 

•  22 

.57 

.32 

•  13 

.03 

1.19 

.07 

.11 

•  09 

1.57 

.16 

.04 

.02 

.04 

•  01 

PUNT  A  GOROA 

2.16 

.54 

.02 

•  02 

1.08 

.SC 

OUINCY  EKP  STATION 

5.99 

•  16 

.« 

•  08 

T 

2.45 

.72 

.13 

.29 

.6! 

T 

.66 

.15 

.06 

See  Reference  Notes  Pol  lowing  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


Station 

Tot< 

1  1 

-J  ■ 

2 

3 

4 

5  1 

6 

7 

8 

9 

10     11  12 

13  |  14  |  15 

16  1 

17  1 

18 

19  1 

20 

21 

22 

23  1 

24 

25  | 

26  1 

27 

28  ! 

29  1 

30 

31 

Snvil  BUN    RANfFR  (T| 

11. IT 

•  01 

.0% 

.*2 

1  .  75 

.22 

2.6! 

•  IB 

.32 

1  .01 

.50 

. A : 

•21 

9.33 

•  09 

.6* 

.24 

■  0! 

1 

.06 

•  75 

1.00 

.07 

.23 

1.19 

•  01 

■  19 

•  01 

.07 

•01 

SM*tT  EO 

6.72 

•  05 

. :  E 

T 

T 

•09 

•  37 

2.20 

1.80 

•  1C 

.50 

.  39 

.95 

•  09 

T 

SAI1T  MARKS  6  SE 

13. 9T 

.17 

l\it 

T 

.05 

7.21 

•60 

.55 

3.13 

T 

.21 

T 

ST  PETERSBURG 

4.29 

.10 

1.13 

•  13 

.02 

.30 

.65 

1.14 

•  03 

.48 

.2*. 

SAS60RN  TOWER 

4.72 

•  0* 

•  55 

.03 

.51 

.30 

1.05 

.29 

.10 

1.14 

.12 

.42 

T 

.20 

SANFORD  E IP  STATION 

.12 

•  16 

2.81 

•  24 

.22 

.07 

•  31 

•  39 

1.01 

.09 

.50 

.02 

.07 

.  38 

•  18 

.02 

SARASOTA 

*  .  *B 

.70 

.02 

•  28 

.04 

.31 

2.80 

•  01 

•  16 

SMAOT  OAKS  f I SM  CAMP 

3.91 

•  82 

.46 

.10 

•  12 

.20 

.60 

.19 

•  09 

.05 

.63 

1.40 

.10 

•  45 

.05 

.01 

.18 

SOuTh  m  1  AMI    3  W 

7.12 

.29 

•  09 

7 

.11 

.89 

1-37 

.69 

.11 

.  1 1 

.20 

.  38 

.08 

•  09 

.49 

2.00 

•  0; 

•  13 

T 

.07 

5.83 

.05 

.33 

.02 

.04 

.02 

1.00 

1.47 

.52 

.20 

2.09 

.13 

mi  := :mg 

.11 

•  07 

STUART  RADIO  tfSTU 

7.71 

02 

.16 

.  7*. 

.02 

•  30 

2.50 

.02 

.55 

3.00 

.02 

•  09 

•  07 

■  03 

TALL  AHA  S5EE  WB  AP 

9.6* 

.03 

•  13 

1.62 

.29 

T 

.40 

T 

2.68 

1.80 

.08 

.97 

.07 

.33 

.11 

1.14 

T 

T 

T AM | AM  I    TRL  40  M|  BEND 

0.06 

.11 

•  54 

.37 

.03 

.93 

.09 

.06 

.53 

T 

.21 

4*92 

•  11 

.01 

.09 

1.17 

.02 

•03 

.01 

.02 

.01 

TAMPA    WB    A|PPORT  ft 

6.  36 

.05 

08 

.67 

•  13 

.31 

T 

.28 

.05 

•  07 

.09 

2.23 

.4* 

T 

T 

T 

.42 

1  .49 

T 

•  02 

.04 

TARPON  SPGS  SEWAGE  PL 

1.93 

.09 

.05 

•  IB 

.05 

.15 

.15 

.16 

.18 

.12 

.03 

.40 

.37 

T  AvERN I ER 

*-»! 

.1* 

•  05 

.21 

.86 

.11 

.03 

.40 

T 

T  I  TUSV  1  LLC  2  tf 

•  31 

.10 

.11 

.15 

.22 

.10 

.05 

.08 

.12 

2.00 

•  05 

.62 

.04 

1  .57 

.05 

•  84 

1.51 

.03 

UShFO  TOWER 

9.71 

.70 

.  .-o 

.60 

.40 

.90 

.10 

.20 

4.10 

.40 

.67 

.01 

.02 

.69 

.60 

.20 

VFNJCE 

1.38 

.02 

.12 

•  03 

.67 

.10 

.25 

■  08 

.11 

VERO  BEACH  FAA  AIRPORT 

7.36 

.01 

.12 

.05 

.19 

.60 

.16 

.1  1 

.38 

2.34 

.06 

1.10 

.6* 

.15 

.37 

.39 

.65 

.05 

WAUCHHULA  2  N 

9.72 

.  > 

.42 

.20 

.01 

.02 

.02 

T 

.23 

.04 

.72 

.05 

.09 

.04 

.09 

.01 

1.48 

.17 

.03 

WEST  PALM  BEACH 

4.93 

.13 

.15 

.50 

.27 

.43 

.09 

.24 

.05 

2.98 

.04 

mEST  palm  BEACH  WB  ap  R 

6. 37 

T 

•  01 

.12 

.92 

.09 

.  0  3 

.27 

.60 

.03 

T 

.02 

.13 

.19 

.02 

1.05 

2.47 

.11 

T 

T 

T 

T 

•  10 

.01 

wrwAMJ TCHKA 

T 

T 

.10 

1.20 

1.06 

.07 

.06 

.10 

•  10 

WINTER  HAVEN 

6.4T 

.  B  0 

.11 

.41 

.49 

.31 

1.06 

.09 

.41 

•  56 

.09 

1.42 

.09 

T 

.25 

•21 

.10 

.03 

.04 

WOOORUTF  QAM 

3.71 

•  19 

.  16 

.89 

.10 

■  88 

.29 

.07 

.50 

.63 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind  direction 

Wind  speed 
m  p  h 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

Prevailing 

Percent  ot 
time  hom 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
ol 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

1:00  a 
EST 

7:00  a 
EST 

1:00  p 
EST 

7:00  p 
EST 

Trace 

01-09 

10-49 

50-99 

66  I  -OO  I 

200 
and  over 

Total 

APALACHICOLA  WB  CITY 

7.4 

33 

N 

17 

2 

4 

4 

1 

1 

0 

12 

78 

4.6 

DAYTONA  BEACH  WB  AIRPORT 

SE 

10 

8.0 

24++ 

SSW 

16 

89 

87 

71 

79 

3 

4 

7 

1 

4 

1 

20 

6.7 

FT.   MYERS  WB  AIRPORT 

7.2 

28++ 

E 

25 

2 

5 

2 

2 

2 

0 

13 

5.9 

JACKSONVILLE  WB  AIRPORT 

SE 

12 

8.6 

39 

w 

3 

85 

87 

59 

70 

7 

3 

5 

2 

1 

0 

18 

50 

5.9 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

ESE 

23 

10.8 

33 

s 

20 

83 

81 

70 

74 

7 

5 

3 

2 

0 

0 

17 

59 

7.0 

LAKELAND  WB  CITY 

5.6 

2 

4 

10 

4 

0 

1 

21 

57 

7.0 

MIAMI   WB  AIRPORT 

SE 

18 

8.3 

30++ 

NE 

10 

84 

85 

71 

76 

2 

2 

7 

1 

1 

o 

13 

7.1 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

S 

14 

7.2 

35++ 

SW 

25 

89 

90 

57 

74 

6 

5 

4 

3 

3 

1 

22 

6.5 

PENSACOLA  WB  CITY 

9.6 

28 

NW 

17 

3 

3 

2 

1 

0 

0 

9 

72 

TALLAHASSEE  WB  AIRPORT 

NE 

11 

5.1 

23++ 

raw 

25+ 

89 

91 

57 

68 

4  . 

3 

5 

3 

1 

17 

5.8 

TAMPA  WB  AIRPORT 

ENE 

10 

9.2 

30++ 

NW 

18 

85 

90 

61 

70 

6 

7 

5 

1 

1 

1 

21 

71 

6.1 

WEST  PALM  BEACH  WB  AIRPORT 

ESE 

16 

8.8 

27++ 

s 

4 

84 

84 

64 

74 

6 

7 

6 

2 

1 

1 

23 

1  

7.4 

S.o  R.for.nc.  Hot.,  follo.lnj  st.tlOD  lode. 

-  86  - 


DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
JUNE  1960 


Station 

Day  Ol  Month 

age 

1 

2  | 

3 

5 

6  '  7 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2b 

26 

27 

28 

29 

30  |  31 

Avei 

ALEXANDER  SPRINGS 

MAX 
MIN 

94 

63 

92 
65 

93 
64 

87 
64 

89 
66 

88 

67 

68 

66 

90 
68 

84 

70 

82 
64 

85 
58 

90 
59 

91 
54 

94 
59 

93 
60 

96 

69 

68 

69 

68 

68 

92 
67 

88 

70 

86 

70 

88 
71 

90 
67 

94 

68 

95 
69 

92 
69 

90 
71 

85 
70 

89 
71 

95 
68 

89.9 
66.1 

APALACH I  COLA  WB  CITY 

MAX 
MIN 

86 

71 

88 

71 

83 

72 

81 

69 

86 

70 

66 

71 

86 

74 

84 
68 

85 
69 

81 
67 

79 

69 

S3 
67 

63 
68 

84 

70 

66 

76 

85 

75 

65 
74 

84 

71 

82 
72 

85 
71 

84 

77 

86 
76 

66 
76 

87 
78 

87 

79 

89 
76 

86 
76 

86 
77 

68 
75 

90 
78 

85.1 
72.6 

ARCADIA 

MAX 
MIN 

92 
68 

90 
67 

91 
61 

88 

66 

89 

69 

90 

69 

92 

67 

92 
65 

92 
69 

90 
69 

86 

61 

86 

55 

90 
67 

93 
62 

94 

65 

94 
69 

94 
69 

93 

68 

88 
70 

87 

71 

89 
71 

92 
73 

93 
67 

95 
70 

96 
68 

93 
70 

92 
69 

84 

69 

95 
66 

95 
67 

91.2 
67.3 

AVON  PARK 

MAX 
MIN 

93 
67 

93 
68 

93 
67 

88 
67 

93 
68 

94 

69 

96 

68 

04 

68 

01 

70 

88 
71 

87 
64 

90 
62 

93 
60 

97 
64 

97 
66 

95 
71 

89 
71 

94 

69 

95 
69 

90 
70 

91 
71 

97 
74 

98 
69 

97 
70 

99 
70 

95 

72 

95 
73 

97 
73 

94 

72 

98 
73 

93.7 
68.9 

BARTOW 

MAX 
MIN 

92 
68 

93 

72 

90 
70 

88 
70 

86 
69 

90 
70 

91 

70 

90 
70 

89 

70 

87 
70 

87 

63 

67 

62 

89 
60 

93 
64 

92 
68 

93 
71 

91 

72 

86 

72 

92 
71 

89 

7? 

86 
71 

92 
73 

93 
70 

91 

70 

95 
71 

94 
74 

95 
73 

95 
73 

92 
73 

93 
74 

90.7 
69.9 

BAT PORT 

MAX 
MIN 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

MAX 
MIN 

82 

6; 

85 
69 

88 
69 

85 
65 

86 
62 

89 
67 

87 

67 

90 
68 

89 
68 

89 

■>o 

84 

58 

83 
so 

84 
59 

86 
62 

69 

70 

89 
69 

68 
69 

89 

69 

86 
70 

89 

70 

83 

69 

90 
70 

90 
71 

90 
68 

90 
70 

91 
65 

89 

69 

89 
69 

88 
66 

66 

70 

87.5 
67.1 

BIG  CYPRESS  RESERVATN 

MAX 
MIN 

S3 
67 

91 
69 

89 
69 

87 
66 

87 
66 

93 
69 

91 

66 

94 

67 

93 
69 

92 
71 

88 
65 

86 
62 

90 
58 

BLOUNT STOWN   2  SE 

MAX 
MIN 

94 
64 

95 
65 

91 
67 

85 
65 

86 
66 

93 

68 

94 

71 

95 
67 

92 
69 

90 
60 

88 

59 

91 
39 

92 
61 

91 
61 

92 

67 

96 
71 

93 
71 

85 
70 

90 
67 

69 

70 

86 

69 

85 
70 

86 

71 

93 
71 

93 
71 

95 
70 

94 

70 

92 
73 

91 

70 

96 
73 

91.2 
67.5 

BRADFNTON   EXP  STATION 

MAX 
MIN 

93 
68 

87 
69 

85 

70 

85 
70 

86 

73 

87 
72 

87 
71 

87 

70 

93 

7? 

91 
69 

89 

63 

on 
60 

86 
61 

88 
63 

87 

65 

91 
70 

88 
73 

89 
70 

88 
70 

87 
70 

66 

72 

91 

73 

93 
69 

90 
71 

93 
71 

94 
71 

91 
71 

92 
72 

68 
71 

92 
72 

89al 
69.4 

BROOKSVILIE  CHIN  HILL 

MAX 
MIN 

92 
67 

92 
69 

88 

67 

87 
65 

87 
68 

89 

70 

90 
69 

90 
70 

90 
70 

87 
65 

84 

60 

87 

62 

90 
62 

90 
66 

91 
66 

91 
71 

92 
71 

84 

68 

90 
69 

87 
70 

88 
70 

88 

73 

89 
69 

94 
71 

92 
72 

91 
73 

92 
70 

69 
72 

87 
72 

93 
73 

89.4 
68.7 

BUSHNELL  2  E 

MAX 
MIN 

92 
63 

93 
64 

87 
67 

88 
69 

90 
69 

89 
69 

89 

69 

91 
69 

85 
71 

82 
68 

83 
59 

87 

59 

92 
59 

91 
63 

92 

65 

94 
70 

86 

72 

83 
69 

67 
68 

89 
70 

66 
71 

92 
69 

90 
69 

93 
69 

94 

71 

92 
72 

92 
73 

90 
72 

90 
72 

94 

73 

89.4 
66.1 

CANAL    POINT  USDA 

MAX 
MIN 

87 

68 

91 

67 

87 
68 

88 
66 

92 
66 

92 
67 

93 
69 

92 
67 

93 
68 

85 

67 

85 

63 

86 

66 

90 
60 

91 
60 

95 
70 

89 
68 

91 
68 

90 

69 

90 

71 

84 
71 

88 
70 

91 
68 

89 
71 

91 
69 

91 
69 

90 
68 

89 
69 

89 
68 

86 

70 

91 

71 

89.6 
67.7 

CAPE  SABLE  RANGER  STA 

MAX 
MIN 

84 
70 

84 

72 

84 

74 

84 

75 

86 
76 

88 

79 

67 

78 

87 
74 

88 

74 

86 

67 

85 

70 

86 
66 

65 
68 

87 
70 

66 

79 

87 
78 

87 
81 

89 
79 

88 
75 

65 
73 

87 

79 

88 

77 

88 

79 

88 
80 

89 

70 

86 
73 

68 
76 

88 

72 

68 
76 

89 

72 

86.9 
74.5 

CAPTIVA 

MAX 
MIN 

87 
71 

86 
74 

85 
75 

85 
74 

85 
78 

85 
78 

85 

77 

85 

72 

91 

74 

87 

74 

66 

70 

86 
69 

64 
67 

65 
69 

67 

73 

85 
75 

67 
78 

86 
76 

88 
74 

66 
74 

88 

75 

90 
75 

91 
75 

86 
76 

90 

77 

91 

75 

88 

75 

90 
75 

90 
75 

90 
76 

87.3 
74.2 

CARRABELLE   1  NNW 

MAX 
MIN 

93 
67 

90 
62 

88 

70 

87 

67 

90 
66 

89 

63 

90 
67 

89 

66 

89 
68 

90 
61 

85 
69 

86 
56 

89 
63 

88 
84 

89 

69 

90 
66 

86 

73 

65 
68 

64 

70 

86 
71 

89 

71 

88 

71 

90 
71 

90 

72 

92 
72 

90 
71 

90 
75 

90 
87 

93 
71 

92 

70 

88.9 
69.3 

CEDAR  KEY 

MAX 
MIN 

89 

77 

86 

71 

88 
77 

82 

70 

85 
71 

90 
71 

87 
71 

89 
71 

87 

70 

85 
65 

86 

62 

84 
74 

86 
70 

86 
71 

88 

73 

87 
76 

85 

77 

62 
74 

68 
73 

64 

74 

84 

75 

68 

76 

88 
78 

92 
78 

00 
80 

90 
75 

87 
73 

87 
74 

90 
74 

90 
76 

87.1 
73.2 

CHIPLEY  3  E 

MAX 
MIN 

93 
68 

89 
64 

87 
65 

85 
64 

90 
65 

91 
66 

94 

67 

95 
67 

93 
67 

87 

60 

88 
56 

90 
60 

90 
60 

90 
62 

94 
73 

94 
71 

90 
69 

86 
69 

88 
67 

82 
70 

87 
68 

90 
69 

92 
71 

92 
73 

02 
72 

92 
70 

91 
70 

89 
72 

92 
69 

93 
74 

90.3 
67.3 

CLEARWATER 

MAX 
MIN 

80 
68 

88 
73 

87 
71 

85 
72 

85 
71 

66 

71 

87 
72 

68 

71 

89 
69 

87 

65 

86 
61 

86 

61 

85 
60 

86 
67 

87 
68 

90 
70 

86 

74 

87 
70 

68 
70 

87 

73 

82 
72 

90 
75 

91 

72 

90 
73 

90 
74 

90 
73 

92 
73 

90 
72 

66 
72 

92 
73 

87,8 
70.2 

CLERMONT   6  S 

MAX 
MIN 

93 
67 

93 
69 

88 

67 

86 

68 

89 
69 

67 

70 

86 

71 

90 
70 

86 

71 

83 
69 

66 

63 

89 

60 

91 
62 

93 
63 

92 

66 

93 
71 

85 

72 

85 

66 

87 
70 

90 
71 

65 
70 

90 

73 

92 
71 

93 
70 

02 
72 

93 
71 

93 
73 

92 
73 

90 
72 

93 
72 

69.6 
69.1 

CLEWISTON  u  S  ENG 

MAX 
MIN 

83 
69 

86 
72 

89 
71 

86 
68 

89 
66 

91 

69 

92 

66 

89 

70 

90 
71 

89 
75 

87 
72 

86 

70 

85 
66 

85 

68 

88 

69 

89 
70 

90 
71 

94 
71 

90 

73 

90 
71 

84 

71 

90 
73 

89 
75 

91 
73 

91 
69 

90 
74 

90 
72 

90 
74 

88 

73 

89 
75 

86.7 
70.9 

CRESTVIEW  RADIO  WJSB 

MAX 
MIN 

93 
68 

89 

66 

79 
6* 

89 
66 

91 
66 

93 
67 

95 
69 

93 
69 

90 
68 

87 
66 

91 

66 

o? 

60 

93 
69 

90 
67 

94 

70 

93 
69 

93 
72 

94 
74 

94 
69 

93 
70 

94 
71 

94 
69 

95 
73 

94 
71 

00 

73 

94 
74 

94 
75 

96 
72 

96 

72 

97 
74 

92.3 
69.4 

CROSS  CITY  2 

MAX 
MIN 

98 

65 

94 

65 

90 
66 

85 
67 

85 
66 

90 
66 

95 
64 

90 
67 

69 

67 

85 
61 

88 

52 

90 
53 

92 
58 

on 

60 

92 

62 

93 
63 

86 

67 

79 

67 

90 
66 

91 

70 

89 

68 

90 
71 

92 
68 

94 

68 

94 

66 

95 
66 

93 
70 

92 
69 

93 
66 

96 
69 

90.7 
65.2 

DAYTONA  BEACH 

MAX 
MIN 

88 
68 

86 
70 

87 
69 

90 
67 

86 

66 

82 

69 

84 
67 

83 
71 

83 

75 

82 

72 

79 
71 

83 

62 

84 

63 

84 

63 

86 

68 

89 
74 

92 
72 

91 

72 

88 

73 

67 

73 

84 

72 

86 

72 

88 
70 

87 

72 

03 

73 

90 
73 

89 

75 

88 

72 

66 

73 

87 

74 

86.4 
70.4 

DAYTONA   BEACH   WB  AP 

MAX 
MIN 

86 

65 

87 
67 

87 

67 

87 

67 

83 
69 

83 
69 

83 

66 

85 
71 

62 
74 

81 
71 

60 
63 

82 
58 

84 

60 

86 
62 

67 
66 

90 

72 

69 
70 

86 

69 

86 
71 

64 

72 

85 
71 

87 

70 

85 

68 

91 
71 

89 
73 

67 
71 

85 
73 

84 
72 

83 
74 

87 

70 

65.4 
68.6 

DEER  PARK 

MAX 
MIN 

87 
66 

88 
67 

90 
67 

90 
64 

87 
66 

90 
68 

90 
69 

91 
69 

88 

69 

63 
71 

63 

59 

85 
so 

87 
56 

92 
58 

93 
60 

93 
70 

92 
71 

91 

70 

89 
71 

65 
70 

87 

71 

92 
73 

92 
68 

94 

70 

93 
70 

90 
70 

68 

71 

90 
71 

68 
70 

89 

72 

69.2 
67.5 

DE  FUN  I AK  SPRINGS 

MAX 
MIN 

95 
69 

93 
64 

85 
64 

90 
65 

93 

65 

95 

69 

98 

69 

95 
68 

92 
64 

91 
63 

94 

59 

Of. 
63 

96 
63 

93 
64 

99 
74 

99 
69 

90 
69 

91 
67 

94 
61 

84 

68 

85 
68 

93 
70 

93 
72 

95 

72 

05 

72 

96 

70 

95 
69 

92 
71 

95 
71 

100 
73 

93.4 
67.9 

DE  LAND  3  N 

MAX 
MIN 

90 
65 

90 
68 

90 
65 

88 

67 

67 
66 

87 

70 

86 

67 

88 

70 

84 

69 

62 
66 

84 

60 

86 
SR 

88 

58 

91 
62 

91 
64 

94 
73 

90 
70 

90 
66 

92 
68 

87 

72 

67 
71 

89 

70 

92 
69 

90 
70 

95 
72 

96 
70 

93 
70 

94 
73 

87 
71 

93 

70 

89.4 
67.9 

DEVILS  GARDEN  TOWER 

MAX 
MIN 

80 

62 

90 
69 

86 

70 

87 
66 

92 
67 

92 

67 

92 
66 

93 
68 

91 
69 

86 

73 

85 

63 

66 

60 

66 
58 

91 

61 

88 

67 

66 

69 

91 
70 

92 
70 

92 
70 

80 
71 

90 
71 

92 
71 

08 
72 

93 
71 

92 
70 

90 
71 

89 

73 

89 

72 

90 
72 

92 
74 

89.6 
68.4 

DRY  TOPTUGAS 

MAX 
MIN 

85 
71 

87 

75 

87 
75 

67 

75 

87 
75 

88 
74 

85 

73 

87 
71 

87 

72 

85 
76 

83 
74 

83 
75 

84 

75 

90 
76 

91 
74 

86 

75 

86 

77 

90 
77 

68 

72 

86 

72 

89 
78 

89 
76 

69 
78 

88 
78 

89 
76 

87 
80 

66 
76 

88 
76 

86 
76 

86 
78 

67.3 
75.3 

EVERGLADES 

MAX 
MIN 

86 

70 

89 

72 

90 
71 

87 
72 

89 

73 

89 

73 

90 
73 

92 
71 

93 
71 

90 
72 

90 
70 

80 

65 

90 
70 

90 
72 

91 
65 

90 
75 

91 
76 

91 

75 

92 
73 

76 

72 

90 
73 

94 
75 

93 
74 

93 
74 

02 
74 

93 
73 

91 
73 

90 
73 

92 
74 

91 
75 

90.3 
72.3 

FEDERAL  POINT 

MAX 
MIN 

91 
66 

92 
67 

01 

66 

86 
66 

68 
68 

85 

70 

68 

68 

68 

70 

83 

73 

60 
69 

63 
60 

08 

57 

90 
63 

92 
63 

93 

65 

94 
69 

95 
68 

86 

68 

90 
69 

87 

70 

87 

72 

88 

72 

93 
70 

93 
71 

95 
73 

92 
70 

67 
73 

66 

72 

90 
70 

95 

70 

89.3 
68.3 

FELLSHERE 

MAX 
MIN 

87 
67 

89 
68 

85 
68 

88 

67 

89 

65 

93 

65 

92 
71 

93 

71 

89 

72 

84 

72 

83 

63 

RS 

60 

87 
58 

94 

63 

93 
68 

94 

71 

92 
73 

89 

69 

91 

72 

85 

71 

89 

72 

93 

73 

93 
69 

92 
69 

03 
60 

94 

72 

90 
72 

90 
73 

90 
72 

91 
72 

69.9 
68.9 

FEPNANO I NA  BEACH 

MAX 
MIN 

80 

70 

87 

7? 

84 

65 

79 
65 

81 
67 

83 

70 

83 
68 

82 

72 

78 

73 

78 

71 

60 
66 

R9 

63 

90 
65 

90 
66 

91 

70 

69 
69 

85 

70 

81 
68 

85 
71 

85 

74 

86 

74 

86 

73 

89 

70 

94 

73 

93 

73 

87 

73 

82 

75 

83 
76 

87 

70 

92 

72 

85.6 
70.1 

FORT   DRUM   5  NW 

MAX 
MIN 

89 
65 

86 
68 

86 

67 

66 

65 

87 

66 

91 

67 

91 
67 

92 
69 

90 
70 

86 

68 

65 
58 

85 

ST 

88 

56 

91 
61 

93 
65 

93 
69 

92 
69 

68 
68 

89 
69 

85 
69 

90 
70 

92 
71 

91 
67 

91 
70 

93 
6  0 

89 
69 

88 

71 

90 
71 

91 

70 

91 

70 

67.0 

FORT  LAUDERDALE 

MAX 
MIN 

86 

77 

85 

73 

91 
74 

90 
72 

87 
68 

69 

71 

92 
72 

88 

78 

86 

75 

86 
74 

69 

72 

89 

73 

92 
73 

95 
74 

90 
75 

94 

76 

89 

73 

89 
78 

88 

77 

88 

76 

89 

76 

89.1 
74.1 

FT   LAUDERDALE   BAH  I A  MAR 

MAX 
MIN 

84 

72 

83 

75 

85 

72 

63 
73 

63 
66 

86 

74 

65 
74 

85 

72 

66 

71 

86 
74 

81 

75 

62 
75 

64 
74 

87 
71 

87 

73 

87 
75 

88 
76 

80 

75 

86 

75 

65 

73 

87 

73 

89 
69 

89 

79 

90 
80 

90 
77 

89 
77 

90 
79 

87 
77 

87 
78 

90 
60 

86.4 
74.5 

FT   LAUDERDALE    EXP  STA 

MAX 
MIN 

82 
71 

85 
71 

86 
70 

87 
68 

86 
68 

66 

70 

91 

72 

88 

71 

89 

70 

89 
68 

89 

68 

63 

65 

84 

65 

86 
64 

89 

68 

88 

69 

86 

72 

88 
71 

88 

71 

89 

72 

84 

72 

89 

73 

89 

72 

90 
74 

90 
72 

89 
71 

89 
73 

90 
75 

90 
74 

89 
74 

87.7 
70.5 

Sm  Roier«nc»  Note*  Following  SUUod  Indmx 
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DAILY  TEMPERATURES 


Continued 


Day  01  Month 

rage 

SUHoa 

2 

3 

4 

5 

G 

7  |   8  J  9 

10 

II 

.2 

13  | 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20  | 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30  |  31 

Ave 

FORT   MYERS  Wfl  AP 

MAX 

MI  N 

90 

6.9 

89 

72 

88 

7? 

86 

72 

88 

71 

ft  0 

6  0 

on 
70 

90 
»  ft 

93 
'1 

89 

7  1 

66 
64 

89 
61 

90 
62 

90 
67 

91 

7n 

oft 

73 

91 

73 

91 

91 

BC 
72 

-1 

92 

95 

95 

92 

92 

92 

94 
72 

93 
73 

90.4 
70.7 

FORT  PIERCE 

MAX 
M I N 

83 
75 

85 

70 

04 

'? 

S9 
69 

64 

69 

89 

70 

89 

71 

67 

71 

Rft 
"ft 

83 
74 

81 

73 

83 
73 

ft? 
70 

87 
i  c 

87 
71 

68 

73 

88 
71 

85 

87 

83 

8  0 

39 

86 

89 

86 

88 

31 

88 

88 

86 

86.3 
71t9 

FOUNTAIN   }  S 

MAX 
MI  N 

94 

65 

;0 
62 

91 
64 

92 
66 

Oft 

66 

Oft 

ftft 

89 
69 

on 
68 

0? 

'  8 

92 
68 

90 
58 

96 
72 

ftft 

67 

85 
70 

90 

-  ft 

85 

06 

90 

92 

91 

93 

93 

93 

Oft 

95 

95 
72 

91.1 
67.2 

GAINESVILLE  3  WSW 

MAX 
M  IN 

93 
64 

92 
69 

8  P 
67 

64 

66 

91 
69 

ftp 

68 

91 

68 

88 

69 

64 

68 

61 
63 

65 
54 

85 
55 

90 
60 

00 
ft  1 

92 

63 

Oft 

ft  ft 

93 
71 

83 

10 

87 

BS 

Be 

90 

93 

95 

96 

90 
71 

92 

94 
71 

69.4 
67.1 

GAINESVILLE   F  A  A  AP 

MAX 
MJN 

93 
6* 

92 
67 

85 
65 

83 
65 

86 

69 

87 

65 

89 
66 

85 
68 

63 

61 

79 
55 

63 

52 

pp 
52 

90 
58 

89 

60 

91 

62 

93 
64 

85 
69 

81 

90 

86 

72 

Bi 
'■ft 

87 
70 

90 
68 

93 
67 

93 
67 

93 

86 
70 

86 
7 1 

92 
67 

93 
69 

87.9 
65.2 

GLEN  ST  MART  NURSERIES 

MAX 

MIN 

97 
66 

90 
66 

00 

64 

90 
62 

61 
64 

89 
69 

92 
65 

on 
67 

84 

6ft 

82 
56 

65 

50 

91 
54 

93 
58 

or 
60 

95 

6? 

94 

90 
66 

85 

90 

63 

no 

88 

71 

93 
67 

93 

95 

6  0 

93 
68 

90 
69 

0 

93 
65 

96 
68 

90.4 
64.5 

MIALEAH 

MAX 
MIN 

SO 
70 

85 

73 

85 

71 

88 
69 

88 
71 

88 

7? 

88 
73 

90 

7.: 

90 

73 

90 

73 

84 
66 

82 

7  1 

85 
66 

ftft 
68 

88 

72 

BS 
74 

88 
76 

88 

ftp 

88 

34 

69 

89 

90 

90 

88 

86 
76 

87 
76 

67.3 
72.8 

HIGH  SPRINGS 

MAX 
MIN 

98 
68 

r 

67 

86 
6  7 

64 
66 

86 

6ft 

90 
67 

93 

6  5 

90 
67 

86 
ft' 

83 

60 

87 
53 

90 
57 

93 
60 

93 
63 

96 
64 

97 
66 

9  7 
64 

85 
63 

90 
68 

91 
70 

o? 
67 

85 
66 

93 
69 

95 

97 
69 

96 

90 
72 

91 
6  1 

93 
68 

97 
71 

91  .1 
66.0 

HOMESTEAD  EXP  STA 

MAX 
MIN 

85 
68 

82 
67 

R7 

6  B 

87 
67 

ft  ft 
70 

90 
68 

90 
70 

86 

69 

89 

71 

83 
72 

83 
66 

84 
64 

86 
62 

89 
63 

87 

70 

88 

70 

90 

72 

88 

85 

85 

69 

90 

90 

92 

ft'. 

89 

89 

90 

89 

91 

87.7 
69.5 

INVERNESS 

MAX 

93 
66 

92 
6  7 

88 
68 

86 

86 

90 

91 

69 

93 
71 

87 

72 

83 

65 

87 

90 

90 

90 
65 

92 
f  9 

89 

72 

84 

ftft 

89 

86 

9C 

89 

94 

90 

93 

90 

89 

91 

94 

89.4 
69.2 

JACKSONVILLE   KB  AP 

MAX 
MIN 

95 
7? 

93 
69 

90 
66 

81 
68 

ft  7 
7  ? 

ft< 

70 

88 
68 

84 

70 

80 

73 

on 
61 

84 

91 
63 

92 
67 

07 
*  0 

94 

71 

93 
71 

86 

71 

63 
69 

11 

89 

73 

87 

85 

92 
71 

95 

96 
74 

91 
73 

62 
72 

85 
71 

89 
70 

95 
73 

66.4 
69.8 

JACKSONVILLE  BEACH 

MAX 
MIN 

86 
67 

8ft 
68 

84 
66 

63 
67 

82 
70 

83 
70 

84 
69 

83 
71 

60 
73 

79 
1  n 

61 

85 
63 

88 
65 

ftft 

63 

91 

ho 

85 

83 
69 

85 
70 

85 

73 

8b 
2 

87 
73 

87 
70 

32 
82 

32 
7  3 

87 
71 

86 
71 

84 
71 

86 
72 

88 
71 

C3.2 

6  1 . 8 

JASPER  3  SE 

MAX 
MIN 

99 
68 

on 
65 

on 

65 

85 
65 

90 
68 

90 
65 

90 
62 

85 
65 

8ft 
65 

87 
64 

oft 

56 

90 

50 

98 
60 

95 
63 

96 

65 

97 
ft  ft 

95 
60 

85 
65 

90 
65 

89 
66 

68 
68 

85 
68 

95 
70 

96 

68 

Oft 
ft  9 

96 

-70 

90 
65 

91 
70 

94 

65 

97 
64 

91.3 
64.8 

KEY  WEST   WR  AIRPORT 

MAX 
MIN 

84 
74 

85 
74 

pft 

76 

B1 
77 

ft  6 
74 

89 
79 

88 
79 

89 
79 

on 
79 

88 
77 

84 
76 

65 
76 

85 
75 

ftp 
77 

68 
78 

ftft 
78 

89 
60 

90 
75 

88 
78 

84 
73 

BC 
79 

89 
61 

89 
81 

89 
61 

7  0 
B  0 

88 
80 

88 
80 

89 

-  o 

90 
80 

90 
80 

87.7 
77.8 

KISSIMMEE  2 

MAX 
MIN 

88 
67 

87 

73 

on 

70 

88 
69 

90 

65 

87 

71 

90 
70 

88 

70 

86 
70 

83 

7ft 

85 

65 

65 
60 

86 
61 

BO 

65 

90 
68 

9  0 

75 

88 

73 

84 
70 

85 
65 

88 

70 

65 
72 

90 
74 

90 
70 

91 

73 

90 

7  0 

90 
75 

92 
73 

JC 
73 

87 

73 

91 
74 

88.1 
69.8 

LA  BELLE 

MAX 
MIN 

89 
69 

9  1 

'0 

92 
70 

38 
68 

0.7 
68 

91 
66 

94 
66 

95 

ft  6 

92 
70 

89 
69 

89 
64 

67 
56 

BB 
58 

00 
ftft 

92 
66 

91 
70 

92 
64 

93 
70 

94 

69 

81 

7  1 

91 
71 

93 
71 

95 
70 

96 
70 

■ft 

'0 

94 

69 

93 
70 

93 
71 

92 
69 

95 

72 

91.5 
67.9 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

MAX 
MIN 

89 
66 

on 

7  0 

88 
68 

ft  ! 

87 
69 

88 
7 1 

91 
71 

90 
70 

67 
71 

85 
69 

84 
60 

85 
59 

88 
58 

91 
63 

91 

67 

90 
71 

88 
72 

87 
70 

ftp. 
72 

88 
72 

B5 
72 

92 
72 

93 
68 

91 

72 

95 

73 

93 
70 

89 
71 

91 

72 

87 
72 

91 
72 

88.8 
69.0 

LAKE   CITY   2  E 

MAX 

95 
6  7 

92 

6? 

88 

89 
64 

-0 

6  ft 

91 
64 

93 
67 

89 

67 

86 

67 

P7 

92 
53 

89 

5  7 

96 
61 

92 
62 

94 
65 

95 
66 

90 
67 

84 

63 

92 
65 

90 
68 

89 
67 

89 
67 

93 

93 
71 

9» 

"0 

93 

93 
71 

90 
71 

93 
69 

94 

91.0 
65.6 

LAKE  HIAWASSE 

MAX 
MIN 

88 
66 

91 
69 

01 

66 

0  0 
6ft 

ft  6 
68 

"7 

70 

88 

70 

91 

70 

0! 

72 

"ft 
68 

ftft 
64 

83 
60 

88 
56 

90 
64 

91 

66 

91 
73 

92 
73 

90 

85 

89 
70 

86 

84 

90 

90 

>: 

70 

95 

92 

90 

90 

67 

89.0 
69.2 

LAKELAND  WB  CITY 

MAX 
MIN 

89 
69 

93 
69 

B8 
6  9 

85 
69 

66 

9 

87 
71 

90 
72 

90 
69 

65 

72 

63 
68 

82 
64 

84 

65 

ftft 
66 

91 
68 

92 
68 

90 

72 

87 

72 

87 
70 

89 
71 

89 
71 

8? 

72 

90 

70 

94 

71 

90 

73 

96 
70 

90 

73 

91 

73 

91 

73 

89 

92 
75 

88.8 

70.3 

LAKE  PLACID  2  SW 

MAX 
MIN 

90 
69 

91 
68 

0  0 
69 

87 

67 

90 
69 

91 

67 

92 
75 

92 
fto 

0  7 
71 

90 
71 

88 
61 

88 
61 

89 
59 

93 
64 

94 
6  5 

89 
71 

92 
71 

92 
71 

92 
70 

83 
71 

90 
71 

92 
73 

93 
68 

93 
72 

94 
71 

94 
70 

94 
72 

96 
72 

95 
70 

94 

91.3 
69.1 

LISBON 

MAX 
MIN 

92 
68 

99 
71 

or 

69 

84 

6  I 

90 
66 

86 

70 

88 
69 

89 

70 

83 
71 

Bl 
66 

83 
60 

87 
61 

88 
61 

90 
67 

90 
67 

92 
72 

86 

73 

85 

69 

86 
70 

88 
72 

86 

7? 

80 

72 

90 
70 

93 

72 

9  7 
7? 

92 
73 

90 
74 

ft6 

7  0 

66 

72 

94 

71 

86.1 
69.2 

LIVE   OAK   2  E5E 

MAX 
MIN 

95 
69 

91 
66 

87 

66 

87 
66 

87 
ft  ft 

69 
68 

91 
66 

ft  ft 
68 

92 
67 

83 
61 

ftft 

52 

89 
57 

92 
64 

90 
63 

93 
67 

94 

67 

88 
66 

80 

67 

90 
67 

88 
69 

86 

69 

86 

72 

92 
70 

94 

72 

74 
7  1 

94 
70 

90 
70 

9  0 
69 

93 
69 

94 
72 

69.8 
66.9 

LOXAHA  TCHEE 

MAX 
MIN 

84 
68 

BO 

66 

Of. 

ftft 

00 

68 

ft  0 

70 

88 

66 

91 

70 

90 
69 

69 
71 

86 

74 

84 

62 

86 
64 

90 
61 

90 
68 

93 

70 

92 
70 

90 
71 

90 
71 

93 
71 

86 
71 

92 
70 

92 
70 

91 

73 

92 
70 

01 
67 

92 
70 

92 
69 

93 
*  ". 

90 
71 

94 

71 

89.9 
68.9 

MADISON 

MAX 
MIN 

98 
71 

92 
67 

38 
67 

86 
66 

89 
66 

91 

66 

92 
69 

90 
68 

87 
67 

8  6 

ft  9 

B7 
59 

91 
61 

94 
65 

92 
65 

95 
69 

97 
71 

85 

68 

85 

65 

87 
68 

88 

69 

87 
70 

OO 
72 

92 
72 

93 
72 

94 

72 

94 

70 

88 

68 

88 
68 

92 
71 

95 
72 

90.4 
67.9 

MARATHON  SHORES 

MAX 
M  I N 

87 
73 

ftp 

69 

87 
71 

68 

73 

89 
76 

89 
76 

69 
77 

on 
77 

00 
78 

ftft 

^7 

84 
73 

84 

71 

85 
75 

87 
70 

89 

89 
78 

88 
80 

91 

61 

87 
75 

89 

-p 
79 

90 
8C 

90 
80 

00 
ftO 

88 

88 
78 

ftft 
7  ft 

90 

8C 

90 
78 

88.2 
76.2 

MAR  I  ANNA    IND  SCHOOL 

MAX 
MIN 

95 
68 

96 
65 

07 

65 

66 
65 

91 

66 

93 
67 

95 

67 

on 
67 

88 
66 

H7 

6  0 

88 
56 

92 
62 

92 
61 

00 
ftn 

94 

07 
68 

92 
69 

87 

68 

64 
ftp 

87 
67 

86 
68 

9  0 

-0 

91 
71 

93 
72 

0  0 

-0 

92 
73 

94 
69 

10 
72 

95 
69 

97 
74 

91.0 
67.1 

MAYO   5  NW 

MAX 
MIN 

97 
68 

9] 
65 

86 
66 

ft  6 
6  ft 

88 
66 

89 
69 

92 
68 

89 
69 

86 

6P 

ftft 

60 

86 
51 

86 

55 

93 

6  1 

90 
61 

94 

68 

97 
67 

85 
66 

82 

66 

10 

6  ft 

88 

69 

88 

69 

88 

'  1 

92 
72 

93 
72 

0  j 
71 

95 
70 

69 

70 

ft  5 
70 

91 

70 

95 
72 

89.7 
67.1 

MELBOURNE 

MAX 

85 
68 

88 

77 

87 

70 

89 
6  ft 

b  7 
66 

90 
70 

90 
70 

88 

70 

8  ft 

72 

63 

'0 

81 

71 

82 
68 

83 
62 

87 
64 

91 

91 

7  1 

91 

73 

89 
71 

87 

7  7 

85 
70 

86 

72 

9  1 
7ft 

68 

70 

92 
72 

90 
72 

69 
73 

89 

75 

ft  8 

75 

89 
74 

90 
73 

87.7 
71.1 

MELROSE 

MAX 
MIN 

MIAMI    BAY  FRONT 

MAX 

MIN 

83 
73 

as 

77 

62 
72 

ft  ! 

7  7 

65 
72 

87 
76 

86 
73 

82 
74 

8  7 
71 

84 
74 

6  7 
74 

82 
75 

85 
72 

66 
73 

85 

65 
7G 

87 
78 

87 
76 

ft  6 
16 

84 

73 

85 
73 

60 

87 
79 

86 
80 

ft  ■ 
80 

87 
80 

66 
78 

87 
ft  0 

86 
76 

87 
81 

85.3 
75.8 

MIAMI  BEACH 

MAX 

83 
78 

84 

78 

65 

75 

0  4 

1  7 

65 

73 

85 

73 

86 

75 

86 

75 

so 

78 

83 
-ft 

80 
76 

80 
77 

ftft 
77 

86 
78 

65 

B6 
70 

65 
78 

86 
60 

ftft 
79 

83 
74 

87 
79 

BP 
P  1 

87 
81 

87 
81 

87 
81 

66 

82 

65 
78 

86 

7  0 

85 
80 

87 
81 

85.1 
77.8 

MIAMI    WR  AIRPORT 

MAX 
MIN 

84 

72 

83 

73 

67 
71 

ft7 
7  1 

86 

73 

87 
74 

88 
74 

88 

74 

po 

74 

65 

75 

83 
74 

64 

75 

86 
71 

88 
71 

86 

B7 
76 

87 
76 

87 
75 

m 

75 

83 
74 

68 
77 

89 
76 

89 
77 

90 
78 

90 
78 

89 
76 

66 

77 

88 
79 

87 
79 

90 
79 

87.0 
75.1 

MIAMI    1?  SSW 

MAX 
MIN 

78 
69 

85 
73 

62 
66 

66 
6  B 

87 

73 

85 

71 

87 

72 

87 
70 

ftft 

71 

aft 
72 

86 
74 

84 
74 

83 
64 

85 
68 

87 

ftft 

87 

89 

75 

■  ' 

85 
72 

85 

72 

BO 

75 

88 
79 

89 
78 

on 

76 

89 
76 

89 
76 

88 
79 

89 
79 

87 
79 

86.4 
73.3 

MILES  CITY  TOWER 

MAX 
M I N 

90 

68 

90 
66 

or 
75 

7  0 
'ft 

00 
68 

90 
65 

92 
65 

92 
65 

92 
65 

01 

66 

87 

60 

88 
66 

88 
66 

88 

65 

89 

65 

oc 
ft.' 

90 
61 

90 
69 

92 
60 

80 
71 

94 

6  9 

94 
68 

94 

68 

94 
68 

■j. 

-7 

92 
69 

91 
71 

90 
69 

91 
69 

94 

70 

90.6 
67.6 

MILTON   EXP  STATION 

MAX 
MIN 

9? 
65 

86 

65 

62 
63 

66 

92 
66 

92 

68 

95 
68 

91 

67 

88 

69 

ft  6 

66 

89 
60 

88 

60 

88 
58 

90 
69 

93 

65 

91 
69 

85 
71 

88 

69 

91 

69 

87 
70 

87 

66 

8ft 
67 

91 
67 

91 
70 

90 
72 

92 
70 

94 
69 

93 
73 

93 
70 

97 
71 

90.0 
67.3 

MONT  1  CELLO  2  S 

MAX 
MIN 

97 
69 

95 
66 

88 
64 

67 
67 

98 
66 

93 
66 

98 

67 

91 
68 

89 
67 

h  7 
60 

86 
54 

93 
58 

97 
62 

95 
61 

98 

70 

9  7 
70 

90 
68 

85 
66 

87 
66 

88 

69 

90 
70 

95 
72 

95 
70 

94 
71 

96 
72 

97 
69 

93 
69 

90 
68 

96 

71 

97 
71 

92.6 
67.0 

MOOPF   HAVEN  LOCK  1 

MAX 
MIN 

84 

68 

67 
71 

91 

72 

89 

6B 

67 
68 

91 

69 

92 
68 

92 

70 

94 

72 

90 
73 

85 
65 

84 

63 

85 
64 

86 
65 

89 
69 

90 
70 

89 
65 

91 
71 

92 

71 

89 

70 

61 

72 

90 

72 

90 

72 

91 

73 

94) 

70 

91 

72 

91 
76 

90 
71 

89 
72 

86 

76 

89.1 
69.9 

Soe  n«I«r«Dco  Notes  Following  Station  lndo» 


DAILY  TEMPERATURES 

Day  01  Month 


Station 

1  1  2 

3 

4 

5  I  6 

7 

8 

9 

in  1 
10 

il 

10 
12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MOUNTAIN  LAKE 

89 

87 

88 

19 

87 

83 

84 

64 

86 

90 

90 

91 

88 

88 

'•0 

88 

84 

12 

91 

92 

93 

90 

88 

B7 

90 

92 

MIN 

67 

71 

69 

70 

59 

58 

62 

67 

72 

72 

71 

71 

72 

69 

72 

72 

72 

74 

M Y AKKA   RIVER    ST  PARK 

MAX 

87 

90 

88 

89 

86 

89 

90 

90 

86 

86 

88 

91 

90 

91 

89 

90 

91 

91 

89 

87 

91 

91 

92 

94 

93 

91 

93 

MIN 

67 

68 

67 

68 

69 

70 

6  7 

62 

6- 

1 

72 

NAPLES 

MAX 

86 

88 

87 

87 

88 

bp 

87 

87 

92 

90 

87 

88 

86 

87 

89 

88 

89 

90 

91 

86 

89 

91 

91 

90 

90 

91 

91 

'  I 

91 

90 

MIN 

69 

72 

73 

73 

77 

77 

74 

71 

72 

75 

u  t  fry  |  |  |  c 
NKCV  1  LLC 

87 

88 

93 

95 

93 

89 

87 

85 

87 

89 

86 

95 

88 

89 

90 

87 

79 

88 

89 

90 

90 

90 

90 

91 

92 

92 

MIN 

65 

62 

64 

63 

63 

67 

6  6 

68 

71 

2 

68 

70 

91 

88 

95 

92 

87 

84 

89 

92 

95 

95 

96 

98 

88 

65 

<1 

90 

87 

91 

92 

95 

96 

96 

94 

B9 

94 

MIN 

68 

69 

70 

69 

71 

69 

7  \ 

72 

OCALA  2  NE 

90 

88 

90 

92 

91 

86 

82 

87 

90 

93 

9? 

94 

96 

89 

83 

91 

87 

86 

89 

90 

95 

95 

93 

92 

8  5 

89 

MIN 

65 

67 

69 

"i 

5* 

58 

6* 

6  ] 

7 

69 

69 

OK E ECHO RE E  hpc N  GATE  6 

80 

85 

80 

82 

66 

87 

87 

89 

69 

84 

83 

85 

85 

86 

85 

84 

86 

86 

87 

81 

85 

87 

85 

89 

87 

66 

86 

66 

MIN 

69 

72 

70 

69 

65 

65 

65 

8 

8' 

70 

70 

76 

74 

ORL AN DO   WB   A  I P POP  T 

91 

89 

85 

8  6 

90 

on 

86 

83 

64 

90 

92 

93 

01 

93 

90 

87 

91 

85 

86 

91 

94 

93 

91 

90 

■ft 

88 

93 

MIN 

68 

69 

69 

70 

62 

6 

70 

71 

71 

74 

PAL  A  T  K A 

90 

89 

65 

90 

"» 

85 

81 

84 

90 

93 

95 

96 

98 

85 

«c 

5  0 

87 

87 

12 

94 

96 

95 

93 

88 

69 

90 

MIN 

69 

69 

70 

69 

59 

63 

64 

68 

6  8 

68 

66 

70 

70 

70 

70 

72 

7  j 

72 

PANAMA   C I  TV  2 

90 

92 

90 

92 

96 

89 

90 

92 

92 

90 

9( 

95 

87 

92 

88 

B5 

86 

90 

90 

93 

91 

93 

94 

93 

92 

95 

MIN 

58 

64 

69 

65 

70 

62 

66 

69 

70 

70 

7  0 

70 

73 

PARR  I SH 

92 

94 

91 

92 

93 

91 

90 

88 

86 

85 

86 

92 

92 

93 

94 

92 

91 

90 

93 

95 

96 

95 

95 

94 

95 

MIN 

66 

65 

68 

64 

66 

68 

69 

70 

70 

7  0 

70 

70 

71 

70 

PENSACOLA    FAA  AIRPORT 

80 

90 

96 

89 

89 

89 

86 

68 

87 

88 

92 

89 

87 

86 

87 

86 

86 

88 

88 

69 

90 

91 

91 

90 

91 

MIN 

72 

64 

71 

73 

75 

73 

71 

73 

75 

76 

75 

7  7 

77 

79 

75 

79 

75 

76 

PEN5AC0LA   WB   C I  TV 

81 

86 

94 

85 

85 

87 

84 

85 

83 

85 

91 

85 

85 

63 

84 

83 

85 

86 

B7 

88 

88 

'9 

89 

88 

69 

MIN 

72 

67 

70 

73 

74 

77 

71 

71 

74 

77 

76 

75 

7  9 

80 

81 

7  1 

79 

6  0 

77 

78 

88 

84 

90 

94 

90 

89 

88 

88 

92 

91 

86 

91 

92 

92 

87 

87 

80 

MIN 

68 

65 

65 

64 

67 

6  7 

59 

64 

60 

61 

71 

70 

74 

73 

72 

69 

70 

70 

71 

73 

PLANT  CITY 

89 

86 

90 

90 

88 

86 

83 

85 

88 

90 

90 

90 

87 

85 

89 

68 

85 

9? 

92 

91 

93 

93 

91 

90 

90 

92 

WIN 

66 

70 

70 

69 

70 

68 

7 1 

70 

7  0 

70 

72 

69 

7 1 

7 1 

70 

71 

72 

7 1 

72 

POMPj'jr1  BEACH 

87 

85 

87 

88 

87 

85 

84 

85 

86 

88 

87 

e.f 

88 

87 

88 

82 

89 

9  0 

89 

88 

90 

69 

89 

10 

88 

MIN 

72 

73 

68 

70 

68 

77 

PUNTA  GOROA 

91 

86 

91 

91 

92 

89 

87 

89 

91 

91 

92 

92 

92 

92 

93 

86 

91 

91 

93 

96 

94 

94 

94 

94 

94 

MIN 

70 

71 

72 

74 

66 

64 

75 

OU INCY   EXP   STATI ON 

85 

82 

94 

88 

86 

85 

85 

H9 

90 

91 

9  6 

94 

89 

85 

85 

86 

86 

91 

93 

91 

91 

92 

89 

89 

92 

MIN 

68 

66 

65 

65 

66 

61 

68 

73 

67 

67 

66 

70 

69 

68 

7 1 

7 1 

71 

69 

69 

70 

69 

73 

ROYAL   PALM  RANGER    ST A 

MAX 

90 

87 

90 

93 

82 

85 

87 

88 

66 

86 

87 

88 

89 

90 

89 

B5 

85 

89 

90 

91 

93 

°0 

89 

90 

90 

90 

MIN 

67 

67 

67 

7: 

65 

64 

7 

72 

72 

SAINT  AUGUS TINE 

88 

87 

85 

84 

82 

81 

84 

86 

87 

87 

91 

88 

85 

85 

87 

87 

85 

89 

68 

92 

93 

88 

85 

86 

87 

MIN 

66 

66 

69 

67 

65 

70 

SAINT  LEO 

MAX 

92 

89 

86 

88 

89 

89 

91 

86 

84 

85 

87 

90 

92 

93 

93 

88 

86 

91 

89 

87 

90 

93 

94 

94 

92 

93 

B9 

87 

MIN 

68 

70 

69 

71 

71 

62 

62 

66 

73 

SAINT   MARKS   6  SE 

93 

91 

87 

83 

92 

90 

92 

9? 

91 

89 

85 

B7 

88 

87 

89 

88 

82 

83 

83 

87 

87 

69 

90 

91 

90 

94 

94 

92 

93 

MIN 

68 

66 

70 

65 

66 

70 

73 

ST  PETERSBURG 

93 

86 

86 

85 

B  6 

86 

88 

91 

89 

87 

8  6 

88 

85 

90 

92 

86 

86 

88 

87 

84 

90 

93 

90 

97 

93 

94 

93 

90 

MIN 

72 

75 

73 

76 

67 

68 

71 

76 

75 

76 

76 

76 

SANBORN  TOWER 

MAX 

94 

86 

82 

9 1 

9  2 

92 

89 

89 

87 

86 

90 

91 

91 

91 

92 

84 

85 

ft  8 

86 

86 

K7 

91 

93 

9  1 

95 

91 

92 

92 

MIN 

63 

62 

64 

64 

56 

70 

69 

SANFORD   EXP  STATION 

93 

93 

89 

90 

88 

88 

91 

87 

82 

84 

88 

91 

95 

93 

95 

90 

89 

92 

86 

89 

92 

93 

96 

»l 

94 

90 

90 

86 

MIN 

62 

66 

68 

66 

70 

57 

59 

64 

70 

7  ] 

69 

86 

86 

86 

"6 

87 

e» 

91 

90 

88 

66 

86 

89 

88 

89 

89 

88 

'■0 

89 

67 

91 

92 

90 

9  1 

92 

91 

91 

90 

92 

MIN 

61 

60 

7C 

74 

70 

69 

7] 

72 

69 

71 

70 

69 

71 

70 

69 

72 

SHADY   OAKS   FISH  CAMP 

MAX 

88 

89 

90 

84 

88 

6  9 

90 

93 

89 

85 

85 

P9 

89 

92 

92 

90 

90 

90 

90 

88 

69 

94 

92 

94 

9  6 

92 

93 

91 

93 

MIN 

70 

71 

65 

61 

61 

66 

70 

71 

69 

7  1 

70 

70 

71 

69 

71 

7] 

72 

74 

7  6 

74 

70 

SOUTH    MIAMI    3  W 

84 

83 

85 

86 

86 

86 

87 

86 

88 

84 

84 

87 

85 

88 

85 

8  • 

88 

87 

85 

82 

87 

»« 

88 

89 

69 

89 

88 

89 

88 

89 

MIN 

70 

71 

70 

70 

70 

63 

73 

74 

73 

72 

72 

74 

72 

75 

72 

'4 

71 

74 

75 

75 

75 

STARKE 

95 

93 

88 

85 

91 

B  8 

90 

86 

84 

82 

80 

90 

93 

93 

94 

95 

91 

84 

92 

90 

86 

88 

94 

94 

96 

94 

89 

90 

91 

95 

MIN 

65 

67 

67 

68 

65 

70 

66 

60 

70 

70 

72 

68 

70 

6  9 

68 

69 

69 

67 

71 

STEINHATCHFE  2 

MAX 

MIN 

5TUAPT   RADIO  WSTU 

MAX 

85 

86 

86 

87 

89 

93 

93 

90 

90 

85 

86 

87 

87 

90 

90 

9C 

89 

82 

89 

83 

90 

97 

90 

91 

9  7 

90 

90 

91 

91 

MIN 

70 

72 

69 

68 

72 

72 

71 

71 

70 

45 

68 

66 

73 

75 

TALLAHASSEE   WB  AP 

MAX 

94 

89 

86 

82 

86 

89 

92 

87 

85 

83 

84 

87 

90 

89 

91 

91 

82 

83 

8: 

83 

86 

89 

89 

90 

9  0 

91 

87 

86 

91 

MIN 

69 

67 

66 

67 

67 

68 

68 

69 

6 

61 

63 

62 

70 

73 

T  AM I  AM  I    TPL   40   MI  BEND 

MAX 

89 

85 

89 

90 

90 

92 

93 

93 

93 

87 

85 

87 

90 

91 

89 

90 

93 

91 

89 

86 

94 

92 

94 

94 

94 

90 

90 

91 

92 

92 

MIN 

69 

71 

70 

68 

70 

71 

72 

72 

72 

66 

62 

61 

68 

74 

TAMPA   WB  AIRPORT 

MAX 

94 

89 

87 

87 

88 

87 

90 

88 

91 

91 

89 

89 

86 

89 

89 

9t 

85 

86 

IB 

88 

84 

90 

92 

88 

90 

90 

88 

88 

87 

MIN 

67 

73 

70 

71 

73 

74 

71 

72 

69 

64 

63 

65 

68 

70 

71 

74 

TARPON   SPGS   SEWAGE  PL 

MAX 

91 

90 

87 

86 

87 

87 

86 

87 

88 

91 

90 

91 

90 

85 

87 

88 

92 

91 

6  7 

91 

88 

85 

92 

94 

9  1 

93 

93 

92 

90 

91 

MIN 

70 

67 

70 

72 

74 

71 

73 

TAVERNIER 

MAX 

85 

84 

86 

87 

90 

88 

69 

69 

89 

MIN 

73 

71 

72 

76 

77 

78 

76 

77 

79 

69 

71 

74 

75 

75 

75 

'9 

77 

77 

1 

74 

78 

« i 

81 

81 

82 

79 

81 

80 

60 

81 

TITUSVILLE  2  w 

MAX 

89 

90 

93 

91 

86 

89 

89 

87 

85 

81 

84 

82 

88 

91 

96 

9< 

94 

92 

9  7 

85 

87 

94 

91 

95 

92 

93 

90 

9  2 

68 

92 

MIN 

65 

68 

67 

61 

68 

68 

68 

68 

69 

71 

68 

58 

57 

59 

65 

71 

69 

70 

71 

72 

72 

70 

68 

69 

69 

70 

72 

72 

71 

71 

USHER  TOWER 

MAX 

94 

90 

93 

94 

87 

90 

91 

93 

94 

84 

66 

91 

94 

95 

91 

9  ' 

87 

90 

91 

96 

94 

92 

90 

91 

93 

94 

92 

90 

92 

95 

MIN 

65 

68 

67 

68 

68 

68 

61 

89 

70 

61 

56 

63 

66 

68 

55 

65 

68 

70 

•0 

73 

71 

70 

6  9 

68 

69 

70 

71 

70 

70 

65 

See  Reference  Notes 


Following  Station  Index 

89  - 


DAILY  TEMPERATURES 


FLOS  I  OA 
JUNE  1960 


Day  01  Monlh 


Station 

> 

g 

7 

g 

g 

10 

U 

12 

13 

14 

15 

16 

1 

17 

1 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

(17 

86 

86 

88 

87 

87 

87 

93 

91 

88 

86 

85 

87 

86 

86 

86 

90 

88 

B  B 

87 

9C 

91 

90 

Q3 

92 

90 

90 

89 

90 

88.4 

MIN 

68 

69 

72 

72 

77 

77 

74 

70 

71 

""0 

61 

60 

60 

65 

67 

71 

75 

70 

71 

70 

72 

73 

70 

72 

71 

71 

71 

71 

70 

74 

70.2 

VP  00  OFAfM  P A  A  AI^POOT 

84 

85 

82 

89 

87 

88 

89 

86 

84 

82 

82 

82 

81 

87 

«9 

84 

B  G 

87 

90 

87 

87 

88 

88 

88 

86*2 

M|N 

71 

71 

7  j 

70 

70 

72 

73 

73 

73 

74 

70 

66 

64 

67 

72 

73 

72 

72 

73 

73 

n 

72 

71 

7* 

7* 

75 

74 

76 

74 

74 

71.9 

WAUCHHULA   2  N 

89 

92 

91 

89 

89 

90 

90 

91 

9! 

88 

85 

89 

92 

94 

93 

86 

90 

90 

68 

97 

93 

93 

93 

94 

93 

9  3 

9  3 

93 

93 

90.6 

MIN 

70 

68 

67 

68 

66 

69 

68 

71 

68 

59 

59 

AO 

67 

70 

71 

69 

68 

71 

72 

73 

69 

71 

70 

69 

70 

71 

72 

73 

68(6 

82 

84 

84 

86 

84 

87 

85 

87 

86 

83 

62 

B  2 

63 

85 

86 

67 

86 

87 

83 

87 

88 

88 

86 

88 

87 

67 

87 

87 

88 

85*7 

"IN 

71 

76 

71 

70 

67 

72 

73 

73 

74 

77 

■  6 

64 

73 

71 

75 

77 

77 

74 

78 

72 

74 

77 

77 

77 

78 

76 

1 1 

79 

80 

79 

74.4 

MAX 

85 

87 

87 

89 

85 

90 

88 

90 

87 

86 

85 

fi5 

66 

89 

88 

69 

B  B 

90 

63 

90 

91 

90 

90 

91 

90 

B9 

89 

89 

91 

88.2 

MIN 

7] 

74 

69 

67 

69 

72 

72 

72 

74 

76 

74 

74 

72 

70 

73 

75 

75 

73 

74 

72 

73 

75 

76 

75 

76 

75 

BO 

7* 

78 

78 

73.6 

Wf WAHI7CHKA 

MAX 

95 

91 

89 

89 

95 

95 

94 

93 

91 

"0 

91 

91 

91 

90 

95 

94 

92 

90 

87 

67 

B9 

90 

93 

93 

94 

99 

99 

92 

95 

95 

92.3 

MIN 

66 

65 

63 

63 

68 

68 

70 

69 

69 

62 

58 

58 

59 

60 

70 

65 

69 

68 

66 

it 

70 

71 

70 

70 

71 

70 

70 

71 

71 

71 

66.9 

MAX 

89 

86 

88 

88 

89 

90 

85 

84 

88 

92 

89 

87 

90 

91 

84 

91 

92 

90 

94 

94 

91 

92 

92 

93 

89.4 

MIN 

67 

68 

69 

72 

70 

69 

71 

71 

66 

61 

62 

61 

66 

69 

71 

70 

71 

70 

72 

72 

68 

71 

70 

72 

74 

7* 

72 

72 

69.4 

MAX 

93 

95 

92 

84 

84 

90 

91 

94 

90 

89 

89 

89 

91 

94 

93 

94 

98 

ee 

90 

83 

84 

B5 

92 

95 

95 

91 

94 

92 

92 

95 

90.9 

MIN 

70 

68 

69 

66 

68 

69 

70 

69 

70 

64 

63 

62 

64 

63 

71 

74 

72 

69 

69 

71 

70 

71 

73 

73 

73 

71 

72 

72 

69 

77 

69.4 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 

BAY  LAKE 

EVAP 

.23 

.28 

.27 

.24 

.23 

.27 

.26 

.  50 

32 

.31 

.24 

.28 

.26 

.29 

.30 

.17 

.03 

.05 

.18 

.14 

.23 

.14 

.20 

.22 

.16 

.28 

.26 

.21 

.18 

.16 

6.89 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

EVAP 

.  10 

.18 

.24 

.21 

.24 

.23 

.25 

.25 

.26 

.30 

.34 

.25 

.21 

.27 

.31 

.21 

.26 

.26 

.11 

.17 

.18 

.22 

.16 

.20 

.31 

.24 

.21 

.18 

.16 

B6.73 

CLEWISTON  US  ENCDS  (a) 

EVAP 

.08 

.15 

.13 

.17 

.04 

.  11 

.26 

.19 

.28 

.30 

.36 

.34 

.20 

.22 

.20 

.17 

.06 

.12 

.00 

.06 

.15 

.25 

.15 

.10 

.15 

B5.09 

MAX 

79 

92 

85 

88 

90 

92 

92 

94 

93 

89 

88 

88 

89 

92 

89 

90 

94 

90 

90 

82 

86 

92 

95 

95 

95 

92 

90 

91 

93 

90.2 

MIN 

73 

74 

77 

74 

74 

7T, 

78 

79 

76 

72 

73 

74 

76 

77 

78 

77 

75 

75 

75 

75 

77 

7S 

80 

79 

79 

77 

78 

78 

78 

76.3 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

EVAP 

.10 

.  21 

.19 

.13 

.45 

.  32 

.19 

.09 

.31 

.20 

.43 

.  29 

.26 

.23 

.12 

.19 

.23 

.14 

.20 

.06 

.18 

.21 

.30 

.16 

.19 

.21 

.27 

.23 

.22 

B6.42 

WIND 

31 

2  7 

19 

29 

28 

2  3 

28 

20 

1 1 

49 

138 

62 

68 

20 

9 

16 

31 

43 

13 

18 

17 

16 

15 

23 

21 

32 

14 

23 

23 

22 

889 

GAINESVILLE  3  WSW 

EVAP 

.25 

.  2b 

.17 

.16 

.16 

.29 

.32 

.31 

.32 

.27 

.33 

.31 

.29 

.25 

.12 

.1-1 

.22 

.15 

.28 

.34 

.29 

.27 

.17 

.23 

.33 

B7.50 

WIND 

25 

25 

20 

35 

25 

35 

15 

45 

75 

65 

40 

40 

2  3 

30 

40 

30 

45 

55 

20 

25 

25 

30 

20 

30 

45 

15 

15 

35 

20 

35 

985 

MAX 

97 

97 

86 

88 

94 

93 

99 

92 

91 

85 

91 

96 

98 

97 

97 

88 

96 

85 

94 

96 

91 

88 

96 

99 

98 

101 

95 

94 

99 

103 

94.1 

MIN 

70 

69 

>ih 

68 

70 

70 

69 

69 

72 

60 

57 

60 

64 

65 

65 

72 

72 

67 

70 

71 

71 

72 

70 

73 

72 

73 

71 

72 

73 

73 

68.9 

HIALEAH 

EVAP 

.03 

.12 

.19 

.08 

.19 

.15 

.12 

.33 

.01 

.30 

.14 

.30 

.42 

.38 

.21 

.06 

.22 

.22 

.09 

.09 

.11 

.20 

.19 

.30 

.26 

.14 

.34 

.24 

.37 

.18 

5.98 

WIND 

35 

36 

27 

28 

42 

26 

30 

29 

2  1 

47 

1  29 

82 

61 

41 

28 

24 

40 

in 

30 

30 

22 

23 

37 

29 

34 

20 

49 

67 

57 

30 

1194 

LISBON 

EVAP 

.29 

.27 

.11 

.12 

.20 

.22 

.20 

.28 

18 

.28 

.27 

.26 

28 

.30 

.28 

.25 

.10 

1-1 

.09 

.17 

.20 

.04 

.33 

.25 

.22 

.22 

.  18 

.10 

.13 

.30 

6.26 

WIND 

45 

45 

25 

30 

35 

i 3 

25 

30 

45 

70 

40 

25 

35 

35 

20 

25 

25 

45 

10 

45 

25 

15 

20 

20 

15 

30 

20 

20 

20 

25 

880 

MILES  CITY  TOWER 

EVAP 

.11 

.10 

.14 

.06 

.20 

.12 

.32 

.09 

.29 

.35 

.29 

.32 

.20 

.19 

.07 

.10 

.04 

.07 

.03 

.17 

.22 

.19 

.23 

.19 

.  1  1 

.04 

.30 

.25 

.32 

.30 

5.41 

WIND 

20 

8 

12 

22 

24 

38 

20 

17 

15 

77 

80 

57 

12 

28 

14 

13 

11 

14 

24 

9 

15 

11 

11 

11 

11 

31 

20 

11 

25 

23 

684 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

EVAP 

.05 

.26 

.22 

.17 

.13 

23 

.24 

.29 

.13 

.43 

.38 

.28 

.28 

.24 

.26 

.27 

.19 

.28 

.03 

.12 

.19 

.22 

.19 

.23 

.30 

.20 

.36 

B6.86 

WIND 

37 

33 

55 

37 

38 

22 

32 

8 

132 

l  : 

85 

52 

21 

24 

38 

24 

32 

39 

55 

45 

23 

22 

27 

28 

20 

30 

27 

18 

36 

1200 

OKEECHOBEE  URN  GATE  6 

EVAP 

.13 

.  1  7 

.30 

.15 

.19 

.  29 

32 

.32 

.33 

.31 

11 

.33 

.34 

.31 

.38 

.37 

.22 

.26 

.23 

.15 

.31 

.19 

.23 

.34 

.18 

.26 

.24 

.21 

.17 

B7.83 

TAMI AMI  TRL  40  MI  BEND 

EVAP 

.09 

.19 

.15 

.11 

.31 

.22 

1  2 

.27 

.23 

.27 

.23 

.28 

.21 

.23 

.17 

.20 

.28 

.06 

.16 

.09 

.20 

.24 

.22 

.25 

.08 

.28 

.17 

.18 

.18 

B5.87 

VERO  BEACH  FAA  AIRPORT 

EVAP 

.21 

.19 

.13 

.11 

.22 

.21 

.21 

.28 

.23 

.32 

.39 

.38 

.28 

.27 

.27 

.21 

.48 

.13 

.31 

.22 

.22 

.38 

.23 

.21 

.26 

.21 

.25 

B7.57 

WOODRUFF  DAM 

EVAP 

.29 

.33 

.24 

.13 

.24 

.  3  3 

.  28 

.32 

.35 

.36 

.  52 

.30 

.33 

.33 

.15 

.36 

.36 

.06 

.22 

.14 

.15 

.07 

.23 

.30 

.30 

.30 

33 

.32 

.30 

.30 

8.24 

WIND 

36 

59 

43 

47 

86 

67 

41 

63 

101 

130 

139 

48 

32 

32 

45 

52 

33 

47 

46 

35 

45 

29 

27 

35 

30 

54 

67 

101 

48 

36 

1654 

(a)     Evaporation  measured  in  a  sunken  pan  36  x  36  Inches. 

Ft   Lauderdale  Exp  Sta   -  Evaporation  station   inadequately  fenced. 

Moore  Haven  Lock  1   -  Evaporation  area  not  fenced. 

Okeechobee  Hrn  Gate  6  -  Evaporation  values  determined  by  means  of  non-standard  steel  ruler  device. 
Vero  beach  -  Evaporation  area  not  fenced. 
Woodruff  Dam  -  Evaporation  pan   located  over  rock. 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 

Seasonof  1J59  -  I960 


FLORIDA 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

Long-term 

means 
July- June 

ALEXANDER  SPRINGS 

0 

0 

0 

86 

265 

266 

225 

231 

26 

4 

0 

1089 

APALACH 1C0LA  KB  CITY  R 

0 

0 

0 

3 

162 

327 

358 

356 

305 

31 

7 

0 

1569 

1307 

ARCADIA 

0 

0 

0 

0 

37 

133 

155 

136 

127 

10 

1 

0 

601 

AVON  PARK 

0 

0 

o 

131 

110 

117 

7 

BARTOW 

0 

0 

0 

0 

46 

137 

155 

135 

133 

5 

0 

0 

611 

BAYPORT 

0 

0 

0 

BIO  CYPRESS  RESERVATN 

0 

32 

81 

117 

113 

103 

15 

0 

0 

BLOUNTSTOWN   2  SE 

0 

0 

0 

21 

227 

607 

636 

397 

347 

29 

20 

0 

1886 

8RA0ENTON   EXP  STATION 

BROOKSV I LLE  CHIN  HILL 

0 

0 

0 

0 

S3 

179 

195 

182 

179 

6 

2 

0 

826 

BUSHNELL   2  E 

0 

0 

0 

0 

89 

206 

221 

193 

186 

13 

1 

0 

907 

CANAL   POINT  USDA 

0 

0 

0 

0 

44 

103 

109 

95 

98 

6 

0 

0 

655 

CAPE   SABLE   RANGER  STA 

0 

0 

0 

0 

18 

42 

82 

63 

59 

2 

0 

0 

266 

CAPT I VA 

1 00 

65 

CARRABELLE 

0 

0 

0 

9 

172 

3*9 

3*1 

262 

50 

27 

0 

CEDAR  KEY 

0 

0 

0 

0 

93 

206 

261 

26* 

230 

9 

0 

0 

1023 

CHIPLEY  3  E 

0 

0 

0 

21 

20* 

355 

385 

375 

351 

33 

16 

0 

1740 

CLEARWATER 

0 

56 

15* 

181 

167 

164 

11 

1 

0 

CLEARWATER  BEACH 

CLERMONT  6  S 

0 

0 

0 

0 

66 

179 

196 

167 

170 

7 

0 

0 

785 

CLEWISTON   U   S  ENG 

0 

0 

0 

0 

26 

93 

11* 

106 

82 

5 

0 

0 

426 

CRESTVIEW  RADIO  WJS6 

0 

0 

0 

5 

25* 

*20 

368 

3*5 

31 

10 

0 

CROSS  CITY  2 

35 

12 

0 

CROSS   CITY   FAA  AIRPORT 

0 

o 

o 

1 2 

153 

321 

330 

325 

291 

OAYTONA  BEACH 

0 

0 

0 

1 

50 

178 

209 

192 

234 

20 

2 

0 

686 

OAYTONA  BEACH  WB  AP  R 

0 

0 

0 

2 

82 

196 

2»* 

216 

240 

21 

4 

0 

1005 

868 

DEER  PARK 

0 

0 

0 

0 

42 

1*0 

173 

1*3 

176 

23 

3 

0 

700 

OE  FUN  I AK  SPRINGS 

0 

0 

0 

16 

216 

371 

*15 

367 

323 

35 

14 

0 

1757 

DE   LAND   3  N 

OEVILS  GARDEN  TOWER 

0 

0 

0 

0 

30 

90 

116 

102 

105 

13 

0 

0 

458 

DRY  TORTUGAS 

0 

0 

0 

0 

5 

* 

29 

16 

23 

0 

0 

0 

77 

EVERGLADES 

0 

0 

0 

0 

26 

50 

96 

68 

74 

2 

0 

0 

314 

FEDERAL  POINT 

0 

0 

0 

1 

92 

2*3 

2** 

225 

2*3 

15 

0 

0 

1063 

FELLSMERE 

o 

o 

o 

35 

1 36 

120 

12* 

12 

FERNAND INA  BEACH 

0 

0 

0 

6 

162 

366 

323 

298 

320 

27 

2 

0 

1664 

FORT  DRUM  5  NW 

0 

0 

0 

0 

37 

109 

1*8 

123 

131 

16 

2 

0 

566 

FORT  LAUDERDALE 

0 

0 

0 

0 

18 

51 

97 

73 

73 

4 

0 

0 

316 

FT   LAUDERDALE   BAH  I A  MAR 

0 

0 

0 

0 

16 

31 

73 

*9 

56 

1 

0 

0 

226 

FT   LAUDERDALE    EXP  STA 

o 

o 

o 

FORT   MYERS   WB  AP  R 

0 

0 

0 

0 

45 

91 

125 

122 

105 

7 

0 

0 

495 

405 

FORT  PIERCE 

0 

0 

0 

0 

61 

91 

13* 

118 

133 

6 

3 

0 

526 

FOUNTAIN  3  S 

0 

0 

0 

9 

190 

366 

400 

368 

321 

36 

18 

0 

1690 

GAINESVILLE  3  WSW 

0 

0 

0 

10 

122 

277 

281 

2*3 

2*9 

29 

5 

0 

1216 

GAINESVILLE  FAA  AP 

GLEN  ST  MARY  NURSERIES 

0 

0 

0 

12 

158 

366 

332 

30* 

297 

34 

11 

0 

1494 

GRAPE  HAMMOCK 

0 

0 

0 

0 

31 

HIALEAH 

0 

0 

0 

0 

11 

69 

94 

71 

59 

1 

0 

0 

285 

HIGH  SPRINGS 

0 

0 

0 

7 

165 

311 

300 

278 

2*6 

18 

3 

0 

1308 

HOMESTEAD  EXP  STA 

103 

70 

62 

6 

1 

HYPOLUXO 

0 

INVERNESS 

0 

0 

0 

0 

86 

200 

224 

186 

191 

13 

1 

0 

901 

JACKSONVILLE   WB  AP  R 

0 

0 

0 

5 

160 

317 

312 

296 

326 

28 

2 

0 

1442 

1243 

JACKSONVILLE  BEACH 

0 

0 

0 

* 

121 

306 

31* 

286 

315 

27 

2 

0 

1371 

JASPER   3  SE 

357 

325 

331 

33 

1 593 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

0 

0 

0 

0 

15 

7 

43 

23 

27 

0 

0 

0 

115 

KISSIMMEE  2 

0 

0 

0 

0 

67 

143 

192 

168 

153 

6 

0 

0 

689 

LA  BELLE 

0 

0 

0 

0 

66 

123 

164 

10* 

115 

10 

0 

0 

540 

LAKE   ALFRED  EXP  STA 

0 

0 

0 

0 

61 

161 

176 

175 

172 

13 

1 

0 

759 

LAKE   CITY   2  E 

297 

292 

280 

21 

6 

o 

1  366 

LAKE  HIAWASSE 

0 

0 

0 

0 

66 

187 

196 

195 

195 

15 

2 

0 

898 

LAKELAND  WB  CITY  R 

0 

0 

0 

0 

70 

153 

17* 

163 

160 

11 

0 

0 

733 

649 

LAKE   PLACID  2  SW 

0 

0 

0 

0 

36 

128 

110 

120 

7 

0 

0 

LISBON 

0 

0 

0 

0 

76 

165 

220 

192 

189 

15 

0 

0 

877 

LIVE  OAK  2  ESE 

336 

305 

296 

26 

12 

o 

1324 

LOXAHATCHF.E 

0 

0 

0 

0 

26 

77 

116 

81 

103 

8 

1 

0 

410 

MADISON 

0 

0 

0 

e 

187 

350 

355 

315 

362 

26 

9 

0 

1594 

MARATHON  SHORES 

0 

0 

0 

0 

12 

25 

69 

20 

27 

0 

0 

0 

113 

MARIANNA   FAA  AP 

0 

0 

0 

MARIANNA    IND  SCHOOL 

611 

369 

355 

30 

15 

o 

1  764 

MAYO   5  NW 

0 

0 

0 

n 

169 

351 

3*2 

31* 

301 

30 

9 

0 

1527 

MELBOURNE 

0 

0 

0 

l 

32 

107 

131 

126 

* 

2 

0 

MELROSE 

217 

215 

205 

195 

11 

0 

0 

MIAMI    BAY  FRONT 

0 

0 

0 

0 

15 

25 

82 

43 

53 

0 

0 

0 

218 

MIAMI  BEACH 

0 

0 

60 

32 

36 

o 

150 

MIAMI    WB  AIRPORT  R 

0 

0 

0 

0 

25 

31 

85 

55 

59 

0 

0 

0 

255 

178 

MIAMI    12  SSW 

0 

0 

0 

e 

19 

61 

108 

85 

75 

2 

0 

0 

350 

MILES  CITY  TOWER 

e 

0 

0 

0 

27 

65 

126 

97 

107 

17 

2 

0 

439 

MILTON  EXP  STATION 

0 

0 

0 

27 

253 

608 

656 

406 

355 

49 

25 

0 

1983 

MrtMT  irn  i  n   9  c 

■vn  1  1  ^  t  LL.  \J    £  o 

369 

321 

333 

33 

8 

0 

1610 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

0 

0 

0 

0 

36 

122 

166 

145 

121 

9 

0 

0 

977 

MOUNTAIN  LAKE 

0 

0 

0 

0 

67 

138 

168 

141 

153 

13 

3 

0 

663 

MT  PLEASANT 

0 

MYAKKA   RIVER   ST  PARK 

0 

0 

0 

0 

56 

166 

160 

153 

166 

19 

4 

0 

686 

0 

0 

0 

28 

** 

80 

s 

o 

o 

342 

NEW  SMYRNA  BEACH  *  N 

0 

NICEVILLE 

0 

0 

0 

26 

236 

669 

671 

468 

390 

87 

33 

0 

2160 

OCALA 

0 

0 

0 

2 

96 

223 

233 

202 

0 

OCALA  2  NE 

0 

0 

0 

7 

117 

265 

277 

235 

237 

23 

4 

0 

1165 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

0 

0 

0 

0 

3* 

136 

136 

14* 

127 

9 

1 

0 

567 

ORLANDO  WB  AIRPORT  R 

0 

0 

0 

0 

69 

194 

175 

171 

175 

11 

0 

0 

755 

650 

PALATKA 

0 

0 

0 

5 

93 

PANAMA  CITY  2 

0 

0 

0 

6 

179 

327 

369 

357 

29? 

33 

10 

0 

1596 

PENSACOLA   WB  CITY  R 

0 

0 

0 

13 

236 

3*9 

431 

403 

319 

31 

20 

0 

1802 

1435 

PERRY 

0 

0 

0 

11 

176 

359 

35* 

327 

306 

33 

13 

0 

1579 

PLANT  CITY 

0 

0 

0 

0 

69 

13* 

163 

146 

160 

14 

0 

672 

See  Reference  Rotes  Following 
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Station  Index 


MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

Long-term 

means 
July-June 

POWPAHO  BEACH 

o 

o 

o 

0 

1 9 

50 

97 

74 

84 

6 

0 

0 

330 

PUNTA  GOROA 

0 

0 

0 

0 

33 

74 

89 

74 

62 

2 

0 

0 

334 

OUIMCY   EXP  STATION 

0 

0 

0 

17 

19* 

335 

45 

1  0 

0 

1652 

ROYAL  palm  ranger  st a 

0 

o 

0 

o 

IS 

44 

103 

78 

70 

2 

0 

0 

312 

SAINT   AUGUST  I NE 

0 

0 

0 

7 

105 

262 

286 

258 

276 

26 

2 

0 

1222 

SAINT  LEO 

0 

0 

0 

0 

72 

165 

184 

164 

170 

9 

0 

0 

764 

SAINT   HARKS  6  SE 

0 

0 

0 

3 

179 

314 

373 

346 

291 

31 

1  1 

0 

15*8 

ST  PETERSBURG 

0 

0 

0 

0 

52 

124 

160 

1  32 

1  35 

4 

0 

0 

607 

SANBORN  TOWER 

o 

o 

9 

195 

349 

376 

340 

304 

45 

19 

0 

1637 

SANFORD  EXP  STATION 

o 

o 

o 

2 

51 

156 

180 

159 

174 

8 

0 

0 

730 

SARASOTA 

0 

0 

0 

0 

43 

111 

148 

123 

121 

9 

0 

0 

555 

SOUTH  MIAMI    3  II 

0 

0 

0 

0 

15 

54 

96 

70 

64 

5 

0 

0 

30* 

STARKE 

0 

0 

0 

7 

121 

295 

288 

25  1 

261 

22 

5 

0 

1250 

STEINHATCHEE  2 

0 

0 

o 

0 

235 

294 

327 

313 

289 

39 

0 

STUART   RADIO  WSTU 

o 

o 

o 

0 

31 

67 

106 

77 

99 

2 

0 

0 

382 

TALLAHASSEE   WB  AP 

0 

0 

0 

14 

209 

367 

400 

374 

333 

45 

21 

0 

1763 

1519 

T AM I  AM I    TRL  40  MI  BEND 

0 

0 

0 

0 

18 

25 

80 

50 

56 

2 

0 

0 

231 

TAMPA   KB  AIRI>ORT  R 

0 

0 

0 

0 

59 

144 

170 

1 64 

147 

5 

0 

0 

689 

674 

TARPON  SPOS  SEWAGE  PL 

0 

0 

0 

0 

82 

219 

223 

197 

217 

21 

4 

0 

963 

T A  VE  RN I  ER 

0 

0 

o 

0 

10 

18 

48 

17 

19 

0 

0 

0 

112 

T  I  TVISV  I  LLE  2  W 

0 

o 

o 

o 

44 

144 

195 

160 

175 

16 

2 

0 

736 

USHER  TOWER 

0 

0 

0 

6 

lie 

318 

306 

260 

32 

6 

0 

VENICE 

0 

0 

0 

0 

36 

104 

145 

123 

124 

10 

0 

0 

5** 

VERO  BEACH  FAA  AIRPORT 

0 

0 

0 

0 

45 

100 

142 

127 

137 

6 

1 

0 

558 

WAUCHHULA   2  H 

0 

0 

0 

0 

45 

133 

179 

126 

144 

14 

2 

0 

6*3 

WEST   PALM  BEACH 

0 

0 

0 

0 

21 

88 

66 

83 

0 

0 

0 

WEST   PALM  BEACH  WB  AP  R 

0 

0 

0 

0 

28 

52 

101 

80 

89 

1 

0 

0 

351 

248 

WE WAHI TCHKA 

0 

0 

0 

4 

173 

306 

352 

317 

283 

22 

10 

0 

1*67 

WINTER  HAVEN 

0 

0 

0 

0 

48 

122 

154 

126 

147 

9 

2 

0 

608 

WOOORUFF  0AM 

0 

17 

233 

427 

439 

423 

398 

38 

20 

0 

1995 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


FLORIDA 
JUNE  I960 


 i 

Station 
And 
Depth 

Day  of  month 

Average 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

29 

31 

FT  .    LAUOEBflAI  F   FXP  STA 

 ! 

6    INCHES  (1) 

MAX 

75 

78 

78 

77 

77 

73 

78 

79 

79 

78 

77 

77 

78 

: 

79 

79 

76 

79 

82 

82 

H 

80 

81 

81 
77 

82 

02 

78.7 

MIN 

73 

73 

75 

75 

69 

71 

73 

75 

75 

75 

73 

73 

73 

75 

_ 

75 

_ 

_ 

76 

75 

76 

77 

77 

77 

77 

78 

78 

74.8 

MAX 

75 

76 

76 

76 

76 

72 

75 

77 

77 

76 

75 

75 

76 

77 

7  7 

79 

79 

80 

78 

76.9 

MIN 

74 

74 

75 

75 

72 

71 

73 

75 

75 

74 

73 

74 

74 

75 

_ 

75 

_ 

_ 

- 

76 

74 

;., 

77 

77 

77 

77 

76 

77 

77 

74.3 

6   INCHES  (3) 

MAX 

75 

75 

7  5 

75 

75 

72 

74 

74 

75 

75 

74 

74 

75 

76 

76 

76 

77 

75.6 

MIN 

74 

74 

74 

74 

7  ] 

71 

73 

73 

73 

74 

73 

73 

73 

_ 

74 

_ 

74 

_ 

_ 

_ 

75 

74 

76 

76 

7-, 

77 

76 

76 

77 

76 

74.3 

fiAINFSVIl  LF    3  WSW 

1  INCH 

MAX 

96 

102 

89 

88 

91 

91 

96 

91 

94 

89 

95 

•  ! 

96 

97 

98 

98 

87 

88 

93 

93 

89 

93 

_ 

97 

18 

98 

94 

95 

98 

100 

94.2 

MIN 

76 

76 

75 

74 

76 

76 

75 

7fl 

75 

74 

72 

74 

74 

75 

76 

76 

78 

74 

rs 

74 

76 

78 

79 

79 

78 

80 

79 

78 

79 

80 

76.  •> 

4  INCHES 

MAX 

86 

91 

84 

83 

86 

86 

10 

88 

88 

B4 

88 

e  i 

90 

90 

90 

91 

85 

84 

Be 

87 

85 

87 

91 

92 

93 

89 

90 

93 

94 

88.4 

MIN 

79 

79 

78 

77 

78 

78 

76 

78 

78 

76 

74 

78 

77 

78 

78 

79 

80 

76 

80 

75 

78 

80 

B2 

80 

80 

82 

81 

80 

81 

82 

78.6 

8  INCHES 

MAX 

84 

85 

82 

81 

82 

84 

86 

84 

85 

82 

84 

85 

86 

86 

86 

86 

83 

82 

8  ! 

84 

83 

85 

88 

88 

91 

86 

87 

89 

90 

85.1 

MIN 

80 

81 

80 

78 

78 

80 

78 

80 

79 

78 

76 

79 

79 

80 

80 

60 

82 

77 

82 

78 

79 

80 

83 

82 

83 

B2 

82 

83 

83 

79.7 

Ft     Lauderdale  Exp  Sta  -  Slope  of  Ground:     No  perceptible  slope  of  surface  of  tanks  or  surrounding  terrain.     Soil  Type:     Davie  fine  sand. 

Ground  Cover:  St  Augustine  sod  growing  In  concrete  tajiks  4  1/2  x  9  feet  set  flush  to  the  surrounding  soli  level. 
Instrumentation :     Foxboro  Temperature  Recorder. 

(1)  Water  table  controlled  at  12  Inches  below  soil  surface. 

(2)  Water  table  controlled  at  24  Inches  below  soil  surface. 

(3)  Water  table  controlled  at  36  Inches  below  soil  surface. 

Gainesville  3  WSW  -  Slope  of  Ground:     No  perceptible  slope  of  surface.     Soil  Type:     Arredonda  fine  sand.     Ground  Cover:     Bahlagrass  sod. 
Instrumentation:     3  point  Foxboro  Thermograph. 


CLIMATOLOGICAL  DATA 

FLORIDA 
DELAYED  DATA 


Tern 

perat 

1 

,ec,p 

lo  c 

Days 

Snow.  SloeT 

No  ol  Days 

Station 

Ma» 

o 

1 

|  J  1 

1 

S 

S 

2  I 

s  1 

£  e  e 

B  , 

E 

E 

a 

O 

<  s 

<  S 

< 

G  lZ  ►— 

X 

o 

Q 

s  5 

o 

Q 

i  S 

o 

o 

o 

O 

MAY  1960 

PALATKA 

88.5 

63.0 

75.8 

1.0 

99 

23+ 

50 

13+ 

3 

15 

0 

0 

0 

1.63 

1 

.57 

.50 

2 

.0 

0 

4 

1 

0 

DAILY  PRECIPITATION 


Station 

Day  of  month 

3 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

*  22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

■2 

DECEMBER  1959 

HILLSBOROUGH  RVR  ST  PK 

.46 

.22 

.  02 

.35 

.92 

.01 

.09 

2.07 

MAY  1960 

OKEECHOBEE  9  It 

.61 

.06 

PALATKA 

.50 

.05 

.38 

.08 

.42 

.20 

1 .63 

DAILY  TEMPERATURES 


Day 

ol  month 

c 

1 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

HAY  1960 

PALATKA 

MAX 
MIN 

89 

66 

84 

66 

78 
62 

76 
63 

85 
60 

85 
63 

85 
63 

79 
63 

82 
51 

83 

56 

83 
60 

74 

50 

83 
50 

87 
54 

93 
60 
. 

89 

63 

94 
64 

98 
64 

89 
66 

93 
67 

96 
68 

99 
68 

99 
70 

97 
68 

94 

68 

91 
68 

90 
64 

90 
64 

90 
69 

94 

67 

93 
67 

_ 

88.5 
63.0 

See  reference  note*  following  Station  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


FLORIDA 
CORRECTED  DATA 


Day  of  month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

24 

25 

28 

29 

30 

31 

o  o  > 

H  < 

AUGUST  1959 

■OODRUFF  DAM 

WIND 

57 

41 

28 

96 

87 

37 

32 

39 

47 

28 

32 

61 

81 

49 

74 

95 

45 

24 

55 

40 

38 

47 

48 

28 

36 

35 

32 

43 

38 

41 

29 

1463 

SEPTEMBER  1959 

WOODRUFF  DAM 

WIND 

15 

27 

26 

21 

35 

47 

27 

48 

73 

57 

52 

92 

109 

111 

26 

20 

27 

59 

105 

127 

105 

86 

82 

91 

77 

71 

14 

45 

64 

55 

1794 

Evaporation  and  Wind  Table: 
Woodruff  Dam 


CORRECTIONS 
MONTH:      JUNE  1959 


MONTH:      MAY  1960 


Delete  wind  movement  for  the  entire  month 
of   June  1959 


The  name  of  the  Secretary  of  Commerce 
should  be  Frederick  H.  Mueller 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  PRECIPITATION 


FLORIDA 
JUNE  1960 


FLORIDA 


Isolines  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.  Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be  available  In  the 
publication  "Hourly  Precipitation  Data".     Caution  advised  in  using  these  maps  for  interpolation,  particularly  in  mountainous  areas. 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


FLORIDA 
JUNE  1960 


Isollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.  Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be  available  In  the 
publication  "Hourly  Precipitation  Data".     Caution  advised  In  using  these  maps  for  interpolation,   particularly  in  mountainous  areas. 


-  96  - 
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STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

0 

< 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

i 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

DRAIN 

& 

< 

s 

y  E 
S 5 

DRAIN. 

& 

PRECIP 

a, 
5 

£ 

specialJ 

ALEXANOER  springs 

LAKE 

9R 

?p 

ALEXANDER  SPGS.  ASSN. 

LIVE  OAK  2  ESE 

SUWANNEE 

RADIO   STATION  WNER 

APALACH1COLA   •'    CI TV 

0211 

29  ** 

84  99 

13 

HID 

HID 

C  J 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

LONGBOAT  KEY 

11X4 

!3 

27  79 

87  34 

1 10 

ARCADIA 

0226 

DE  SOTO 

27  U 

81  92 

70 

RADIO  STATION  WAPG 

LOXAHATCHEE 

5182 

76  41 

80  14 

14 

c 

AVON  PARK 

HIGHLANDS 

J*    WILEY  COTHPAN 

BAB SON  PARK 

POLK 

MARRY  H»  TOISON 

MAO I  SON 

*  * 

Oats 

81  50 

91* 

9P 

CITY  OF  BARTOW 

MAR A T HON  SHOPES 

MONROE 

6P 

MY  LAKE 

0520 

HILLSBOROUGH 

28  0* 

82  30 

41 

7A 

7A 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

MAR  1  ANNA    I  NO  SCHOOL 

5372 

>0  49 

83  17 

120 

■  p 

BAYPORT 

DSjg 

HERNANDO 

28  32 

87  39 

9 

MARVIN  L.  ABBOTT 

93«] 

79  40 

•    81  13 

c 

BELLE  GLADE  EKP  sTa 

PALM  BEACH 

EVERGLADES  ftp,  STA. 

MAYO   5  NW 

i° 

BELLE  GlAOE  MRCN  GATE  * 

PALM  BEACH 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MELBOURNE 

BIG  CYPRESS  RESERVATION 

J71fl 

26  19 

3P 

9P 

DAVID  B.  JAMIESON 

nIamI^BAV  FRONT 

ALACHUA 

5P 

DR.   CECIL  R.  HOOK 

BITHLO 

OTsa 

ORANGE 

28  33 

81  06 

69 

4P 

FLOOD  CONTROL  DIST. 

949.3 

79  47 

60  11 

8 

6LACKMAN  A  mnh 

0769 

OKALOOSA 

30  57 

86  »2 

200 

MBS.   S.  YOUNGBLOOO 

MIAMI  BEACH 

3698 

DADE 

79  47 

«0  08 

9 

J 

LIFE  GUARD  PATROL 

BLOUNT  5T0WN  2  SE 

CALHOUN 

DAVID  HOWELL 

MIAMI   WB  AIPPOPT 

DADE 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

BOCA  RATON 

PALM  BEACH 

GUS  P.  HAGER 

MIAMI    17  SSW 

DAOE 

U.S. PLANT    INTRODCTN  STA 

MANATEE 

5P 

9P 

GULF  COAST  EKP.  STA. 

6P 

6P 

FLA,  FOREST  SfRVICE 

BR  I STOL 

(02C 

30  26 

84  99 

160 

c 

MISS  ELMA  SMULER 

MILTON  EXP  STATION 

3793 

SANTA  ROSA 

30  47 

87  09 

217 

5P 

BROOKSVULE   CHIN  HILL 

L046 

HERNANDO 

28  37 

82  22 

200 

W-CENTRAL  FLA.EXP.STA. 

MONTICELLO  2  S 

3879 

JEFFERSON 

30  32 

83  97 

204 

BUSHNELL  2  E 

SUMTER 

MRS.  A.  Hi  NELSON 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

GLADES 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CANAL  POINT  GATE  9 

PALM  BEACh 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MOUNTAIN  LAKE 

POLK 

MOUNTAIN  LAKE  CORP. 

CANAL  PO INT  USDA 

1276 

PALM  BEACH 

26  92 

MID 

6A 

SUGAP  PLANT  FLO,  5TA» 

MYAKKA   RIVER    ST  PARK 

6065 

2T  15 

82  19 

20 

8A 

STATE  PARK  SERVICE 

CAPE  SABLE  RANGER  STA 

do; 

MONROE 

25  08 

80  99 

3 

NATIONAL    PARK    SVC  * 

6078 

COLLIER* 

26  09 

81  *7 

3P 

CAPTIVA 

1310 

LEE 

76  32 

82  11 

3 

5P 

ALLEN  T.  WEEKS 

NICE VI LLE 

OKALOOSA 

30  31 

86  30 

c 

JACK  SON   GUARD   FOP,  STA. 

CARRABELLE    I  NNW 

FRANKL IN 

MRS.  HAZEL  f.  COOK 

NITTAW  1  S 

6731 

OSCEOLA 

6fl 

MPS.  ANNIE  M.  STEVENS 

CARYV1LLE 

WASHINGTON 

LONNIE  H»  WHITTAKER 

NORTH  NFW  RVR  CANAL  1 

U.S.  GEOL.  SURVFY 

CEDAR  KEY 

1*32 

LEVY 

6P 

6P 

MISS  HAORIETTE  WHIDDON 

NORTH  NEW  RvR  CANAL  7 

6323 

76  20 

60  32 

72 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

CHIPLFY   3  E 

15** 

W A  5H 1 16  TON 

30  *7 

85  29 

130 

5P 

9P 

A.  W.  0  STEEN 

OCALA 

MARION 

29  11 

82  08 

86 

9P 

MID 

CITY  OF  OCAL* 

CLEAOWATFR 

1632 

PINELLAS 

27  59 

*2  *7 

20 

CLEARWATER  FIRE  DEPT. 

OCALA  ?  NE 

MAR  I  ON 

79  13 

82  07 

68 

AIRWAY  ORSFPVFR 

CLERMONT   6  S 

LAKE 

ED  OVIVEN8AUM 

OKEECHOBEE  9  w 

OKEECHOBEE 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

CLEWISTON 

HENDRY 

GERVIN  N.  PITZEN 

OKEECHOBEE  HPCN  GATE  6 

OKEECHOBEE 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CLEwIsTON  U  5  ENG 

165* 

HENDRY 

26  *5 

90  55 

20 

6A 

BA 

BA 

c 

CORPS  OF  ENGINEFDS 

VOL US  I A 

29  57 

81  IB 

26 

c 

CO»NWFLL  *  NW 

I  »*-.■;■ 

HIGHLANDS 

27  7* 

81  10 

40 

8A 

U.S.  GEOL.*  SURVFY 

ORLANDO  wB  AIPPOPT 

6638 

ORANGE 

28  33 

81  20 

106 

"IP 

MID 

c 

J 

U.S.  WEATHER  RUREAU 

CRESCENT  CITY 

1978 

PUTNAM 

29  25 

Rl  30 

58 

WILLIAM  P,  PAOTrF 

ORTONA  LOCK  2 

6697 

GLADES 

26  *7 

81  18 

21 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CRESTVIFW  RADIO  WJSB 

OKALOOSA 

RADIO  STATION  WJS8 

PAL  A  TK  A 

PUTNAM 

CITY  OF  PALATKA 

CROSS  C I  TV 

DIXIE 

COUNTY  AGENTS  OFFICE 

CHARLES  Ci  MILES 

200g 

29  38 

83  07 

*3 

5P 

9P 

RICHARD  W.  DAVIFS 

30  10 

83  40 

37 

5P 

FlA.  FOREST  SERVICE 

DAN  I A  *  HNH 

211* 

BROWARD 

26  0* 

ao  12 

MIO 

FLA.    POWER   ♦  LIGHT 

PAPPISH 

6880 

MAN A  T  E  F  3 

27  35 

82  23 

BA 

c 

OT1E  B.  GODFREY 

DAYTON A  REACH 

! : ! " 

VOLUSIA 

29  13 

81  02 

* 

NEWS-JOURNAL  COBP, 

PENNSUCO  4  NW 

DADE  2 

29  96 

80  27 

c 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

DAYTONA    BEACH  WR  AP 

VOLUSIA 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

PENSACOL A  FAA  AP 

ESCAMBIA  9 

110 

MID 

FED.    AVIATION  AGENCY 

DEER  PARK 

OSCEOLA 

GEORGE  H.  KEMPFER 

PENSACOL A  WB  CITY 

7002 

ESCAMBIA  3 

U.S.WEATHEP  BUREAU 

2220 

5P 

9P 

M.  C.  STORRS 

7020 

DAOE  ? 

29  36 

AO  71 

U 

BELLE  AIRE.  INC. 

DE  LAND*!  N'P'"',CS 

VOLUMA 

29  0* 

81  17 

*0 

9P 

ROBEPT   I.  MAXWELL 

PERRY 

7023 

TAYLOR  9 

30  07 

83  36 

43 

FLA.  FOREST  SERVICE 

DC  SOTO  CITY  4  SW 

HIGHLANDS 

27  29 

91  28 

88 

CHESLEY  A.  SKIPPER 

PLANT  CITY 

7203 

HI LLSBOROUGH  S 

28  01 

«7  06 

121 

5P 

D,  A.  STORMS 

OEVlLS  GARDEN  TOWER 

22*8 

HENDRY 

FLA.  FOREST  SEOVICF 

POMPANO  BEACH 

775* 

RROWAPD  2 

STATE  FARMERS  MARKET 

DOWLlNG  PARK 

2341 

SUWANNEE 

ADVENT  CHRISTIAN  HOME 

PORT   M  AY  AC A    S    L  CANAL 

7293 

CORPS  OF  ENGINEERS 

DRY  TORTUGAS 

2*18 

6P 

6P 

JOHN  R.  OEWEESE 

RUNT  A  GORDA 

7393 

CHARLOTTE  9 

26  96 

87  03 

6 

5P 

E*   J.  MC  CANN 

everglades 

2890 

COLLIER 

29  91 

81  23 

3 

6P 

MANHATTAN  MfRC.  TORP. 

OUINCY   EKP  STATION 

742* 

GAOSDEN  6 

30  39 

8*  33 

250 

5P 

N.   FLA.   EXP,  STATION 

FEDERAL  POINT 

PUTNAM 

29  44 

81  32 

5 

BRUCE  GRAY 

RAIFORD  STATE  PRISON 

7**0 

UNION  10 

30  0* 

92    1  1 

120 

c 

FLA.    STATF  PRISON 

FELDA  2  N 

2923 

h.  r.OEGOPY  ATCHLFY 

ROYAL  PALM  PANGER  STA 

DAOE 

NATIONAL    PARK  SVC. 

FELLSMERF 

2936 

INDIAN  RIvFk 

OKEELANTA  SUG.   PEF, INC. 

SAINT  AUGUST  I NE 

'«1  1 

ST  JOHNS 

21  94 

81  19 

]  5 

CITY  OF  ST,  AUGUST  I NE 

NASSAU 

30  *0 

30 

9P 

9P 

LEWIS  K.  NOLAN 

7831 

28  20 

62  13 

178 

7P 

c 

BRO.   AUSTIN  VELTFN 

FORT  D»UM  5  NW 

3137 

OKEECHOBEE 

27  33 

80  31 

60 

9P 

c 

R.  B.  COK 

ST  LUCIE  NEW  LOCK  1 

7859 

sss. 

27  05 

80  16 

15 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FORT  GREEN   1?  WSW 

3133 

MANATEE 

27  3* 

82  OB 

120 

V 

OWEN  J.  KEEN 

SAINT    MARKS   6  SE 

30  05 

8*  10 

17 

FISH  ♦  WILOLIFE  SVC, 

FORT  LAUDERDALE 

3163 

BROWARD 

MRS.  ALENE  LA  MARPF 

ST  PETERSBURG 

PINELLAS 

CITY  OF  ST,  PETERSBURG 

FT  LAUDERDALE  R  AH  1  A  *AR 

1161 

BROWARD 

BAHJA-MAP    YACHT  HARBOR 

SANBORN  TOWEP 

WAKULLA 

U.S.  FOREST  SERVICE 

F7  LAllDEROALF  FXP  STA 

3171 

BROWARD 

BA 

BA 

BA 

G 

U.  OF  FLA.  PLANT  LAB. 

S A N F r>p o   E*p    ^  t  A  T  I ON 

7982 

SEMINOLE 

78  46 

81  19 

1* 

3P 

CENTRAL  FLA,   EXP.  STA, 

3186 

LEE 

26  39 

81  52 

15 

MID 

MID 

C  J 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

SARASOTA 

■02  1 

SARASOTA 

27  71 

62  32 

30 

5P 

CITY  OF  SARASOTA 

FORT  PIERCE 

ST  LUCIE 

27  ?5 

HO  1R 

10 

CITY  OF  FT,  PIERCE 

SHADY   OAKS    FISH  CAMP 

116! 

POLK 

27  *9 

81  13 

60 

c 

MRS.  PEARL  E.  BREWER 

FOUNT  i  IK  3  s 

32301  SAY 

FLA.  FOREST  SERVICE 

SOUTH  MIAMI    3  W 

DAOE 

DONALD   K.  MORGAN 

GAINESVILLE   J  WSW 

3321 

ALACHUA 

AGRONOMY  DEPT  U»OF  FLA. 

STARKE 

BR AOFOPp 

CITY  OF  STAOKE 

GAINESVILLE   FAA  AP 

3326 

ALACHUA 

MID 

MIO 

FED ■  AVIATION  AGENCY 

8369 

TAYLOR 

79  40 

83  2* 

1* 

4P 

Glen  st  hary  nurseries 

3*70 

RAKER 

30  15 

82  10 

1*0 

4P 

*P 

G.ST.  M.  NURSERIES 

STUART    RADIO  WSTU 

8620 

MARTIN 

27  13 

80  19 

10 

6P 

RADIO  STATION  WSTU 

GRACE V (LLE 

3338 

JACK  SON 

30  59 

B5  30 

160 

CHAPLES  C.   LIDDON.   JP . 

TALLAHASSEE  WB  AP 

MID 

J 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

3343 

LAFAYETTE 

10 

ST.  PEGIS  PAPER  CO, 

T AM  1 AM  I  CANAL 

8775 

DAOE 

25  46 

80  27 

13 

c 

38*0 

ORANGE 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

T AM  I  Am  I    TRL   40  MI  BENO 

8TS0 

DADE 

25  46 

90  50 

12 

9p 

c 

NATIONAL   PARK  SVC, 

MIALFAH 

DADE 

29  90 

80  17 

8 

8A 

BA 

8A 

c 

MIAMI  WATER  PLANT 

8788 

HILLSBOROUGH 

27  58 

97  3? 

14 

MID 

J 

U.S.    WFATHER  BUREAU 

HIGH  SPRINGS 

3956 

ALACHUA 

IC 

29  50 

82  36 

73 

9P 

GEO.  T.  ALEXANDER 

Tarpon  SPGS  SEWAGE  PL 

PINELLAS 

78  09 

B?  *5 

8 

HI  LLS80R0UGH  RvR  ST  PK 

3986 

HILLSBOROUGH 

28  09 

82  14 

50 

8A 

STATE  PARK 

TAVERN  I EP 

MONROE 

6P 

CAPT,  EUGENE  LOWE 

HOMESTEAD  EKP  STA 

*091 

DADE 

SUBTROPICAL  EXP.  STA. 

TITUSVILLE   2  w 

89*2 

BREVARD 

78  37 

80  5C 

*0 

6P 

FRANK    B .  ROOF 

4273 

LEVY 

FLA.    POWER  COMPANY 

USHER  TOWER 

9120 

79  75 

fl?  49 

33 

JO 

FLA.   FOREST  SERVICE 

*289 

CITRUS 

?B  50 

82  20 

70 

5P 

9P 

CITY  OF  INVERNESS 

9176 

77  06 

8?  27 

10 

5P 

c 

vanPtIMokerI"TSON 

ISLAND  GROVE  2  WNW 

*327 

ALACHUA 

29  27 

82  08 

60 

U.S.  GEOL.  5URVEY 

VENUS  3  SE 

lilt 

GLAOES 

27  02 

»1  21 

Tr 

c 

ISLEWORTH 

*332 

ORANGE 

28  28 

81  33 

119 

6P 

CHASE  ♦  COMPANY 

VEPNON 

WASHINGTON 

30  37 

95  A3 

c 

AROL  HUDSON 

JACKSONVILLE  WB  AP 

*356 

DUVAL 

30  29 

81  39 

24 

U.S.  WEATHER  BUREAU  • 

VERO  BEACH   FAA  AP 

INDIAN  RIVER 

27  39 

-IC 

MID 

FED.  AVIATION  AGENCY 

JACKSONVILLE  BEACH 

*366 

DUVAL 

30  17 

81  24 

10 

FIRE  DEPARTMENT 

WAUCHULA    2  N 

>4(  . 

HARDEE  " 

27  34 

61  *9 

1  19 

*P 

I  VON  B.  TILYOU 

4394 

HAMILTON 

10 

82  53 

140 

5P 

FLA.   FOREST  SERVICE 

WEST    PA   M  BEACH 

9920 

PALM  BEACH 

26  43 

60  03 

13 

6P 

POST-TIMES 

KENDALL   2  E 

4918 

25  *1 

RO  17 

18 

Vk 

OADE  CO.  NURSERIES 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP 

9925 

PALM  REACH 

:*  u 

80  06 

13 

MIC 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

♦970 

MONROE 

2*  33 

81  45 

6 

MID 

MIO 

C  J 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

WEWAH I TC  HK A 

9966 

r.ULF 

30  03 

63  12 

43 

EOWARD  A,  BANDJOUGh 

KEY  WEST  WB  CITY 

*575 

MONRO? 

81  48 

* 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

WINTER  HAVEN 

9707 

POLK 

78  01 

"  1 

152 

•O 

RADIO  STATION  WS IP 

KISSINMEE  2 

4625 

OSCEOLA 

2B  18 

81  24 

68 

5P 

c 

HAROLD  L.  YOUNG 

WOODRUFF  OA M 

9799 

JACKSON 

30  43 

64  32 

lie 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LA  BELLF 

4662 

HENDRY 

26  45 

81  76 

16 

9P 

BA 

ATLANTIC  LAND   IPV.  CO. 

LAKE   ALFRED    FKP  STA 

POLK 

28  06 

81  A3 

180 

9P 

CITRUS  EXP*  STATION 

LAKE  CITY  2  F 

4731 

COLUMBIA 

10 

30  12 

32  35 

209 

9P 

FLA.  FOREST  SERVICE 

LAKE  HlAWASSE 

*771 

ORANGE 

28  12 

81  28 

119 

9A 

9A 

SUBTROP   FRUIT    FLO.  STA. 

LAKELAND  WB  CITY 

*79T 

POLK 

28  02 

81  57 

21* 

MID 

MID 

C  J 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

LAKE  PLACID  2  SW 

*8*5 

HIGHLANDS 

27  17 

Bl  23 

90 

6P 

COLE  DANLEY,  JP. 

LAKE  TPAEFOPO 

*866 

COLLIER 

26  '6 

81  24 

2T 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

LA MONT    6  WNW 

,892 

JEFFERSON 

30  ?* 

83  95 

190 

c 

TUNCSTON  PLANTATION 

L  IGNllMV  1  TAE  KEY 

9039 

MONROE 

7*  5* 

BO  *2 

8 

c 

DR.  E.  C.  LUNSFOPD 

LISBON 

S0T6 

LAKE 

28  33 

Bl  4B 

68 

9P 

5P 

SP 

c 

OKLAWAHA   WATER  AUTH. 

,      1 -APA LAC H| COLA;      2-ATLANTK,      5-CMOCTAWMATCNEE ,      A-EVETCLADES ,      5-6ULP ,      6-0CHLCKK0NEE ,      7-OKEECH06EE |      >"5T.    JOHNS  >      9-SI.   MARY,  10-SUWANNEE 
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REFERENCE  NOTES 

Additional   Information  regarding  the  climate  of  Florida  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  P.  0.  Box  3658,  University 
Station,  Gainesville,   Florida,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  either  are  missing  or  were  received  too  late  to  be  included  in 
this  Issue. 

Divisions,   as  used  In  "C I lma tologica 1  Data"  Table  and  on  the  maps,   became  effective  with  data  for  May  1956. 

Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  °F,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement   in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.     Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending 

at  time  of  observation. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.   S.  Weather  Bureau")   are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted 
to  represent  observations  taken  at  the  present  location.     Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on 
the  period  1931-1955. 

Data  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending 
at  time  of  observation.     The  station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the 

observations  on  daylight  saving  time. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",    indicate  the  following: 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  "Hourly 

Precipitation  Data"  Bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  Table. 
J     "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "CI ima tologica 1  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;   "Daily  Precipitation"  Table;   "Evaporation  and  Wind"  Table;    "Daily  Soil  Temperature"  Table; 

and  the  Station  Index. 

+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++     Fastest  observed  one  minute  wind  speed .     This  station  is  not  equ ipped  with  automa tic  wind  instruments. 
*     Amount  inc  luded  in  following  measurement ,   time  distribution  unknown . 

ft    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod -covered  ground ;   however ,   the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//    Gage  is  equipped  with  a  windshie Id . 

AR    This  entry  in  time  of  observa  t  ion  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
AM     Data  based  on  observational  day  ending  before  noon . 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table  for 
detailed  daily  record.     Degree  day  data,    if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  f rom  recording  gage .      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,   an  amount   too  sma 11   to  measure . 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,   EST  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions   in  the  U.    S.    for  each  month  are  described   in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,   MONTHLY  CLI MATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY,   and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25, 

D.  C. 

Information  concern ing  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,   exposure ,  etc.,   of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publi- 
cation  "Substation  History"  for  this  state.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,  D.  C.   for  35  cents.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issues  of  Local 
C 1 ima tologica 1  Data  for  the  respective  stations,   obtained  as  indicated  above,   price  15  cents. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,   monthly  and  annual;  $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents .     Remittance  and  correspondence  regarding  subscript  ions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,   D.  C. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


FLORIDA 


ASHKVILLE:  1960 


FLORIDA  -  JULY  1960 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


Highest  Temperature:     102°  on  the  3+  at  Monticello  2  S 
Lowest  Temperature:     61°  on  the  27+  at  Crestview  Radio  WJSB 

Greatest  Total  Precipitation:     23.20  inches  at  Longboat  Key 

Least  Total  Precipitation:     2.28  inches  at  Marathon  Shores 

Greatest  One-Day  Precipitation:     10.72  inches  on  the  29th  at  Clear- 
water 
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SAINT  LEO 
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81.0 
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6 
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0 
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2 

TITUSVILLE   2  W 
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71  .6 
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3+ 

68 

17 

0 
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0 

14.43 

6.88 

3.65 
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0 

1  9 

10 
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DIVISION 
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1  2  .42 
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.0 
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1  8 
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94.  7 

71  .6 
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.1 

101 
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23 

0 

27 
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0 

1  3.67 

5.18 
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0 

9 
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0 
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9 
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4.50 

24 

.0 

0 

16 

10 

7 

FELLSMERE 
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2.53 

2.34 

26 

.0 
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21 
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0 

0 
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24 

.0 

0 

13 

6 

2 

See  Reference  Notes  Following  Station  Inde* 
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1*95 

•  39 

•  13 

.53 

•  41 

.67 

.97 

•  02 

T 

3.19 

•  10 

1  .30 

.44 

■  02 

•  03 

DE  LAND  3  N 

12.0! 

1  «56 

•  36 

*  ?J 

•  06 

.05 

•  33 

1.30 

•  23 

■  28 

•  54 

1.07 

.43 

.22 

.40 

•  06 

•  17 

1*93  1*44 

•  30 

OE  SOTO  CITY  4  SW 

16.23 

•  22 

•  33 

•  04 

1  .06 

.41 

1.73 

.21 

•  29 

•  32 

1  .22 

.40 

DEVILS  GARDEN  TOWER 

12.93 

•  23 

•  66 

.25 

•  34 

•  20 

.04 

•  46 

•  90 

.20 

.97 

.04 

3.43 

•  09 

1.51 

.27 

1.97  1.23 

.20 

DRY  TORTUGAS 

3.  74 

.10 

•  01 

■  06 

.06 

•  35 

1.54 

.07 

.55  .05 

.08 

•  03 

EVERGLADES 

17.45 

•  04 

■29 

LalS 

•  38 

* 

•  79 

1  .04 

.  9* 

*  07" 

1.07 

.24 

•  09 

•  02 

.  1  7 

•  34 

.09 

•  76 

•21  .44 

4.10 

4»43 

FEDERAL  POINT 

10.42 

1.71 

•  15 

•  06 

1.11 

.30 

.  74 

•  69 

.  1  * 

•  72 

•11  .63 

FELUSMERE 

9.83 

.30 

.02 

•  24 

•  36 

•  57 

.07 

•  10 

.01 

.54 

.28 

1.43 

.23 

2.34 

1*31  *61 

.  19 

1.01 

FERNANOINA  BEACH 

4.66 

,02 

1.40 

•  35 

T 

•  37 

•  03 

T 

•  51 

.05 

09 

•  09 

T 

T 

•03  .50 

T 

.20 

FORT  DRUM  3  NW 

6.41 

•25 

.0* 

•  53 

1.17* 

.02 

•  06 

•  37 

**2 

T 

.04 

.06 

.08 

•30 

T 

.16 

•  02 

.16 

1  .84 

.70 

•  90 

.03 

.39  .97 

.03 

.04 

FORT  GREEN  12  WSW 

19.1 1 

•  51 

■20 

1 .00 

•  59 

.58 

1.15 

•  52 

.06 

1  .84 

T 

.  1  9 

1*36 

.05 

FORT  LAUDERDALE 

5.6( 

•  11 

•  06 

■  34 

2  *  OS 

•06 

.09 

•  60 

.11 

•  01 

•  53 

.  96 

•15  .07 

FT  LAUDERDALE  8AH1A  WAR 

•  03 

.17 

.09 

1.40 

.04 

T 

T 

•  01 

T 

1.25 

1  .  32 

1*43 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

7.58 

T 

.03 

.10 

.28 

•  10 

2«42 

•  39 

2.03 

.57 

•  24 

.23 

T 

.21 

.01 

.i  <; 

•  29 

FORT  MYERS  W8  AP 

R 

13.76 

•05 

■30 

1.30 

.03 

T 

T 

•  34 

.05 

.30 

.01 

•22 

T 

1*45 

.11 

.05 

2*23 

.17 

•  04 

.01 

.12 

1.72  2.53 

.82 

1.47 

FORT  PIERCE 

6.03 

1  »45 

.06 

•  33 

*  1  2 

•  10 

•  04 

.02 

T 

.  39 

•  15 

•  23 

.or 

•39  .54 

1  .8V 

FOUNTAIN  3  S 

5.5! 

•  15 

.35 

•  25 

•  2  2 

•  34 

•  63 

.25 

•  30 

1  .07 

•  05 

*  " 

1.15 

GAINESVILLE  3  WSW 

9.40 

•  18 

•  07 

1  .20 

.39 

•  33 

•  27 

.09 

.09 

.02 

.04 

1  .06 

.02 

.23 

2  137 

GAINESVILLE  FAA  AP 

12.12 

T 

1.22 

•  61 

■  57 

•  04 

•  83 

1*09 

.09 

.06 

•  36 

.27 

1.32 

•  15 

.11 

2.12 

.27 

1.13  .16 

.29 

.41 

GLEN  ST  NARY  NURSERIES 

11*52 

•  16 

•  06 

.16 

2.10 

2*60 

.90 

.  34 

•  08 

•  68 

.57 

.92 

•  09 

.30 

.47 

.29 

.32 

.49  1.05 

HART  LAKE 

14.11 

T 

•05 

.  30 

•  06 

.75 

•  03 

.  49 

•  11 

•  37 

1.39 

2.30 

2  .72 

•  01 

1.19 

•  49 

•  49 

.  5  1 

•93  1.39 

.45 

H1ALEAH 

3.91 

•  87 

■  ,9 

*  *J 

•  09 

.46 

•  44 

.06 

HIGH  SPRINGS 

8*7A 

•  22 

•  42 

.16 

•  36 

1.48 

.10 

.10 

.09 

•  42 

.  36 

•03 

•  69 

*95 

*1  7 

"is 

HILLSBOROUGH  RVR  ST  PT 

13*83 

•  75 

•  15 

•  06 

•  03 

1  .75 

.16 

T 

•  17 

™ 

.34 

.06 

•  02 

•  11 

.96 

.4S 

6.66  .66 

.42 

.92 

HOMESTEAD  EXP  STA 

13.90 

2.8^ 

1.80 

■  04 

.22 

.06 

T 

.10 

T 

•  01 

.56 

*  26 

T 

1  .50 

T 

.20 

.50 

T 

1.25 

.25 

.70  .23 

3.22 

.10 

INVERNESS 

14.40 

•  28 

•  20 

.48 

•  32 

.56 

.36 

.05 

.  'SA 

■  43 

.42 

.  7  1 

•  50 

•  41 

.13 

.06 

1.25 

.70  5.35 

.  3* 

ISLAND  GROVE   2  WNW 

13.17 

•  16 

.  1  0 

T 

•  23 

•  *8 

•  64 

T70 

•  54 

T 

•  45 

1*11 

T 

1  »01 

.33 

3.18 

•  06 

1  «68 

.47 

T 

ISLEwORTM 

12.48 

.28 

1  .33 

■  24 

•  86 

1  *63 

•  08 

•  14 

.  3  7 

1  .75 

.  1  4 

'  *J 

2 

22 

11   2  10 

JACKSONVILLE  WB  AP 

ft 

16.21 

T 

2.42 

•  82 

•  26 

•35 

.64 

1.70 

•  39 

.81 

T 

3*66 

.34 

.29 

•  32 

.47 

T 

•  04 

.50  1.07 

.26 

JACKSONVILLE  BEACH 

8.69 

•  06 

T 

.90 

.28 

1.14 

•  90 

,0ft 

•  28 

•  60 

•  57 

.53 

.06 

.09 

.15 

.25  1.29 

•  57 

.92 

JASPER  3  SE 

6*4fl 

•  90 

•  20 

1.20 

•  30 

1  .10 

KENDALL  2  E 

• 

•  01 

•  13 

T 

•  12 

.37 

•  06 

• 

L.73 

•  08 

•  07 

.08 

* 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

3*79 

•  01 

.71 

•55 

•06 

T 

T 

.10 

.42 

•  24 

.32 

T 

1  01 

KEY  WEST  W8  CITY 

2*43 

•02 

.10 

•  20 

•  08 

•  02 

.  05 

•  40 

.02 

.06 

•  02 

.05 

1.37 

KISSIMHEE  2 

7.67 

•  87 

•06 

•43 

•  46 

1.42 

■  23 

.25 

.26 

.30 

.90 

.10 

.27  2.00 

LA  BELLE 

13.07 

.15 

•  79 

.3? 

•38 

•  06 

T 

.06 

.46 

1*13 

.  o1-. 

•  05 

.27 

1.66 

.03 

.14 

1.24 

.71 

.51 

.08 

.  1  1 

.48  2.16 

1  . 81. 

T 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

12.68 

.01 

•  29 

.  79 

•  40 

•  04 

•  20 

.'.0  3 

1.59 

■  99 

.47 

.27 

•  22 

.31 

.  6  3 

1#12  2*23 

•  J' 

.30 

LAKE  CITY  2  E 

10.23 

•02 

1.50 

•  14 

.66 

.  06 

•  89 

1  .00 

.56 

.02 

•02 

.10 

.  28 

1  .69 

•  10 

LAKE  HIAWASSE 

10.9C 

• 

2.07 

.20 

•  41 

.63 

.03 

•  OS 

2*4] 

•  72 

.16 

.  2  3 

•  62 

.63 

•  40 

T 

1.64 

•  40 

LAKELAND  WB  CITY 

ft 

15.67 

•07 

•  02 

.05 

.01 

•  03 

.01 

.35 

T 

T 

1.97 

•  01 

1.03 

•  03 

T 

T 

■5! 

.15 

2.65 

T 

1.63  5.69 

.4] 

.61 

LAKE  PLACID  2  SW 

15.63 

.09 

.1? 

•  28 

1  .35 

•  10 

.85 

■09 

•08 

2.  10 

•  37 

.50 

•  05 

1  .47 

.  3C 

1  .40 

.10 

3.13 

l  .  oe 

•  13 

LAKE  TR AFFORD 

14.44 

■  70 

•  20 

1.25 

1  ^  s 

•  50 

2.30 

1.12 

2.00 

1,00  3*88 

3.1C 

LISBON 

8.96 

•  05 

•  0  1 

1  .34 

■  06 

•  04 

.19 

.03 

•  01 

.01 

•  15 

•  21 

.  3L 

.60 

02 

04 

*  * 

LIVE  OAK  2  ESE 

9.41 

2a4B 

.26 

.09 

.15 

•  OS 

•  15 

•  21 

•  05 

2.05 

.08 

.67 

.40 

.2! 

•  22 

1.1, 

.21 

.09 

.62  .15 

•  01 

LONGBOAT  KEY 

23. 2C 

T 

.51 

•  03 

.81 

1  »8  7 

.02 

•  03 

.02 

.03 

.04 

T 

1.8-3 

.29 

1.31 

2  .06 

3.03  7.14 

1  .  71 

2.35 

LOXAHATCHEE 

7.2S 

•  15 

1  .90 

.0^ 

•  07 

.4  = 

•  93 

t  64 

.17 

•  13 

•  63 

.06 

1  .60 

MADISON 

6*47| 

•  44 

1*34 

•  07 

T 

•  24 

•  20 

1.1 

.01 

•  03 

.04 

T 

.  1  5 

•  43 

.17 

•  16 

.25 

.06 

1.29 

.31 

.  04 

07  05 

MARATHON  SHORES 

2.28! 

.  04 

.74 

•  63 

3 

* 

MAR  I  ANNA    I  NO  SCHOOL 

4.07 

•  14 

•  04 

.35 

1.31 

•  44 

•  50 

•  09 

•  07 

■  06 

.17 

MAYO  5  NW 

13.19 

•  39 

.06 

•  34 

.31 

•  58 

.0' 

•  20 

.05 

2.4' 

1.60 

1.53 

•  50 

•  07 

•  02 

.  34 

•  79 

1.03 

.  34 

.13 

.0 

1.26 

MELBOURNE 

11.58 

.1* 

•  40 

•  20 

•  75 

.  1 ' 

.  26 

.20 

•  90 

2.70 

1  .40 

•  40 

3.08 

•  40  .50 

•  10 

MELROSE 

6.98 

1  *92 

•  23 

•  41 

.13 

•  47 

•  02 

.90 

.31 

•  14 

.16 

•  95 

•0' 

1*12 

•  3. 

MIAMI  BAY  FRONT 

4.62 

T 

•  13 

•  10 

•  Of 

•  12 

•  02 

.10 

.  3' 

•  02 

.  4* 

*10  12 

2*84 

MIAMI  BEACH 

6.30 

T 

.02 

•  47 

.  16 

•  01 

•  81 

•  30 

.13 

T  .43 

.4' 

3.07 

MIAMI  WB  AIRPORT 

R 

5.2T 

•  27 

•  10 

.01 

•  01 

•  1( 

T 

•  0! 

.0  5 

T 

•  11 

1.06 

.38 

T 

T 

T 

.50 

.2! 

T  .17 

1*3' 

.96 

MIAMI    12  SSW 

5.88 

•  03 

•  0! 

•06 

•  04 

•  04 

•  70 

•  37 

2.10 

.10 

•03 

■  2 

.08  .03 

•2 

1  .83 

MILES  CITY  TOWER 

15.43 

.11 

.02 

#13 

•  04 

.12 

•  51 

•  57 

•  05 

1»6 

•  04 

T 

1.47 

•  94 

2.33 

.03 

•  39 

.2* 

.01 

1*21 

•  ll 

05 

MILTON  EXP  STATION 

5.46 

•  41 

•  01 

•  74 

1 .8C 

•  34 

.31 

•  02 

.07 

.17 

.0! 

1  .  0 

*  Of 

.03 

MONT  I CELLO  2  S 

9.15 

.04 

T 

•  3: 

3.27 

•  23 

•  7( 

•  10 

•  08 

•  1* 

t  2*06 

T 

T 

.2" 

1.35 

.09 

T 

T 

.10 

.0 

T 

.19 

.02  .10 

T 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

11.11 

•  10 

■  70 

•  01 

•o: 

•  05 

.67 

•  61 

H 

•  15 

•02 

•  03 

•  40 

•  14 

2.13 

.2S 

•  09 

.01 

.7] 

•  12 

2.*( 

.13  1.29 

.8 

MOUNTAIN  LAKE 

14.15 

1  .20 

•  1! 

•  08 

•  78 

•Of 

•  96 

•  06 

•  11 

•  30 

2.59 

.33 

•  50 

•  02 

.03 

•  71 

1.21 

1.0 

•52  2.60 

MYAKKA  RIVER  ST  PARK 

14.86 

1.50 

•  17 

•  A3 

•o: 

•*' 

•03 

•  10 

•  31 

.62 

.70 

•  02 

•  31 

■  36 

1.62 

•  0' 

.35 

93  2  60 

NAPLES 

13.20 

.31 

.15 

.05 

.20 

.  35 

.0 

*02 

.02 

2.05 

1.73 

.01 

.  19 

.48 

.02 

.  28 

.  35 

*2 

NICEVILLE 

9.071 

2.94 

•  0! 

.15 

.50 

.30 

.3 

.30 

2.40 

.4f 

•4 

NtTTAW  1  S 

15.61 

2.52 

1.26 

.25 

•  31 

T 

.55 

2.39 

T 

•  27 

.34 

•  41 

.  K 

1.07 

•  61 

2.0" 

1.38  .57 

1.0 

•  1' 

OCA  LA 

11.63- 

•  30 

1*27 

•  07 

•21 

•  45 

•  B 

•  33 

•  24 

•3( 

.20 

.34 

•  32 

OCAL*  2  NE 

8.70 

•  14 

•  04 

•53 

.19 

.  fl 

•  09 

•  19 

•  22 

T 

•  45 

T 

•  4C 

•  34 

42 

OKEECHOBEE  9  W 

19.82 

3.13 

3>31 

1«9( 

•  8*1 

•  22 

•  53 

1.37 

.8' 

1.45 

.05 

tj  .15 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

6.73 

.06 

•  03 

•o: 

1  •  17 

•  18 

•11 

•  12 

•  14 

•  02 

•  04 

•  36 

.58 

.01 

.2 

.02  1.07 

1.3 

t  1.11 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

19.57 

•  31 

•  04 

1.02 

•  52 

•  8 

T 

•  07 

•  0 

T 

•  01 

.90 

1*16 

.20 

2«2f 

•  04 

T 

T 

1.06 

•o: 

8.19 

.33 

.01 

.66  1.52 

•  16 

PALATKA 

RECORD  MISSING 

PANAMA  CITY  2 

3.45 

.06 

•  40 

.16 

•2* 

•  24 

.09 

1.00 

•  10 

•  06 

.03 

*  10 

.*2i 

,, 

PARR  I SH 

.10 

•  01 

•  0< 

•  1' 

.08 

1  .35 

•  02 

■  10 

2.  50 

*6 

1  .  00  5.  30 

1  .4 

PENSACOLA  FAA  AIRPORT 

8.83 

.9 

•  67 

■  34 

•  31 

•  17 

1.* 

■  87 

2.33 

•  22 

\oi 

•  01 

T 

.3 

.2 

.09 

T 

•  01 

.09 

PENSACOLA  WB  CITY 

6.35 

•  89 

.54 

•  63 

•  6 

.49 

.06 

.02 

T 

T 

.0. 

■  01 

•  08 

.371 

PERRINF 

5.58) 

.01 

.80 

.2 

.24 

.03 

•  5 

5  .02 

.10 

.031  .33 

•  56 

.05 

.60 

•73 

.03 

•  04 

.04 

.2 

•  11 

.09!  .7} 

PERRY 

6.55 

•  13 

.35 

•  40 

•  83 

•40  .40 

.11 

•  20j  .70 

•  06 

.11 

.07 

.46 

•3! 

.56 

•  53 

.0 

.51 

.06 

.0 

•24  .02 

.0 

PLANT  CITY 

21.7 

• 

.0* 

1  .83 

•  37 

1.48 

1*10 

.01 

1.22 

•  id 

•  05 

.25 

•33 

I  .20 

•  11 

•ii 

.46 

.43 

.8 

1  1  .17  6.56 

1.50  .3' 

POMPANO  BE ACM 

8.65 

•  33 

•  15 

.02 

•19  1.08 

.09 

•  09 

.  36 

.05 

2.00 

.5 

.02  .01 

.71  3.01 

PUNT  A  GORDA 

8.94 

T 

T 

.01 

•  76 

•  04 

.lb  .06 

•  1 

.09 

.02 

.32 

•  4< 

>  3.33  1.02 

.56  1.8C 

QUINCY  EXP  STATION 

7.66 

|  -07 

.0 

•  13 

.06 

•82  .14 

2*33 

•  OS) 

•  11 

•  21 

1.20 

.06 

i.s- 

.03 

T 

.22 

.09 

.0 

*     .35  .13 

.04 

See  Reference  Notes   Following  Station  lodex 
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DAILY  PRECIPITATION 


FLORIDA 
JULY  1960 


•OVAL  PAL"  RANGER  STA 

SAINT  AU6USTIME 

SAINT  LEO 

SAINT   MARKS  *  SE 

ST  PETERSBURG 

SANBORN  TOMER 
SANFORO  €*P  STATION 
SARASOTA 

SMAOV  OAKS  FISH  CAMP 
SOUTH  M I AM  I    3  H 

STARKE 

STEINrtAKMEE  2 
STUART  RADIO  MSTU 
TALLAHASSEE  MB  AP 
T AMI AH I   tdl         mi  BENn 

tampa  mb  airport 
tarpon  src*  sfwagf  pl 
tavern ier 
titu5viu.e  2  m 
usher  tower 

VENICE 

VERO  BEACH  FAA  AIRPORT 

WAUCHHULA  2  N 

WEST  PALM  BEACH 

ME  ST    PALM  BEACH  WR  AP 

ME  MAH 1 T  CHKA 
MINTER  HAVEN 
MOOORUFF  DAM 


Toiol 

uay  oi  monui 

1  I 

2  1 

3 

<  1 

5 

1 

6 

7  1   8   1  9 

10  1 
1 

11 

12 

13  I 

14 

15 

16  | 

17 

17  | 

18 

19  | 

20  | 

21 

22  | 

23  J 

24 

25 

ZD 

27 

28 

29 

30 

31 

10*56 

•  43 

.64 

1.94 

1.77 

.16 

i  .04 

•  12 

*  10 

.97 

2.20 

.  3  1 

•  23 

•03 

.  3  1 

.59 

.13 

•  64 

•  03 

•  99 

.09 

.99 

•  01 

1.20 

T 

.38 

.03 

.06 

.24 

.03 

.  ii 

T 

•  26 

T 

.83 

.91 

•  02 

14.3* 

•  03 

•  21 

■  00 

•  20 

•  09 

U15 

•  15 

.60 

T 

.  31 

.06 

•  15 

T 

•  19 

.50 
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93 
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72 
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73 

72 
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71 
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74 

74 

72 
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71 

71 
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73 
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73 

72 

72 

72 
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91 
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97 
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92 
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74 

72 

73 

72 

74 

73 

72 
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73 
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73 

73 

73 

71.6 

DE   FUNIAK  SPRINGS 

MAX 

94 

97 

96 

96 

95 

90 

92 

97 

95 

90 

89 

92 

91 

97 

94.5 

MIN 

73 

72 

75 

he 

70 

70 

73 

72 

73 

73 

69 

71 

73 

75 

69 

72 

69 

69 

72 

73 

74 

7  1 

70 

71 

7  2 

72 

71 

71 

70 

73 

69 

71.5 

DE   LAND    3  N 

MAX 

93 

95 

95 

95 

9 1 

95 

90 

90 

94 

93 

95 

9? 

90 

94 

98 

92.0 

MIN 

71 

73 

72 

71 

72 

73 

66 

71 

72 

74 

73 

72 

70 

73 

73 

71 

72 

69 

73 

72 

76 

78 

73 

72 

78 

72 

72 

72 

73 

72 

72 

72.3 

DEVILS  GARDEN  TOWER 

MAX 

94 

93 

9  2 

92.5 

MIN 

72 

72 

71 

71 

71 

72 

71 

n 

71 

72 

73 

72 

72 

71 

74 

74 

72 

72 

7  2 

73 

74 

74 

73 

70 

72.1 

DRY  TORTUGAS 

MAX 

90 

91 

91 

9  0 

92 

90 

90 

90 

92 

r'0 

92 

92 

9  1 

92 

90.  3 

MIN 

78 

77 

78 

77 

78 

78 

77 

80 

76 

78 

79 

79 

7  8 

78 

78 

77 

74 

78 

79 

78 

80 

77 

7  7 

77 

80 

72 

73 

7  I 

75 

71 

74 

76.9 

EVERGLADES 

MAX 

92 

91 

-  C 

91 

89 

91 

91 

90 

92 

93 

91 

90 

94 

95 

66 

91.1 

MIN 

7* 

71 

71 

75 

75 

76 

75 

74 

74 

74 

75 

76 

76 

76 

76 

75 

73 

74 

75 

75 

76 

76 

77 

72 

73 

73 

74 

74 

76 

72 

71 

74.3 

FEDERAL  POINT 

MAX 

95 

94 

95 

9  3 

93 

93 

94 

91 

94 

9 1 

93 

9  0 

92 

93 

89 

90 

9  2 

95 

94 

93 

8  8 

64 

92.0 

MIN 

72 

75 

74 

70 

73 

73 

73 

73 

72 

71 

72 

71 

72 

73 

7  1 

72 

71 

7  2 

73 

78 

76 

73 

72 

7  1 

73 

7  1 

71 

72 

73 

73 

72.5 

FELLSMERE 

MAX 

94 

96 

97 

<4 

94 

93 

?4 

94 

89 

95 

93 

91 

91 

94 

91 

9  7 

89 

94 

9  4 

95 

95 

97 

94 

95 

90 

91 

91 

66 

69 

87 

92.3 

MIN 

71 

71 

70 

7  7 

72 

71 

7  1 

71 

72 

72 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

70 

71 

71 

74 

73 

7  i 

73 

68 

71 

71 

71 

73 

72 

71 

70 

71.7 

FERNAND I NA  BEACH 

MAX 

95 

98 

97 

94 

91 

90 

8  6 

87 

89 

88 

89 

89 

8  8 

92 

92 

8  7 

64 

86 

93 

95 

92 

88 

90 

90 

90 

89 

91 

89 

88 

89 

90.2 

MIN 

74 

75 

75 

71 

72 

73 

75 

73 

73 

72 

73 

70 

'  < 

75 

76 

74 

74 

73 

74 

74 

77 

76 

75 

74 

74 

77 

75 

74 

74 

73 

75 

74.0 

FORT  DRUM  5  NW 

MAX 

92 

94 

92 

9  3 

93 

93 

92 

93 

94 

92 

92 

90 

93 

90 

94 

90 

92 

92 

94 

95 

9  3 

93 

93 

9  2 

90 

9  0 

8  * 

91.1 

MIN 

70 

70 

71 

7  0 

70 

70 

70 

70 

71 

70 

71 

71 

71 

70 

71 

71 

68 

68 

70 

71 

72 

7  2 

71 

69 

68 

70 

70 

70 

70 

72 

72 

70.3 

FORT  LAUDERDALE 

MAX 

91 

90 

90 

9  1 

91 

92 

90 

90 

91 

90 

91 

91 

88 

87 

89 

9U 

89 

92 

9  0 

92 

92 

91 

92 

93 

92 

86 

85 

84 

92 

93 

94 

90.4 

MIN 

79 

78 

77 

75 

76 

76 

80 

75 

81 

81 

76 

76 

74 

75 

79 

7  7 

79 

76 

7  3 

82 

81 

80 

61 

76 

74 

73 

76 

73 

73 

74 

73 

76.8 

FT   LAUDERDALE   BAH  I A  MAR 

MAX 

91 

91 

92 

91 

92 

92 

92 

91 

92 

91 

92 

91 

87 

89 

69 

89 

88 

90 

92 

92 

91 

92 

91 

93 

92 

69 

84 

88 

89 

86 

87 

90.2 

MIN 

79 

80 

77 

75 

76 

76 

80 

75 

81 

81 

76 

76 

71 

74 

79 

7  7 

77 

77 

76 

82 

81 

80 

82 

76 

78 

70 

73 

76 

76 

72 

71 

76.7 

FT   LAUDERDALE   EXP  STA 

MAX 

90 

92 

92 

90 

92 

92 

91 

91 

91 

91 

92 

91 

93 

69 

90 

9  2 

91 

93 

89 

91 

91 

92 

92 

92 

94 

91 

9  0 

8  9 

88 

92 

92 

91.2 

MIN 

76 

73 

71 

70 

71 

71 

71 

72 

73 

74 

71 

70 

71 

73 

73 

73 

74 

72 

7  7 

75 

73 

74 

72 

73 

74 

72 

70 

72 

72 

72 

72 

72.4 

See  Re  lor  once  Noiea  Following  Station  lnd«s 
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DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
JULY  1960 


Day  01  Month 


Sutton 

1 

1  2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

FORT   MYERS  WB  AP 

MAX 

93 

93 

91 

90 

92 

92 

90 

93 

93 

93 

89 

92 

91 

92 

91 

93 

86 

90 

90 

94 

94 

94 

94 

91 

91 

89 

88 

87 

83 

68 

85 

90 1 

-|N 

7  3 

73 

72 

73 

75 

74 

74 

74 

76 

73 

74 

74 

73 

75 

79 

77 

74 

72 

75 

76 

76 

74 

75 

75 

74 

7*i 

2 

FORT  PIERCE 

MAX 

90 

90 

92 

»9 

90 

89 

91 

92 

»e 

90 

91 

91 

90 

91 

69 

90 

89 

92 

91 

90 

9  0 

90 

90 

93 

89 

89 

86 

87 

80 

89 

87 

M1N 

73 

72 

72 

73 

1 3 

73 

74 

72 

72 

72 

74 

74 

72 

72 

71 

73 

75 

74 

75 

76 

71 

72 

72 

73 

73 

72 

71 

72 

72 

9 

FOUNTAIN   3  S 

MAX 

97 

96 

94 

n 

91 

95 

92 

89 

90 

91 

91 

95 

93 

94 

95 

90 

85 

90 

90 

92 

95 

95 

96 

93 

95 

94 

93 

88 

91 

96 

87 

MIN 

72 

72 

1 0 

7  3 

73 

72 

70 

72 

70 

71 

72 

69 

70 

71 

72 

72 

72 

71 

71 

72 

72 

70 

73 

72 

69 

71 

71 

1 

GAINESVILLE   3  WSW 

MAX 

94 

95 

96 

94 

91 

93 

92 

9  0 

95 

91 

90 

92 

92 

91 

94 

91 

92 

89 

90 

95 

96 

95 

94 

92 

91 

90 

90 

8  6 

87 

92 

87 

MIN 

73 

74 

73 

73 

72 

72 

73 

71 

74 

73 

73 

71 

71 

72 

74 

73 

74 

70 

72 

72 

72 

71 

73 

73 

73 

73 

74 

72 

5 

GAINESVILLE  FAA  AP 

MAX 

9  0 

94 

95 

(2 

89 

92 

91 

8« 

94 

67 

88 

92 

92 

89 

94 

88 

B6 

86 

88 

93 

94 

93 

91 

91 

91 

90 

91 

63 

86 

90 

82 

90 

n;n 

70 

7 1 

7 1 

71 

72 

72 

74 

72 

72 

70 

73 

74 

74 

71 

8 

GLEN  ST  MARY  NURSERIES 

MAX 

96 

96 

97 

94 

93 

95 

90 

91 

95 

94 

85 

94 

93 

92 

93 

91 

90 

90 

9  6 

96 

97 

92 

95 

94 

89 

92 

93 

66 

88 

95 

90 

92 

6 

MIN 

70 

,0 

70 

69 

70 

71 

71 

70 

5 

HIALEAM 

MAX 

90 

90 

91 

91 

91 

92 

90 

90 

90 

90 

90 

88 

91 

90 

30 

92 

90 

89 

90 

91 

90 

90 

90 

91 

92 

92 

90 

89 

90 

92 

87 

90 

MIN 

71 

70 

74 

7fc 

75 

74 

73 

75 

75 

76 

74 

75 

74 

75 

73 

80 

77 

76 

75 

76 

74 

76 

74 

76 

75 

75 

72 

74 

8 

HIGH  SPRINGS 

MAX 

97 

96 

96 

93 

90 

95 

94 

85 

95 

93 

90 

92 

93 

92 

94 

91 

93 

94 

92 

95 

97 

95 

95 

92 

93 

91 

92 

84 

90 

93 

90 

MIN 

6" 

67 

73 

70 

72 

7  3 

70 

69 

74 

73 

73 

72 

70 

65 

7 1 

72 

72 

73 

73 

72 

71 

3 

HOMESTEAD  EXP  STA 

9: 

92 

91 

93 

91 

91 

90 

91 

90 

90 

9  0 

91 

89 

91 

93 

90 

90 

92 

91 

91 

92 

90 

91 

93 

91 

90 

86 

87 

90 

88 

89 

90 

MIN 

7  ^ 

73 

70 

67 

70 

70 

71 

71 

74 

71 

68 

70 

71 

71 

70 

72 

75 

72 

70 

73 

72 

72 

72 

74 

72 

73 

73 

73 

73 

71 

70 

71 

5 

INVERNESS 

MAX 

9- 

92 

95 

94 

95 

90 

89 

92 

94 

93 

93 

90 

94 

91 

92 

92 

89 

88 

90 

91 

96 

95 

91 

90 

93 

93 

89 

88 

79 

90 

85 

MIN 

75 

75 

73 

74 

75 

72 

74 

75 

72 

72 

74 

74 

74 

71 

70 

72 

74 

72 

74 

74 

74 

78 

74 

73 

6 

JACKSONVILLE   WB  AP 

MAX 

97 

98 

98 

93 

93 

94 

90 

89 

91 

67 

89 

92 

93 

94 

93 

86 

65 

89 

92 

95 

95 

89 

92 

91 

92 

91 

93 

91 

88 

94 

87 

91 

7 

MIN 

72 

72 

75 

75 

75 

73 

72 

71 

74 

73 

73 

76 

75 

71 

72 

7  6 

75 

78 

78 

75 

75 

74 

74 

76 

75 

74 

74 

75 

74 

2 

JACK SON V I LLE  BEACH 

90 

95 

95 

94 

93 

90 

67 

87 

86 

88 

88 

89 

90 

92 

90 

87 

85 

87 

91 

94 

91 

90 

89 

88 

90 

90 

89 

87 

85 

ae 

87 

MIN 

73 

70 

72 

7  3 

74 

71 

73 

72 

72 

72 

75 

74 

73 

73 

77 

76 

75 

74 

71 

75 

74 

6  8 

74 

71 

73 

0 

JASPER  3  SE 

93 

95 

99 

SI 

87 

94 

95 

94 

94 

95 

92 

95 

96 

95 

90 

90 

90 

89 

89 

95 

97 

96 

94 

90 

95 

90 

90 

85 

85 

98 

95 

MIN 

71 

73 

68 

68 

71 

70 

66 

70 

70 

68 

70 

66 

70 

66 

70 

72 

75 

75 

70 

70 

70 

7  0 

72 

70 

70 

70 

.7 

KEY  WEST   WB  AIRPORT 

90 

91 

90 

90 

90 

90 

89 

90 

90 

90 

90 

91 

91 

90 

92 

92 

87 

90 

90 

91 

91 

89 

90 

91 

92 

91 

90 

86 

90 

88 

85 

MIN 

B2 

82 

77 

81 

81 

77 

76 

61 

a,' 

82 

81 

82 

83 

82 

83 

8 1 

76 

82 

62 

83 

60 

77 

78 

81 

62 

78 

79 

60 

81 

80 

72 

80 

.1 

K I S  S I  MM  EE  2 

90 

92 

88 

90 

95 

93 

92 

91 

90 

90 

92 

91 

92 

92 

9  0 

92 

93 

89 

91 

92 

90 

92 

90 

85 

92 

89 

88 

82 

78 

75 

60 

MIN 

75 

75 

75 

70 

74 

74 

76 

72 

75 

72 

73 

74 

73 

75 

70 

72 

74 

77 

77 

76 

70 

69 

7  3 

73 

74 

75 

70 

69 

75 

73 

.3 

LA  BELLE 

MAX 

97 

96 

93 

95 

92 

93 

93 

97 

93 

95 

95 

92 

90 

96 

95 

92 

92 

95 

95 

94 

94 

97 

96 

92 

87 

91 

79 

80 

87 

85 

MIN 

70 

70 

70 

70 

72 

70 

69 

71 

69 

70 

72 

7  1 

71 

72 

72 

71 

71 

71 

72 

73 

73 

73 

71 

72 

73 

71 

69 

67 

72 

71 

71 

.0 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

MAX 

91 

93 

94 

93 

92 

93 

89 

93 

93 

91 

91 

86 

86 

91 

93 

93 

89 

85 

92 

93 

91 

92 

93 

93 

89 

91 

88 

79 

77 

79 

82 

89 

MIN 

72 

72 

74 

74 

72 

73 

72 

73 

72 

73 

75 

75 

73 

73 

73 

70 

69 

70 

73 

72 

76 

73 

75 

73 

73 

71 

73 

72 

69 

69 

72 

72 

5 

LAKE  CITY  2  E 

MAX 

95 

95 

95 

93 

90 

94 

92 

84 

93 

92 

89 

93 

94 

92 

90 

89 

69 

87 

69 

95 

97 

90 

94 

93 

93 

86 

91 

84 

89 

92 

92 

MIN 

71 

72 

73 

68 

71 

72 

71 

70 

71 

71 

69 

71 

70 

72 

71 

70 

69 

69 

71 

73 

71 

76 

73 

70 

72 

70 

71 

71 

73 

72 

71 

71 

.  i 

LAKE  HIAWASSE 

MAX 

92 

94 

95 

93 

91 

91 

94 

92 

92 

95 

94 

90 

87 

92 

92 

94 

93 

91 

90 

92 

94 

92 

93 

94 

92 

93 

91 

92 

62 

79 

86 

MIN 

73 

70 

70 

73 

71 

73 

73 

73 

73 

74 

76 

74 

73 

74 

73 

72 

71 

71 

74 

74 

77 

74 

75 

73 

73 

72 

73 

76 

73 

74 

74 

73 

.2 

LAKELAND  WB  CITY 

93 

9* 

94 

90 

90 

93 

92 

92 

94 

94 

87 

88 

91 

91 

93 

97 

94 

87 

93 

96 

93 

94 

93 

93 

89 

91 

88 

80 

76 

83 

83 

9  0 

MIN 

75 

74 

74 

74 

74 

74 

74 

74 

74 

75 

75 

74 

74 

75 

75 

75 

77 

76 

71 

72 

73 

.7 

LAKE   PLACID  2  SW 

95 

94 

94 

92 

93 

95 

92 

94 

94 

94 

91 

91 

86 

91 

94 

93 

94 

92 

94 

94 

95 

95 

96 

96 

91 

89 

86 

80 

80 

82 

86 

91 

•  5 

MIN 

70 

70 

70 

JO 

70 

70 

70 

71 

71 

71 

73 

73 

71 

71 

71 

73 

72 

73 

73 

71 

.5 

94 

92 

94 

93 

90 

93 

92 

92 

92 

93 

90 

89 

91 

90 

91 

93 

91 

90 

91 

94 

92 

92 

91 

90 

92 

90 

89 

8  3 

77 

93 

84 

90 

■  6 

MIN 

75 

74 

75 

75 

74 

74 

74 

74 

75 

75 

76 

73 

75 

75 

74 

73 

75 

74 

.3 

LIVE  OAK  2  ESE 

94 

91 

95 

91 

93 

93 

91 

86 

92 

91 

90 

90 

95 

89 

92 

92 

90 

86 

68 

94 

95 

88 

94 

93 

93 

90 

90 

90 

89 

94 

87 

91 

•  2 

MIN 

72 

69 

71 

69 

72 

73 

7  3 

71 

71 

71 

73 

70 

68 

73 

74 

70 

75 

72 

71 

72 

72 

72 

73 

72 

.0 

LOXAHATCHEE 

MAX 

«3 

92 

93 

94 

93 

90 

92 

94 

91 

93 

92 

91 

89 

93 

94 

94 

93 

92 

95 

96 

95 

95 

95 

97 

9  6 

90 

90 

89 

88 

88 

87 

MIN 

70 

70 

71 

70 

71 

68 

70 

70 

71 

70 

70 

70 

70 

71 

72 

71 

73 

72 

70 

70 

.  8 

MAD  I  SON 

MAX 

94 

95 

96 

96 

96 

95 

89 

88 

90 

90 

90 

91 

95 

92 

92 

88 

90 

85 

87 

93 

96 

92 

93 

92 

92 

90 

91 

86 

88 

94 

86 

91 

MIN 

73 

74 

75 

71 

73 

73 

72 

71 

7  | 

71 

74 

71 

70 

74 

74 

72 

73 

75 

74 

73 

72 

73 

73 

73 

74 

72 

.  a 

MARATHON  SHORES 

MAX 

91 

92 

93 

93 

94 

92 

93 

93 

91 

91 

94 

93 

94 

94 

93 

93 

93 

92 

90 

91 

90 

90 

92 

92 

9  2 

95 

91 

88 

90 

90 

88 

9  1 

MIN 

81 

81 

81 

79 

80 

79 

81 

B  2 

HO 

80 

80 

8  0 

80 

82 

82 

75 

79 

.5 

MARIANNA    I ND  SCHOOL 

MAX 

95 

96 

97 

94 

94 

93 

91 

92 

90 

89 

91 

95 

96 

96 

93 

89 

85 

91 

91 

90 

95 

93 

97 

94 

95 

95 

91 

9  0 

93 

96 

90 

92 

MIN 

72 

73 

71 

69 

70 

72 

73 

71 

72 

73 

71 

7  i 

74 

73 

71 

71 

70 

70 

71 

74 

73 

72 

72 

71 

7  3 

73 

71 

73 

72 

71 

72 

71 

.8 

MAYO   5  NW 

MAX 

94 

95 

96 

92 

91 

94 

92 

97 

90 

90 

91 

95 

93 

88 

92 

90 

90 

84 

87 

94 

95 

89 

94 

94 

94 

90 

89 

84 

90 

93 

89 

9  1 

-IN 

72 

72 

74 

7.' 

72 

72 

72 

73 

71 

71 

74 

69 

70 

73 

72 

72 

72 

7 1 

73 

74 

74 

73 

74 

72 

72 

72 

72 

72 

74 

72 

72 

72 

'.■} 

MELBOURNE 

MAX 

93 

93 

91 

90 

94 

90 

92 

92 

92 

95 

92 

89 

94 

93 

92 

90 

89 

93 

93 

93 

94 

90 

92 

93 

90 

66 

89 

84 

80 

89 

90 

90 

MIN 

74 

75 

75 

73 

73 

72 

72 

73 

74 

75 

75 

72 

73 

72 

73 

74 

69 

73 

73 

76 

76 

75 

75 

74 

72 

72 

71 

73 

72 

74 

74 

73 

.4 

MELROSE 

MAX 

95 

98 

96 

98 

94 

96 

96 

96 

96 

94 

94 

95 

98 

92 

90 

94 

94 

90 

92 

94 

96 

96 

95 

96 

96 

94 

84 

63 

90 

96 

94 

MIN 

73 

73 

72 

72 

72 

73 

71 

72 

71 

72 

72 

69 

72 

72 

j  2 

72 

71 

70 

72 

7  3 

75 

74 

74 

7 1 

7  I 

7 1 

72 

72 

72 

73 

74 

7  2 

.1 

MIAMI    BAY  FRONT 

MAX 

an 

99 

89 

■0 

89 

89 

69 

89 

86 

88 

89 

89 

89 

90 

90 

88 

69 

89 

90 

90 

90 

91 

90 

90 

86 

89 

88 

91 

87 

89 

MIN 

81 

82 

78 

81 

79 

79 

78 

B  l 

82 

77 

79 

77 

81 

7  B 

79 

74 

75 

78 

82 

83 

79 

79 

77 

7  6 

77 

75 

77 

77 

75 

72 

78 

.3 

MIAMI  BEACH 

MAX 

J( 

88 

90 

89 

91 

89 

87 

68 

87 

67 

88 

90 

90 

89 

3  9 

86 

89 

89 

89 

89 

90 

89 

68 

89 

86 

88 

88 

88 

90 

69 

68 

MIN 

Bl 

83 

81 

79 

81 

80 

82 

82 

80 

82 

8 1 

8 1 

79 

80 

78 

79 

80 

63 

83 

81 

83 

79 

77 

77 

77 

78 

76 

73 

73 

79 

.7 

MIAMI    WB  AIRPORT 

MAX 

9^ 

92 

89 

91 

91 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

93 

92 

91 

93 

90 

88 

90 

90 

91 

91 

91 

91 

91 

92 

90 

67 

86 

91 

88 

88 

MIN 

60 

79 

77 

75 

77 

76 

7  7 

79 

7H 

77 

75 

7  7 

77 

78 

73 

74 

77 

.1 

MIAMI    12  SSW 

MAX 

B9 

90 

91 

91 

91 

92 

90 

91 . 

92 

92 

91 

91 

92 

69 

91 

90 

90 

89 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

91 

91 

91 

88 

89 

92 

86 

90 

MIN 

79 

79 

72 

70 

72 

72 

74 

79 

75 

77 

7  1 

72 

73 

76 

72 

74 

72 

76 

72 

8 1 

8  0 

74 

80 

75 

7  2 

75 

74 

75 

75 

76 

71 

74 

.7 

MILES   CITY  TOWER 

MAX 

94 

95 

92 

92 

93 

94 

91 

89 

91 

94 

94 

93 

93 

93 

9' 

94 

92 

95 

95 

95 

95 

96 

89 

87 

ao 

86 

84 

86 

91 

.6 

MIN 

77 

68 

68 

643 

69 

69 

69 

67 

66 

69 

69 

68 

69 

69 

.7 

MILTON   EXP  STATION 

MAX 

93 

95 

99 

97 

95 

92 

93 

92 

88 

90 

92 

96 

91 

92 

92 

93 

86 

87 

93 

96 

97 

96 

94 

95 

94 

96 

94 

93 

92 

91 

89 

93 

.1 

MIN 

72 

71 

76 

7  0 

76 

70 

71 

7 1 

71 

71 

.7 

MONTICELLO  2  S 

MAX 

101 

102 

102 

99 

101 

98 

99 

88 

87 

84 

89 

93 

95 

94 

94 

89 

89 

86 

68 

96 

97 

90 

91 

96 

100 

92 

89 

86 

89 

95 

88 

93 

.1 

MIN 

71 

72 

74 

69 

71 

71 

70 

70 

70 

70 

71 

69 

68 

71 

70 

71 

71 

73 

72 

74 

74 

74 

72 

71 

71 

72 

73 

72 

73 

70 

72 

71 

.4 

MOORE   HAVEN  LOCK  1 

MAX 

90 

93 

95 

92 

90 

92 

92 

92 

93 

91 

93 

91 

92 

88 

93 

94 

94 

90 

93 

93 

95 

93 

93 

93 

94 

93 

91 

69 

82 

80 

88 

91 

.4 

MIN 

73 

71 

72 

68 

73 

71 

71 

64 

72 

73 

70 

73 

70 

69 

74 

75 

68 

72 

73 

73 

73 

72 

74 

65 

70 

67 

62 

72 

70 

71 

73 

70 

.8 

S*«  Rolerooco  Nolo*  Following  Station 
-  106  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

6 

14 

Day  01  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

15 

IB  J 

17 

18 

19 

 1 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MOUNTAIN  LAKE 

MAX 

93 

93 

90 

91 

93 

9  3 

93 

92 

93 

89 

91 

91 

93 

97 

93 

91 

87 

92 

92 

92 

91 

93 

95 

91 

69 

67 

81 

76 

76 

82 

90.2 

MIN 

72 

72 

73 

73 

71 

73 

72 

74 

73 

72 

75 

75 

73 

73 

73 

71 

71 

71 

73 

72 

75 

75 

75 

74 

73 

73 

73 

72 

73 

73 

73 

72.9 

MYAKKA   RIVER    ST  PARK 

MAX 

93 

93 

90 

92 

92 

92 

90 

92 

93 

94 

94 

69 

92 

95 

95 

94 

92 

95 

93 

90 

8  J 

8  3 

83 

83 

91.0 

MIN 

70 

70 

72 

72 

72 

72 

73 

71 

70 

72 

73 

73. 

72 

71 

72 

73 

70 

72 

73 

72 

74 

74 

73 

73 

72 

74 

73 

71 

72 

72 

72 

72.2 

NAPLES 

MAX 

90 

90 

88 

90 

90 

91 

89 

90 

91 

92 

90 

92 

91 

92 

93 

92 

90 

92 

94 

94 

95 

93 

93 

95 

93 

88 

en 

85 

68 

88 

91.0 

MIN 

73 

73 

75 

75 

74 

76 

75 

75 

74 

75 

75 

75 

75 

76 

77 

76 

78 

71 

76 

74 

76 

7  6 

76 

75 

74 

75 

74.8 

NICEVILLE 

MAX 

89 

91 

95 

91 

92 

92 

92 

85 

89 

92 

96 

96 

96 

95 

95 

96 

95 

95 

92 

92 

91 

93.1 

^ :  n 

70 

69 

75 

62 

71 

69 

72 

71 

7: 

71 

73 

71 

72 

74 

69 

68 

69 

70 

70 

70 

73 

71 

70 

70 

•o 

74 

71 

71 

69 

68 

69 

70.5 

OCALA 

MAX 

95 

92 

9fc 

9 1 

92 

94 

92 

94 

95 

95 

91 

91 

95 

99 

96 

94 

92 

93 

94 

92 

64 

81 

94 

90 

93.0 

m  ;  n 

74 

75 

74 

74 

73 

'4 

73 

74 

72 

72 

74 

74 

74 

74 

74 

73 

71 

71 

74 

73 

76 

75 

72 

71 

73 

71 

72 

73 

73 

72 

74 

73.2 

OCALA   2  NE 

MAX 

95 

93 

96 

94 

94 

92 

93 

90 

95 

93 

90 

91 

94 

9  0 

94 

93 

92 

90 

91 

94 

95 

95 

91 

91 

92 

92 

93 

84 

81 

93 

65 

91.8 

*  I  N 

72 

72 

71 

73 

72 

72 

72 

73 

71 

72 

73 

72 

73 

72 

73 

71 

70 

70 

74 

72 

75 

74 

72 

71 

71 

71 

73 

73 

73 

71 

73 

72.2 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

MAX 

90 

90 

88 

89 

96 

88 

ee 

B  3 

89 

85 

ye 

84 

69 

89 

89 

88 

88 

90 

91 

'  91 

89 

95 

9  1 

88 

87 

86 

62 

60 

65 

88.4 

M I N 

73 

76 

76 

74 

75 

73 

72 

75 

74 

75 

77 

73 

76 

75 

74 

75 

73 

75 

73 

75 

77 

7  6 

76 

75 

72 

73 

73 

76 

73 

73 

72 

74.4 

ORLANDO  W8  AIRPORT 

MAX 

97 

95 

95 

94 

95 

98 

95 

92 

93 

92 

90 

91 

94 

97 

97 

95 

93 

89 

93 

96 

96 

96 

96 

92 

94 

91 

91 

82 

79 

88 

69 

92.7 

MIN 

72 

75 

75 

75 

73 

74 

73 

74 

73 

75 

73 

74 

74 

74 

73 

72 

72 

72 

74 

74 

78 

77 

72 

74 

72 

70 

72 

71 

72 

74 

74 

73.5 

PALATKA 

MAX 

MIN 

PANAMA   CITY  2 

MAX 

97 

96 

95 

93 

92 

95 

92 

90 

90 

92 

91 

96 

93 

95 

95 

92 

86 

91 

90 

93 

94 

95 

95 

94 

96 

95 

94 

89 

92 

96 

86 

92.9 

MIN 

71 

70 

72 

70 

68 

74 

73 

71 

72 

70 

74 

72 

70 

71 

70 

73 

70 

71 

71 

72 

72 

70 

71 

73 

72 

72 

72 

73 

72 

66 

70 

71.3 

PARR  I SH 

MAX 

94 

94 

95 

95 

94 

96 

96 

93 

95 

97 

96 

92 

94 

92 

93 

94 

93 

94 

94 

94 

95 

95 

96 

95 

94 

94 

95 

94 

84 

84 

89 

93.5 

MIN 

70 

69 

71 

71 

70 

71 

70 

73 

71 

72 

72 

72 

71 

72 

71 

71 

72 

71 

73 

72 

72 

74 

72 

71 

72 

71 

72 

71 

67 

72 

71 

71.3 

PENSACOLA   FAA  AIRPORT 

MAX 

92 

9  5 

88 

87 

88 

85 

93 

90 

92 

69 

86 

8  7 

86 

92 

9  6 

97 

93 

92 

95 

94 

95 

94 

93 

92 

90 

87 

91.5 

MIN 

77 

77 

77 

71 

74 

73 

76 

78 

75 

77 

74 

73 

77 

76 

74 

76 

74 

76 

77 

79 

75 

73 

73 

75 

73 

77 

76 

74 

74 

74 

74 

75.1 

PENSACOLA  WB  CITY 

MAX 

87 

90 

89 

89 

8  9 

88 

89 

84 

87 

91 

95 

94 

91 

92 

94 

9  3 

92 

93 

93 

90 

85 

90.7 

MIN 

78 

79 

76 

72 

74 

73 

76 

77 

77 

77 

75 

74 

78 

75 

73 

76 

75 

76 

76 

80 

75 

74 

73 

76 

74 

77 

76 

74 

73 

74 

74 

75.5 

PERRY 

MAX 

88 

90 

69 

93 

90 

90 

91 

91 

90 

87 

93 

97 

89 

93 

92 

9  4 

93 

90 

85 

90 

90 

90.8 

MIN 

76 

72 

72 

71 

68 

72 

73 

77 

72 

78 

76 

74 

69 

73 

74 

72 

71 

72 

72 

76 

74 

73 

72 

73 

72 

72 

73 

73 

73 

71 

73 

72.9 

PLANT  CITY 

MAX 

93 

90 

90 

92 

9  2 

86 

89 

92 

90 

93 

94 

93 

85 

91 

91 

90 

90 

91 

91 

8  7 

92 

84 

80 

80 

89.3 

MIN 

71 

71 

72 

73 

72 

71 

72 

71 

72 

73 

75 

74 

73 

73 

73 

72 

71 

71 

73 

72 

75 

74 

74 

73 

72 

72 

72 

72 

70 

71 

73 

72.4 

POMPANO  BEACH 

MAX 

91 

91 

91 

90 

91 

91 

9 1 

90 

91 

9  1 

93 

89 

90 

92 

91 

89 

91 

90 

92 

91 

92 

93 

91 

89 

65 

90 

89 

90.4 

MIN 

78 

78 

75 

72 

72 

71 

74 

74 

75 

73 

71 

70 

71 

70 

72 

74 

74 

70 

72 

76 

75 

73 

75 

74 

75 

72 

72 

76 

73 

73 

70 

73.2 

PUNTA  GORDA 

MAX 

91 

90 

94 

94 

95 

92 

92 

95 

9*. 

97 

96 

95 

94 

89 

82 

82 

84 

91.7 

MIN 

73 

74 

73 

74 

75 

74 

74 

74 

73 

7S 

76 

76 

75 

75 

75 

76 

74 

75 

75 

73 

75 

75 

80 

74 

74 

75 

74 

73 

74 

73 

72 

74.5 

QUINCY   EXP  STATION 

MAX 

94 

95 

95 

92 

93 

91 

91 

89 

90 

89 

86 

93 

93 

93 

92 

89 

86 

86 

89 

92 

96 

96 

91 

93 

96 

90 

89 

85 

90 

94 

91.3 

MIN 

72 

71 

75 

69 

69 

72 

72 

70 

70 

71 

70 

69 

72 

72 

70 

71 

69 

70 

70 

73 

73 

73 

72 

70 

71 

72 

72 

73 

72 

70 

70 

71  .1 

ROYAL   PALM  RANGER  STA 

MAX 

92 

91 

88 

93 

92 

91 

90 

92 

91 

92 

90 

91 

91 

92 

93 

89 

90 

90 

92 

92 

95 

9 1 

69 

86 

90 

90.6 

MIN 

72 

73 

71 

68 

69 

71 

71 

71 

72 

70 

70 

70 

72 

72 

72 

72 

73 

72 

71 

72 

73 

72 

72 

71 

69 

71 

71 

72 

73 

71 

72 

71.3 

SAINT   AUGUST  I NE 

MAX 

91 

94 

97 

95 

91 

91 

90 

89 

90 

90 

88 

91 

90 

92 

93 

.  89 

67 

92 

93 

92 

9  1 

90 

86 

86 

90.4 

MIN 

71 

73 

72 

70 

72 

72 

71 

72 

71 

71 

72 

70 

70 

71 

71 

70 

71 

71 

72 

72 

74 

74 

74 

71 

70 

71 

71 

70 

72 

73 

73 

71.5 

SAINT  LEO 

MAX 

94 

93 

92 

93 

92 

94 

95 

92 

92 

88 

91 

90 

94 

95 

93 

91 

92 

95 

94 

91.3 

M I N 

74 

73 

75 

75 

73 

74 

73 

74 

73 

72 

77 

74 

74 

75 

74 

74 

72 

72 

74 

73 

77 

7* 

72 

72 

72 

74 

72 

72 

72 

73 

73 

73.5 

SAINT   MARKS   6  SE 

MAX 

95 

95 

94 

96 

95 

94 

86 

93 

89 

95 

92 

93 

92 

90 

88 

86 

91 

95 

93 

90 

92 

92.0 

MIN 

73 

73 

70 

74 

72 

74 

72 

73 

73 

72 

71 

73 

76 

74 

73 

70 

73 

72 

75 

75 

74 

73 

72 

74 

73 

73 

74 

73 

74 

72 

73.0 

ST  PETERSBURG 

MAX 

91 

91 

90 

90 

90 

90 

90 

86 

89 

91 

91 

90 

91 

92 

89.5 

MIN 

77 

77 

78 

78 

76 

78 

78 

78 

78 

77 

79 

74 

77 

76 

78 

72 

76 

75 

73 

7  7 

80 

76 

78 

78 

74 

74 

76 

76 

73 

75 

72 

76.2 

SANBORN  TOWER 

MAX 

95 

92 

90 

90 

89 

90 

94 

92 

91 

92 

88 

87 

87 

91 

95 

94 

9  3 

92 

94 

93 

90 

84 

85 

91.3 

MIN 

67 

69 

70 

69 

69 

70 

71 

71 

70 

70 

72 

69 

70 

70 

71 

70 

69 

70 

70 

71 

71 

72 

71 

70 

71 

71 

70 

72 

71 

70 

71 

70.3 

SANFORD  EXP  STATION 

MAX 

95 

95 

95 

95 

94 

98 

93 

9  3 

90 

94 

93 

96 

92 

91 

89 

94 

9  6 

92.2 

MIN 

69 

70 

73 

72 

69 

71 

69 

70 

69 

70 

72 

69 

69 

71 

70 

69 

6  7 

66 

70 

69 

72 

71 

71 

70 

6  9 

69 

68 

'0 

70 

69 

70 

69.8 

SARASOTA 

MAX 

91 

91 

93 

91 

91 

91 

90 

93 

92 

92 

91 

91 

87 

91 

94 

92 

91 

89 

94 

93 

93 

96 

92 

92 

87 

84 

89 

90.6 

MIN 

71 

71 

73 

73 

74 

73 

71 

71 

71 

72 

74 

70 

72 

72 

73 

73 

73 

71 

73 

73 

73 

7  4 

69 

74 

72 

74 

72 

7  3 

72 

71 

73 

72.3 

SHADY  OAKS   FISH  CAMP 

MAX 

94 

99 

95 

92 

94 

96 

93 

95 

95 

94 

90 

94 

9  0 

93 

95 

97 

94 

90 

95 

92.4 

MIN 

72 

72 

71 

72 

72 

72 

72 

73 

74 

?; 

73 

71 

71 

72 

73 

75 

7  0 

72 

73 

7". 

75 

75 

75 

73 

73 

73 

73 

72 

72 

73 

73 

72.7 

SOUTH  MIAMI    3  w 

MAX 

90 

90 

90 

90 

91 

91 

90 

90 

91 

90 

87 

90 

88 

91 

93 

90 

89 

93 

87 

90 

87 

88 

89.9 

MIN 

75 

73 

71 

70 

71 

72 

72 

73 

74 

73 

71 

72 

7? 

73 

72 

74 

73 

73 

71 

76 

75 

'3 

75 

74 

73 

74 

73 

74 

73 

75 

71 

73.0 

STARKE 

MAX 

95 

96 

96 

96 

92 

95 

93 

88 

95 

92 

89 

94 

95 

94 

94 

91 

91 

88 

90 

95 

96 

92 

92 

94 

9  3 

85 

93 

92.2 

MIN 

71 

72 

73 

72 

72 

72 

72 

72 

70 

70 

70 

69 

70 

71 

71 

71 

70 

70 

72 

72 

73 

72 

71 

71 

70 

68 

71 

70 

71 

71 

72 

71.0 

ST  E  I NHA  TCHEE  2 

MAX 

MIN 

STUART   RADIO  WSTU 

MAX 

91 

93 

93 

91 

92 

91 

90 

90 

91 

91 

91 

95 

90 

91 

92 

92 

90 

92 

91 

86 

91.1 

MIN 

76 

73 

73 

72 

72 

72 

75 

73 

73 

73 

73 

74 

74 

75 

75 

74 

73 

73 

73 

75 

75 

76 

76 

75 

7  1 

73 

73 

71 

72 

73 

74 

7  3.5 

TALLAHASSEE   WB  AP 

MAX 

93 

94 

94 

91 

92 

90 

91 

87 

86 

86 

88 

92 

92 

92 

90 

86 

84 

95 

93 

89.7 

MIN 

73 

73 

73 

71 

72 

72 

73 

71 

73 

7? 

72 

70 

72 

72 

72 

72 

71 

72 

72 

73 

73 

74 

73 

72 

7  J 

73 

74 

73 

73 

71 

72 

2.3 

T AM  I  AM  I    TRL  40  MI  BEND 

MAX 

94 

95 

94 

94 

94 

95 

91 

95 

93 

93 

95 

95 

94 

93 

95 

92 

93 

93 

95 

94 

96 

94 

92.9 

MIN 

75 

74 

71 

7  ' 

74 

74 

74 

74 

73 

74 

73 

73 

73 

75 

75 

75 

74 

71 

73 

75 

75 

76 

75 

72 

68 

66 

71 

72 

72 

72 

72 

73.1 

TAMPA   WB  AIRPORT 

MAX 

90 

91 

92 

92 

92 

92 

92 

92 

91 

90 

91 

86 

89 

8  P. 

91 

93 

93 

88 

91 

92 

94 

95 

90 

90 

86 

89.6 

MIN 

74 

75 

77 

77 

77 

77 

78 

76 

75 

76 

78 

76 

76 

76 

76 

75 

73 

76 

75 

75 

79 

76 

76 

76 

76 

74 

72 

74 

72 

72 

74 

75.5 

TARPON  SPGS  SEWAGE  PL 

MAX 

96 

92 

93 

94 

94 

93 

9  4 

92 

95 

95 

93 

90 

85 

90 

93 

95 

94 

92.7 

MIN 

72 

72 

70 

72 

74 

70 

70 

75 

74 

73 

75 

74 

7» 

73 

76 

75 

73 

75 

74 

75 

76 

77 

76 

75 

76 

75 

74 

74 

69 

69 

68 

73.4 

TAVERN  I ER 

MAX 

90 

90 

90 

91 

91 

90 

90 

91 

90 

90 

92 

91 

91 

90 

90 

66 

69 

90 

90 

91 

90 

90.0 

8? 

82 

78 

7  ^ 

81 

79 

78 

82 

77 

r: 

79 

77 

76 

82 

78 

78 

77 

76 

75 

83 

83 

79 

60 

80 

80 

79 

76 

76 

77 

76 

76 

78.7 

TITUSVILLE  2  W 

MAX 

95 

98 

98 

96 

96 

92 

93 

93 

96 

95 

93 

90 

95 

93 

93 

93 

90 

91 

93 

95 

92 

93 

94 

91 

92 

91 

96 

86 

79 

89 

89 

92.6 

MIN 

71 

72 

72 

73 

71 

71 

70 

70 

73 

72 

71 

71 

72 

72 

71 

71 

68 

71 

71 

71 

75 

73 

72 

71 

71 

70 

70 

73 

73 

74 

74 

71.6 

USHER  TOWER 

MAX 

91 

92 

92 

92 

90 

92 

92 

89 

94 

91 

90 

90 

91 

91 

94 

91 

9  0 

88 

91 

89 

96 

94 

93 

91 

90 

95 

91 

88 

88 

91 

84 

91.0 

MIN 

72 

72 

72 

71 

70 

77 

73 

73 

72 

71 

73 

72 

71 

72 

72 

72 

71 

72 

73 

77 

72 

72 

74 

72 

70 

71 

72 

69 

72 

72 

73 

72.2 
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DAILY  TEMPERATURES 

Day  01  Month 


FLORIDA 
JULY  1960 


Station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

VENICE 

90 

92 

92 

9 1 

92 

92 

92 

92 

92 

90 

92 

91 

92 

9 1 

91 

92 

93 

94 

93 

90 

85 

90.9 

MIN 

72 

:  3 

73 

74 

73 

74 

74 

74 

72 

73 

74 

78 

72 

7  I 

75 

74 

73 

74 

76 

74 

75 

74 

73 

74 

73 

74 

72 

72 

73 

75 

73.7 

VERO  BEACH  FAA  AIRPORT 

MAX 

91 

9  0 

9  1 

9  0 

90 

9  0 

89 

90 

90 

92 

86 

88 

89 

91 

89 

90 

87 

90 

90 

91 

91 

90 

89 

87 

89 

89 

86 

78 

88 

69.1 

MIN 

7^ 

75 

75 

75 

73 

74 

75 

74 

75 

75 

75 

74 

74 

74 

75 

74 

71 

72 

73 

75 

75 

76 

77 

71 

71 

74 

73 

74 

75 

75 

73 

74.1 

WAUCHHULA   2  N 

MAX 

95 

95 

90 

92 

92 

93 

90 

95 

94 

93 

9  0 

89 

90 

92 

95 

95 

93 

89 

92 

95 

95 

94 

95 

93 

90 

91 

88 

61 

80 

82 

60 

90.9 

MIN 

71 

76 

75 

71 

70 

72 

72 

73 

71 

72 

74 

73 

73 

72 

72 

73 

70 

72 

73 

72 

74 

72 

75 

71 

72 

72 

72 

70 

72 

72 

73 

72.3 

WEST  PALM  BEACh 

MAX 

89 

B  G 

H  9 

89 

8  9 

e  9 

86 

89 

90 

68 

89 

92 

90 

89 

90 

87 

89 

88 

90 

90 

90 

90 

89 

90 

69 

87 

88 

87 

90 

86 

89 

89.0 

MIN 

79 

6 1 

77 

7  6 

65 

75 

76 

77 

78 

78 

76 

74 

75 

77 

77 

76 

77 

74 

75 

80 

80 

80 

79 

77 

75 

75 

73 

75 

72 

70 

71 

75.9 

WEST  palm  beach  wB  ap 

MAX 

92 

92 

9  0 

93 

9.' 

93 

90 

92 

91 

91 

94 

9  3 

93 

90 

9  3 

90 

91 

92 

92 

93 

92 

92 

89 

67 

89 

91  .4 

MIN 

1U 

76 

75 

73 

74 

73 

75 

77 

77 

74 

73 

74 

75 

75 

77 

75 

74 

74 

77 

77 

77 

76 

76 

74 

75 

72 

75 

74 

75 

71 

75.0 

WEWAH1 TCHKA 

MAX 

95 

95 

94 

93 

92 

94 

87 

90 

90 

92 

91 

93 

92 

94 

92 

90 

85 

90 

92 

92 

96 

96 

90 

95 

96 

94 

92 

88 

92 

93 

92 

92.2 

MIN 

71 

72 

73 

73 

71 

74 

74 

71 

73 

73 

74 

72 

74 

73 

72 

72 

70 

71 

72 

73 

73 

72 

73 

72 

73 

73 

72 

74 

73 

82 

81 

73.1 

WINTER  HAVEN 

MAX 

95 

94 

93 

91 

91 

93 

92 

94 

9^ 

93 

88 

91 

91 

91 

97 

96 

93 

90 

91 

95 

94 

94 

94 

95 

95 

92 

69 

81 

76 

81 

84 

91.3 

MIN 

70 

71 

74 

72 

70 

72 

72 

73 

71 

72 

73 

74 

72 

72 

71 

72 

70 

70 

72 

71 

75 

7* 

73 

70 

71 

71 

72 

71 

71 

72 

73 

71.8 

WOODRUFF  DAM 

MAX 

96 

97 

98 

9  8 

95 

93 

91 

90 

90 

90 

89 

93 

95 

99 

98 

94 

91 

65 

89 

91 

91 

96 

96 

96 

95 

96 

95 

91 

88 

90 

98 

93.4 

MIN 

74 

74 

7  6 

71 

69 

73 

74 

72 

74 

74 

75 

71 

73 

75 

72 

73 

71 

73 

72 

74 

71 

75 

74 

72 

76 

74 

75 

74 

74 

73 

73 

73.3 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 

BAY  LAKE 

EVAP 

.27 

.16 

.26 

.29 

.19 

.  3  4 

.26 

.17 

.21 

.27 

.19 

.22 

.09 

.24 

.20 

.17 

.43 

.19 

.13 

.13 

.25 

.13 

.18 

.14 

.11 

.13 

.21 

.20 

B6.27 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

EVAP 

.28 

.22 

.26 

.27 

.24 

.24 

.  23 

.39 

.23 

.32 

.24 

.19 

.22 

.10 

.26 

.18 

.21 

.17 

.23 

.26 

.24 

.21 

.22 

.48 

.23 

.20 

.10 

.15 

.08 

.11 

6.76 

CLEWISTON  US  ENGRS  (a) 

EVAP 

MAX 

MIN 

.15 
95 
81 

95 
81 

.20 
96 
80 

.20 
97 
81 

.22 
96 
79 

.15 

95 
78 

.08 
95 
79 

.23 
91 
78 

.17 
92 
77 

.13 
91 
79 

.18 
95 
79 

.13 
92 
79 

.22 
92 
78 

.06 
87 
77 

.15 
94 
78 

.22 
96 
77 

.13 
95 
74 

92 

77 

.19 
94 

77 

.20 
98 
79 

.25 
98 
80 

.30 
96 
81 

.28 
97 
82 

.17 
98 
82 

.30 
97 
81 

.23 
94 
80 

89 

76 

.10 
89 

76 

81 
74 

.20 
78 
73 

.07 
87 
74 

B5.64 
93.0 
78.3 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

EVAP 
WIND 

.25 
21 

.24 

20 

.19 
17 

.23 
26 

.15 
14 

.20 
13 

.17 
12 

.30 
28 

.17 
30 

.44 

29 

.20 
12 

.12 
19 

23 

.09 
12 

17 

.22 
13 

.22 
22 

.21 
22 

.17 
23 

.28 
8 

.27 
8 

.30 
21 

.27 
24 

.27 
24 

.27 
21 

.  19 
14 

.08 
8 

.04 
8 

.19 
49 

.19 
31 

.09 
32 

B6.42 
621 

GAINESVILLE  3  WSW 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.21 
10 

102 
75 

.33 
55 

inn 
74 

.35 
40 

100 
73 

.33 
50 
96 
74 

.20 
35 
95 
73 

.25 
15 
100 

76 

.22 
35 
97 
75 

.21 
10 
93 
74 

.26 
15 
96 
72 

.24 

30 

93 
72 

.16 
45 

93 
75 

.23 

25 
96 
75 

.20 
30 
98 

75 

.35 
50 

100 
74 

.25 
20 

100 
74 

.15 
20 
95 
72 

.22 
25 
96 
73 

.11 
15 
90 
73 

.10 
20 
90 
72 

.19 
20 

101 
74 

.21 
20 

103 
76 

.34 
10 

102 
74 

.21 
25 

103 
73 

.23 
25 

100 
73 

20 
98 

75 

.13 
20 
97 
72 

.26 
30 
98 
73 

.18 
50 
95 
73 

.19 
80 
88 
72 

.26 
35 

100 
74 

.12 
25 
93 
75 

B6.91 
895 
97.0 
73.7 

HIALEAH 

EVAP 
WIND 

.32 
63 

.27 

.19 

.27 
35 

.  25 
23 

.23 
20 

.22 
18 

.22 
26 

.31 
41 

.14 

28 

.20 
35 

.40 

26 

.16 
23 

.33 
25 

.18 

33 

.25 
22 

.14 
28 

.16 

30 

.21 

33 

.17 

26 

.30 
38 

.32 
43 

.33 
52 

.19 
46 

.36 
40 

.23 
24 

.31 
21 

.05 
13 

.08 
25 

.19 
61 

.18 

56 

.08 
25 

7.05 
1018 

LISBON 

EVAP 
WIND 

.29 
30 

.23 
25 

.29 
30 

.28 
35 

.22 
35 

.20 
31) 

.35 
30 

.23 
25 

3D 

.27 
25 

.19 
20 

.21 
30 

.22 
35 

.20 
20 

.18 
15 

.23 
25 

.20 
25 

.16 
30 

.17 

30 

.25 
20 

.19 
20 

.21 
20 

.16 
20 

.19 
30 

.21 
20 

.17 
15 

.23 
55 

.14 
70 

110 

.15 
30 

.14 

25 

B6.62 
940 

MILES  CITY  TOWER 

EVAP 
WIND 

.24 

.14 

.34 

.19 

.28 

.22 

.07 

.17 

.04 

.38 

.29 

.19 

.05 

.29 

.10 

* 

.46 

.27 

.22 

.46 

.35 

.16 

.07 

.02 

B5.96 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

EVAP 
WIND 

.  29 
39 

.21 
20 

.26 
20 

.27 
15 

.34 
19 

.17 
15 

.24 
19 

.29 
15 

.29 

22 

.26 
17 

.24 
18 

.13 

35 

.19 
38 

.14 

27 

.19 
30 

.21 
19 

25 

.19 

28 

.19 
38 

22 

19 

19 

.27 
30 

.29 
29 

.19 
19 

.21 
14 

13 

OH 

35 

100 

.05 
74 

.19 
96 

B6.41 
929 

OKEECHOBEE  HRN  GATE  6 

EVAP 

.32 

.31 

.39 

.27 

.35 

.21 

.34 

.32 

.31 

.33 

.35 

.18 

.26 

.05 

.35 

.28 

.35 

.32 

.33 

.36 

.34 

.29 

.32 

.35 

.42 

.21 

.20 

.27 

.10 

.09 

.07 

8.64 

TAMIAMI  TRL  40  MI  BEND 

EVAP 

.23 

.21 

.27 

.14 

.23 

.22 

.  1  h 

.17 

.10 

.22 

.34 

.06 

.20 

.30 

.08 

.18 

.16 

.24 

.21 

.29 

.21 

.24 

.17 

.56 

.28 

.06 

.21 

.14 

.07 

B6.15 

VERO  BEACH  FAA  AIRPORT 

EVAP 

.  23 

.24 

.  21 

30 

.22 

.15 

.21 

.26 

.25 

.23 

.28 

.18 

.20 

.15 

.22 

.30 

.30 

* 

.61 

.21 

.33 

.29 

.22 

B7  .09 

WOODRUFF  DAM 

EVAP 
WIND 

.34 
36 

.30 
33 

.32 
40 

30 

53 

.26 
38 

19 
46 

.22 
32 

.15 
41 

1  A 
44 

.20 
36 

.10 

25 

.21 

55 

.29 
34 

.31 
22 

.28 
36 

.30 
30 

.20 
24 

.18 

68 

.17 
42 

.21 
27 

.17 
30 

.23 
35 

.21 

50 

.29 
32 

.35 
55 

.38 
64 

.30 
62 

.30 
91 

.22 
133 

.18 
46 

.30 
40 

7.62 
1400 

(a)   Evaporation  measured   in  a  sunken  pan  36  x  36  inches. 


Ft  Lauderdale  Exp  Sta  -  Evaporation  station  inadequately  fenced. 
Moore  Haven  Lock  1  -  Evaporation  area  not  fenced. 

Okeechobee  Hurricane  Gate  6  -  Evaporation  values  determined  by  means  of  non-standard  steel  ruler  device. 
Vero  Beach  -   Evaporation  area  not  fenced. 


So«  Roloronco  Notoa  Following  Station  Indox 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


FLORIDA 
JULY  1960 


Station 
And 

Day 

of  month 

■ 

? 

Depth 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

.4 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

FT.   LAUDERDALE  EXP  STA 
6   INCHES  (1) 

MAX 
11IN 

83 
80 

83 
79 

84 

80 

83 
80 

82 
80 

80 
78 

81 
78 

82 
78 

83 
79 

82 
79 

82 
80 

81 
79 

80 
79 

78 
77 

79 
78 

81 
78 

80 
78 

79 
78 

6   INCHES  (2) 

UAX 
UIN 

81 

79 

81 
79 

82 
80 

81 
79 

81 
79 

79 
78 

80 
78 

80 
78 

81 
78 

80 
79 

80 
79 

79 
79 

79 
77 

77 
76 

78 
78 

79 
77 

79 
78 

78 
78 

6  INCHES  (3) 

UAX 
UIN 

78 

79 

79 

79 

79 

78 

78 

78 

79 

79 

78 

7H 

78 

76 

77 

77 
76 

78 
77 

78 

GAINESVILLE  3  WSW 
1  INCH 

UAX 
UIN 

95 
81 

99 
80 

101 
82 

100 
83 

98 
80 

102 
82 

96 
81 

92 
79 

98 
80 

98 
81 

94 
81 

97 
78 

99 
82 

93 
81 

98 
80 

93 
79 

96 
80 

90 
80 

79 

98 
79 

84 

99 
82 

98 
79 

97 
79 

93 
80 

95 
78 

97 
80 

95 
81 

97 
81 

91 

82 

96 
80 

4 

: 

4  INCHES 

UAX 
UIN 

90 
83 

94 
82 

95 
84 

93 
84 

92 
82 

94 
84 

94 
84 

91 
82 

94 
82 

92 
83 

89 
83 

92 
811 

94 
83 

91 
83 

92 
82 

90 
82 

90 
82 

87 
82 

87 
80 

93 
81 

85 

96 
84 

93 
til 

93 
82 

90 

83 

91 
81 

93 
82 

90 
84 

93 
83 

91 
84 

91 
82 

£ 
6 

8  INCHES 

UAX 
UIN 

87 
84 

90 
84 

91 
85 

89 
86 

89 
84 

90 
85 

91 
85 

89 
83 

90 
83 

89 
84 

87 
84 

89 
82 

90 
84 

90 
84 

88 
83 

88 
83 

88 

83 

85 
83 

86 
82 

89 
82 

86 

91 
86 

89 
82 

90 
83 

87 
84 

88 
82 

90 
84 

90 
8  5 

90 
8  4 

89 

85 

88 
83 

9 
8 

Ft.  Lauderdale  Exp  Sta  -  Slope  of  Ground:     No  perceptible  slope  of  surface  of  tanks  or  surrounding  terrain.     Soil  Type:     Davie  fine  sand. 

Ground  Cover:  St.  Augustine  sod  growing  in  concrete  tanks  4  1/2  x  9  feet  set  flush  to  the  surrounding  soil  level. 
Instrumentation:     Foxboro  Temperature  Recorder. 


(1)  Water  table  controlled  at  12  inches  below  soil  surface. 

(2)  Water  table  controlled  at  24  inches  below  soil  surface. 

(3)  Water  table  controlled  at  36  inches  below  soil  surface. 

Gainesville  3  WSW  -  Slope  of  Ground:     No  perceptible  slope  of  surface.     Soil  Type:     Arredonda  fine  sand.     Ground  Cover:     Bahiagrass  sod. 
Instrumentation:     3  point  Foxboro  Thermograph. 


See  reference  note*  following  Station  Index. 
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REFERENCE  NOTES 

Additional   information  regarding  the  climate  of  Florida  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  P.  0.   Box  3658,  University 
Station,  Gainesville,   Florida,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  either  are  missing  or  were  received  too  late  to  be  included  in 
this  issue. 

Divisions,   as  used  in  "CI imatologica 1  Data"  Table  and  on  the  maps,   became  effective  with  data  for  May  1956. 

Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  °F,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement   in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.     Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending 
at  t  ime  of  observa  t  ion . 

Long-term  means  for  full-time  stations   (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.   S.  Weather  Bureau")   are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted 
to  represent  observations  taken  at  the  present   location.     Long-term  means  for  all  stations  except   full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on 
the  period  1931-1955. 

Data   in  the  "Daily  Precipitation"  Table;   "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,   when  published,   are  for  the  24  hours  ending 
at   time  of  observation.     The  station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the 
observa t  ions  on  daylight  saving  time. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,   and  J  in  the  "Spec i a  1"  column  under  the  heading  "Observa t  ion  Time  and  Tables",    indicate  the  following: 

C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G     "Soil  Temperature"  Table. 

J     "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "C 1 imatologica 1  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  v a  lues  for  mont h ly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annua  1  issue  of  this  publication. 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;   "Daily  Precipitation"  Table;   "Evaporation  and  Wind"  Table;    "Daily  Soil  Temperature"  Table; 
and  the  Station  Index. 

+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++     Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*     Araoun t   included  in  foil owing  measurement,   time  distribution  unknown . 

0     Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,   the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR     This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
AM    Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
B     Adjusted  to  a  full  month. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table  for 
detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,   an  amount   too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month . 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,   EST  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.   S.   for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,   MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY,   and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25, 
D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,   exposure,  etc.,   of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publi- 
cation "Substation  History"  for  this  state.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,  D.  C.   for  35  cents.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issues  of  Local 
CI imatologica 1  Data  for  the  respective  stations,   obtained  as  indicated  above,   price  15  cents. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,   monthly  and  annual;  $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


FLORIDA 


AUGUST  1960 


Volume  64       No.  8 


ASHEVILLE:  1960 


FLORIDA  -  AUGUST  1960 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:     101°  on  the  15th  at  Live  Oak  2  ESE 
Lowest  Temperature:     62°  on  the  25+  at  3  stations 

Greatest  Total  Precipitation:     12.66  inches  at  Longboat  Key 
Least  Total  Precipitation:     1.78  inches  at  Winter  Haven 
Greatest  One-Day  Precipitation:     4.26  inches  on  the  2nd  at  Perry 
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93.0 

73.6 

83.3 

.8 

98 

68 

1° 

0 

28 

2 

2 

2 

3.20 

-  3.67 

.77 

11 

.0 

0 

7 

3 

0 

SAINT  LEO 

91.2 

73.1 

82.2 

•  4 

94 

22  + 

69 

19 

0 

2ft 

0 

c 

2 

5.08 

-  3.26 

1.50 

e 

•  0 

0 

17 

4 

1 

SANFORD  EXP  STATION 

91.8 

68.9 

80.4 

1  *\ 

95 

*r 

9 

2  1 

0 

2 

" 

3.26 

-  4.02 

.84 

23 

.0 

0 

7 

0 

1 1 1 1 VSV ILLt    l  W 

91.9 

72 .2 

82 . 1 

•  0 

9  7 

11  + 

19 

0 

28 

0 

0 

0 

11.58 

4.68 

3.00 

23 

.0 

0 

10 

8 

5 

DIVISION 

81.8 

.0 

5.42 

-   1  ,82 

.0 

bW  1  "    L.  t  IN  1  K  A  L 

ARCADIA 

92.3 

71.5 

81.9 

.2 

96 

10 

66 

20+ 

0 

2P 

0 

2 

0 

5,78 

-  i,4l 

1.70 

7 

.0 

0 

1? 

ft 

2 

AVON  PARK 

95.0 

72.5 

83.8 

1.2 

99 

21  + 

65 

21 

0 

29 

0 

0 

2 

8.07 

.  89 

1,82 

11 

•  0 

0 

1 1 

5 

3 

BARTOW 

92.9 

72.8 

82.9 

97 

22  + 

69 

19 

0 

27 

2 

0 

5.28 

-1.8* 

1.57 

5 

.0 

0 

9 

2 

2 

BRADENTON  EXP  STATION 

.  7 

95 

2  8+ 

68 

20 

0 

2' 

2 

- 

10.32 

.66 

2.49 

25 

.0 

0 

7 

7 

6 

CLEARWATER 

90.3 

73.7 

82.0 

55 

16 

70 

31  + 

0 

2  4 

2 

9 

r 

4.03 

.78 

1 

.0 

0 

B 

ft 

0 

DEER  PARK 

91.6 

70.7 

81.2 

96 

2 

64 

19 

0 

2  1 

2 

2 

0 

4.48 

1.59 

31 

.0 

0 

i : 

3 

1 

FELLSMERE 

92.0 

70.5 

81.3 

•  8 

97 

23 

66 

20  + 

0 

26 

0 

0 

0 

2.79 

-  4.91 

.90 

8 

23 

.0 

0 

4 

ft 

0 

FORT  DRUM  ft  NW 

90.9 

69.5 

80.2 

94 

20 

64 

19 

0 

2' 

2 

2 

2 

3.66 

1.  16 

.0 

0 

7 

1 

1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


FLORIDA 
AUGUST  1960 


Tempera* 

jre 

F 

tecrp 

lation 

g 

?  1 
<  1 

s  I 
<  i 

< 

1 
a 

c 
E 

5 
E 
* 

"It 
± 

_ 

a 

| 
3 

• 

o 

c 

Q 

1 
□ 

No  of  Dsn 

2 

° 

ill 

See 
o  J:  £ 

Q 
{• 

s 

u 

Q 

Snow.  Sleet 

No  ol  Da*5 

Ma*- 

1 

1"? 

Q  O 

■  0 
5  § 

s 

o 

, 

! 

i 

b  J 

fc-i 

- 

t  '- 
-  1 

FORT  PIERCE 

88.8 

7*.0 

81  •* 

_ 

92 

23 

68 

19 

0 

9 

0 

0 

0 

7.78 

1.78 

1.98 

21 

.0 

0 

15 

( 

2 

r i c  c  t  mmf r  3 

89.  2 

72.6 

80.9 

_ 

; 

.0 

93 

12  + 

67 

19 

0 

20 

0 

0 

0 

9.00 

2.38 

2.66 

8 

.0 

0 

13 

6 

2 

LAKE  ALFREO  EXP  STA 

90.9 

72.2 

81.6 

.  s 

95 

20+ 

65 

19 

0 

21 

0 

0 

0 

6.20 

-  ,73 

2,67 

22 

.0 

0 

10 

3 

1 

LAKELAND  WB   CITY  R 

89.9 

73.5 

81.7 

,  r 

95 

20 

70 

26+ 

0 

Q 

o 

3.98 

-  3.15 

1  ,40 

3  1 

.0 

0 

B 

2 

1 

LAKE  PLACIO  2  SW 

92.2 

71.6 

81.9 

9 

12  + 

67 

19 

0 

0 

p 

0 

7,91 

2,45 

1 

.0 

c 

1* 

5 

2 

ur  i  Q  (-if  IDU  C 

90  •  7 

73.* 

82.1 

95 

24  + 

67 

19 

0 

z 1 

0 

0 

0 

6.80 

1,60 

25 

.0 

0 

10 

* 

3 

y^l  IUTA1M     1    A  (  C 
MUU™  1  A  111  LArsC 

90.2 

72.5 

81  .* 

.  L 

95 

20+ 

65 

19 

0 

21 

0 

0 

0 

12.28 

4.73 

3.00 

22 

.0 

0 

1* 

B 

5 

MYAKKA  RIVER  ST  PARK 

90.* 

72.7 

81.6 

93 

30+ 

68 

20 

0 

26 

0 

0 

0 

7.26 

1.26 

5 

.0 

0 

1 

5 

2 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

88.1 

7*.l 

81.1 

92 

10 

70 

27+ 

0 

1  1 

5.67 

.  86 

23 

.0 

0 

1 '. 

6 

0 

0  A  DD  1  CM 

93.8 

71  .7 

82.8 

99 

22 

65 

24 

0 

29 

0 

r 

0 

.0 

0 

PX.ANT  CITY 

91 .6 

72.5 

82.1 

94 

23  + 

67 

19 

0 

26 

0 

0 

0 

2.44 

-  6.26 

.59 

15 

.0 

0 

9 

! 

0 

tt    DFTFDCRI  IDTi 
1  1     rC  1  CnguUKU 

90.9 

76.2 

83.6 

96 

16 

73 

24 

0 

5.35 

-  3.81 

2.30 

25 

.  0 

0 

SARASOTA 

91.8 

M 

M 

95 

28 

27 

0 

0 

0 

8.45 

2.16 

25 

.0 

0 

12 

4 

* 

SHAOY  OAKS  FISH  CAMP 

91.8 

73. e 

82.8 

95 

15+ 

70 

26+ 

0 

29 

0 

0 

0 

5.09 

1.12 

8 

.  0 

0 

1 

TAMPA  WB  AIRPORT  R 

91.5 

7*. 5 

83.0 

l 

.0 

97 

28+ 

70 

19 

0 

26 

0 

0 

0 

7.72 

-  .34 

3.02  . 

31 

.0 

0 

9 

5 

2 

TARPON  SPGS  SEWAGE  PL 

92.7 

73.1 

82.9 

' u 

96 

31  + 

66 

1 

0 

27 

0 

0 

0 

9.28 

.30 

1.80 

7 

.0 

0 

1  2 

6 

* 

tVENICE 

90.8 

72.8 

81.8 

9* 

28+ 

69 

6 

0 

2 1 

0 

0 

0 

7. 18 

1  62 

25 

.0 

0 

11 

5 

2 

uron    flFflfn    PftA  AIRPORT 

89.  1 

7*. 5 

81.8 

94 

30 

68 

19 

0 

11 

0 

0 

0 

4.37 

1  .00 

1  * 

.0 

0 

8 

2 

1 

WAUCHHULA  2  N 

91. 3M 

71  ,6M 

81. 5M 

95 

12  + 

64 

20 

0 

26 

0 

0 

0 

8.40 

1.81 

6 

•  0 

0 

12 

6 

2 

WINTER  HAVEN 

92.6 

72.0 

82.3 

96 

10 

67 

20 

0 

29 

0 

0 

0 

1.78 

•  36 

15 

•  0 

0 

8 

0 

0 

DIVISION 

82.0 

,  r 

6,31 

-  1,27 

.0 

EVERGLADES  AND  SW  COAST 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

89.6 

69.8 

79.7 

_ 

.9 

93 

13  + 

66 

27+ 

0 

19 

0 

0 

0 

11.85 

3.33 

3.29 

24 

.0 

0 

12 

7 

4 

8IG  CYPRESS  RESERVATN 

91. 3M 

73. 7M 

82. 5M 

95 

13+ 

70 

5 

0 

24 

0 

0 

0 

9,48 

1.62 

21 

.0 

0 

17 

7 

2 

CANAL  POINT  USDA 

90.7 

70.7 

80.7 

95 

9 

67 

27+ 

0 

26 

0 

0 

0 

6,16 

1.13 

2* 

.0 

0 

13 

5 

1 

CAPE  SABLE  RANGER  STA 

88.4 

75.1 

81.8 

92 

29 

71 

1 

0 

0 

9,52 

2.60 

30 

.0 

0 

1* 

6 

3 

CAPTIVA 

90.8 

75.8 

83.3 

94 

3 

70 

25 

0 

27 

0 

0 

0 

8,40 

2.58 

25 

.0 

0 

13 

* 

3 

CLEWISTON  U  5  ENG 

90.6 

7*,0 

82.3 

94 

24 

71 

26+ 

0 

25 

0 

0 

0 

6.14 

1  .25 

21 

.0 

0 

14 

5 

1 

DEVILS  GARDEN  TOWER 

91. OM 

73. *M 

82. 2M 

95 

12  + 

70 

19 

0 

1.3* 

23 

.  0 

0 

2 

EVERGLADES 

92.7 

75.3 

8*.0 

l 

.  1 

95 

29+ 

72 

29+ 

0 

30 

0 

0 

0 

3.12 

-  4.15 

.8* 

7 

•  0 

0 

7 

2 

0 

FORT  MYERS  WB  AP  R 

91.3 

75.1 

83.2 

94 

9  + 

72 

30+ 

0 

29 

0 

0 

0 

5.66 

-  2.15 

.85 

7 

.  0 

0 

12 

6 

0 

LA  BELLE 

92, 9M 

71  .2M 

82. 1M 

99 

19 

66 

19 

0 

0 

0 

0 

5.25 

-  2.47 

1.15 

25 

.0 

0 

1* 

* 

1 

MILES  CITY  TOWER 

92.  OM 

71. 3M 

81. 7M 

95 

10  + 

68 

22+ 

0 

29 

0 

0 

0 

8.89 

2.15 

22 

•  0 

0 

13 

5 

3 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

90.  5 

72.3 

81  .* 

,  g 

94 

13  + 

66 

27 

0 

2  5 

0 

0 

6.  37 

-      #  7g 

1.13 

7 

.0 

0 

1* 

5 

1 

NAPLES 

91. 3M 

76. 8M 

83. 1M 

93 

2e+ 

70 

6+ 

0 

30 

0 

0 

6.10 

2.13 

6 

.0 

0 

11 

3 

2 

PUNTA  GORDA 

91.3 

7*.* 

82.9 

.  f- 

96 

9 

69 

25 

0 

28 

0 

0 

0 

7.13 

•  33 

3,05 

25 

•  0 

0 

11 

* 

2 

TAMIAM I   TRL  40  MI  BEND 

91  .7M 

73.  1M 

82.  *M 

96 

11 

69 

7 

0 

28 

0 

0 

0 

9.89 

2.60 

20 

.0 

0 

16 

5 

3 

DIVISION 

82.2 

,  Q 

7.43 

_  ,5i 

.0 

LOWER  EAST  COAST 

FORT  LAUDERDALE 

89.8 

77.9 

83,9 

1 

92 

24+ 

75 

30+ 

0 

19 

0 

0 

0 

7.52 

.78 

2.10 

1  4 

.0 

0 

!  1 

* 

3 

FT  LAUDERDALE  BAH  I A  MAR 

89.6 

77.2 

83,4 

92 

26  + 

71 

14 

0 

18 

0 

0 

0 

4.71 

1.81 

1  * 

.0 

0 

7 

* 

1 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

90.* 

71.5 

81  ,0 

22  + 

68 

26+ 

0 

29 

0 

0 

0 

1.51 

1* 

•  0 

0 

13 

7 

2 

HIALEAH 

89.6 

7*. 9 

82,3 

92 

12  + 

72 

31  + 

0 

?  <+ 

0 

0 

0 

7.54 

1.31 

1 

.0 

0 

1  i 

6 

3 

HOMESTEAD  EXP  STA 

89.2 

71,9 

80,6 

92 

21  + 

69 

2* 

0 

1  P 

0 

0 

0 

9,49 

1.2 

1  «*9 

6 

.0 

0 

16 

7 

2 

LOXAHATCHEE 

92.5 

70.8 

81.7 

98 

8 

66 

19 

0 

29 

0 

0 

? 

7.43 

1.12 

20 

.0 

0 

12 

6 

2 

MIAMI   BAY  FRONT 

88.  3M 

78. 1M 

83. 2M 

90 

30+ 

73 

31  + 

0 

0 

0 

0 

2,64 

1.00 

7 

•  0 

0 

1 

MIAMI  BEACH 

87.0 

79.* 

83.2 

89 

24+ 

73 

1* 

0 

0 

0 

0 

0 

5.06 

.67 

1.26 

31 

•  0 

0 

1  0 

* 

1 

MIAMI   WB  AIRPORT  R 

89.* 

77.2 

83.3 

•  4 

91 

23  + 

74 

31  + 

0 

19 

0 

0 

0 

4.15 

-  2.46 

.87 

6 

.0 

0 

l : 

* 

0 

MIAMI    12  SSW 

88.9 

7*. 9 

81.9 

- 

.  1 

90 

30+ 

70 

31 

0 

7 

0 

0 

0 

7.9* 

1  .°4 

1.62 

1  * 

•  0 

0 

1 S 

5 

2 

POMPANO  BEACH 

89.5 

73.7 

81.6 

91 

28 

69 

30+ 

0 

23 

a 

c 

0 

8.07 

1.63 

25 

•  0 

0 

13 

6 

3 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

89.7 

71.6 

80.7 

93 

29 

68 

31 

0 

23 

0 

" 

0 

8.46 

1.59 

7 

.0 

0 

It. 

5 

3 

SOUTH  MIAMI   3  W 

89.3 

73.5 

81.4 

9 1 

21  + 

70 

26 

0 

1  6 

0 

0 

0 

5 . 66 

1.15 

7 

.0 

0 

17 

3 

1 

STUART  RADIO  WSTU 

91.5 

73.9 

82.7 

96 

23 

69 

19 

0 

2" 

0 

0 

0 

1.38 

1* 

•  0 

0 

9 

3 

1 

WEST  PALM  BEACH 

88.* 

76.5 

82.5 

!  7 

9 1 

24+ 

69 

13 

0 

u 

0 

0 

0 

3.07 

-  3  38 

2* 

.0 

0 

8 

2 

0 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP  R 

90.6 

75.7 

83.2 

l 

.0 

94 

23 

70 

26 

0 

28 

0 

0 

0 

*.76 

-  2.6* 

1.38 

24 

.0 

0 

E 

2 

2 

DIVISION 

82.3 

1 A 

6.20 

-  .45 

.0 

KEYS 

DRY  TORTUGAS 

88.7 

78.3 

83.5 

91 

24  + 

72 

17 

0 

1  1 

0 

0 

0 

4.40 

1.07 

20 

.0 

0 

11 

* 

1 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

88.6 

77.8 

83.2 

.7 

92 

24+ 

70 

30 

0 

10 

0 

c 

0 

9.21 

4.54 

2.1* 

6 

•  0 

0 

14 

5 

3 

MARATHON  SHORES 

89.1 

77.7 

83.4 

94 

20 

69 

25 

0 

13 

0 

0 

? 

9.75 

3.07 

25 

•  0 

0 

11 

3 

TAVERNIER 

88.8 

78.7 

83.8 

91 

21 

72 

31  + 

0 

12 

0 

0 

0 

4.77 

l.*7 

30 

.0 

0 

1 

DIVISION 

83.5 

•  3 

7.03 

2.3* 

.0 

TDATA  RECEIVED  TOO  LATE  TO  BE 
INCLUDED   IN  DIVISION  AVERAGES 
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DAILY  PRECIPITATION 


F  LOR  I  OA 
AUGUST  1960 


Station 

Total 

Day  of  Month 

1  J 

2 

3 

4  | 

5 

6 

7  | 

8  | 

9 

10  | 

12 

13  | 

14  j 

15 

16  | 

17  | 

18 

19  | 

20 

21 

22 

23  | 

24 

25 

26  | 

27 

T 

26 

29  | 

30 

31 

ALEXANDER   SPW I NGS 

■  71 

.OA 

.53 

.04 

•39 

.14 

.48 

.72 

.21 

•  41 

.51 

.08 

.07 

APAL ACH I  COLA  W8  CITY 

; 

•  10 

•08 

•03 

•  1 A 

.  1 A 

•  21 

•  19 

.20 

1*28 

•  20 

La2j 

■4C 

.55 

ARCAD I A 

•  10 

•  10 

.01 

•  01 

•  23 

*l  1 

•  07 

.  1  0 

•  31 

AVON  PARK 

6 

79 

•  09 

•  ?; 

1.82 

•  09 

.75 

.40 

.04 

•  29 

.05 

•  26 

6ABSON  PARK 

7 

.i? 

125 
* 

' 

.  1  5 

•  83 

•  11 

, 

.63 

.13 

•  03 

.69 

_ 

1  fl 

•  26 

•  10 

.43 

1.37 

•  10 

1.51 

•  22 

.02 

•  02 

•  48 

•  48 

.07 

* 

04 

1,01 

7 

1  »27 

1.13 

•  23 

till 

•  06 

•  70 

T 

•  76 

•  1  3 

.0! 

•  03 

1*23 

•  02 

•  17 

.01 

8ATPOPT 

R  £  £  Q,,'  L 

MISSING 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

11 

8^ 

*?* 

•  09 

2.17 

.17 

•  17 

.03 

.  8  1 

|.21 

•  89 

1.33 

•  01 

•  25 

•  31 

BIG  CYPRESS  RESERVATN 

9 

48 

■  20 

•  01 

•  34 

1  13 

* 

.16 

* 

.99 

•  21 

•  68 

.96 

•  01 

02 

* 

•  6 

*  83 
* 

16 
* 

*  i  i 
* 

*  3 

.28 

.39 

.30 

.67 

•  26 

•  03 

•  44 

•  25 

•  19 

■  60 

.27 

.35 

2.56 

BLOUNTSTOWN  2  SE 

ft 

•  10 

1.40 

1  ' ' 

* 

l4( 

•  43 

1  *  »rt 

.  30 

•  20 

•  1  9 

•  30 

•  75 

10 

3? 

*  74 

.  0  1 

1.29 

•  j  ° 

2.49 

•  01 

BROOK SV ILLE  CHIN  MILL 

7 

98 

•** 

1*22 

•  22 

•  10 

.17 

1.27 

.  30 

•  n 

•  17 

•02 

T 

BUSHNELL  2  E 

ft 

11 

•  14 

.61 

•  07 

41 

14 

* 

•  72 

.  1  8 

'  37 
* 

.14 

2.  9 

.48 

.38 

.13 

CANAL  POINT  USDA 

•  11 

.  34 

.29 

7 

•  06 

•  34 

T 

.20 

.06 

.99 

.31 

•  40 

1.13 

.37 

.24 

7 

.05 

.95 

.28 

CAPE   SABLE  RANGER  STA 

* 

•01 

1*1 

•  J* 

•  OA 

•  39 

•  33 

i48 

1  .65 

* 

•  07 

•  20 

* 

2.60 

•  36 

•  04 

*?A 

•  16 

•  23 

•  09 

*47 

.03 

.66 

CARRABELLE    1  NNW 

a 

96 

1*09 

•  34 

•  03 

•  23 

•  *5 

1  .  94 

•  51 

•  70 

■  32 

CARYVtLLE 

9 

1 1 

•  09 

•  SO 

■4* 

•  03 

*  22 

*  9 

*  * 

.09 

CE  OA  R  KEY 

* 

^* 

.93 

.06 

•  47 

•  06 

.92 

1.39 

.57 

.16 

.23 

.55 
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.08 

T 

1.  JO 

•44 
1.40 

.99 
1.28 

.20 

.57 
.07 
.16 

.40 

•  22 
1'.lt 

1.32 
1.47 
.42 

3.02  • 
.4t  • 
•  11  • 

VENICE 

VERO   BEACH   FAA  AIRPORT 

WAUCMHULA  ?  N 

WEST  PALM  BEACH 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP  P 

7.16/  .02 
A. 37  T 
6.40  .59 
5.07  T 
A. 74 

•  10 

•  02 
.01 
.27 

.IB 

•  02 
■  06 

•  03 

.  80 
.42 

T 

1.01 
.02 

1  .81 
.02 
.04 

.38 
.<> 

T 

■  02 

T 

.48 

.  14 

7 

.06 

.60 

•  Ot 

•  10 
T 

.82 
1.00 

.43 

1.21 

.27 

.06 

.13 
.21 
.45 

.01 

T 

■  64 
.49 

.07 
.A3 

.01 

•  09 
1.72 

T 

.93 
.57 
.07 
•  05 

•34 
■99 
.  M 
1.38 

1.62 
.07 
.17 
.20 
.24 

.43 
.14 
.25 
.05 

•  26 
T 

.45 
■  08 

.03 
.-8 
.41 
.12 
.02 

.42  • 

•  09  • 
.70  . 
.01  . 

•  38  • 

WEWAHITCHKA 
WINTER  HAVEN 
WOODRUFF  DAM 

10.50 
1.76  .05 
6.20  .16 

•  13 

•  oe 

•  21 

•  13 

•  91 

7 

•  06 

.05 
.01 
.05 

.22 

.06 

1.62 
.52 

•  to 

.60 

.20 

.07 

.40 
.11 

»  A4 
.  36 
.26 

.93 

T 

7 

.20 
.13 

.22 
•  03 

.46 

.20 
2.53 

1.11 
•«| 

.04 
.57 

T 

.16 

.48 

•  21 

.24 

•  18 

1  .53 

.11 

•  39  ■ 
.01  ■ 
1.40  . 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind  direction 

Wind 
m. 

speed 

p.  h. 

Relative   humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

CP 

1 

£ 

Percent  ot 
time  from 
prevailing 

e 

| 

< 

1  • 

11 

Direction 
of 

fastest  mile 

9  % 

li 

1:00  a 
EST 

7:00  a 
EST 

1:00  p 
EST 

7:00  p 
EST 

Trace 

.01-09 

.10-49 

66-09 

661-001 

2.00 
and  over 

Total 

APALACHICOLA  WB  CITY 

6.5 

35 

E 

30 

2 

3 

7 

1 

3 

0 

16 

64 

5.5 

DAYTON*.   BEACH  WB  AIRPORT 

E 

12 

7.7 

30-M 

WNW 

23 

92 

93 

70 

82 

7 

5 

6 

0 

2 

1 

21 

5.9 

FT.  MYERS  WB  AIRPORT 

7.4 

29++ 

ESE 

30+ 

89 

93 

66 

81 

7 

4 

6 

6 

0 

0 

23 

6.7 

JACKSONVILLE  WB  AIRPORT 

SW 

15 

6.9 

27 

NE 

17 

91 

94 

61 

75 

4 

4 

3 

4 

2 

0 

17 

51 

5.9 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

ESE 

31 

12.5 

30 

X 

27 

79 

81 

70 

76 

5 

5 

9 

2 

2 

1 

24 

73 

6.4 

LAKELAND  WB  CITY 

5.7 

7 

6 

6 

1 

1 

0 

21 

62 

6.5 

MIAMI   WB  AIRPORT 

E 

18 

8.7 

28+4 

SSE 

30 

83 

84 

65 

75 

9 

4 

7 

4 

0 

0 

24 

670 

6.6 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

E 

10 

6.9 

28++ 

SW 

11 

90 

92 

56 

75 

8 

6 

4 

3 

0 

0 

21 

6.1 

PENSACOLA  WB  CITY 

8.6 

28 

NW 

22 

1 

6 

5 

3 

3 

0 

18 

58 

TALLAHASSEE  WB  AIRPORT 

S 

10 

4.2 

23++ 

W 

22+ 

93 

94 

63 

75 

6 

7 

5 

3 

1 

0 

22 

6.5 

TAMPA  WB  AIRPORT 

ENE 

15 

8.5 

29++ 

SSE 

26 

86 

91 

58 

71 

6 

2 

4 

3 

1 

1 

17 

49 

6.5 

WEST  PALM  BEACH  WB  AIRPORT 

ESE 

21 

9.1 

26++ 

SSE 

14 

85 

85 

63 

75 

5 

5 

8 

0 

2 

0 

18 

6.3 

a  City  Office 

S**  i -I-"-!    -  ■■.■'«■«  following  Sutton  |na>, 
-  120  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  01  Month 

s. 

2 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20  | 

21 

22  | 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

p 

i 

ALEXANDER  SPRINGS 

MAX 
MIN 

90 
71 

90 
70 

91 
69 

91 
72 

93 

71 

93 

72 

91 

70 

95 

70 

95 

70 

97 

71 

99 
72 

97 
73 

96 
70 

90 
68 

92 
69 

93 

70 

90 
66 

89 
68 

69 

63 

94 
68 

95 

69 

99 

70 

90 
71 

90 
71 

90 
70 

91 
66 

94 
68 

94 

69 

91 

70 

91 
71 

91 
68 

92.5 
69.7 

APALACHICOLA  WB  CITY 

MAX 
MIN 

n 

74 

86 

73 

82 
74 

87 
79 

68 

74 

68 

79 

67 

74 

82 
76 

69 

77 

68 

78 

90 
61 

91 
81 

90 
79 

90 
76 

87 

76 

88 

75 

66 

73 

67 

75 

69 

75 

69 

76 

90 
78 

68 

73 

65 

73 

68 

71 

83 

70 

61 

73 

86 
74 

87 

79 

91 

76 

68 

72 

86 

72 

67.2 
75.1 

ARCAOIA 

MAX 
MIN 

»0 

93 

94 
7* 

92 
74 

91 

74 

89 

70 

92 

79 

95 

72 

94 

74 

94 

73 

93 

73 

94 

72 

94 

70 

89 

73 

92 

73 

94 

74 

94 

74 

93 

73 

91 

4C 

99 

66 

94 

71 

94 

71 

93 

71 

92 
71 

62 

70 

90 
70 

91 

69 

94 

71 

42 
71 

92 
73 

90 
69 

92.3 
71.5 

AVON  PARK 

MAX 
MIN 

♦5 

72 

97 

72 

95 
74 

94 

73 

96 
74 

92 

71 

95 

70 

97 

72 

97 

73 

97 

73 

99 

71 

98 

71 

99 
72 

91 

73 

96 
74 

96 

75 

96 

74 

99 

7* 

94 

73 

97 
74 

99 
65 

99 

70 

94 

74 

83 

76 

88 

76 

95 

79 

97 
71 

97 

72 

94 

73 

95 
7* 

93 

72 

95.0 
72.5 

BARTOW 

MAX 
MIN 

91 

93 

93 

7! 

94 

73 

67 

72 

91 

71 

94 

71 

97 
75 

96 

73 

94 

73 

99 

73 

99 

73 

99 
73 

93 
73 

91 
7» 

95 

75 

94 

74 

92 

79 

90 
69 

95 

70 

94 
7» 

97 

73 

94 

74 

89 

79 

65 

72 

86 

70 

90 

70 

94 

70 

92 

75 

94 

75 

91 

72 

92.9 
72.8 

BAYPORT 

MAX 
MIN 

BELLE  GLADE  EXP  ST A 

MAX 
MIN 

56 

91 

91 
71 

96 

72 

90 

71 

90 

72 

91 
71 

91 
73 

92 

70 

92 
66 

93 

70 

92 
68 

93 
67 

as 

71 

83 

71 

90 

71 

6-9 
71 

90 

70 

69 

66 

87 
69 

89 

69 

67 

72 

91 

72 

92 
79 

69 
68 

64 

67 

90 
64 

90 
70 

91 
71 

67 

70 

69 
49 

89.6 

69.8 

BIG  CYPRESS  RESERVATN 

MAX 
MIN 

»3 

93 

93 

73 

92 
79 

91 

70 

W 
75 

»1 

72 

91 

75 

94 
74 

92 
74 

94 

79 

99 

73 

95 
71 

89 
74 

86 
74 

91 
74 

91 
74 

92 

75 

91 
78 

92 
75 

92 
74 

94 

75 

93 
74 

93 

73 

97 

72 

88 

72 

93 
71 

91 

7* 

64 

72 

88 

71 

91.3 
73.7 

BLOONTSTOWN  2  SE 

MAX 
MIN 

66 

72 

87 

81 

72 

83 

71 

67 

72 

94 

79 

92 

70 

93 

72 

69 
73 

69 

71 

92 
73 

96 
74 

88 

T2 

n 

72 

9* 

72 

46 

71 

94 

T2 

91 
71 

92 

71 

91 

70 

90 
71 

93 

72 

67 

71 

82 

70 

93 

67 

88 
68 

84 

49 

90 
70 

94 

70 

95 

72 

95 
69 

69.9 

71.1 

BRAOENTON  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

*» 

93 

93 

75 

93 
79 

92 
73 

92 
74 

92 

71 

92 
72 

94 

73 

91 

72 

69 

79 

91 

72 

99 
72 

93 

72 

93 
72 

9* 

79 

99 
74 

93 

74 

90 

69 

93 
68 

91 
74 

91 

72 

♦1 

73 

66 

7* 

73 

70 

62 

72 

95 

69 

95 
71 

94 

72 

94 
72 

92 

72 

91.7 
72.3 

BROOKSVILLE  CHIN  HtLL 

MAX 
MIN 

8* 

92 

90 

72 

n 

79 

94 

74 

91 

71 

92 

72 

93 

72 

94 

73 

94 

71 

92 
74 

92 
73 

92 
71 

89 

73 

90 

73 

91 
74 

96 

74 

69 

72 

B8 
66 

92 
73 

91 

71 

90 

71 

90 

71 

66 

72 

85 

70 

87 
69 

92 

70 

93 
73 

91 

79 

92 
74 

91 

73 

90.4 
77.2 

BOSHNELL  2  E 

MAX 
MIN 

B7 

72 

93 

91 

72 

90 
79 

92 
73 

92 

72 

92 
73 

94 
73 

94 

75 

94 

75 

91 

73 

99 

74 

92 

72 

92 

72 

92 
71 

92 
74 

92 

73 

90 

71 

90 
65 

93 

71 

93 

72 

94 

72 

93 

72 

86 

71 

88 

69 

69 

71 

93 
71 

94 

72 

91 
74 

93 

73 

91 

73 

91.8 
72.5 

CANAL  POINT  WSDA 

MAX 
MIN 

91 

6B 

91 

91 

72 

92 

7? 

92 
76 

92 

73 

91 
71 

92 

74 

95 

71 

93 

70 

92 
76 

93 
66 

91 
68 

82 
72 

91 
74 

91 
74 

93 

73 

99 
79 

87 
67 

9? 
68 

91 
71 

92 

71 

92 
71 

99 

71 

S3 
46 

92 

67 

92 

47 

93 
72 

66 

74 

90 
72 

64 

79 

90.7 
70.7 

CAPE  SABLE  RANGER  ST A 

MAX 
MIN 

r9 

71 

90 

90 

7* 

89 

76 

89 

75 

88 

77 

69 

74 

89 

79 

90 
78 

90 

76 

69 

77 

89 

76 

89 

72 

86 
72 

89 

73 

89 

76 

68 

76 

67 

7? 

86 

71 

69 

74 

89 

76 

69 

77 

68 

75 

69 

77 

86 
74 

68 

72 

69 

77 

90 
76 

92 

79 

63 

72 

69 

73 

68.4 
79.1 

CAPTIVA 

MAX 
MIN 

89 

93 

94 

78 

91 
74 

92 

76 

91 

72 

90 
74 

93 

77 

92 
74 

90 

73 

90 
76 

90 
76 

92 
76 

90 
79 

92 
76 

91 

77 

91 
76 

91 

77 

90 
73 

90 

76 

90 
78 

91 
76 

90 
76 

69 

77 

88 

70 

89 

75 

92 

76 

93 

77 

91 
76 

96 

74 

99 

73 

96.6 
79.8 

CARRABELLE  1  NNW 

MAX 
MIN 

»» 

87 

82 

69 

88 

69 

91 

70 

93 

71 

91 
71 

66 

73 

91 

71 

90 

72 

92 

73 

92 

77 

91 
72 

93 
T2 

89 
71 

90 

73 

90 
74 

69 

72 

89 

72 

68 

69 

90 
68 

69 

74 

86 

72 

90 

76 

66 

67 

84 

71 

69 

70 

90 
49 

97 

72 

93 

73 

66 
69 

69.4 
71  .1 

CEDAR  KEY 

MAX 
MIN 

62 

88 

89 

73 

88 

76 

89 

77 

90 
76 

66 

75 

89 

77 

90 
79 

95 

60 

92 
81 

91 
78 

91 
79 

94 

76 

93 

77 

93 

76 

94 

73 

89 

73 

88 

73 

66 

77 

90 
78 

87 
74 

67 

73 

86 

71 

66 

72 

84 

74 

69 

77 

92 
76 

92 
79 

91 

76 

91 

73 

89.7 

CHIPLEY  3  E 

MAX 
MIN 

91 

82 

88 

71 

88 

71 

92 

73 

94 

70 

92 

79 

93 

72 

91 
73 

92 

72 

89 

73 

68 

71 

92 
72 

93 
70 

92 

70 

92 
71 

91 
71 

91 

71 

92 
69 

90 
69 

91 
71 

66 

72 

86 

71 

91 
71 

90 

,6* 

86 

79 

67 

76 

93 
69 

92 
71 

98 

71 

92 
49 

90.9 

CLEARWATER 

MAX 
MIN 

86 
74 

92 

90 

92 

92 

73 

92 

69 

90 

93 

74 

99 

90 

90 

93 

91 

92 

99 

75 

92 
74 

90 

74 

86 

72 

92 

72 

89 
75 

92 
74 

90 

75 

64 

75 

65 

70 

80 
71 

91 

71 

93 
74 

91 

71 

92 
7J 

90 

90.1 
73.7 

CLERMONT  6  S 

MAX 
MIN 

»9 

72 

94 
74 

94 

72 

91 
74 

93 
74 

93 
74 

92 

72 

99 

71 

94 

73 

94 

72 

94 

71 

99 

73 

94 

79 

87 

73 

90 
73 

93 
74 

93 

73 

91 
73 

90 
64 

99 

71 

91 

74 

92 
71 

91 

71 

64 

71 

85 
71 

♦1 
69 

92 

71 

95 

70 

92 

72 

93 
74 

90 

72 

92.0 
71.9 

CLEWISTOM  u  S  ENG 

MAX 
MIN 

86 

72 

91 

92 

77 

92 

76 

90 

74 

96 
74 

96 

73 

92 

76 

92 

79 

92 

73 

93 

73 

93 

72 

93 

72 

90 
79 

88 

72 

90 
78 

91 

77 

91 
80 

88 

74 

87 
71 

90 

72 

96 

79 

92 
71 

9* 

73 

92 
71 

84 

71 

93 

72 

93 
75 

91 
79 

88 

74 

91 

73 

96.4 

CRESTVIEW  RADIO  WJSB 

MAX 
MIN 

CROSS  CITY  2 

MAX 
MIN 

rs 

72 

90 
72 

88 

68 

94 

68 

9S 
69 

92 

69 

99 
69 

93 

70 

92 

70 

94 

79 

92 
49 

94 

76 

96 

76 

92 
68 

93 

70 

94 

71 

92 
72 

90 
68 

92 
63 

94 

66 

95 

66 

86 

72 

66 

68 

92 

66 

68 

67 

66 

76 

93 

70 

95 
66 

94 

70 

93 

76 

93 
49 

91.6 

DAYTONA  BEACH 

MAX 
MIN 

S-9 

72 

92 

88 

71 

87 
74 

89 

76 

89 

76 

91 
76 

91 
76 

91 

74 

91 
76 

94 

79 

91 

73 

69 
74 

96 
75 

87 

77 

69 

71 

69 

70 

67 

67 

85 

69 

67 

73 

90 
74 

94 

73 

r9 

73 

91 

73 

92 
69 

89 

73 

69 

72 

89 

75 

66 

76 

88 

76 

89 

76 

89.9 

DAYTONA  BEACH  WB  AP 

MAX 
MIN 

a-9 

72 

87 
71 

83 

71 

87 
72 

87 
7» 

67 
74 

46 

73 

96 

74 

90 
74 

91 
74 

89 
74 

66 

74 

87 
73 

86 

73 

88 

73 

88 

76 

87 
73 

86 

71 

85 
69 

67 

T2 

90 
71 

90 
73 

69 

73 

89 

71 

89 

70 

86 

71 

67 
71 

88 
74 

67 
75 

67 
74 

67 
74 

67.7 

DEER  PARK 

MAX 
MIN 

93 

72 

96 
71 

93 

71 

92 

72 

91 

73 

90 

73 

99 

71 

91 

71 

93 

71 

93 

71 

91 

71 

93 

72 

96 

70 

86 

77 

90 
72 

91 

72 

91 
79 

90 
72 

91 
64 

94 

67 

95 

72 

92 
72 

93 

71 

90 

72 

90 
68 

92 
68 

91 

70 

92 
69 

90 

71 

46 

76 

68 

76 

91.4 

DE  FUN IAK  SPRINGS 

MAX 
MIN 

93 

71 

81 

71 

88 

71 

89 

79 

96 

72 

94 

72 

91 

71 

92 
74 

89 

73 

93 

73 

92 
7? 

91 

71 

96 

71 

97 

72 

92 

69 

99 
69 

94 

71 

94 

64 

90 
70 

68 

70 

6* 

72 

69 

72 

90 

71 

99 

70 

91 
68 

86 

66 

63 
64 

95 
69 

97 

72 

97 
72 

95 

70 

91.4 

DE  LAND  3  N 

MAX 
MIN 

90 

71 

92 
73 

91 
69 

91 
69 

91 
69 

91 

73 

99 

72 

93 
72 

95 
74 

95 
74 

99 

73 

93 
73 

92 
71 

89 

71 

91 

72 

92 
69 

90 

72 

69 

69 

88 
65 

94 

70 

94 

72 

93 

72 

90 

72 

96 
69 

90 
69 

91 

71 

94 

70 

93 

70 

91 

72 

91 

73 

88 

72 

91.4 

DEVILS  GARDEN  TOWER 

MAX 
MIN 

93 

76 

93 
75 

99 
73 

94 

75 

93 

74 

86 

73 

86 
74 

91 

76 

89 

76 

90 
73 

90 
74 

91 

70 

92 

73 

94 

73 

94 

74 

94 

71 

91 
73 

65 

71 

92 

71 

92 

72 

91 

75 

89 

75 

68 

72 

67 

71 

41.0 

DRY  TOR TOGAS 

MAX 
MIN 

8"9 

79 

89 
74 

89 
76 

90 
80 

89 

ei 

68 

77 

68 

77 

88 

80 

69 
82 

99 
82 

99 
82 

91 
61 

96 
76 

66 
76 

89 

76 

68 

79 

69 

72 

68 

73 

86 

80 

68 

76 

90 
8/ 

96 
82 

♦  0 

82 

91 
79 

66 

78 

90 

79 

86 

83 

9  0 
76 

89 
82 

65 

75 

65 

75 

48.7 

EVERGLADES 

MAX 
MIN 

91 

73 

93 
76 

92 

77 

90 
78 

94 
74 

93 

75 

92 
74 

93 
76 

95 
76 

9* 

77 

94 

77 

93 
75 

92 
79 

91 

79 

93 

76 

92 
79 

94 

7? 

93 
76 

93 
72 

94 

77 

91 

76 

93 

76 

94 

76 

93 

76 

93 

79 

94 

77 

96 

74 

94 
75 

93 

72 

96 
73 

69 

73 

92.7 

FEDERAL  POINT 

MAX 
MIN 

n 

72 

91 

71 

90 
71 

91 

73 

93 

72 

92 

73 

92 
72 

93 

71 

95 

71 

99 
74 

95 

73 

99 
73 

93 

71 

90 
70 

90 
71 

92 
73 

96 

73 

88 

72 

B9 

67 

93 
69 

96 

71 

94 

73 

72 

89 

71 

69 

71 

91 
69 

94 
64 

93 

71 

92 
73 

91 

72 

99 

72 

91.9 

FELLSMERE 

MAX 
MIN 

93 

70 

91 

70 

93 
70 

89 

70 

91 
73 

93 

73 

93 
73 

94 
73 

93 

74 

99 
73 

99 
74 

94 

73 

90 
71 

85 

71 

90 

70 

91 
71 

91 
70 

90 
70 

91 
66 

99 

66 

95 

67 

94 
67 

97 

73 

95 

71 

90 
69 

93 
68 

92 
49 

92 
69 

69 

69 

69 

70 

69 

73 

92.0 

FERNANDINA  BEACH 

MAX 
MIN 

87 

73 

90 
74 

90 

73 

92 
73 

91 
73 

66 

74 

90 

72 

91 

74 

95 
73 

96 

75 

94 

79 

91 

74 

87 
72 

87 
72 

88 

73 

67 

75 

86 

77 

63 
74 

84 

70 

88 

67 

91 
70 

90 

75 

84 

72 

84 

72 

66 

70 

86 

71 

89 

72 

89 
74 

66 

77 

99 
74 

67 

71 

88.9 

FORT  DRUM  5  NW 

MAX 
MIN 

92 
70 

91 
71 

91 

71 

86 

70 

90 
71 

96 

73 

91 
69 

91 
71 

92 

71 

92 
71 

93 
79 

92 

70 

91 
69 

88 
69 

91 

70 

92 
72 

93 

70 

93 

70 

91 
64 

94 

66 

93 

70 

93 

70 

92 

69 

91 
69 

67 
66 

89 
46 

90 
64 

93 
68 

89 

70 

99 

70 

88 

70 

90.9 

FORT  LAUDERDALE 

MAX 
MIN 

91 

80 

89 
81 

89 

80 

92 

79 

92 

75 

90 

75 

66 

75 

90 
81 

90 
60 

91 
80 

99 
81 

92 
79 

91 
81 

90 
79 

87 

77 

88 
76 

90 
77 

91 
81 

89 

76 

86 

"79 

89 

76 

90 
81 

92 

77 

92 
75 

90 
76 

91 

81 

90 
75 

69 
76 

68 

77 

88 

73 

68 

77 

89.8 

77.9 

FT  LAUDERDALE  BAH  I A  NAR 

MAX 
MIN 

89 

72 

88 
81 

89 

SO 

91 
61 

90 
80 

69 

76 

89 

73 

90 
61 

90 
80 

91 
81 

92 
77 

91 

77 

90 
76 

69 

71 

87 

77 

67 

77 

87 
80 

65 

82 

90 

76 

91 
79 

91 

78 

92 
76 

91 

77 

90 
75 

89 
74 

92 

73 

90 
77 

90 
81 

90 
76 

69 

73 

88 

73 

69.6 
77.2 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

MAX 
MIN 

90 
71 

90 
71 

90 
72 

91 

72 

90 
77 

92 

76 

90 

71 

90 
7! 

90 

72 

90 
72 

91 

72 

91 

71 

90 
71 

90 
70 

85 

71 

90 
69 

89 

72 

90 
72 

92 
68 

92 

73 

92 
73 

92 
72 

90 

72 

91 

70 

90 

71 

91 
68 

91 

70 

90 
71 

91 
71 

90 
72 

90 

70 

90.4 
71.5 
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DAILY  TEMPERATURES 


Continued 


FLORIDA 
AUGUST  1960 


Station 


Day  OI  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

i 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

1Z 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

 L 

31 

MAX 

90 

92 

92 

91 

93 

92 

91 

94 

94 

92 

91 

91 

91 

89 

91 

91 

92 

92 

91 

90 

91 

92 

91 

90 

63 

90 

93 

93 

93 

91 

90 

91.1 

H  IN 

74 

77 

T$ 

78 

75 

73 

73 

76 

78 

76 

77 

76 

74 

74 

76 

77 

73 

73 

72 

73 

75 

75 

76 

74 

73 

73 

74 

72 

74 

72 

73 

75  tl 

MAX 

ae 

ee 

89 

aa 

88 

89 

89 

aa 

90 

90 

91 

89 

88 

84 

88 

89 

ee 

69 

90 

90 

69 

88 

92 

91 

66 

90 

90 

«9 

66 

69 

47 

86.8 

MIN 

72 

73 

79 

78 

79 

75 

73 

79 

77 

76 

73 

73 

73 

72 

76 

77 

79 

74 

66 

71 

74 

73 

71 

72 

70 

71 

71 

73 

74 

73 

73 

74.0 

MAX 

>8 

ra 

86 

89 

95 

92 

92 

90 

87 

92 

88 

91 

92 

93 

87 

91 

93 

91 

92 

92 

91 

90 

91 

93 

91 

94 

92 

93 

94 

92 

90.4 

MIN 

71 

72 

70 

70 

71 

69 

69 

72 

72 

70 

71 

72 

71 

69 

70 

70 

71 

71 

69 

66 

69 

71 

70 

69 

63 

67 

49 

46 

73 

71 

69  .9 

MAX 

a* 

rs 

9" 

93 

93 

94 

93 

92 

95 

93 

93 

93 

95 

92 

92 

92 

90 

88 

91 

92 

94 

92 

64 

90 

69 

66 

92 

94 

92 

93 

»1 

91.3 

MIN 

73 

72 

71 

72 

72 

72 

72 

TO 

72 

72 

73 

73 

70 

71 

72 

75 

74 

69 

63 

68 

72 

74 

70 

69 

70 

76 

70 

70 

72 

72 

72 

71  .2 

MAX 

T9 

9] 

90 

92 

92 

91 

92 

90 

91 

93 

93 

92 

92 

90 

89 

91 

87 

87 

89 

91 

92 

99 

84 

91 

87 

68 

92 

94 

90 

91 

68 

90.0 

MIN 

73 

72 

71 

70 

71 

70 

70 

70 

72 

71 

72 

73 

70 

71 

71 

73 

71 

67 

63 

67 

69 

72 

71 

70 

70 

71 

70 

69 

73 

71 

71 

70.3 

MAX 

ao 

03 

90 

93 

95 

94 

93 

95 

95 

96 

95 

94 

93 

92 

94 

92 

90 

88 

92 

95 

94 

94 

86 

89 

87 

91 

93 

93 

91 

92 

92 

92.2 

MIN 

70 

72 

71 

69 

69 

70 

69 

68 

70 

70 

71 

70 

69 

67 

69 

70 

71 

68 

62 

66 

67 

66 

70 

70 

70 

69 

67 

66 

70 

70 

70 

69.0 

MAX 

89 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

92 

90 

90 

90 

92 

90 

69 

83 

89 

87 

89 

90 

91 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

88 

69.6 

MIN 

73 

76 

78 

79 

76 

76 

72 

78 

7* 

75 

76 

75 

74 

74 

72 

77 

73 

75 

72 

76 

75 

75 

75 

74 

75 

72 

73 

76 

74 

75 

72 

74.9 

MAX 

•6 

94 

88 

94 

9* 

93 

94 

94 

94 

95 

92 

90 

95 

90 

9S 

9* 

92 

90 

91 

94 

95 

88 

68 

91 

89 

69 

92 

95 

41 

94 

90 

92.0 

MIN 

72 

73 

71 

70 

73 

73 

72 

68 

65 

66 

72 

73 

71 

70 

71 

73 

71 

69 

64 

69 

72 

69 

70 

71 

70 

70 

70 

69 

72 

70 

71 

70.3 

MAX 

90 

90 

89 

89 

90 

90 

89 

90 

90 

90 

92 

90 

90 

80 

89 

89 

89 

90 

90 

86 

92 

90 

91 

90 

88 

90 

69 

89 

91 

87 

64 

69.2 

MIN 

71 

72 

71 

74 

73 

71 

71 

73 

72 

71 

72 

Tl 

73 

73 

73 

75 

73 

73 

72 

72 

72 

72 

73 

69 

71 

71 

70 

72 

71 

70 

71 

71  .9 

MAX 

86 

93 

92 

91 

94 

91 

92 

92 

94 

93 

93 

93 

92 

90 

92 

93 

90 

90 

90 

92 

92 

94 

90 

67 

86 

ee 

92 

94 

91 

91 

90 

91.4 

MIN 

73 

7» 

72 

77 

75 

71 

73 

73 

75 

74 

75 

74 

T2 

74 

73 

76 

75 

74 

67 

73 

73 

72 

72 

71 

71 

70 

70 

71 

73 

73 

70 

72  .9 

MAX 

83 

91 

87 

92 

93 

aa 

91 

94 

96 

93 

96 

94 

92 

69 

92 

87 

89 

86 

66 

92 

96 

69 

84 

66 

66 

69 

92 

93 

93 

92 

90 

90.4 

MIN 

7* 

73 

7* 

73 

76 

75 

74 

73 

73 

76 

75 

75 

73 

73 

73 

73 

73 

70 

66 

68 

71 

75 

72 

74 

71 

71 

74 

74 

74 

74 

73 

73.2 

MAX 

86 

89 

ee 

J7 

88 

89 

69 

89 

89 

95 

92 

90 

88 

89 

90 

69 

88 

87 

67 

86 

91 

90 

88 

65 

87 

86 

66 

89 

66 

90 

ee 

48.6 

MIN 

73 

73 

73 

72 

72 

74 

73 

73 

73 

75 

74 

74 

72 

73 

74 

76 

78 

74 

69 

72 

71 

73 

72 

74 

73 

72 

72 

73 

75 

60 

77 

73.4 

MAX 

83 

90 

86 

88 

97 

96 

93 

97 

96 

9! 

95 

93 

90 

95 

97 

94 

90 

90 

95 

95 

95 

90 

92 

90 

92 

91 

90 

95 

95 

94 

90 

92.7 

MIN 

70 

74 

70 

68 

73 

68 

70 

65 

70 

70 

70 

70 

T3 

70 

70 

70 

74 

68 

66 

65 

66 

66 

70 

46 

68 

72 

70 

66 

46 

46 

68 

49.3 

MAX 

e*> 

85 

ee 

87 

88 

87 

87 

89 

69 

90 

90 

91 

90 

88 

89 

88 

88 

87 

87 

90 

92 

90 

90 

92 

69 

69 

68 

89 

91 

61 

64 

66.6 

MIN 

77 

77 

78 

77 

79 

73 

72 

80 

81 

83 

82 

76 

80 

76 

re 

80 

7* 

76 

75 

80 

82 

773 

83 

80 

77 

76 

82 

79 

73 

70 

73 

77.6 

e-9 

91 

90 

90 

90 

89 

90 

90 

93 

90 

90 

93 

90 

85 

90 

90 

90 

90 

89 

91 

90 

89 

90 

86 

85 

85 

64 

85 

40 

40 

88 

69.2 

MIN 

73 

75 

7* 

75 

70 

70 

74 

72 

73 

74 

74 

75 

70 

69 

73 

75 

74 

73 

67 

73 

73 

73 

73 

74 

70 

72 

70 

73 

73 

73 

77 

72.4 

43 

92 

91 

90 

92 

9* 

94 

94 

95 

96 

95 

92 

93 

93 

93 

93 

99 

97 

94 

96 

93 

92 

87 

91 

92 

92 

91 

69 

90 

92.9 

MIN 

72 

70 

72 

74 

70 

71 

73 

74 

71 

73 

71 

70 

68 

74 

74 

73 

6*6 

69 

71 

72 

72 

72 

TO 

69 

71 

72 

73 

49 

70 

71.2 

a? 

92 

89 

90 

92 

88 

92 

93 

95 

95 

95 

92 

90 

86 

89 

93 

91 

95 

90 

95 

93 

93 

91 

89 

60 

67 

91 

92 

66 

91 

86 

90.4 

MIN 

71 

72 

7* 

75 

76 

73 

72 

72 

74 

73 

7? 

73 

72 

72 

73 

74 

74 

73 

65 

69 

73 

72 

72 

73 

7? 

70 

70 

71 

72 

73 

77 

72.2 

at 

90 

87 

91 

93 

92 

93 

92 

95 

94 

93 

tl 

93 

95 

93 

91 

91 

69 

90 

92 

94 

89 

87 

69 

86 

89 

94 

90 

»1 

90 

89 

♦1.1 

HIN 

71 

72 

70 

69 

70 

72 

71 

69 

71 

72 

72 

71 

T2 

70 

70 

71 

72 

69 

63 

68 

70 

72 

49 

70 

66 

70 

70 

78 

72 

72 

71 

70.1 

MAX 

82 

90 

93 

92 

92 

92 

89 

92 

93 

94 

95 

94 

92 

94 

89 

90 

91 

91 

90 

90 

94 

90 

92 

91 

87 

87 

90 

92 

92 

91 

93 

91.1 

MIN 

72 

74 

73 

75 

75 

75 

72 

72 

74 

74 

73 

74 

72 

74 

74 

74 

74 

73 

65 

70 

74 

72 

73 

74 

72 

70 

71 

73 

74 

74 

74 

72.9 

88 

91 

69 

90 

91 

90 

91 

94 

91 

94 

92 

93 

90 

85 

88 

90 

90 

90 

69 

95 

92 

92 

92 

85 

76 

ee 

91 

91 

69 

90 

87 

69.9 

•UN 

72 

75 

73 

76 

70 

73 

73 

74 

75 

73 

75 

73 

73 

75 

72 

75 

75 

74 

72 

73 

74 

73 

73 

74 

77 

70 

72 

T5 

74 

75 

71 

73.3 

<n 

92 

<n 

91 

94 

91 

91 

89 

95 

95 

95 

95 

94 

93 

93 

93 

93 

92 

91 

94 

91 

93 

91 

91 

83 

90 

93 

94 

40 

91 

89 

97.2 

MIN 

71 

71 

74 

74 

74 

71 

71 

73 

71 

72 

73 

71 

71 

72 

70 

74 

74 

73 

67 

69 

71 

77 

71 

71 

69 

70 

70 

71 

73 

71 

Tl 

71 .4 

B7 

93 

92 

91 

91 

92 

91 

94 

94 

95 

93 

93 

92 

86 

90 

91 

69 

69 

90 

91 

91 

91 

89 

84 

86 

38 

92 

92 

96 

92 

•  9 

90.9 

MIN 

73 

73 

7? 

74 

76 

72 

74 

74 

74 

77 

74 

75 

72 

74 

74 

74 

74 

71 

67 

72 

75 

73 

73 

71 

77 

71 

71 

74 

75 

74 

74 

73*9 

ao 

89 

86 

91 

93 

94 

91 

93 

94 

94 

93 

91 

92 

92 

101 

92 

92 

69 

90 

91 

91 

87 

67 

85 

89 

8-9 

90 

94 

95 

92 

90 

91.0 

MIN 

72 

72 

71 

69 

70 

70 

70 

70 

72 

72 

73 

73 

71 

70 

71 

71 

71 

69 

6* 

69 

70 

73 

69 

72 

47 

71 

71 

69 

71 

72 

71 

70.5 

rs 

93 

93 

9* 

93 

95 

93 

98 

97 

92 

93 

94 

95 

93 

91 

92 

91 

90 

90 

93 

91 

n 

93 

91 

88 

41 

66 

92 

92 

91 

91 

42.3 

MIN 

69 

70 

70 

73 

71 

73 

72 

74 

72 

69 

71 

69 

70 

72 

71 

73 

72 

71 

6* 

69 

71 

73 

72 

71 

69 

66 

46 

71 

72 

72 

72 

70*6 

MAX 

82 

87 

85 

89 

9J 

93 

90 

93 

94 

9* 

96 

95 

94 

94 

9* 

95 

tl 

69 

92 

95 

96 

89 

86 

♦2 

65 

85 

rt 

92 

93 

92 

96 

91 .1 

MIN 

73 

73 

72 

71 

73 

70 

70 

71 

71 

74 

73 

74 

73 

72 

72 

71 

72 

70 

64 

71 

72 

73 

71 

70 

67 

72 

72 

70 

72 

72 

70 

71.1 

MAX 

90 

90 

90 

90 

89 

88 

B-9 

89 

90 

91 

90 

91 

89 

86 

89 

ee 

69 

67 

se 

94 

91 

91 

92 

92 

86 

89 

86 

81 

69 

64 

42 

89.1 

MIN 

74 

81 

79 

78 

76 

78 

75 

81 

80 

61 

81 

60 

79 

7* 

78 

76 

77 

75 

76 

79 

82 

61 

80 

80 

69 

73 

80 

80 

60 

71 

71 

77,7 

MAX 

92 

83 

89 

90 

96 

92 

94 

94 

92 

94 

91 

91 

93 

95 

90 

93 

92 

92 

93 

93 

94 

91 

■4 

93 

90 

69 

65 

93 

91 

95 

93 

91.4 

MIN 

71 

73 

71 

71 

73 

72 

70 

72 

72 

72 

72 

72 

71 

70 

70 

71 

71 

70 

69 

76 

72 

6« 

70 

72 

6* 

70 

46 

61 

72 

72 

48 

70.4 

MAX 

83 

ee 

e6 

92 

93 

93 

89 

93 

95 

94 

93 

♦4 

95 

93 

93 

97 

91 

89 

90 

94 

95 

•  6 

67 

92 

90 

69 

90 

94 

94 

91 

90 

91.9 

MIN 

72 

72 

70 

70 

70 

71 

71 

71 

72 

7-3 

72 

71 

71 

70 

71 

72 

72 

69 

63 

46 

67 

73 

71 

70 

67 

72 

71 

66 

70 

71 

48 

76*9 

MAX 

89 

90 

B9 

88 

89 

90 

91 

92 

90 

94 

95 

93 

89 

87 

91 

90 

90 

89 

90 

93 

90 

93 

95 

95 

92 

91 

69 

90 

69 

96 

»9 

90.7 

MIN 

72 

74 

73 

75 

71 

77 

73 

73 

75 

75 

75 

74 

73) 

73 

72 

76 

75 

73 

67 

70 

73 

74 

72 

72 

70 

71 

71 

73 

73 

72 

75 

73  •  4 

MAX 

90 

94 

94 

94 

95 

94 

95 

93 

96 

96 

94 

93 

95 

94 

91 

92 

92 

92 

91 

93 

91 

94 

69 

86 

87 

82 

90 

94 

92 

94 

93 

92.5 

MIN 

72 

72 

70 

71 

71 

74 

72 

71 

72 

72 

73 

72 

72 

70 

72 

74 

71 

70 

66 

70 

72 

72 

69 

71 

70 

70 

70 

72 

74 

73 

73 

71.9 

MAX 

89 

ee 

87 

B7 

88 

aa 

88 

80 

*a 

89 

89 

87 

88 

88 

88 

66 

89 

89 

89 

89 

69 

90 

90 

88 

69 

66 

ee 

67 

90 

87 

■6.3 

MIN 

73 

82 

82 

81 

77 

77 

73 

81 

82 

52 

80 

77 

T7 

74 

74 

74 

76 

76 

61 

81 

60 

80 

76 

76 

73 

83 

82 

76 

80 

73 

71.1 

MAX 

87 

87 

87 

87 

87 

87 

87 

87 

67 

89 

88 

67 

87 

85 

66 

65 

64 

86 

ee 

aa 

86 

86 

66 

89 

66 

67 

64 

67 

66 

87 

84 

87.0 

MIN 

77 

82 

82 

81 

81 

80 

75 

80 

82 

63 

82 

82 

79 

73 

79 

78 

80 

79 

77 

61 

82 

82 

79 

80 

76 

75 

63 

62 

80 

74 

74 

T4.4 

MAX 

89 

90 

90 

89 

89 

a9 

89 

89 

90 

90 

91 

91 

90 

83 

89 

87 

89 

91 

90 

90 

90 

90 

91 

90 

96 

90 

90 

90 

90 

89 

86 

69.4 

MIN 

78 

80 

8  1 

80 

7* 

74 

75 

7e 

80 

79 

77 

78 

76 

75 

80 

77 

78 

77 

75 

76 

79 

78 

77 

76 

74 

74 

77 

80 

77 

74 

74 

77.2 

MAX 

88 

89 

89 

89 

88 

64 

89 

89 

69 

90 

90 

89 

89 

88 

84 

89 

66 

89 

89 

69 

90 

90 

90 

90 

w 

89 

69 

89 

69 

90 

66 

841.9 

MIN 

73 

80 

75 

77 

77 

73 

71 

78 

79 

79 

74 

75 

73 

73 

72 

74 

78 

74 

72 

79 

76 

75 

75 

73 

73 

71 

77 

80 

73 

72 

70 

74.9 

MAX 

92 

93 

92 

92 

92 

93 

92 

94 

93 

95 

94 

91 

89 

90 

90 

91 

92 

91 

90 

92 

94 

93 

91 

94 

93 

93 

96 

90 

B<9 

92.0 

MIN 

71 

70 

75 

72 

72 

72 

71 

72 

73 

71 

68 

68 

72 

72 

73 

74 

73 

68 

73 

71 

68 

72 

69 

70 

71 

74 

73 

70 

71 

71.3 

MAX 

92 

ei 

82 

89 

88 

90 

89 

89 

91 

90 

87 

86 

92 

92 

91 

91 

»1 

92 

86 

69 

86 

83 

90 

92 

90 

67 

64 

90 

95 

94 

93 

89.1 

MIN 

70 

71 

71 

70 

70 

71 

72 

70 

71 

70 

71 

70 

70 

70 

69 

69 

71 

76 

69 

71 

72 

72 

72 

69 

69 

68 

68 

70 

46 

69 

69 

70.1 

MAX 

86 

83 

88 

89 

93 

94 

92 

92 

96 

95 

95 

88 

94 

92 

96 

95 

92 

89 

91 

93 

95 

94 

67 

93 

65 

85 

64 

65 

94 

91 

90 

90.4 

MIN 

73 

73 

71 

69 

70 

76 

68 

72 

71 

70 

71 

71 

71 

71 

71 

73 

73 

70 

66 

67 

68 

72 

71 

73 

66 

72 

70 

69 

49 

70 

46 

70ll 

MAX 

83 

94 

90 

91 

90 

90 

90 

91 

91 

92 

94 

94 

94 

89 

66 

69 

90 

90 

89 

90 

92 

93 

93 

92 

90 

64 

92 

90 

91 

90 

90 

90.4 

MIN 

68 

6a 

72 

76 

72 

70 

68 

7* 

75 

73 

72 

73 

72 

75 

79 

76 

77 

74 

66 

71 

72 

74 

73 

73 

70 

49 

44 

76 

75 

72 

73 

72.9 

FORT  MYERS  WB  AP 
FORT  PIERCE 
FOUNTAIN   3  S 
GAINESVILLE  3  MS* 
GAINESVILLE  FA A  AP 
GLEN  ST  MARY  NURSERIES 
HIALEAH 
HIGH  SPRINGS 
M0MES7EA0  EXP  STA 
INVERNESS 

JACKSONVILLE  MB  AP 

JACKSONVILLE  BEACH 

JASPER   3  SE 

KEY  WEST  MB  AIRPORT 

KISSIMMEE  2 

LA  BELLE 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 
LAKE  CITV  2  E 
LAKE  HIAWASSE 
LAKELAND  WB  CITY 
LAKE   PLACID  2  SW 
LISBON 

LIVE  OAK  2  ESE 

LOXAHATCHEE 

MAOISON 

MARATHON  SHORES 
MAR  I ANNA    I  NO  SCHOOL 
MAYO  3  MM 
MELBOURNE 
MEVNOSE 

NIAMI   BAY  FRONT 
MIAMI  BEACH 
MIAMI   MB  AIRPORT 
MIAMI   12  SSW 
MILES  CITT  TOWER 
MILTON  EXP  STATION 
MONTICELLO  2  S 
MOORE   HAVEN  LOCK  1 
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DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
AUGUST  1960 


Station 


Day  Ol  Month 

1 

c 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

IS 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

4 

MX 
M1N 

♦0 

n 

91 
74 

so 

73 

90 

73 

90 

74 

88 

76 

St 

TO 

91 

Tl 

91 

73 

94 

72 

95 

74 

92 
72 

89 

72 

85 

r* 

90 

73 

90 

73 

91 

7* 

89 

73 

90 
63 

95 
68 

94 

73 

93 

72 

90 

71 

89 
74 

82 

72 

90 
71 

90 
70 

91 
73 

89 

73 

S9 

74 

89 

7! 

90.2 
72.3 

MAX 
MIN 

n 

T3 

39 

74 

91 

76 

91 
T3 

91 

70 

89 

7* 

90 

Tl 

90 
Tl 

93 
74 

93 
73 

92 
74 

90 
73 

93 
72 

92 
7* 

90 
72 

90 

73 

91 
74 

92 

73 

92 
74 

92 
68 

92 

73 

92 
72 

92 

73 

91 

73 

90 
72 

78 

70 

87 
70 

91 
73 

92 
72 

91 
74 

9? 
72 

90>4 
72.7 

MAX 
MIN 

92 

73 

93 

7* 

n 

n 

91 

70 

93 

72 

90 

70 

to 

73 

92 

77 

92 

77 

91 

75 

91 

77 

92 
73 

91 
73 

92 
T6 

91 
76 

92 

71 

93 

76 

91 

73 

90 

77 

91 

76 

91 

76 

91 
76 

90 

76 

87 
74 

91 

73 

93 
74 

93 
75 

91 
76 

91 
74 

91 

73 

91.3 
74.8 

MAX 
MIN 

** 

70 

90 

69 

•3 
68 

83 

69 

90 

70 

to 

69 

ST 

72 

91 

73 

86 
71 

S3 

70 

90 
70 

89 

Tl 

S9 

70 

90 

70 

92 

70 

90 
69 

91 
69 

91 
69 

90 
69 

90 
70 

89 

71 

88 

73 

89 

69 

88 
(.9 

92 
68 

S9 

68 

85 
68 

88 

69 

89 
68 

96 
69 

96 
69 

89.7 
69.6 

MAX 
MIN 

86 

73 

93 
73 

93 

71 

9? 
73 

96 

74 

95 
73 

9* 

72 

93 
72 

97 
74 

94 

73 

37 

75 

96 

73 

96 
71 

91 
71 

92 

72 

93 
74 

93 

73 

92 

70 

92 
67 

96 

71 

96 

72 

92 

73 

87 

71 

90 

72 

88 

70 

90 
70 

94 

70 

95 

73 

94 
74 

96 
74 

94 

73 

93.6 
72.4 

MAX 
MIN 

M 

TS 

94 

71 

to 

71 

93 
T4 

96 

73 

9k 

72 

95 

71 

93 

69 

97 
72 

9* 

72 

97 
73 

97 

73 

98 
68 

91 
68 

91 

70 

94 

71 

90 
71 

9C 
67 

90 
62 

«6 

68 

96 

68 

93 

71 

86 

70 

91 

71 

83 

69 

88 

69 

93 
69 

94 

70 

93 
71 

91 
72 

91 
70 

92.7 
70.3 

MAX 
MIN 

83 

73 

88 

73 

91 

7? 

90 

T4 

83 

73 

88 

75 

09 

73 

90 

73 

90 
76 

•2 

76 

89 

80 

88 

79 

SS 

73 

87 
73 

82 

73 

89 
75 

91 
75 

90 

74 

88 

70 

"8 

72 

90 
74 

87 
74 

88 

73 

86 

71 

86 

72 

S3 

72 

87 

70 

90 
74 

91 
75 

88 

71 

90 
73 

88.1 
74.1 

MAX 
MIN 

*1 

77 

93 

73 

93 

73 

93 

T6 

94 

T6 

89 

73 

92 
74 

94 

T3 

96 

75 

97 
73 

9* 

72 

95 

75 

95 
T* 

91 
75 

92 
75 

91 
76 

92 
75 

92 
73 

92 
66 

96 

73 

93 
74 

92 
73 

92 

73 

90 
73 

89 

72 

92 

71 

95 
Tl 

95 
73 

91 
74 

93 
75 

SS 

72 

93.0 
73.6 

MAX 
MIN 

to 

77 

94 

72 

9? 
70 

92 
T4 

94 

TS 

94 

73 

93 
73 

93 
T» 

91 
73 

99 

TS 

97 
75 

96 
73 

94 

T2 

89 

T2 

91 
T4 

93 
75 

93 
73 

91 
70 

91 
66 

95 
67 

94 

74 

93 

74 

S3 

71 

95 
72 

90 
71 

93 
70 

95 

70 

97 
70 

94 
74 

91 

73 

92 
73 

93.4 
72.1 

MAX 
MIN 

♦0 

71 

73 

71 

86 

71 

90 

72 

9S 

71 

93 

70 

91 
69 

90 

Tl 

88 

72 

92 
72 

88 

72 

92 

73 

92 

Tl 

94 

70 

90 

TO 

91 
70 

94 
71 

91 
72 

92 
70 

93 
69 

9.' 
71 

92 
72 

92 

70 

93 
69 

92 
63 

94 

72 

91 
70 

96 
68 

95 
74 

92 
72 

91.1 
70.7 

MAX 
MIN 

92 
71 

84 

72 

95 

74 

94 

73 

93 

72 

t* 

TO 

90 
68 

93 
69 

9* 

71 

93 
80 

95 
81 

94 

80 

93 

TO 

9* 

69 

94 

Tl 

95 
70 

96 
74 

97 
74 

94 

70 

93 
70 

97 

72 

99 
74 

97 

70 

94 

65 

93 
69 

84 

70 

92 

70 

95 

72 

96 
71 

97 
72 

94 

70 

93.6 
71.7 

MAX 
MIN 

90 

TS 

82 
73 

83 
75 

83 
74 

90 
73 

87 
73 

90 

76 

90 

77 

91 
78 

90 
76 

86 

73 

86 

73 

90 
76 

91 
77 

SS 

TS 

90 
74 

90 
75 

90 
75 

86 

75 

90 
78 

84 

75 

85 
74 

88 

73 

93 

72 

87 

73 

84 

72 

83 
74 

88 

73 

95 
T4> 

96 
74 

88 
74 

86.2 
74.6 

MAX 
MIN 

6"9 

T* 

82 

73 

81 

73 

34 

73 

89 

76 

88 
74 

SS 

77 

39 

77 

88 

78 

89 

77 

85 
74 

85 

73 

39 

80 

6-9 

77 

86 

74 

89 

75 

88 
75 

88 

75 

86 

75 

68 
80 

85 

76 

83 

75 

88 

74 

91 

74 

85 

73 

84 

72 

82 

74 

86 

79 

91 
T4 

93 
74 

87 
74 

87.1 
75.2 

MAX 
MIN 

88 

72 

8* 

70 

90 

71 

93 

72 

94 

71 

91 

71 

92 

70 

94 

72 

92 

73 

92 
74 

92 
72 

91 

71 

93 
71 

90 
71 

92 

72 

90 
71 

84 

T2 

90 
70 

89 

68 

89 

69 

86 

68 

81 

72 

90 

73 

88 

67 

89 

68 

89 
66 

94 
69 

93 
69 

94 

70 

91 
70 

90.2 
70.3 

MAX 
MIN 

08 

74 

92 
73 

90 
74 

92 

74 

92 

73 

91 
76 

90 

Tl 

91 

72 

91 

7J 

94 

74 

93 
74 

94 

72 

92 
72 

93 
73 

92 

TS 

92 

73 

91 

73 

92 

73 

89 

67 

94 

69 

94 
74 

94 

71 

94 

72 

89 

73 

83 

71 

88 

70 

92 

70 

93 

72 

91 
73 

92 
74 

91 

72 

91.6 
72.) 

MAX 
MIN 

♦0 

71 

90 
78 

90 

73 

90 
T9 

90 

76 

If 
73 

S3 

Tl 

90 
79 

to 

75 

90 

T4 

90 
73 

90 
72 

90 
72 

84 
72 

90 
TS 

89 
T* 

90 
78 

90 
74 

90 
78 

89 

73 

90 
74 

90 
74 

90 
73 

90 

70 

88 

70 

90 
69 

90 
71 

91 

7T 

90 

73 

89 

69 

86 

TO 

89.9 

73.7 

MAX 
MIN 

T» 

93 
73 

93 

76 

90 

76 

♦1 

7S 

92 

7* 

88 

Tl 

94 

7S 

96 
76 

93 

TS 

94 

75 

91 
74 

90 
TS 

90 
73 

91 

TS 

91 

77 

92 
76 

92 
76 

92 
71 

90 

72 

94 

75 

92 
75 

92 
75 

90 

75 

73 
69 

90 
71 

72 
72 

92 
TS 

92 
76 

92 
76 

90 
74 

91.1 
74.4 

MAX 
MIN 

rr 

70 

83 

72 

86 

70 

87 
69 

94 
69 

93 

69 

90 
68 

90 
70 

91 

TO 

93 
68 

92 
71 

92 

72 

95 

TO 

93 

70 

90 

TO 

94 

71 

92 
71 

91 
70 

91 
6S 

91 

67 

94 

69 

90 
73 

84 

70 

93 

72 

90 
66 

86 

70 

85 

70 

92 
67 

91 
71 

91 
71 

tl 
48 

90.6 
69.7 

MAX 
MIN 

♦0 

70 

90 
72 

90 

73 

89 

73 

91 

72 

91 

71 

90 
69 

91 
T3 

91 

72 

91 

T3 

92 

72 

91 
72 

90 
71 

ei 

71 

S3 

72 

89 

73 

8-9 

72 

90 

73 

90 
71 

90 

73 

92 

72 

92 

72 

91 

73 

90 
71 

87 

70 

90 
69 

91 

70 

90 
Tl 

91 

72 

86 

71 

84 
68 

89.7 
71.4 

MAX 
MIN 

st 

71 

90 
70 

90 

TO 

S3 

72 

89 

71 

90 

72 

90 

T2 

92 

Tl 

93 

7J 

95 

TS 

93 

TS 

92 
72 

91 
71 

90 

70 

90 

Tl 

92 
74 

90 
74 

66 

70 

89 

72 

90 
6° 

92 
71 

92 
72 

88 

71 

88 

T3 

87 
68 

SS 

69 

90 

70 

91 
71 

89 

73 

91 
73 

90 

72 

90.2 
71.3 

MAX 
MIN 

rr 

72 

93 

74 

91 
74 

92 
TS 

93 

73 

93 
73 

91 

TS 

93 

Tl 

94 

73 

93 

T4 

93 
73 

93 
74 

92 
72 

89 
74 

90 
74 

93 
75 

92 
74 

90 
73 

90 
69 

93 
72 

93 

T3 

94 

72 

93 

73 

85 

73 

81 

72 

86 

TO 

93 
71 

93 
74 

92 
75 

91 
7* 

90 
73 

91.2 
73.1 

MAX 

MIN 

84 

77 

83 
74 

83 

71 

(3 

Tl 

90 

72 

92 
72 

90 
Tl 

S3 

T4 

92 

72 

92 

T4 

92 
74 

92 
78 

93 
74 

92 
73 

91 

72 

92 
73 

94 

72 

92 
70 

90 
69 

90 
70 

91 

71 

92 
75 

86 

71 

90 

72 

88 

67 

93 

72 

88 

72 

92 
71 

98 

70 

93 

72 

92 
TO 

90.6 
72.0 

MAX 
MIN 

30 

T* 

94 

76 

91 

78 

92 
73 

93 

70 

92 

74 

90 
TS 

92 
76 

94 

79 

91 

73 

88 

78 

92 
78 

93 
T» 

91 
77 

94 
73 

96 
78 

95 
77 

92 
77 

90 

75 

94 

75 

88 

77 

92 
76 

90 

77 

85 

73 

81 
74 

79 
74 

92 
74 

94 

77 

95 
78 

91 
7* 

91 

T4 

90.9 
76.2 

MAX 
MIN 

86 

71 

84 

73 

84 

69 

90 
69 

92 
68 

94 

69 

89 
63 

S3 

71 

92 

70 

91 
69 

95 
69 

91 
71 

92 
69 

9* 

70 

S3 

69 

93 

70 

93 

T2 

93 
69 

91 
66 

9? 
66 

93 

67 

92 
70 

87 

69 

91 
69 

SS 

65 

86 

71 

90 
69 

94 

67 

96 
69 

95 

71 

92 

69 

90.6 
69.2 

MAX 
MIN 

31 
68 

93 

70 

97 
68 

91 

70 

92 

71 

91 

71 

r92 
69 

92 
69 

95 

71 

94 

69 

95 

70 

94 

70 

92 
68 

90 
69 

91 

71 

91 

72 

91 
69 

89 

71 

89 
64 

93 

67 

90 
69 

94 
68 

93 
69 

89 

69 

91 
66 

93 

66 

97 
66 

92 
69 

92 
69 

91 

69 

89 
68 

91.8 
68.9 

MAX 
MIN 

33 

73 

34 

73 

93 

73 

92 
70 

91 

71 

92 

TO 

39 

92 

94 

91 

91 

91 

94 

92 
73 

93 
72 

93 
74 

93 
73 

92 
73 

92 
69 

93 
68 

92 

92 

91 

91 
69 

86 

68 

93 
69 

95 
69 

93 
68 

91 

90 

91.8 

MAX 
MIN 

90 

73 

94 

75 

93 

76 

92 

76 

93 
76 

90 

73 

92 

Tl 

92 

71 

92 
76 

94 

75 

95 

75 

93 
74 

92 
74 

8e 

73 

95 

76 

91 

77 

93 
76 

91 
76 

90 

72 

93 
71 

94 

-••> 

92 
74 

92 
71 

90 
74 

85 
70 

90 
70 

94 

72 

92 
74 

91 
74 

92 
71 

90 
74 

91.8 
73.8 

MAX 
MIN 

30 

77 

89 

73 

90 

76 

89 

73 

90 

74 

90 
7* 

90 
Tl 

89 
76 

to 

75 

91 
74 

90 
73 

91 
73 

S3 

73 

80 
74 

89 

74 

89 
74 

89 
76 

90 
74 

90 
71 

89 
74 

91 

74 

88 

74 

89 

73 

90 

72 

83 

72 

90 

70 

90 
73 

89 
75 

90 
73 

89 

71 

86 

72 

73.5 

MAX 
MIN 

MAX 

34 

71 

93 

70 

90 
69 

93 
69 

94 

70 

92 

70 

92 

70 

93 

69 

96 

TO 

96 

70 

96 
71 

94 

7? 

95 
70 

94 

68 

93 
69 

90 

70 

S3 

TO 

87 
66 

90 
72 

93 

75 

95 

70 

S9 

70 

85 

68 

90 
70 

85 

67 

90 

67 

91 
68 

93 
69 

90 
71 

92 
69 

92 
69 

91.4 
69.6 

MIN 

MAX 
MIN 

91 

73 

90 

73 

92 

76 

92 
79 

93 

74 

95 

78 

91 

75 

92 
79 

t2 

77 

92 

77 

93 
75 

92 
72 

94 

72 

86 

Tl 

91 
71 

91 
74 

92 
78 

90 
74 

90 
69 

93 

72 

92 
72 

89 

73 

96 

73 

93 

72 

93 

73 

90 
71 

90 
70 

93 
74 

90 
73 

91 
74 

SS 

77 

91.9 
73.9 

MAX 
MIN 

33 

73 

S3 

72 

85 

71 

8T 

70 

92 

70 

St 

71 

S7 

70 

87 

73 

90 
72 

90 

70 

91 

71 

89 
73 

91 
71 

91 

T2 

90 
72 

91 
74 

89 

72 

89 

72 

89 
70 

91 
70 

92 
72 

90 
71 

64 

71 

91 
69 

84 

67 

84 

73 

89 
72 

91 
70 

91 
71 

92 
71 

90 
70 

88.9 
71.2 

MAX 
MIN 

93 
73 

91 

73 

91 
73 

91 

73 

92 

76 

92 
69 

92 

76 

94 

76 

95 

73 

96 

75 

94 

73 

92 
73 

82 
71 

90 
73 

90 

73 

92 
74 

94 

72 

93 
70 

91 

71 

93 
72 

92 
74 

91 

75 

93 

72 

92 
70 

92 
70 

92 
74 

93 
75 

93 
75 

86 

70 

88 

Tl 

91.7 
73.1 

MAX 
MIN 

87 

73 

92 
76 

95 
76 

93 
73 

94 

76 

91 

73 

91 
74 

90 
74 

92 

76 

90 
76 

90 
77 

90 
76 

95 
74 

92 
75 

96 

76 

97 
76 

97 
75 

93 

73 

90 
70 

97 
71 

87 

76 

91 
74 

91 

75 

84 
73 

80 
74 

81 

73 

94 

71 

97 
75 

94 

75 

96 

72 

91 
T3 

91.5 
74.9 

MAX 
MIN 

90 
66 

86 

73 

94 

75 

94 

76 

95 

74 

94 

TS 

92 
76 

96 
68 

93 
73 

95 

71 

91 
76 

93 
TS 

92 
73 

96 
73 

94 

73 

95 

73 

96 
74 

93 
74 

94 

70 

94 

70 

95 

72 

93 

73 

94 
74 

92 
73 

86 

72 

S3 

72 

83 

71 

95 
74 

94 

75 

91 
75 

96 
73 

92.7 
73.1 

MAX 
MIN 

S3 

87 

89 

32 

8« 

79 

39 
81 

37 

77 

8* 

90 
74 

89 

SO 

89 
80 

90 
82 

90 

62 

90 
82 

88 
SO 

S3 
78 

88 

79 

87 
78 

88 

77 

86 

79 

SS 

77 

90 
79 

91 
83 

90 
80 

90 

72 

90 

78 

89 

77 

90 
74 

89 
82 

90 
83 

90 

79 

88 

74 

84 

7? 

88.8 

78.7 

MAX 
MIN 

93 
72 

92 
72 

92 
72 

90 
71 

91 
71 

93 
T6 

94 

73 

92 
72 

97 
73 

96 
73 

97 
7* 

95 
T4 

93 
73 

92 
72 

91 
74 

90 
76 

90 
73 

87 
74 

88 
66 

92 
69 

95 
71 

91 
71 

91 
71 

89 
72 

92 
70 

91 

69 

92 
72 

91 
73 

91 
74 

91 

73 

90 
72 

91.9 
72.2 

MAX 
MIN 

92 

72 

91 

72 

92 

72 

92 

70 

94 

70 

S9 

71 

92 

73 

92 

Tl 

9* 

74 

91 

70 

92 

72 

91 

73 

93 

72 

92 

70 

91 
72 

92 
72 

91 
72 

90 

69 

99 
64 

91 
69 

90 
70 

88 

75 

86 

70 

89 

TO 

87 
69 

85 

71 

91 

70 

89 

71 

93 

70 

91 

72 

93 

TO 

90.8 
70.9 

NOSMTAtN  LAKE 

MYAKKA  RIVER  IT  PANIC 

NAPLES 

MICEK-1  U.E 

OCA  LA 

SOLA  2  HE 

OKEEOtssec  men  sate  4 

ORLANDO  »B  AIRPORT 
PALATKA 
PANAMA  CITY  2 
PA  PR  I  5  H 

PENSACOLA  FAA  AIRPORT 
PENSACOLA  WB  CITY 
PERRY 

PLANT  CITY 
POMPANO  BEACH 
PBNTA  GOROA 
OBINCY  EXP  STATION 
ROYAL  PALM  RAN  SCR  ST  A 
SAINT  A06BSTINE 
SAINT  LEO 
SAINT  MARKS  4  SE 
ST  PETERSBURG 
SANBORN  TOWER 
SANFORO  EXP  STATION 
SARASOTA 

SHWOY  OAKS  FISH  CAMP 
SOOTH  MIAMI  1  w 
STARKE 

STEINKATCHEE  2 
STtJART   RADIO  WSTtl 
TALLAHASSEE  WB  AP 
TAN 1AM I   TRL  40  MI  BEND 
TAMPA  WB  AIRPORT 
TARPON  SPGS  5-r.ACE  PL 
TAVERN  IER 
TITOSVILLE  2  W 
USHER  TOWER 
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DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
AUGUST  1960 


BtaHon 

Day  01  Month 

Average 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1] 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

VENICE 

MAX 

88 

:<<♦ 

B8 

93 

94 

94 

92 

89 

84 

68 

93 

94 

93 

90 

88 

90.8 

MIN 

71 

7* 

70 

72 

T3 

69 

72 

73 

74 

74 

76 

73 

72 

74 

73 

75 

74 

73 

71 

70 

74 

73 

74 

77 

70 

72 

71 

72 

74 

74 

72 

72.8 

VERO  BEACH  FAA  AIRPORT 

8  9 

90 

86 

89 

88 

88 

87 

87 

90 

90 

88 

90 

91 

90 

89 

89 

89 

88 

94 

69.1 

M I N 

72 

77 

73 

77 

77 

80 

7* 

76 

77 

75 

73 

73 

76 

80 

77 

74 

68 

71 

74 

73 

74 

71 

71 

72 

72 

74 

75 

74 

73 

74 1 5 

WAUCHHULA   2  N 

91 

89 

95 

88 

90 

91 

92 

92 

90 

90 

91 

90 

60 

89 

92 

9? 

91 

93 

89 

91.3 

MIN 

72 

'» 

73 

7? 

70 

72 

73 

71 

74 

72 

71 

72 

72 

74 

73 

73 

67 

64 

71 

72 

70 

70 

70 

71 

72 

72 

71 

71  .6 

WEST   PALM  BEACH 

89 

84 

ee 

88 

r9 

89 

88 

88 

89 

89 

91 

91 

87 

66 

87 

66 

88 

67 

68i4 

MIN 

72 

«! 

°1 

80 

'8 

76 

78 

76 

82 

81 

78 

73 

69 

74 

79 

76 

80 

77 

78 

72 

77 

78 

76 

72 

7? 

72 

70 

81 

76 

74 

76 

76. S 

WEST   PALM  BEACH  WB  AP 

9 1 

90 

9 1 

84 

90 

91 

90 

91 

92 

90 

92 

91 

94 

93 

86 

90 

90 

91 

96 

90.6 

MIN 

72 

77 

78 

76 

7« 

75 

75 

8] 

80 

79 

76 

76 

76 

72 

80 

75 

79 

76 

71 

74 

77 

77 

75 

73 

72 

70 

74 

78 

77 

75 

73 

73.7 

WEWAH 1  TCMKA 

MAX 

9A 

85 

S3 

89 

94 

93 

9» 

95 

91 

93 

94 

96 

96 

93 

92 

94 

91 

93 

90 

91 

92 

93 

♦4 

93 

94 

92 

St 

90 

95 

93 

92 

92.2 

69 

73 

71 

72 

72 

71 

69 

65 

62 

64 

63 

62 

63 

70 

72 

69 

72 

70 

69.9 

WINTER  HAVEN 

MAX 

90 

94 

93 

92 

94 

92 

92 

94 

95 

96 

94 

95 

93 

93 

91 

92 

93 

93 

92 

93 

*4 

92 

92 

58 

83 

90 

93 

95 

94 

94 

91 

92.  » 

MIN 

71 

73 

74 

75 

73 

73 

70 

72 

72 

71 

72 

74 

72 

72 

74 

71 

75 

73 

69 

»7 

74 

70 

71 

T» 

70 

70 

69 

71 

71 

73 

7» 

72.0 

WOODRUFF  DAM 

MAX 

90 

86 

85 

90 

80 

97 

9* 

91 

93 

90 

95 

93 

92 

96 

91 

91 

92 

92 

92 

»1 

92 

93 

88 

87 

93 

85 

87 

84 

92 

95 

95 

♦  1.1 

MIN 

73 

75 

71 

72 

73 

72 

71 

73 

7» 

72 

74 

73 

73 

72 

73 

74 

73 

73 

72 

70 

72 

73 

71 

72 

68 

49 

71 

69 

72 

73 

70 

72.1 

EVAPORATION  AND  WIND 

Day  of  month 


station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 
or 

Avg 

BAY  LAKE 

EVAP 

.07 

.17 

.20 

.21 

.27 

.21 

.  29 

.13 

.25 

.20 

.16 

.23 

.21 

.12 

.13 

.24 

.25 

.25 

.24 

.24 

.20 

.27 

.16 

.08 

.00 

.21 

.23 

.22 

.23 

B6.06 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

EVAP 

.09 

.16 

.24 

.24 

.13 

.17 

.211 

.20 

.25 

.25 

.20 

.17 

.07 

.28 

.24 

.24 

.20 

.24 

.14 

.09 

.27 

.16 

.15 

.23 

.25 

.12 

.24 

B5.99 

CLEWISTON   US  ENGRS  (a) 

EVAP 

."I 

.10 

.20 

.17 

.08 

.09 

.OH 

.13 

.12 

.15 

.22 

.18 

.23 

.38 

.06 

.20 

.13 

.31 

.22 

.16 

.29 

.09 

.30 

.15 

.11 

.10 

.18 

.12 

.30 

.10 

.19 

5.15 

MAX 

85 

92 

95 

95 

91 

89 

91) 

94 

95 

96 

97 

96 

95 

90 

86 

93 

95 

95 

93 

92 

91 

94 

94 

95 

90 

85 

92 

95 

95 

88 

92 

92.4 

MIN 

75 

77 

79 

81 

79 

78 

7H 

78 

HO 

80 

81 

80 

HO 

78 

78 

80 

79 

80 

78 

78 

71 

79 

79 

79 

77 

76 

76 

75 

80 

78 

78 

78.2 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

EVAP 

.17 

.27 

.28 

.24 

.18 

.21 

.22 

.16 

.23 

.24 

.28 

.22 

.29 

.31 

.02 

.23 

.16 

.23 

.18 

.23 

.07 

.13 

.18 

.22 

.13 

.21 

.17 

.25 

.25 

.26 

.16 

6.38 

WIND 

33 

27 

27 

24 

18 

26 

25 

25 

21 

21 

19 

22 

20 

19 

19 

44 

40 

34 

33 

10 

8 

10 

17 

16 

20 

25 

24 

28 

28 

29 

27 

739 

GAINESVILLE  3  WSW 

EVAP 

.09 

.12 

.38 

.26 

.28 

.23 

.16 

.24 

.26 

.21 

.28 

.20 

.28 

.28 

.13 

.20 

.21 

.26 

.21 

.21 

.24 

.19 

.19 

.11 

.25 

.25 

.22 

.19 

.21 

.24 

B7.06 

WIND 

15 

10 

25 

10 

10 

30 

15 

5 

30 

20 

20 

10 

30 

20 

10 

20 

30 

45 

35 

10 

15 

20 

5 

40 

20 

20 

20 

15 

10 

25 

20 

610 

MAX 

85 

99 

99 

100 

102 

100 

100 

98 

104 

102 

100 

99 

104 

98 

99 

98 

95 

96 

96 

97 

100 

99 

83 

94 

93 

93 

100 

100 

97 

99 

96 

97.6 

MIN 

73 

72 

74 

74 

74 

74 

73 

71 

73 

74 

74 

75 

73 

74 

73 

74 

73 

69 

66 

70 

73 

74 

71 

72 

70 

71 

70 

72 

75 

73 

73 

72.5 

HIALEAH 

EVAP 

.29 

.32 

.29 

.14 

.22 

.32 

.33 

.30 

.29 

.29 

.30 

.29 

.31 

.11 

.32 

.21 

.27 

.21 

.23 

.13 

.23 

.22 

.13 

.24 

.12 

.20 

.30 

.32 

.18 

.14 

B7.49 

WIND 

15 

39 

75 

70 

51 

57 

52 

40 

60 

39 

31 

31 

39 

70 

40 

90 

72 

54 

44 

21 

11 

28 

28 

23 

40 

47 

9 

71 

55 

52 

50 

1404 

LISBON 

EVAP 

.14 

.22 

.29 

.22 

.29 

.28 

.16 

.21 

.25 

.27 

.26 

.24 

.35 

.20 

.15 

.22 

.20 

.14 

.29 

.19 

.20 

.21 

.15 

.12 

.17 

.16 

.16 

.21 

.21 

.22 

.24 

6.62 

WIND 

30 

15 

10 

20 

40 

25 

25 

25 

15 

25 

20 

25 

25 

25 

25 

30 

25 

• 

50 

10 

30 

35 

25 

20 

35 

30 

20 

15 

20 

30 

40 

765 

MILES  CITY  TOWER 

EVAP 

.11 

.24 

.21 

4 

.42 

.15 

.25 

.26 

.08 

* 

.07 

.11 

. 

* 

.40 

.23 

.22 

.04 

.34 

.13 

.16 

.31 

• 

.30 

* 

.45 

.37 

.07 

.17 

B5.26 

WIND 

0 

19 

24 

17 

8 

17 

12 

10 

25 

17 

* 

5 

10 

20 

32 

36 

40 

25 

16 

3 

6 

18 

10 

9 

• 

20 

13 

29 

20 

12 

12 

485 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

EVAP 

.13 

.18 

.29 

.29 

.13 

.16 

.21 

.10 

.16 

.27 

.25 

.47 

.20 

.12 

.02 

.26 

.30 

.28 

.24 

.21 

.16 

.13 

.19 

.21 

.21 

.07 

.21 

.24 

.29 

.24 

.22 

6.44 

WIND 

47 

26 

35 

51 

15 

18 

34 

16 

18 

25 

20 

15 

19 

26 

25 

69 

76 

63 

43 

18 

15 

15 

17 

31 

47 

29 

27 

34 

43 

44 

29 

990 

OKEECHOBEE  HRN  GATE  6 

EVAP 

.17 

.28 

.28 

.27 

.20 

.18 

.23 

.26 

.27 

.32 

.25 

.31 

.26 

.15 

.06 

.23 

.34 

.30 

.27 

.28 

.19 

.21 

.40 

.24 

.21 

.18 

.24 

.24 

.28 

.17 

.22 

7.49 

TAMIAMI  TRL  4U  MI  BEND 

EVAP 

.14 

.52 

.18 

.19 

.24 

.18 

.15 

.41 

.13 

.24 

.21 

.24 

.11 

.15 

.25 

.17 

.28 

.14 

.29 

.17 

.12 

.21 

.30 

.14 

.20 

.36 

.15 

.13 

.18 

B6.39 

VERO  BEACH  FAA  AIRPORT 

EVAP 

.23 

.14 

.21 

.22 

.22 

.15 

.23 

.24 

.25 

.20 

.23 

.23 

.26 

.29 

.15 

.28 

.28 

.28 

.33 

.23 

.23 

.09 

.23 

.27 

.20 

.19 

.22 

.23 

.33 

.25 

B7.12 

WOODRUFF  DAM 

EVAP 

.IS 

.17 

.(12 

.18 

.16 

.31 

.24 

.22 

.19 

.13 

.24 

.25 

.20 

.16 

.31 

.24 

.25 

.20 

.28 

.30 

.32 

.14 

.33 

.37 

.27 

.12 

.04 

.24 

.35 

B6.85 

WIND 

31 

35 

26 

25 

26 

45 

44 

32 

31 

21 

24 

26 

19 

23 

53 

59 

72 

67 

48 

25 

16 

27 

33 

46 

64 

103 

44 

29 

38 

40 

66 

1238 

(a)     Evaporation  measured   In  a  sunken  pan  36  x  36  inches. 


Ft  Lauderdalo  Exp  Sta  -  Evaporation  station  inadequately  fenced. 
Moore  Haven  Lock  1  -  Evaporation  area  not  fenced. 

Okeechobee  Hrn  Gate  6  -  Evaporation  values  determined  by  means  of  non-standard  steel  ruler  device. 
Voro  Beach  -  Evaporation  area  not  fenced. 
Woodruff  Dam  -  Evaporation  pan  located  over  rock. 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


FLORIDA 
AUGUST  1960 


Station 
And 
Depth 

Day  ot  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

GAINESVILLE  3  WSW 

1  INCH 

MAX 
MIS 

82 
79 

94 

76 

94 
78 

96 
80 

99 
B0 

97 
80 

96 
80 

9  5 
79 

97 
78 

96 
80 

97 
80 

96 
80 

100 
80 

98 
81 

95 
80 

94 
80 

92 
80 

94 

77 

92 
76 

95 
78 

96 
78 

88 
80 

85 
77 

91 
77 

91 
80 

92 
77 

95 

78 

97 

93 
80 

94 
78 

90 

80 

93.9 
78.9 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

84 
80 

91 
79 

90 
81 

93 
82 

94 

82 

93 
83 

93 
83 

91 
81 

94 
81 

91 
83 

93 
82 

92 
83 

9  5 

83 

93 
84 

91 
82 

92 
83 

89 
83 

90 
80 

89 
79 

91 
80 

92 
82 

86 
83 

84 

80 

87 
80 

88 

80 

87 
79 

80 

80 

92 

90 
82 

90 
81 

87 
82 

90.1 
81.4 

8  INCHES 

MAX 
MIN 

85 
81 

88 
80 

88 

82 

89 
83 

89 
83 

89 
84 

90 
84 

87 
82 

90 
82 

89 
84 

90 
84 

89 
84 

91 
84 

89 
85 

89 
84 

89 
84 

87 
84 

88 
82 

87 
81 

88 
82 

90 
83 

85 
84 

84 
81 

85 
81 

8B 
81 

84 
80 

87 
81 

89 

88 
83 

88 
82 

88 
83 

87.9 
82.6 

Slope  of  Ground:     No  perceptible  slope  of  surface.     Soil  Type:     Arredonda  fine  sand.     Ground  Cover:     Bahlagrass  sod.     Instrumentation:     3  point 
Foxboro  Thermograph . 
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TOTAL  PRECIPITATION 


FLORIDA 
AUGUST  1960 


FLORIDA 


STATUTE  tWLCI 


c«ir»  a  am,  a.. 
<>*•,  o«,-0       L  »»i«otti  «  n,  a» 


O-  Bworv.il.  3  law,  o». 


Si   Ovnuu    o«  Folkatoa  »  SW.  Q* 

eZ      I  ^7"  r-— ..  [  .^.o.^/ 

Jrl'r/"-\  jf^n*^ 

i.. . _  y — iii \ 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


FLORIDA 
AUGUST  1960 


STATION  INDEX 


STATION 

2 
2 
§ 

COUNTY 

DRAINAGE  I 

LATTTUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

STATION 

|     INDEX  NO.  J 

COUNTY 

0 

a 

Q 

LATTTUDE 

z 

8 

0 

£ 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

1 

SPECIAL 

1 

E 

i 

E 

SPECIAL 

'*£PMNKR  SPRINGS 

AC  Li«t 

ALEXANDER  SPSS*  ASSN. 

LIVE  OAK  2  ESE 

5099 

SUWANNEE 

10 

62  56 

120 

tp 

RAOIO  STATION  WNER 

APALACHICOLA  »B  CITY 

0211 

FRANKLIN 

29  44 

84  99 

13 

MID 

MID 

c 

LONGBOAT  KEY 

9174 

27  2"5 

*p 

G.    M«  MCRRIRGAHAW 

ARCADIA 

0228 

Df  SOTO 

27  1* 

81  92 

70 

6P 

RADIO  STATION  WARG 

LOXAHATCHCE 

518? 

PALM  BEACH 

2*  *l 

60  16 

1* 

#p 

*p 

6P 

C 

C.  A*  KINO 

HIGHLANDS 

27  39 

81  30 

169 

6R 

c 

J.  WILEY  COTMRAN 

LYMNE  4  SE 

MARION 

29  10 

61  12 

90 

e# 

OTIS  B.  FORT 

BAR  MM  PARK 

POLK 

190 

HARRY  H,  TOL SON 

MAO I  SON 

5?T5 

MAD 1  SON 

10 

•0  21 

89  2ft 

149 

7P 

Tt  C*  MERCHANT 

■ANTON 

POLK 

27  9* 

129 

9P 

CITY  OF  BARTOW 

MARATHON  SHORES 

5391 

MONROE 

24  44 

61  00 

9 

AP 

CHARLES  0.  KCLTMAMl  JR. 

BAY  UUtl 

0920 

HILLSBOROUGH 

7A 

U.S.  GEOL*  SURVEY 

M>n I  ANNA    I  NO  SCHOOL 

537? 

90  49 

50 

IP 

FLA.    INO.  5 CM.  FOR  BOYS 

BAVPORT 

09  95 

HERNANDO 

28  32 

82  39 

10 

7A 

WILBUR  D.  GOOD 

MARINELAND 

9391 

FLAGLER 

29  40 

81  19 

10 

e 

MARINE  STUDIO  INC. 

BELLE   GLADE  CMP  $TA 

PALN  BEACH 

2*  *0 

80  38 

1* 

6A 

BA 

EVERGLADES  EKP.  STA. 

MAYO  9  NW 

9999 

LAFAYETTE 

90  06 

83  14 

4P 

AP 

ROSERT  L*  ANN  IN 

BELLE  GtAOe  MRCN  GATE  * 

PALM  BEACH 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MELBOURNE 

561? 

BREVARD 

28  09 

80  37 

2* 

9P 

_ 

CITY  OF  MELBOURNE 

big  cypress  reservation 

HENDRY 

DAVID  B.   JAM  IE SON 

MELROSE 

9*22 

ALACHUA 

10 

29  42 

62  03 

190 

5* 

9P 

DR.  CECIL  R.  HOOK 

BIYMLO 

0751 

ORANGE 

FLOOO  CONTROL  01  ST. 

5653 

29  47 

5P 

3P 

CITY  OF  MIAMI 

6LACKMAN   4  MNW 

D74i 

OKALOOSA 

)0  97 

86  42 

200 

c 

MRS.  5.  YOUNGBLOOO 

• 

MIAMI  BEACH 

5658 

DADE 

29  47 

80  08 

9 

IP 

LIFE  GUARD  PATROL 

RlOUHTSTOWN  7  SE 

CALHOUN 

30  24 

85  02 

91 

7A 

OAVIO  HOWELL 

MIAMI  WB  AIRPORT 

DADE 

29  48 

60  1* 

T 

m'd 

MID 

C  J 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

BOCA  RATON 

PALM  BEACH 

r 

Gl/S  P.  MA6ER 

MIAMI    12  SSW 

5678 

DADE 

29  99 

80  IT 

10 

•  A 

U.S. PLANT   INTROOCTN  STA 

BRADENTON  EXP  STATION 

09*0 

„„,« 

27  2* 

•2  3) 

10 

5P 

GULF  COAST  EXP.  STA. 

MILES  CITY  TOWER 

9719 

COLLIER 

26  11 

61  21 

10 

6P 

OP 

FLA.  FOREST  SERVICE 

BRISTOL 

1020 

LIBERTY  1 

MISS  ELMA  SMULER 

5793 

SANTA  ROSA 

90  47 

SP 

9P 

AGR.  EXP.  STATION 

BROOXSVlLLE  CHIN  MHL 

1046 

9 

28  37 

82  22 

200 

5P 

c 

W— CENTRAL  FLA. EXP. STA. 

MONT ICELLO  2  S 

5S79 

JEFFERSON 

10  92 

83  92 

209 

Jp 

A.  M.  PHILLIPS 

BuSMNEU.  2  E 

11*3 

SUMTER 

28  40 

82  09 

79 

*P 

MRS.  A.  H.  NELSON 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

9099 

GLADES 

61  05 

22 

SA 

BA 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CANAL   POINT  GATE  5 

12T1 

PALM  BEACH 

26  92 

80  38 

36 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MOUNTAIN  LAKE 

5973 

POLK 

27  56 

81  9* 

100 

5P 

5P 

MOUNTAIN  LAKE  CORP. 

CANAL  POINT  USDA 

127* 

PALM  BEACH 

26  52 

80  38 

25 

MID 

SUGAR  PLANT  FLO*  STA. 

MYAKKA  RIV6R  ST  PARK 

6069  SARASOTA 

27  15 

82  19 

20 

SA 

STATE  PARK  SERVICE 

CAPC   SAflLf  RANGER  STA 

1)04 

MONROE 

NATIONAL  PARK  SVC. 

4078 

COLLIER 

26  09 

3P 

IP 

CITY  OF  NAPLES 

CARTIVA 

1)10 

LEE 

26  32 

82  11 

3 

<P 

ALLEN  T.  WEEKS 

NICEVILLE 

6240 

OKALOOSA 

10  31 

6*  90 

60 

6A 

BA 

c 

JACKSON  GUARD  FOR.  STA. 

CARRABELLE    1  NNW 

1)9* 

FRANKLIN 

29  52 

8*  40 

10 

5P 

MRS.  HA2EL  F»  COOK 

NITTAW  1  S 

6251 

OSCEOLA 

81  00 

60 

7A 

MRS.  ANNIE  M.  STEVENS 

CARWILLE 

DOB 

WASHINGTON 

30  47 

85  49 

70 

LONMIE  H.  WHITTAKER 

NORTH  NEW  RVR  CANAL  1 

631  g 

PALM  BEACH 

26  34 

60  49 

19 

c 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

CEOAR  KEY 

1*92 

LEVY 

29  08 

83  02 

19 

6P 

MISS  HARRIET7E  WMIODON 

NORTH  NEW  RVR  CAMAL  2 

6)23 

PALM  BEACH 

2*  20 

60  92 

22 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

CHIPLfY  3  t 

".*. 

WASHINGTON 

30  67 

89  29 

130 

9P 

OCALA 

641* 

MARION 

29  11 

9P 

MID 

CITY  OF  OCALA 

ClEAOwate* 

1*)2 

PINELLAS 

27  59 

82  47 

20 

6P 

CLEARWATER  FIRE  OEPT. 

OCALA  2  NE 

6*1  9 

MARION 

29  13 

82  07 

68 

9P 

AIRWAY  OBSERVER 

CLERMONT  6  s 

1**1 

LAKE 

28  29 

81  46 

140 

6P 

ED  OL I VEN8AUM 

OKEECHOBEE  9  W 

6480  OKEECHOBEE 

27  14 

80  59 

30 

5P 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

CLEwlSTON 

HENDRY 

26  49 

80  95 

18 

GERVIN  N.  PITIEN 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

6*85 

OKEECHOBEE 

27  19 

80  68 

3* 

c 

CONPS  OF  ENGINEERS 

CLEMISTON  U  S  ENC 

1*9* 

HENDRY 

2*  49 

80  59 

20 

" 

c 

CORPS  Of  ENGINEERS 

ORANGE  CITY 

658* 

VOLUSIA 

26  97 

81  16 

20 

c" 

JOHN  MARCMCWKA 

1869 

HIGHLANDS 

27  24 

81  10 

40 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

6638  ORANGE 

26  33 

HID 

■ID 

C  J 

0.6.  WEATHER  BUREAU 

CRESCENT  CITY 

1978  PUTNAM 

29  29 

81  30 

58 

WILLIAM  R.  RADTKE 

ORTONA  LOCK  2 

6657 

GLADES 

2*  47 

81  18 

21 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

C*ESTVIEw  RAOIO  WJSB 

1914 

OKALOOSA 

9P 

RADIO  STATION  WJSB 

PALATKA 

6799 

PUTNAM 

29  39 

61  36 

11 

6P 

*P 

CITY  OF  PALATKA 

CROSS  CITY 

too* 

DIIIE 

29  38 

83  07 

249 

c 

COUNTY  AGENTS  OFFICE 

PANACEA 

bH2*. 

30  02 

84  24 

9 

c 

CHARLES  C.  MILES 

CROSS  CITY  J 

1  DC  | 

DIXIE  5 

29  38 

83  07 

43 

9P 

RICHARD  W.  DAVIES 

PANAMA  CITY  2 

>»> 

BAY 

30  10 

89  40 

37 

9P 

9P 

C 

FLA.  FOREST  SERVICE 

zn* 

BROWARD  2 

26  06 

80  12 

7 

MID 

FLA.  POWER  ♦  LIGHT 

6180 

MANATEE 

27  95 

BA 

BA 

c ' 

OTIE  S.  GODFREY 

OA  Y T  ON  A  BEACH 

2190 

VOLUSIA  2 

29  13 

81  02 

9A 

NEWS-JOURNAL  CORP. 

6901 

OADE 

25  5* 

60  27 

7 

c 

U.S.  GEOL .  SURVEY 

OAYTONA   BEACH  WB  AP 

219S 

VOLUSIA 

M?0 

J 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

PENSACOL A  FAA  AP 

6997 

ESCAMBIA  5 

30  26 

07  12 

110 

MID 

MID 

FED.  AVIATION  AGENCY 

DEE*  PARK 

??D0 

OSCEOLA 

28  09 

80  54 

43 

5P 

c 

GEORGE  H.  KEMPFER 

PENSACOLA  WB  CITY 

7002 

ESCAMBIA  9 

■0  29 

67  19 

19 

MID 

MID 

C  4 

U.S. WEATHER  BUREAU 

OE  FUN1AK  SPRINGS 

2220 

WALTON 

30  43 

86  07 

255 

5P 

H.  C*  STORRS 

PERRINE 

7o:o 

DADE 

2     2  5  36 

80  21 

11 

8A 

BELLE  AIRE »  INC. 

1 ? 9 

VOLUSIA 

29  04 

81  17 

40 

5P 

ROBERT    I.  MAXWELL 

PERRY 

7029 

TAYLOR 

5      30  07 

6P 

2P 

FLA .  FOREST  SERV ICE 

DE  SOTO  CITY  *  SW 

?  2  ft  fl 

HIGHLANDS 

27  25 

81  28 

68 

CHESLEY  A.  SKIPPER 

PLANT  CITY 

7?0e, 

HILLSBOROUGH 

5      28  01 

82  08 

121 

D*  A*  STORMS 

DEVILS  GARDEN  TOMER 

2298  HE  NOR  Y 

6P 

FLA,  FOREST  SERVICE 

POMPANO  BEACH 

725* 

BROWARD 

26  14 

60  09 

22 

9P 

SP 

STATE  FARMERS  MARKET 

DOwlING  PARK 

2991 

SUWANNEE 

10 

30  16 

83  15 

63 

c 

ADVENT  CHRISTIAN  HOME 

PORT  MAYACA   S  L  CANAL 

7293 

MARTIN 

26  99 

60  37 

94 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

DRY  TOR TUG A 5 

2418  MONROE 

24  36 

82  92 

3 

6P 

JOHN  R.  DEWEESE 

punt a  gorda 

7  395 

CHARLOTTE 

2*  5* 

62  03 

4 

5P 

5P 

E.  J*  MC  CANN 

209(1 

COLLIER 

29  91 

81  23 

3 

6P 

MANHATTAN  MERC.  CORP. 

QUINCY  EXP  STATION 

GADSDEN 

90  35 

5P 

9P 

N.  FLA.  EXP.  STATION 

FEDERAL  POINT 

2919 

PUTNAM 

29  44 

81  32 

5 

6P 

BRUCE  GRAY 

RA I  FORD  STATE  PRISON 

7**0 

UNION 

10 

90  04 

82  11 

120 

c 

FLA.   STATE  PRISON 

FELDA  2  N 

2  9 1  ■ 

HENORY 

c 

H.  GREGORY  ATCHLEY 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

7760 

DADE 

25  22 

80  39 

10 

9P 

5P 

NATIONAL  PARK  SVC. 

FELLSHERE 

2936 

INDIAN  RIVER 

27  46 

80  36 

25 

*P 

OKEELANTA  SUG.  REF. INC. 

SAINT  AUGUST INE 

ST  JOHNS 

29  94 

81  19 

19 

6P 

CITY  OF  ST.  AUGUST  I NE 

FERNANDINA  BEACH 

30  40 

81  28 

30 

9P 

LEWIS  K.  NOLAN 

SAINT  LEO 

PASCO 

26  20 

62  19 

176 

7P 

7P 

c 

BRO.  AUSTIN  VELTEN 

3137 

OKEECHOBEE 

27  35 

80  51 

9P 

c 

R.   B.  COX 

ST  LUCIE  NEW  LOCK  1 

MARTIN 

27  09 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FORT  GREEN  1 2  WSW 

3199 

MANATEE 

27  34 

82  08 

120 

OWEN  J.  KEEN 

SAINT  MARKS  6  SE 

WAKULLA 

30  03 

84  10 

17 

FISH  +  NlLDLlfE  SVC. 

FORT  LAUDERDALE 

BROWARD 

10 

MRS.   ALENE    LA  MARRE 

ST  PETERSBURG 

7886 

PINELLAS 

27  47 

82  36 

99 

5P 

50 

e 

CITY  OF  ST.  PETERSBURG 

FT  LAUDERDALE  8 AH | A  NAP 

BROWARD 

26  07 

SO  07 

7 

5P 

BAH  I A  —MAR    YACHT  HARBOR 

SANBORN  TOWER 

7950 

30  04 

84  36 

97 

9P 

9P 

U.S.  FOREST  SERVICE 

FT  LAUDERDALE  EKP  STA 

3171  8R0WAR0 

26  06 

80  U 

7 

OA 

BA 

U.  OF  FLA.  PLANT  LAB. 

SANFORO  EXP  STATION 

798? 

SEMINOLE 

26  48 

81  19 

1* 

5P 

SP 

CENTRAL  FLA.  EXP.  STA* 

'  |  Hf 

LEE 

26  35 

81  92 

15 

MID 

Mil 

c 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

SARASOTA 

eo?i 

SARASOTA 

27  21 

5P 

5P 

CITY  OF  SARASOTA 

FORT  PIERCE 

1201 

ST  LUCIE 

27  25 

80  19 

10 

Hit 

CITY  OF  FT.  PIERCE 

SHADY  OAKS  FISH  CAMP 

8165 

POLK 

27  49 

81  11 

60 

5P 

e 

MRS.  PEARL  E.  BREWER 

FOUNTAIN  3  S 

3290 

BAY 

85  26 

140 

5P 

jp 

FLA.  FOREST  SERVICE 

SOUTH  MIAMI  3  W 

8396 

DADE 

23  49 

80  20 

9P 

9P 

DONALD  W.  MORGAN 

GAINESVILLE   1  WSW 

3921 

ALACHUA 

8 

29  38 

62  22 

86 

4P 

CG 

AGRONOMY  DEPT  U«OF  FLA. 

STARKE 

B5?7 

BRADFORD 

29  9  6 

62  0* 

48 

5P 

9P 

CITY  OF  STARKE 

GAINESVILLE  FAA  AP 

1326 

ALACHUA 

8 

29  42 

82  16 

159 

MID 

FED.  AVIATION  AGENCY 

STE I NHATCMEE  2 

9565 

TAYLOR 

29  40 

83  24 

14 

4P 

JOHN  E.  CAMERON 

1*70 

BAKER 

30  15 

82  10 

140 

G.ST.  M.  NURSERIES 

STUART  RADIO  WSTU 

86?0    MAP  TIN 

27  13 

6P 

RADIO  STATION  WSTU 

GRACEVlLLE 

95)8 

JACK50N 

30  5-) 

85  30 

160 

c 

CHARLES  C.  LIDDON.  JR. 

TALLAHASSEE  WB  AP 

8758  LEON 

30  2* 

84  20 

64 

MID 

MID 

j 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

GRADY 

99*3 

LAFAYETTE 

10 

82  54 

30 

c 

ST.  REGIS  PAPER  CO. 

TAMIAMI  CANAL 

ss 

OADE 

29  46 

60  27 

10 

c 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

HART  LAKE 

ORANGE 

28  23 

81  14 

70 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

T AM I AM  I    TRL  40  Ml  BEND 

DAOE 

25  *6 

80  90 

12 

5P 

5P 

c 

NATIONAL  PARK  SVC. 

HIALFAH 

3909 

DADE 

29  90 

80  17 

8 

8A 

BA 

c 

MIAMI  WATER  PLANT 

TAMPA  WB  AIRPORT 

8788 

HILLSBOROUGH 

27  56 

82  92 

19 

MID 

HID 

j 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

ALACHUA 

10 

29  50 

82  36 

79 

GEO.  T.  ALEXANDER 

TARPON  SPGS  SEWAGE  PL 

PINELLAS 

2B  09 

SA 

8A 

CITY  OF  TARRON  SPRINGS 

HILLSBOROUGH  RVR  ST  PK 

3966 

HILLSBOROUGH 

28  09 

82  14 

50 

STATE  PARK 

TAVERN  I Efl 

88*1 

MONROE 

29  01 

60  31 

3 

6P 

CAPT*  EUGENE  LOWE 

HONESTEAO  E»p  STA 

6091 

DADE 

11 

HID 

HID 

c 

SUBTROPICAL  EXP.  STA. 

TITUSVILLE  2  W 

894? 

BREVARD 

26  37 

80  90 

6P 

6P 

FRANK  B.  ROOF 

1 INGLIS 

♦2?) 

LEVY 

29  02 

82  41 

12 

c 

FLA.  POWER  COMPANY 

USHER  TOWER 

9120 

LEVY 

29  25 

82  *9 

99 

5» 

8* 

FLA.  FOREST  SERVICE 

INVERNESS 

„.-■„■, 

CITRUS 

CITY  OF  INVERNESS 

VENICE 

SARASOTA 

27  06 

82  27 

10 

9P 

IP 

c 

E.  RAYMOND  WATSON 

»)21 

ALACHUA 

82  08 

60 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

VENUS  3  SE 

GLADES 

27  02 

1  SlE WORTH 

4332 

ORANGE 

28  28 

81  33 

119 

CHASE  ♦  COMPANY 

VERNON 

WASHINGTON 

30  37 

69  43 

*9 

c 

A POL  HUDSON 

JACKSONVILLE  WB  AP 

6)91 

OUVAL 

30  25 

81  39 

24 

MID 

c 

J 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

VERO  BEACH  FAA  AP 

921* 

INDIAN  RIVER 

27  39 

80  23 

2* 

MID 

MID 

MID 

c 

FED*  AVIATION  AGENCY 

JACKSONVILLE  BEACH 

6366 

DUVAL 

30  17 

81  24 

10 

FIRE  DEPARTMENT 

WAUCHULA  2  N 

9401 

HARDEE  9 

27  9* 

81  49 

119 

9P 

9P 

I VON  6.  TILYOU 

JASPER  1  SE 

*99» 

HAMILTON 

to 

30  29 

82  55 

140 

9P 

FLA.  FOREST  SERVICE 

WEST  PALM  8 EACH 

95?0 

PALN  BEACH 

26  *3 

80  03 

19 

6P 

6P 

POST-TIMES 

6911 

OADE 

25  41 

eo  17 

16 

mIS 

OADE  CO.  NURSERIES 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP 

9929 

PALM  BEACH 

26  41 

MID 

HID 

J 

u.s.  weather  bureau 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

*•  ■" 

MONROE 

24  33 

81  49 

6 

MID 

c 

J 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

WEWAHI TCHKA 

9566 

GULF 

90  05 

89  12 

*9 

9P 

5P 

EDWARD  A*  BAND JOUGH 

KEY  WEST  WB  CITY 

6579 

MONROE 

24  33 

81  48 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

WINTER  HAVEN 

9707 

POLK 

26  01 

81  49 

192 

9P 

5P 

RADIO  5TATION  WSIR 

KISSI  'NEC  2 

**29 

OSCEOLA 

28  18 

81  24 

68 

9P 

c 

HAROLD  L.  YOUNG 

WOODRUFF  DAM 

979« 

JACKSON 

30  43 

8*  92 

no 

SA 

BA 

BA 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LA  BELLE 

***2 

HENDRY 

2*  49 

81  26 

5P 

ATLANTIC  LAND   IPV.  CO* 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

6701 

POLK 

28  06 

81  43 

160 

9P 

CITRUS  EXP.  STATION 

*T)1 

COLUMBIA 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Florida  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  P.  0.  Box  3658,  University 
Station,  Gainesville,   Florida,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  either  are  missing  or  were  received  too  late  to  be  included  in 
this  issue. 

Divisions,   as  used  in  "CI lmatologica 1  Data"  Table  and  on  the  maps,   became  effective  with  data  for  May  1956. 

Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  °F,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.     Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending 
at  t ime  of  observa t  ion . 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.   S.  Weather  Bureau")   are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted 
to  represent  observations  taken  at  the  present   location.     Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on 
the  period  1931-1955. 

Data   in  the  "Daily  Precipitation"  Table;   "Daily  Temperature"  Table;   and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending 
at  time  of  observation.     The  station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the 
observations  on  daylight  saving  time. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,   and  J  in  the  "Spec i a  1"  column  under  the  heading  "Observa tion  Time  and  Tables",    indicate  the  following: 

C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G     "Soil  Temperature"  Table. 

J     "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "CI ima to logica 1  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  month ly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-    No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;   "Daily  Precipitation"  Table;   "Evaporation  and  Wind"  Table;    "Daily  Soil  Temperature"  Table; 
and  the  Station  Index. 

+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++     Fastest  observed  one  minute  wind  speed .     This  station  is  not  equ ipped  with  automa tic  wind  instruments. 

*     Amount   included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

§     Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod -cove red  ground ;   however ,   the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
AM    Data  based  on  observat iona 1  day  ending  before  noon . 
B    Adjusted  to  a  full  month . 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table  for 
detailed  dally  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,   EST  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.   S.   for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY,   and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25, 
D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,   exposure,   etc.,   of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publi- 
cation "Substation  History"  for  this  state.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,  D.  C.   for  35  cents.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issues  of  Local 
Climatological  Data  for  the  respective  stations,   obtained  as  indicated  above,   price  15  cents. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,   monthly  and  annual;   $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,   D.  C. 
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FLORIDA  -  SEPTEMBER  1960 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


Highest  Temperature:     97°  on  the  26th  at  Avon  Park 
Lowest  Temperature:     55°  on  the  13th  at  Niceville 

Greatest  Total  Precipitation:     29.50  inches  at  Perrine 
Least  Total  Precipitation:     4.64  inches  at  Madison 

Greatest  One-Day  Precipitation:     10.84  inches  on  the  16th  at  Milton 

Exp  Station 


SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


Two  hurricanes,  Donna  from  the  9th  to  11th  and  Ethel 
during  the  14th  and  15th  (see  separate  discussions 
below) ,  and  one  tropical  storm,  Florence  from  about 
the  21st  to  25th,  dominated  the  weather  scene  in  Sep- 
tember.    These  storms  plus  early  and  late  month  showers 
and  thundershowers  produced  above  average  rainfall 
throughout  the  state.     Record  or  near  record  totals 
were  reported  from  some  sections,  notably  the  southeast 
coastal  areas,  while  other  sections,  principally  the 
Suwannee  river  drainage  and  almost  all  but  the  extreme 
western  counties  in  the  panhandle,  reported  totals  from 
near  average  to  about  150  percent  of  the  long  time 
(1931-1955)   September  averages.     Rainfall  in  most  other 
sections  of  the  state  totaled  generally  between  150  and 
250  percent  of  average.     Temperatures  displayed  only 
the  usual  variation  and  taken  for  the  month  as  a  whole, 
averaged  within  one  degree  of  the  long  time  averages. 

Showery  weather  prevailed  over  most  of  the  state  during 
the  first  8  or  9  days  of  the  month  prior  to  hurricane 
Donna.     Rainfall  during  this  period  ranged  from  gener- 
ally less  than  2  inches  in  the  northern  and  western 
counties  to  mostly  2  to  5  inches  on  the  central  and 
southern  peninsula.     Significantly,   the  heaviest  early 
month  rains  occurred  in  the  areas  which  later  received 
some  of  the  more  substantial  rains  associated  with 
hurricane  Donna.     These  rains,  coupled  with  the  rains 
in  late  August,   left  most  of  the  peninsula  quite  wet 
and  served  to  augment  the  flood  potential.  Hurricane 
Donna,  according  to  reported  rainfall  amounts,  dumped 
7  to  10  inches  of  rain  on  the  extreme  southern  penin- 
sula and  5  to  7  inches  on  the  southwestern,  central  and 
northeastern  peninsula.     Storm  rainfall  was  generally 
under  3  inches  along  the  east  coast  from  south  Palm 
Beach  county  to  southern  Brevard  county  and  mostly  less 
than  one  inch  west  of  the  Suwannee  river.     Since  it  is 
known  rainfall  measurements  made  under  hurricane  wind 
conditions  may  be  unrepresentative,   it  is  possible  more 
rain  fell  than  was  actually  measured  in  the  raingages. 

Hurricane  Ethel  brought  heavy  rains  only  to  the  extreme 
western  counties;  storm  totals  ranged  from  8  to  10 
inches  in  the  Escambia  -  Santa  Rosa  county  area  to  near 
2  inches  in  the  Tallahassee  area.     Since  winds  associ- 
ated with  this  storm  were  well  below  hurricane  force, 
these  measurements  can  be  considered  representative. 
Following  the  passage  of  Ethel,  the  northern  and  western 
counties  enjoyed  a  week  or  more  of  fine  weather  which 
was  almost  rainless  in  the  panhandle  and  with  only  a 
few  widely  scattered  showers  on  the  northern  peninsula. 
Showers,  some  of  which  were  locally  heavy,  persisted 
during  this  period  over  much  of  the  central  and  south- 
ern peninsula.     The  remnants  of  tropical  storm  Florence 
brought  very  heavy  rains  but  only  moderate  winds  to  the 
southeast  coastal  areas  beginning  about  the  21st.  This 
circulation  moved  slowly  northwestward  with  decreasing 
rains  and  subsequently  merged  with  a  cold  front  in 
southern  Alabama  on  the  26th.     Showers  and  thundershow- 
ers persisted  over  most  of  the  state  during  the  remainder 
of  the  month. 

Although  most  sections  of  the  state  received  substantial 
rains  at  one  time  or  another  during  the  month,  the 
southern  two-thirds  of  the  state,   in  general,  received 
much  the  greater  total  rain.     Numerous  lakes  and  streams 
on  the  peninsula  overflowed,  some  for  the  second  or 
third  time  this  year,  as  a  result  of  the  abnormal  rain- 
fall.    Continued  shower  activity  on  the  southern  penin- 
sula after  the  passage  of  hurricane  Donna  did  not  allow 
lakes  and  water  tables  to  recede  normally,   hence  the 
heavy  rains  associated  with  tropical  storm  Florence 
aggravated  the  existing  flood  problem  on  the  southeast- 
ern peninsula  and  created  additional  flood  problems  in 
the  other  east  coast  localities  which  had  largely  es- 
caped the  earlier  hurricane  rains.     Fortunately,  the 


late  month  rains  were  much  lighter  on  the  southwest  and 
west  central  peninsula,   hence  the  flood  waters  from  the 
hurricane  rains  followed  a  more  orderly  recession  in 
those  areas.     Flood  waters  required  evacuation  of  resi- 
dential areas  in  Hillsborough  and  Sarasota  counties, 
the  Orlando  area,   and  scattered  other  localities  on  the 
central  and  southern  peninsula  following  hurricane 
Donna.     Flood  conditions  resulting  from  the  late  month 
rains  forced  evacuation  of  some  residential  areas  in 
east  coast  communities  from  about  Vero  Beach  southward. 
Considerable  agricultural  land  was  inundated  during 
the  month  and  many  roads  on  the  southern  and  central 
peninsula  were  either  closed  or  greatly  damaged  by 
flood  waters  during  the  month.     Two  people  were  killed 
by  lightning  during  the  month  and  5  tornadoes,  3 
associated  with  hurricane  Ethel,  were  reported. 

HURRICANE  DONNA,    SEPTEMBER  9-11 

Hurricane  Donna,   the  first  major  hurricane  in  Florida 
since  the  Miami  storm  of  October  1950,  was  first 
detected  in  the  tropical  North  Atlantic  on  September  2. 
Donna  then  travelled  for  some  2000  miles  mostly  in  a 
west-northwest  direction  through  the  extreme  north- 
eastern Antilles,  passing  some  70  miles  north  of 
Puerto  Rico,   into  the  Florida  Straits.     The  center  of 
the  hurricane  crossed  over  the  middle  Florida  Keys 
between  2  and  3  a.m.   on  the  10th.     After  keeping  a 
short  distance  off  shore,   it  reached  the  coastline 
again  south  of  Naples  and  then  turned  north  and  north- 
eastward,  passing  out  to  sea  a  short  distance  north  of 
Daytona  Beach.      (See  map  on  page  135) .     Donna  was  one 
of  the  most  destructive  hurricanes  to  affect  Florida 
in  modern  times.     There  were  12  fatalities  in  Florida, 
attributable  either  directly  or  indirectly  to  the  storm. 
There  were  6  deaths  by  drowning,  4  from  heart  attacks, 
1  in  an  automobile  accident  and  1  electrocution.  At 
the  time  this  publication  goes  to  print,   it  is  impracti- 
cable to  indicate  a  realistic  estimate  of  the  total 
storm  damage.     Various  authorities  have  made  estimates 
that  range  from  approximately  $36  million  to  $350 
million.     Undoubtedly,   the  true  figure  will  never  be 
known,  but  at  a  later  date  it  should  be  possible  to 
make  a  more  realistic  estimate.     Since  this  may  take 
several  months,  the  V.'eather  Bureau  will  make  no  attempt 
to  publish  a  damage  estimate  until  all  pertinent 
information  has  been  gathered  by  the  various  Federal 
and  State  Agencies  concerned.     In  most  localities  sub- 
ject to  tidal  inundation,   evacuation  either  to  the  area 
outside  or  to  designated  places  of  refuge  was  90  to  95  f 
percent.     Thus  the  loss  of  life  per  unit  damage  was 
the  least  of  any  major  hurricane  ever  affecting  Florida. 

Storm  damages  ranged  from  very  severe  on  the  middle 
Keys  and  on  the  southwest  coast  from  Everglades  City 
to  Punta  Gorda  to  relatively  minor  at  northeast  Florida 
points  north  of  the  storm  track.     Damage  and  rainfall, 
in  general,  were  significantly  greater  and  noticeable 
farther  from  the  center  on  the  right  side  of  the  track 
than  on  the  left.     Damages  by  wind  and  tide  on  the  Keys 
ranged  from  almost  complete  destruction  of  all  but  the 
most  substantial  buildings  in  the  Marathon-Tavernier 
area  to  loss  of  roofs,  broken  windows,  water  damages 
and  battered  boats  and  dock  facilities  at  other  points  , 
throughout  the  Keys.     The  Overseas  Highway  was  over- 
flowed by  the  storm  tides  at  a  number  of  places,  and 
the  road  completely  disappeared  at  bridge  approaches 
at  several  points.     The  pipeline  supplying  the  Keys 
with  fresh  water  was  broken  in  at  least  five  places 
requiring  water  to  be  brought  in  by  truck  or  boat. 
Tides  at  Tavernier  were  reported  to  be  about  eighteen 
inches  lower  than  those  associated  with  the  famous 
Labor  Day  1935  storm  on  the  Keys.     Preliminary  surveys 
indicated  that  at  certain  points,   tides  probably  reached 
at  least  12  feet  above  mean  low  water.     Tides  in  the 
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SPECIAL  WEATHER  SUMMARY  (Continued) 


Everglades  City-Naples-Ft .  Myers  Beach  area  were  esti- 
mated 4  to  7  feet  above  normal  and  perhaps  even  higher 
in  some  places.     At  Naples,   tides  pushed  inland  to  the 
center  of  the  city  damaging  buildings  and  smashing 
docks  all  along  the  intrusion.     Everglades  City,  a  town 
that  had  been  largely  evacuated,  was  also  inundated  by 
tides  and  about  50%  of  the  buildings  in  that  city  were 
destroyed  by  tides  and  winds.     Tides  farther  north  were 
progressively  lower  as  the  winds  in  advance  of  the 
storm  center  were  offshore  on  the  Gulf  coast  and  the 
center  itself  was  travelling  over  land.     On  the  Gulf 
coast  north  of  Bradenton  and  on  the  Atlantic  coast  north 
of  the  Palm  Beaches,   tides  were  mostly  1  to  3  feet 
above  normal  and  tide  damage  was  relatively  minor. 
Tides  in  the  Miami-Miami  Beach  area  ran  mostly  2  to  4 
feet  above  normal  and  tidal  flooding  in  this  area  was 
not  a  major  contributor  to  the  over-all  damage. 

At  Sombrero  Light,  which  was  west  of  the  area  of  strong- 
est winds,   the  highest  1-minute  wind  velocity  was  106 
mph  with  gusts  to  150.     At  Tavernier,   the  fastest 
recorded  mile  was  120  mph  which  was  the  highest  point 
on  the  dial.     The  anemometer  needle  held  solid  against 
the  120  mph  pin  for  45  minutes.     Tavernier  also  was  a 
little  outside  the  area  of  the  strongest  winds.  The 
maximum  sustained  winds  were  estimated  around  140  mph 
with  possible  momentary  gusts  of  175  to  180  mph  on  the 
Florida  Keys.     The  Ft.  Myers  maximum  sustained  wind  was 
92  mph  with  gusts  to  121.     Sustained  winds  in  excess 
of  100  mph  with  gusts  possibly  to  140-150  mph  quite 
probably  occurred  at  Naples  and  Everglades  City.  Gusts 
to  100  mph  were  measured  as  far  north  as  Sarasota.  In 
the  greater  Miami  area,  sustained  winds  of  just  about 
hurricane  force  were  recorded  briefly  with  momentary 
gusts  at  the  Weather  Bureau  Office  to  82  mph  and  at  the 
airport  tower  to  97  mph. 

Wind  damage  was  enormous  on  the  Keys  and  on  the  south- 
west coast  from  Everglades  City  to  Punta  Gorda.  Even 
well  outside  these  areas,  the  wind  toppled  thousands  of 
trees,  demolished  many  weaker  buildings,  blew  off  or 
damaged  roofs,  and  shattered  many  windows.     Wind  driven 
rain  added  materially  to  the  over-all  storm  damage 
throughout  the  area.     Power  and  communications  facili- 
ties fell  throughout  central  and  south  Florida.     A  large 
part  of  the  central  peninsula  citrus  belt  was  subjected 
to  the  strong  right  side  of  the  storm.     Gusty  winds 
uprooted  or  blew  over  trees  on  ridges  and  other  unpro- 
tected locations,  stripped  the  leaves  off  trees  and 
blew  fruit  off  many  trees.     Preliminary  estimates  by 
the  U.   S.   Department  of  Agriculture  indicated  grape- 
fruit losses  between  25  and  35%  of  the  state's  crop, 
and  probably  5  to  10%  of  the  state's  orange  and  tange- 
rine crops  were  lost.     The  avocado  crop  was  hit  hard; 
most  of  the  fruit  was  blown  from  the  trees  and  the  trees 
themselves  sustained  heavy  damage. 

Reported  heavy  rainfall  during  this  storm  ranged  from  5 
to  10  inches  in  an  80  to  100  mile  wide  belt  extending 
roughly  50  to  75  miles  to  the  right  of  the  storm  track 
and  30  to  40  miles  to  the  left  of  the  track.  Heaviest 
rains  apparently  fell  on  the  extreme  southern  peninsula; 


reported  totals  in  the  Miami  and  south  Dade  County  area 
were  mostly  7  to  10  inches  with  a  few  totals  near  12 
inches.     Rainfall  data  for  stations  south  of  Ft.  Myers 
were  apparently  lost  when  gages  were  either  blown  away 
or  tipped  over.     North  of  Ft.  Myers,  reported  storm 
totals  were  mostly  5  to  7  inches  with  the  greatest 
amounts  reported  in  the  central  and  southern  sections 
of  the  area.     The  rainfall  flood  potential  of  this 
storm  was  augmented  by  antecedent  rains.  Rainfall 
during  the  three  weeks  prior  to  Donna  totaled  6  to  10 
inches  over  the  affected  areas,   hence  water  tables  and 
lake  levels  were  relatively  high  just  before  the  storm. 
Lake  and  stream  overflow,   especially  in  the  central 
peninsula,  forced  evacuation  of  some  homes.  High 
waters  also  closed  many  roads  and  inundated  consider- 
able agricultural  lands  throughout  the  storm  affected 
areas.     Listed  in  the  table  on  page  134  are  pertinent 
meteorological  data  for  selected  Florida  stations. 

HURRICANE  ETHEL  -   SEPTEMBER  14  -  15 

Hurricane  Ethel  developed  rapidly  in  the  central  Gulf 
of  Mexico  early  on  the  14th,   intensified  and  moved 
northward  during  the  14th  with  winds  estimated  at  125- 
150  mph  near  the  center  late  on  the  14th.     This  storm's 
intensity  decreased  rapidly  before  reaching  the  Gulf 
Coast  near  the  Mississippi  -  Alabama  border  on  the  15th 
and  no  point  on  the  Florida  Gulf  coast  experienced 
hurricane  force  winds.     There  were  no  deaths  or  serious 
injuries  reported  in  Florida. 

The  right  forward  quadrant  of  this  storm  spawned  several 
tornadoes,  waterspouts  and  funnel  clouds.     Two  tornadoes 
affecting  the  Panama  City,  Florida  areas  were  confirmed. 
One  tornado  dipped  to  the  ground  briefly  near  West  Bay, 
affected  3  or  4  homes  then  apparently  lifted.  Another 
tornado  struck  the  Springfield  community  about  5:30  a.m. 
C.S.T.  on  the  15th  and  damaged  about  25  residences  along 
its  one-half  mile  length,   200  yard  wide  southeast  to 
northwest  path.     A  third  tornado  was  observed  to  touch 
ground  briefly  in  an  uninhabited  area  near  Port  St.  Joe 
about  8:00  a.m.  C.S.T.  on  the  15th.     There  were  at  least 
4  other  funnel  clouds  seen  in  west  Florida  on  the  15th 
but  apparently  none  reached  the  ground  -  at  least  they 
did  not  reach  ground  in  populated  areas. 

The  lowest  sea  level  pressure  at  Pensacola  WBO  was 
29.77  inches  at  5:15  a.m.   on  the  15th;   lowest  pressure 
at  Pensacola  Airport  was  29.77  inches  at  7:45  a.m.  on 
the  15th.     At  Pensacola  WBO,   the  fastest  mile  of  wind 
was  east  31  mph  at  5:40  a.m.   on  the  15th;  Pensacola 
Airport  reported  a  fastest  mile  of  east  32  mph  at  4:58 
a.m.   on  the  15th  with  gusts  to  51  mph  at  7:58  a.m. 
Apalachicola  recorded  gusts  to  50  mph  at  10.52  a.m.  on 
the  15th.     Tides  reached  3.1  feet  at  Pensacola  and 
between  3  and  4  feet  at  Apalachicola  around  noontime 
on  the  15th. 

Keith  Butson,  State  CI imatologist 
U.   S.  Weather  Bureau 
Gainesville,  Florida 
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STATION 


DATE 


FASTEST 

MILE 
&  DIR. 


TIME  GUSTS 


LOWEST 
PRESSURE 


TIDE 
HT . MLW 


PRECIP  REMARKS 


Key  West  WBAS  10 
Llgnumvltae  Key 
Sombrero  Key  Is  10 
Marathon  Shores 


> 'Hi' us- 


Conch  Key 


Tavernier 


10 


128  NW 


120+ 


70 


1:30  am  150 


29.27 
27  .85 
28.44 

27.98 


10  120++ 


28.80 


13.7 


1.57 


12.10 


Flamingo  CHURN 

10 

70* 

12 

IS 

am 

86 

27 

90 

3 

45 

am 

12. 

0 

Homestead  AFB 

10 

60  ESE 

4 

36 

am 

89 

29 

17 

4 

36 

am 

12 

17 

Miami  WBO 

10 

55  E 

4 

57 

am 

82 

29 

32 

5 

30 

am 

4  . 

3 

7 

01 

Miami  WBAS 

10 

63  ESE 

4 

57 

am 

80 

29 

34 

5 

38 

am 

8 

67 

West  Palm  Beach 

10 

46  ESE 

8 

00 

am 

63 

29 

52 

5 

00 

pm 

1  . 

0* 

1 

53 

WBAS 

Stuart  Radio 

WSTU 

10 

60  ESE 

9 

00 

pm 

29 

46 

6 

00 

pm 

1. 

0* 

Everglades 

10 

150  NE* 

9 

15 

am 

28 

15 

9 

30 

am 

10. 

5 

Ft.  Myers  WBAS 

10 

92  NE* 

1 

31 

pm 

121 

28 

08 

2 

27 

pm 

4-7 

ft. 

4 

95 

Naples  CHURN 

10 

100* 

28 

04 

12 

20 

pm 

10. 

2 

Tampa  WBAS 

10 

62  N 

9: 

40 

pm 

75 

29 

11 

10 

30 

pm 

3. 

5* 

3 

60 

Lakeland  WBO 

10 

68  NE 

9: 

35 

pm 

90* 

28 

60 

11 

20 

pm 

6 

61 

Leesburg  WARN 

11 

62  NE 

1: 

30 

am 

96 

28 

88 

1 

30 

am 

Orlando  WBAS 

11 

46  ESE 

69 

28 

66 

2 

36 

am 

4 

47 

Daytona  Beach 
WBAS 

11 

58  ESE 

3: 

42 

am 

86 

28 

73 

4 

45 

am 

2. 

0* 

4 

58 

Jacksonville 
WBAS 

11 

46  NE 

5: 

54 

am , 

67 

29 

20 

8 

20 

am 

4 

43 

20  minute  lull 


Anemometer  at  end  of 
range.     Eye  just  N 
of  city  2-2:30  am. 
Tide  about  6'  over 
US  #1 

Lowest  observed  pres- 
sure by  calibrated 
aneroid  during  Donna. 

Needle  solid  against 
pin  for  45  minutes 

*  Instruments  carried 
away  when  roof  blew 
off  before  highest 
wind.     Numerous  light- 
ning flashes  in  worst 
part  of  storm. 


♦Above  normal 


♦Above  normal  in  St. 
Lucie  river  about  4  rai 
NW  of  inlet 

♦Estimated.  Anemometer 
discontinued  8:30  am. 
Gusts  measured  144  mph 

♦Maximum  velocity  for 
one  minute.  Tide  ht. 
above  normal  lull 
2:20  -  3:31  pm 

♦Station  abandoned 
before  time  of  highest 
wind.     Eye  over  city 
12  -  1  pm.   3  -  4  ft. 
water  over  most  of  citj 

♦Egmont  Key  10  pm 
above  normal 

♦Estimated.  City  near 
center  of  eye  11:20  pm 
Eye  about  20  mi.  wide 


♦Above  normal.  Brief 
lull  3:45  am.  Gusts  to 
99  mph  measured  at 
FA A  tower. 


WARN  -  Weather  Amateur  Reporting  Network 
All  times  are  Eastern  Standard 


CHURN  -  Cooperative  Hurricane  Reporting  Network 
All  speeds  are  in  miles  per  hour 
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Temper  atu  le 


See 
o  <z  £ 


NORTHWEST 

APALACHICOLA  W6  CITY 
BLOUNTSTOWN  2  SE 
CARRABFLLE   1  NNW 
CHIPLEY  3  E 
CRESTVIEW  RADIO  WJSB 

DE  FUN  I AK  SPRINGS 
FOUNTAIN   3  S 
MAR  I  ANNA    I ND  SCHOOL 
MILTON  FXP  STATION 
MONT ICELLO  2  S 

N1CEVILLE 
PANAMA    CITY  2 
PENSACOLA   FAA  AIRPORT 
PENSACOLA  WB  CITY 
OUINCY  FXP  STATION 

SAINT  MARKS  6  SE 
SANBORN  TOWFR 
TALLAHASSEE  WB  AP 
t  WE WAH I TCHK A 
WOODRUFF  DAM 

DIVISION 

NORTH 

CEDAR  KEY 
CROSS  CITY  2 
FEDERAL  POINT 
FERNAND I NA  BEACH 
GAINESVILLE   3  WSW 

GAINESVILLE  FAA  AP 
GLEN   ST  MARY  NURSERIES 
HIGH  SPRINGS 
JACKSONVILLE  WB  AP 
T JACKSONVILLE  BEACH 

JASPEP   3  SE 
LAKE  CITY  2  E 
LIVE  OAK  2  ESE 
MADISON 
MAYO  5  NW 

MELROSE 
PALATKA 
PERRY 

SAINT  AUGUST  I NE 
STARKE 

STEINHATCHEE  2 
USHER  TOWER 


NORTH  CFNTRAL 

ALFXANDFR  SPRINGS 
BAYPORT 

BROOKSVILLE  CHIN  HILL 
BUSHNELL  2  E 
CLERMONT   6  S 

DAYTONA  BEACH 
DAYTONA  BFACH  WB  AP 
HE  LAND  3  N 
INVFRNFSS 
LAKF  HIAWASSF 

L I SRON 
OCALA 

OCALA  2  NE 
ORLANDO  WB  AIRPORT 
SAINT  LFO 

SANFORD  EXP  STATION 
TITUSVILLE   2  W 


SOUTH  CFNTRAL 

ARCADIA 
AVON  PARK 
BARTOW 

BRADENTON  FXP  STATION 
CLEARWATER 

DEER  PARK 
FELLSMFRE 
FORT  DRUM  ■>  NW 


85.2 
"8.3 
88.5 
89.2 
89.8 

89.9 
89.1 
89.1 
87,3 

<>7. ; 

88.2 


86.2 
89.6 
89.0 


88.6 
87.9 


87,6 
88.2 


86.  3M 
88.2 


08. 1M 
87.8 


05,9 
88. 0 
87,6 
88.3 
86.9 

87.2 


"9.3M 
90.3 
=  8.2 
°9  .  A 
07.1 

»7.0 


72.3 
68,9 
69.7 
68,6 
67.1 

68.2 
68, A 
68.5 
67.1 
67.6 

68.3 
69.0 
70.6 
71  .A 
68. A 

69.9 
67,9 
69.8 
68.9 
69.0 


73.6 
69.8 
70,9 
73.8 
71.0 

70.2 
68,3 
68.7 


66.7 
68.2 
68.9 
69. A 
69.1 

70.9 
71  .8 
67,0 
72,8 
70.0 


72.  3 
71  .AM 


71  .2 
72.0 
77.0 


72.1 
71  .  1 
70.? 
72.3 
72. A 

68.3 
71  .6 


71  .AM 
71  .9 
72.0 
72. 3M 
72.8 

70.8 
71  .0 
69.3 


78.6 
79.1 
78.9 
78.8 


79.1 
78.8 
78.8 
77.2 
77.6 


78.6 
78.5 


81  .0 
79.7 
79.1 


79.1 
79.  7 

79. 6M 

78.0 
78. A 
78. A 


79.3 
79.9 
78.0 


79.  1 
79.1 


79.  8M 
80.1 


80.0 
79.1 


80. AM 
81  .1 
80.  1 
80. 9M 
80.0 

78.8 

79.0 
78.2 


1.3 
.2 


12.60 
6.60 
7.A7 
A. 71 
5.78 

8.76 
A. 71 
5.75 
16.36 
13.12 

6.73 
7.80 
10, 8A 
10.60 
13.51 

7.A2 
12.12 
9.83 
9.12 
9.95 


11.05 
10. A9 
13. 3A 
16.70 
6.38 

9.08 
1 1  .99 
7.00 
8.57 
11.11 

10. A7 
5.8A 
7.A8 
A.6A 
8.85 

9.12 
8.11 
6.03 
11  .A2 
9.25 

8.02 
9.96 


10.10 
13.89 
12. 8A 
1A.07 
11.38 

18.15 
10.96 
13.83 
15. 2A 
14.86 

11.82 
11.21 
8.08 
11.21 
16.52 

17.28 
13. 2A 


17.05 
1A.82 
15.59 
15.97 
7.1A 

16.05 
21  .37 
13.85 


A. 95 

2.39 


2.72 
1.A3 


A. 82 
9.08 


5.97 
7.96 
1.3A 


5.77 
1.61 


•  Al 

.58 


5.31 
A. 99 


A.AA 
6.9A 
8.58 


A. 06 
9.03 


10.16 
A. 50 


8.89 
7.16 
8.79 
7.89 


5.70 
1  .75 
1.62 
2.96 
2.50 

2.9A 
1  ,65 
2.5A 
10. 8A 
6.A6 


17 


3.75 

3.13 
2.86 
3.50 
1.60 
6.28 


2.65 
3.50 
2.98 
5.18 
1  .60 

1.61 
3.66 
1  .AO 
A.  12 
3.71 

2.50 
2.6A 
1.76 
1.6A 
2.7A 

A, 08 
2.A7 
2.00 
3.85 
2.88 

1  .29 
2.80 


3.55 
5.56 
3.00 
5.23 
A. 00 

7,20 
2.88 
A. 26 
3.30 


3.90 
2.58 
2.79 
2.85 
5,20 

5.09 
2.85 


1.70 
A, 13 


See  Releicnce  Notes  Following  Station  Inde* 
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FORT  PIERCE 
KISSIMMEE  2 
LAKE  ALFRED  EXP  STA 
LAKELAND  WB  CITY 
LAKE  PLACID  2  SW 

MELBOURNE 

MOUNTAIN  LAKE 

MYAKKA   RIVER  ST  PARK 

OKEECHOBEE  HPCN  GATE  6 

PARR  I SH 

PLANT  CITY 
ST  PETERSBURG 
SARASOTA 

SHADY  OAKS  FISH  CAMP 
TAMPA  WB  AIRPORT 

TARPON  SPGS  SEWAGE  PL 
VENICE 

VERO  BEACH  FAA  AIRPORT 
WAUCHULA  2  N 
WINTER  HAVEN 


DIVISION 

EVERGLADES  AND  SW  COAST 

BELLE  GLADE  EXP  STA 
[BIG  CYPRFSS  PESERVaTN 
f CANAL  POINT  USOA 
|CAPE  SA8LE  RANGER  STA 

CAPTIVA 

CCLEWISTON  U  S  ENG 

DEVILS  GARDEN  TOWER 
IEVERGLAOES 

FORT  MYERS  WB  AP  R 
|L»  BELLE 

1 MILES  CITY  TOWER 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 
I  NAPLES 
1 PUNTA  GORDA 

TAMIAMI   TRL  40  MI  BEND 

DIVISION 

LOWER  EAST  COAST 

ORT  LAUDERDALE 

LAUDERDALE  BAHIA  MAR 
LAUDERDALE  EXP  STA 
IALEAH 

ESTEAD  EXP  STA 

LOXAHATCHEE 

MIAMI    BAY  FRONT 
I  MIAMI  BEACH 

MIAMI  WB  AIRPORT  R 
(MIAMI   12  SSW 

"OMPANO  BEACH 
'OYAL  PALM  RANGER  STA 
SOUTH  MIAMI   3  W 
STUART  RADIO  WSTU 
WEST   PALM  BEACH 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP  R 

RY  TORTUGAS 
:  KEY  WEST  WB  AIRPORT 
MARATHON  SHORES 
TAVERN  I ER 

DIVISION 


OIVIS ION 


KEYS 


86.7 
"7.6 


87.0 
8*. 8 
88  .6 


90.0 
88.3 
90.1 


80.  3M 
88.7 


86. 7M 
86.  3M 
88.3 
88. OM 
87.8 

88.3 
87. 2M 
86.0 


87.4 
88.7 
87.2 
88.2 
86.  1M 


87.2 


"7.6 
87.7 


Precipitation 


•  E 

2  e 
<  s 

| 
< 

lee 
q  *r  £ 

J 

a 

X 

2 

a 

- 

3 

S 
a 

Q 

S* 
a 

No  of  Daps 

See 

Q  lZ  * 

s 

o 

s 

Snow,  Sleet 

No  ol 

Maa 

Mm 

- 

£ 

-  -o 

«  I 

»j  O 

i  o 

o 

1 

2 

s 

100  o>  More 

s  « 

.- 

8  , 

Is  J 

73.7 

80.2 

-  .9 

90 

29  + 

66 

10 

0 

4 

g 

n 

n 

16.73 

8.38 

3.67 

2  6 

.0 

0 

'.  6 

9 

4 

72,0 

79.  8 

-  .3 

92 

8 

68 

14 

0 

q 

o 

n 

n 

20.61 

1  3.97 

4.00 

10 

.0 

0 

!  9 

1  3 

7 

71  .2 

79.0 

-  1.3 

92 

26 

68 

4 

0 

6 

0 

0 

0 

19.44 

12.40 

.0 

0 

1  7 

9 

4 

72.8 

79.6 

-  .5 

91 

]  s 

70 

10 

0 

3 

0 

0 

1 

10,25 

3.88 

6*33 

10 

.0 

0 

1 1 

4 

1 

71  ,9M 

80. 5M 

93 

15 

68 

6 

0 

1  6 

o 

o 

0 

16,20 

5,07 

7 

.0 

0 

72.7 

79.9 

93 

1? 

67 

14 

0 

4 

0 

0 

n 

16.04 

.0 

0 

72.2 

79.5 

-  .8 

90 

26+ 

68 

14 

0 

0 

0 

0 

13.75 

7.06 

3.72 

1  1 

.0 

0 

1  7 
1  H 

6 

4 

72. 3M 

80.  5M 

91 

28  + 

69 

14 

0 

1  5 

0 

0 

0 

14.04 

6.00 

.0 

0 

8 

2 

71.0 

70.7 

90 

9 

70 

30 

o 

1 

0 

0 

0 

14.68 

1  .95 

?4 

.0 

0 

1  8 

1 1 

6 

70.0 

81.4 

96 

10 

68 

1  2 

0 

29 

0 

o 

.0 

0 

71  .2 

80.6 

.6 

96 

16 

67 

3 

0 

18 

0 

0 

o 

15.12 

8.09 

.0 

0 

81.6 

.  1 

94 

21 

72 

14+ 

0 

I  4 

0 

o 

0 

8.63 

.11 

2.87 

11 

.0 

0 

1  4 

6 

1 

69.0 

79.6 

93 

20 

61 

7 

0 

20 

0 

0 

0 

15.65 

4.05 

1  1 

.0 

0 

1  6 

1  0 

5 

M 

0 

0 

0 

0 

.0 

0 

81.7 

1,2 

98 

21  + 

7  1 

4 

0 

1  >■ 

0 

0 

0 

6.17 

1  .72 

3.42 

10 

•  0 

0 

0 

4 

3 

72. 4M 

81.  4M 

.3 

96 

lo 

67 

1  4 

0 

20 

o 

0 

" 

12.70 

5.43 

2.00 

]  I 

•  0 

o 

i  e 

9 

6 

72. 6M 

80.  1M 

92 

20+ 

70 

30  + 

0 

4 

0 

0 

0 

16,20 

.0 

0 

74.  * 

80.2 

90 

13  + 

"1 

3 

0 

\ 

0 

0 

o 

20.29 

6.28 

22 

.  0 

0 

16 

o 

7 

71  .4M 

79.9V 

0 

0 

0 

o 

13,83 

.0 

0 

72.0 

80.4 

93 

20  + 

68 

12  + 

0 

14 

0 

0 

0 

17.26 

5.07 

11 

•  0 

0 

1  7 

9 

4 

80.2 

.4 

18.01 

7.41 

.0 

71  .0 

79.0 

-  .6 

91 

16 

67 

6 

0 

5 

0 

0 

0 

19.50 

10.79 

3.68 

10 

.  0 

0 

1  8 

10 

6 

7  3  .  8M 

8 1  .  6M 

92 

21  + 

71 

6  + 

0 

14 

0 

0 

0 

13.37 

.0 

0 

72.0 

79,9 

92 

26  + 

68 

6 

0 

10 

0 

0 

0 

12,89 

3.52 

24 

.0 

0 

1 1 

8 

6 

M 

0 

0 

0 

0 

•  0 

0 

76. 1M 

82,01 

91 

14+ 

0 

8 

0 

0 

0 

15.06 

.0 

0 

74.2 

81  .1 

92 

16  + 

70 

7+ 

0 

8 

0 

0 

0 

9.28 

2.54 

1  1 

.0 

0 

15 
18 

5 

2 

92 

15  + 

68 

1 1 

0 

11 

0 

0 

0 

12.21 

4.70 

10 

•  0 

0 

7 

2 

M 

0 

0 

0 

0 

.0 

0 

74.8 

81  .6 

.3 

93 

14 

71 

10+ 

0 

14 

0 

0 

0 

11.93 

3.34 

4.63 

10 

•  0 

0 

15 

S 

3 

1  8 

69 

14  + 

0 

18 

0 

0 

0 

9.36 

1  .73 

2.05 

11 

.0 

0 

1  2 

6 

3 

M 

0 

0 

0 

0 

.  0 

0 

73.1 

80.2 

.8 

91 

14 

69 

1 

0 

3 

0 

0 

0 

1 1  .30 

3.68 

3.79 

1 1 

•  0 

0 

14 

6 

2 

M 

0 

0 

0 

0 

.0 

0 

73.9 

81.2 

-  .2 

94 

19  + 

72 

23+ 

0 

13 

0 

0 

0 

12.09 

3.91 

.0 

0 

73.7 

82.1 

95 

14  + 

69 

10+ 

0 

21 

0 

0 

0 

19.05 

6.55 

10 

•  0 

0 

17 

9 

6 

80.9 

-  .3 

13.28 

4.93 

.0 

74.  5M 

80. 6M 

-  .9 

91 

7 

71 

23  + 

0 

0 

0 

o 

.  0 

0 
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1 

.01 

* 

"So 

13.12 

* 

T 

1  •  99 

_ 

_ 

3  90 

4*4* 

* 

01 

* 

11.30 

•  70 

*  ]  | 

11 

"os 

.59 

3  79 

0  1 

05 

* 

04 

* 

*  * 

81 

04 
*  * 

29 

94 

1  *99 

41 

13.75 

•  13 

•  21 

.40 

1*00 

.02 

2.43 

3.72 

.10 

.67 

.70 

•  02 

.01 

•  29 

.21 

.31 

•27 

.02 

•  01 

•  39 

.26 

.63 

14.04 

20 

.99 

.21 

•0: 

•  31 

19 

* 

53 

1  »71 

3.80 

•73 

•  12 

♦  •73 

•  30 

•  05 

•  99 

3«17 

•  95 

16,21 

•  07 

*21 

29 

.10 

1*82 

3  90 

•  03 

3  57 

1  *1 

1  *04 

1  *97 

*  j! 

11*21 

.09 

2.55 

•  31 

.02 

.01 

•  12 

.41 

.02 

1.98 

1.49 

1  .10 

•  02 

•09 

.02 

.  7C 

•  40 

1.90 

.79 

•07 

8.08 

■ , 

*: 

•  0 

•  36 

*nt 

.06 

.27 

79 

* 

•  01 

.20 

•  01 

■ 

•  66 

*?i 

10.71 

*  ' 

* 

*  . 

•  05 

.03 

•  21 

•  22 

1.37 

* 

2*00 

nt 

** 

14.55 

.07 

•  62 

■  A 

0 

11  .21 

.01 

2.89 

•  11 

■0! 

T 

•  1  8 

•  46 

B.U 

•  29 

.13 

.46 

.20 

.93 

2.47 

•3( 

.93 

•  30 

.09 

L,i; 

.70 

.34 

.21 

•  24 

7.80 

•  40 

.39 

•  10 

1.02 

.48 

.17 

•  02 

2.94 

•02 

1*69 

.70 

•  10 

•05 

1.90 

3.90 

.10 

1.55 

9.50 

10.84 

•  07 

T 

•  12 

1  .20 

1*55 

•  13 

4.7S 

2.29 

.01 

.01 

.22 

•  29 

10*60 

.01 

.04 

T 

1  .1  1 

.41 

3.96 

1.21 

•oa 

.20 

.01 

.14 

T 

79.50 

•  29 

•  18 

•  20 

.47 

.  ?r 

2.16 

3.00 

.19 

1.05 

4.69 

-0> 

•  03 

.72 

•  02 

•  >] 

2.60 

4.90 

1  ,oc 

.18 

■0! 

.19 

6.03 

.30 

•  20 

.05 

.40 

•  21 

,04 

.81 

2.00 

2.00 

15*12 

•  07 

•  27 

.19 

.04 

.05 

•  17 

.99 

.0! 

7.29 

wo 

1.07 

1.11 

•  12 

•  11 

•  01 

.04 

.0' 

1.02 

•  12 

2.08 

•  39 

.01 

20.41 

.29 

.71 

•  03 

.19 

•  51 

•  26 

.  )  fl 

4.25 

.29 

.21 

.98 

2.32 

•  06 

1.2 

•  48 

6.17 

.si 

.16 

1  .21 

.71 

12*09 

.10 

.49 

.  \  | 

.10 

.01 

•  83 

7.40 

.69 

•  5! 

.26 

.39 

.40 

•41 

.19 

11.51 

•  91 

•  29 

•  12 

.03 

.0* 

.02 

2.42 

1.68 

.17 

T 

3.03 

1.75 

.0 

.94 

•  24 

Sm  i«to(anc»  notaa  toUowtng  Sutton  Indai 
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DAILY  PRECIPITATION 

Continued  


Day  of  Month 


oianon 

0 
E— 

1  j 

2  j 

3 

4  | 

5  | 

g 

7      8  9 

10  | 

11  | 

12 

13  | 

14  | 

15 

16  | 

17  | 

18 

19 

20 

21 

22  | 

23 

24 

25  1 

26 

27 

28 

29  1 

1 

30 

31 

ROYAL  PALM  RANGER  ST A 

■  02 

•  38 

•  52 

•  03 

•  34 

2.49 

.03 

.29 

4.33 

•°* 

•  09 

.14 

I 

.20 

■  46 

4.95 

•  23 

•  01 

.40 

T 

.  ta 

SAINT  AUGUSTINE 

1 1 »42 

•  14 

*  i ! 

•  10 

•  19 

.69 

* 1 • 

.  92 

.01 

•  73 

•  22 

1.76 

.30 

1  .45 

.60 

.  IB 

T 

SAINT  LEO 

16.52 

•  05 

I  •70 

•  37 

•  03 

09 

1  **9 

5.20 

" 1 0 

•  12 

.40 

•  12 

.25 

■  09 

1.20 

.10 

.25 

3*60 

•09 

SAINT  MARKS  6  SF 

7.42 

.14 

•  22 

T 

.93 

1  .30 

.92 

3.1  3 

T 

.07 

ST  PETERSBURG 

8*63 

•  02 

•  36 

.20 

.35 

•  22 

.71 

.05 

•  56 

2.87 

•  71 

.62 

.24 

.45 

•  06 

.58 

•  03 

•  03 

•  40 

.  1  9 

SANBORN  TOWER 

12*12 

•  89 

•  95 

.18 

•  IB 

* 

2.16 

1.13 

2.36 

2.66 

•  15 

1.19 

.11 

SANFORD  EXP  STATION 

l  T.2e 

•  06 

T 

.  as 

•  23 

•  05 

T 

.34 

.28 

2.00 

1.26 

.20 

3*28 

•  u 

•  16 

.51 

•  23 

.31 

.16 

1.97 

.05 

SARASOTA 

•  i  ** 

1  .94 

•  09 

•  32 

»98 

•  99 

•  02 

•  09 

•  11 

.28 

.30 

SHADY  OAKS  FISH  CAMP 

•  02 

•  05 

•  90 

•  23 

.63 

.08 

.03 

•  24 

2*63 

2.40 

" 

" 

" 

SOUTH  MIAMI    3  W 

T 

.06 

•  98 

.99 

1  .  35 

•  21 

.29 

.98 

•  12 

.47 

•  58 

.  k  1 

2^79 

6,48 

•  72 

•  36 

02 

•  03 

04 

STARKE 

9.23 

.13 

1  .26 

*  20 

•  26 

•  02 

.07 

.17 

.16 

•  48 

.  3  J 

.  !  C 

.02 

•  31 

.43 

.40 

.02 

1.73 

.26 

•  01 

STEINHATCHEE  2 

8*02 

1.01 

1.20 

1.29 

.79 

.07 

.66 

.08 

•  19 

1.14 

1.11 

.  i* 

STU4RT   RADIO  WSTU 

i  e .  »■ 

•  08 

1.73 

.04 

•  07 

•  28 

•  21 

1  .40 

.21 

•  68 

•  04 

.23 

2.19 

T 

.13 

2*24 

2.12 

2*27 

1.40 

.19 

.27 

.58 

1.42 

.59 

TALLAHASSEE  W8  AP 

9.83 

•  23 

•  02 

T 

•  11 

.07 

•  10 

.03 

T 

T 

T 

1  .74 

.64 

T 

•  OS 

3.50 

1.23 

T 

2.02 

.06 

,0  1 

TAMIAMI    TRL   40  MI  BEND 

■  06 

■  20 

•  34 

•  30 

I  •  57 

.79 

2.23 

■  59 

6.33 

.24 

.18 

2  18 

1  23 

T 

.26 

TAMPA  WB  AIRPORT  R 

8.17 

T 

1  .29 

•  06 

.07 

T 

T 

.62 

.17 

T 

3.42 

.16 

1.75 

.13 

•02 

.07 

T 

T 

.04 

•  02 

.02 

T 

.09 

.10 

•  12 

TARPON  SPGS  SEWAGE  PL 

12.70 

1  .05 

•  20 

•  20 

•  60 

.20 

•06 

•  02 

1.16 

U94 

•  60 

2.00 

•  10 

1  .40 

.01 

.04 

1*10 

.43 

.35 

.  1  0 

.25 

.87 

,42 

TAVERN  I ER 

•  30 

•  02 

T 

1.18 

.25 

.49 

T 

.82 

.25 

3.10 

4.90 

■  9! 

.10 

1.56 

TITUSVILLE  2  W 

.12 

.12 

2  «26 

2.83 

!•! 

USHER  TOWE» 

9.9( 

.20 

if( 

.30 

.30 

.25 

.20 

1  .20 

.60 

.11 

-90 

•  40 

.70 

.30 

2.80 

,6( 

VENICE 

16.20 

1-22 

1.01 

•  26 

.07 

1.40 

•  13 

.29 

1.69 

•  13 

5.60 

.17 

.11 

2.10 

.35 

.82 

.12 

.02 

.18 

.02 

•  03 

.41 

•  11 

VERO  BEACH  FAA  AIRPORT 

20.29 

T 

.26 

.22 

1.12 

.02 

.06 

•  54 

.20 

1.69 

.04 

•  03 

T 

T 

1.22 

.28 

T 

.15 

.01 

6.28 

3.64 

.76 

1,45 

■49 

T 

1.53 

•  36 

WAUCKULA  2  N 

13.83 

.47 

T 

.05 

•  12 

.51 

.03 

.50 

•  10 

.49 

6.35 

.01 

.02 

L*39 

•  10 

T 

.61 

•  48 

1.60 

.03 

T 

.24 

.57 

WEST  PALM  BEACH 

22.10 

•  40 

•  60 

.23 

•  83 

1.23 

.07 

1.33 

T 

.10 

1.16 

.08 

T 

•  58 

•  21 

.31 

7.91 

•  09 

•  17 

4.20 

•27 

1.58 

.29 

.41 

.05 

.04 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP  R 

2*. 86 

•  49 

.50 

.75 

.42 

1.56 

.07 

.37 

.  94 

1.19 

.01 

T 

1.53 

.02 

5.19 

3.60 

.05 

.12 

.05 

.24 

3*60 

.18 

2.15 

T 

.  60 

1.66 

.06 

.09 

WEWAH I TCHKA 

9.12 

.60 

.06 

.91 

1.60 

.17 

.27 

.27 

T 

1.30 

.14 

.15 

T 

T 

T 

1.54 

1.28 

T 

.48 

.15 

T 

WINTER  HAVEN 

17.26 

■  11 

.10 

2  .00 

.02 

.09 

.57 

2.53 

.02 

2.13 

5.07 

.  99 

.13 

•  28 

•  01 

.07 

.39 

.17 

,2i 

.84 

.69 

•  63 

.07 

.  75 

WOODRUFF  OAM 

9.95 

.06 

.06 

1.38 

•  63 

.53 

6.26 

.14 

.41 

.43 

.03 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind  diiection 

Wind  speed 

m.  p.  h. 

Relative    humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

° . « 

S3  J 

$  8  " 
ft.  a  » 



Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

1:00  a 
EST 

7:00  a 
EST 

1:00  p 
EST 

7:00  p 
EST 

Trace 

.01-09 

10-49 

66-OS 

1.00-1-99 

2  00 
and  over 

Total 

APALACHICOLA  WB  CITY 

8.3 

40 

SE 

15 

3 

5 

2 

2 

3 

1 

16 

73 

5.2 

DAYTONA  BEACH  WB  AIRPORT 

ENE 

21 

10.8 

58-H- 

ESE 

11 

90 

91 

75 

86 

3 

5 

11 

1 

3 

1 

24 

7.8 

PORT  MYERS  WB  AIRPORT 

9.1 

92++ 

NE 

10 

92 

93 

70 

84 

5 

7 

10 

2 

2 

1 

27 

7.1 

JACKSONVILLE  WB  AIRPORT 

ENE 

24 

9.9 

46 

NE 

11 

89 

93 

64 

80 

7 

4 

5 

2 

1 

1 

20 

34 

7.1 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

SSW 

11 

12.2 

65 

NW 

10 

81 

79 

73 

78 

3 

5 

3 

5 

3 

0 

19 

54 

7.0 

LAKELAND  WB  CITY 

8.3 

- 

7 

9 

7 

3 

0 

1 

27 

42 

6.9 

MIAM I  WB  AIRPORT 

ESE 

11 

9.2 

63++ 

E 

10 

88 

90 

71 

80 

7 

6 

7 

1 

3 

5 

29 

480 

7.4 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

ENE 

18 

9.4 

46++ 

ESE 

11 

94 

95 

66 

83 

5 

6 

8 

3 

1 

25 

7.4 

PENSACOLA  WB  CITY 

10.2 

32 

SE 

7 

2 

4 

3 

0 

2 

2 

13 

63 

TALLAHASSEE  WB  AIRPORT 

NE 

20 

6.2 

25 

NE 

4 

88 

92 

64 

80 

6 

6 

3 

1 

2 

2 

20 

6.5 

TAMPA  WB  AIRPORT 

ENE 

17 

11.4 

56++ 

NNW 

10 

88 

92 

62 

77 

7 

8 

5 

1 

2 

1 

24 

50 

7.0 

WEST  PALM  BEACH  WB  AIRPORT 

ENE 

IS 

10.4 

46 

ESE 

10 

88 

90 

74 

82 

2 

7 

7 

3 

4 

4 

27 

8.1 

<t  City  Office  Data 
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DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
SEPTEMBER  1960 


Station 

Day  Ol  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

e 

J 

O 

g 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16  | 

17 

18 

19 

20  | 

21 

22 

23 

24 

Z'j 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ALEXANDER   SPR I NGS 

MAX 

II 

go 

86 

B  B 

90 

89 

90 

99 

90 

81 

89 

86 

88 

90 

93 

92 

90 

93 

89 

92 

90 

90 

82 

87 

89 

89 

92 

•0 

85 

86 

88. 

7 

M  I  N 

66 

69 

69 

67 

6  ) 

70 

69 

72 

71 

69 

75 

73 

71 

62 

66 

68 

67 

72 

68 

70 

66 

71 

72 

72 

73 

72 

69 

70 

71 

70 

69* 

7 

APALACH1COLA   MB  CITY 

«x 

u 

8* 

B4 

8  6 

96 

67 

86 

80 

85 

89 

89 

86 

86 

63 

69 

85 

83 

87 

85 

87 

89 

85 

85 

84 

84 

84 

86 

84 

82 

84 

85. 

2 

MIN 

T3 

73 

72 

7  2 

72 

71 

72 

71 

75 

71 

72 

73 

67 

71 

71 

74 

74 

72 

74 

75 

76 

74 

70 

68 

71 

75 

74 

72 

74 

70 

72  • 

3 

ARCADIA 

MAX 

92 

91 

88 

85 

88 

91 

90 

91 

89 

90 

90 

91 

93 

90 

90 

89 

90 

92 

9C 

86 

87 

86 

87 

89 

91 

86 

66 

89 

89. 

3 

MIN 

69 

71 

6  9 

70 

71 

70 

63 

71 

73 

71 

72 

68 

72 

72 

73 

74 

72 

73 

74 

74 

72 

73 

73 

72 

71 

71 

73 

73 

71« 

8 

AVOK  PARK 

MAX 

»3 

90 

88 

8  9 

92 

93 

92 

01 

90 

84 

91 

93 

94 

94 

99 

92 

86 

90 

93 

94 

91 

81 

82 

84 

89 

97 

93 

91 

85 

91 

90. 

3 

m  ;  n 

71 

73 

70 

70 

70 

71 

73 

72 

72 

■'0 

69 

73 

T3 

70 

70 

71 

72 

74 

72 

74 

75 

73 

70 

72 

72 

72 

72 

74 

74 

72 

71 . 

BARTON 

MAX 

92 

86 

84 

85 

90 

92 

91 

68 

87 

89 

88 

92 

90 

92 

94 

94 

89 

90 

89 

91 

91 

81 

82 

81 

86 

82 

90 

61 

88 

91 

88. 

2 

MIN 

71 

74 

71 

70 

70 

71 

73 

71 

69 

71 

71 

72 

71 

70 

74 

73 

74 

74 

72 

73 

71 

74 

71 

72 

73 

72 

73 

72 

74 

73 

c 

BATPORT 

MAX 

96 

B  7 

88 

66 

B6 

93 

91 

67 

88 

94 

81 

86 

84 

85 

90 

91 

92 

93 

92 

94 

86 

94 

90 

85 

86 

88 

90 

89 

82 

86 

88. 

7 

MIN 

71 

72 

73 

70 

71 

71 

72 

73 

73 

75 

74 

78 

72 

67 

69 

72 

71 

72 

72 

72 

73 

74 

74 

73 

74 

73 

73 

72 

72 

71 

72  • 

3 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

MAX 

M 

86 

89 

94 

83 

84 

86 

98 

89 

86 

81 

87 

90 

90 

90 

91 

89 

86 

85 

89 

89 

86 

81 

79 

88 

90 

89 

88 

88 

89 

67. 

0 

MIN 

se 

69 

66 

66 

69 

67 

68 

69 

72 

72 

75 

75 

74 

69 

71 

70 

71 

70 

71 

71 

74 

73 

72 

73 

74 

69 

72 

72 

72 

73 

7  1  • 

BIG  CYPRESS  RESERVATN 

MAX 

8Q 

90 

91 

88 

"5 

66 

88 

88 

90 

87 

68 

91 

92 

92 

91 

67 

88 

91 

92 

89 

84 

89 

90 

90 

90 

91 

91 

89. 

2 

M  N 

7.' 

7» 

72 

71 

71 

71 

72 

72 

73 

75 

76 

74 

77 

75 

76 

74 

75 

75 

77 

7  3 

72 

73 

74 

74 

74 

74 

76 

73. 

6 

BLOUNTSTOWN  2  SE 

MAX 

92 

90 

92 

90 

93 

94 

93 

90 

82 

90 

92 

91 

86 

68 

63 

81 

80 

89 

91 

92 

94 

94 

91 

86 

88 

78 

87 

86 

81 

84 

88. 

3 

MIN 

70 

71 

71 

68 

68 

67 

67 

69 

71 

70 

71 

70 

89 

61 

67 

70 

72 

69 

70 

70 

69 

7  0 

68 

66 

68 

70 

71 

72 

71 

72 

68. 

9 

BRAOENTO*  EXP  STATION 

MAX 

92 

90 

87 

89 

91 

91 

89 

91 

92 

83 

96 

86 

87 

93 

92 

94 

93 

92 

67 

93 

94 

85 

87 

84 

89 

90 

90 

86 

87 

87 

89 

tt 

71 

71 

74 

71 

71 

71 

69 

72 

72 

73 

76 

75 

68 

72 

73 

7  3 

75 

72 

73 

75 

70 

72 

72 

72 

74 

72 

73 

73 

72 

72. 

3 

BROOXSVILLE   CHIN  HILL 

MAX 

90 

88 

83 

88 

89 

88 

90 

85 

90 

84 

92 

84 

87 

90 

93 

89 

B9 

91 

90 

90 

89 

86 

82 

88 

90 

90 

88 

87 

86 

86 

1 

MIN 

71 

71 

rz 

70 

71 

72 

72 

71 

71 

74 

73 

74 

71 

64 

69 

71 

71 

71 

72 

73 

74 

73 

72 

73 

73 

72 

71 

69 

71 

BOSHNELL  2  E 

MAX 

89 

89 

85 

89 

89 

89 

90 

89 

89 

83 

88 

85 

88 

88 

90 

90 

8  9 

90 

90 

90 

90 

86 

81 

82 

86 

91 

90 

89 

84 

88 

87 

8 

M I N 

71 

73 

72 

70 

70 

72 

72 

73 

73 

75 

74 

75 

72 

66 

72 

72 

71 

73 

71 

72 

73 

75 

73 

73 

73 

73 

74 

73 

70 

CANAL   POINT  USDA 

MAX 

B9 

85 

97 

8  2 

■19 

99 

89 

90 

88 

79 

88 

90 

0  0 

92 

91 

89 

89 

88 

91 

91 

89 

81 

76 

68 

90 

92 

86 

89 

90 

89 

87 

7 

MIN 

70 

71 

69 

71 

73 

68 

6  9 

70 

72 

74 

77 

76 

76 

71 

73 

70 

72 

71 

73 

75 

76 

72 

71 

72 

72 

70 

73 

70 

71 

CAPE  SABLE  RANGER  STA 

MAX 

87 

88 

B4 

81 

82 

86 

88 

90 

86 

MIN 

72 

75 

73 

72 

74 

73 

76 

75 

70 

CAPTIVA 

MAX 

90 

90 

83 

83 

88 

88 

91 

66 

87 

88 

88 

91 

89 

90 

90 

90 

89 

90 

87 

67 

65 

85 

88 

88 

88 

87 

87 

88 

87 

8 

75 

79 

73 

72 

73 

74 

74 

76 

77 

79 

79 

76 

78 

78 

77 

77 

76 

76 

73 

76 

75 

75 

78 

78 

75 

77 

77 

78 

76 

1 

CARPASELLE    1  NNW 

MAX 

M 

85 

86 

91 

90 

91 

91 

91 

90 

91 

93 

90 

O0 

83 

85 

86 

86 

93 

89 

92 

92 

91 

87 

86 

84 

88 

67 

84 

86 

88 

88 

5 

MIN 

71 

72 

71 

69 

68 

66 

67 

74 

72 

71 

73 

71 

61 

66 

73 

71 

71 

68 

72 

71 

70 

72 

68 

66 

71 

72 

68 

73 

68 

66 

69 

7 

CEDAR  KEY 

MAX 

91 

88 

86 

90 

91 

91 

91 

90 

92 

B6 

88 

84 

66 

87 

86 

93 

90 

91 

90 

91 

92 

88 

85 

84 

89 

87 

87 

80 

86 

87 

88 

3 

MIN 

76 

74 

72 

7  1 

71 

74 

73 

75 

75 

75 

75 

71 

71 

73 

76 

75 

75 

73 

71 

75 

74 

74 

71 

73 

75 

75 

75 

7  9 

71 

75 

73 

6 

CHIPLEY   3  E 

MAX 

91 

89 

88 

90 

91 

93 

90 

90 

91 

92 

90 

88 

88 

84 

84 

89 

91 

92 

93 

93 

95 

91 

87 

89 

84 

86 

88 

89 

85 

66 

89 

2 

MIN 

71 

70 

70 

(.« 

67 

67 

69 

7  3 

71 

70 

72 

69 

58 

64 

69 

71 

71 

69 

6  0 

69 

65 

7  0 

68 

65 

69 

70 

72 

70 

67 

65 

66 

6 

CLEARWATER 

MAX 

91 

89 

81 

87 

86 

88 

86 

88 

90 

85 

87 

87 

85 

88 

90 

90 

89 

92 

82 

88 

00 

83 

86 

82 

88 

87 

89 

86 

87 

63 

87 

1 

MIN 

72 

73 

73 

71 

71 

72 

74 

70 

74 

74 

72 

76 

74 

69 

75 

79 

72 

73 

72 

72 

73 

74 

73 

72 

73 

74 

73 

71 

70 

73 

72 

9 

CLERMONT  6  S 

MAX 

90 

99 

84 

86 

89 

90 

92 

85 

90 

8  2 

86 

86 

89 

90 

92 

92 

89 

90 

92 

93 

92 

84 

81 

81 

B9 

92 

91 

90 

84 

66 

66 

2 

MIN 

72 

72 

71 

70 

69 

71 

72 

72 

73 

79 

72 

73 

71 

65 

69 

69 

71 

72 

70 

70 

72 

72 

70 

72 

72 

73 

73 

72 

72 

71 

71 

2 

CLEWISTON  U  S  ENG 

MAX 

H9 

H7 

88 

84 

86 

87 

88 

88 

91 

87 

80 

88 

91 

92 

90 

92 

88 

86 

88 

89 

89 

89 

85 

82 

89 

90 

88 

90 

90 

89 

68 

0 

70 

77 

72 

72 

72 

71 

70 

72 

80 

74 

74 

77 

75 

74 

76 

72 

79 

72 

75 

78 

80 

76 

73 

74 

74 

72 

75 

74 

74 

73 

CRESTVIEW  RADIO  WJSB 

MAX 

B8 

19 

89 

90 

89 

94 

92 

88 

91 

94 

91 

91 

86 

87 

9  2 

88 

91 

89 

9  2 

92 

93 

92 

91 

92 

68 

68 

91 

88 

87 

88 

69 

8 

MIN 

63 

61 

68 

72 

71 

75 

tt. 

70 

69 

7  2 

70 

64 

56 

62 

61 

66 

68 

69 

70 

69 

73 

73 

71 

68 

67 

66 

60 

60 

62 

CROSS  CITY  2 

MAX 

91 

89 

Be 

90 

91 

93 

90 

89 

92 

86 

90 

66 

89 

90 

92 

91 

91 

90 

9  2 

93 

94 

93 

91 

82 

89 

69 

92 

80 

82 

88 

89 

5 

MIN 

70 

71 

71 

68 

68 

69 

67 

73 

73 

73 

74 

71 

64 

64 

67 

71 

70 

69 

66 

68 

67 

71 

69 

70 

'9 

75 

70 

'0 

70 

DAYTONA  BEACH 

MAX 

9B 

85 

87 

85 

•15 

85 

96 

85 

87 

69 

87 

89 

86 

66 

87 

87 

87 

85 

89 

67 

87 

87 

87 

82 

61 

83 

81 

66 

87 

88 

85 

9 

MIN 

74 

74 

74 

73 

73 

73 

74 

73 

77 

71 

71 

73 

73 

72 

74 

78 

78 

75 

75 

74 

78 

76 

76 

72 

71. 

74 

75 

74 

71 

71 

0 

DAYTONA  BEACH   WB  AP 

MAX 

84 

34 

83 

86 

85 

85 

86 

88 

88 

8  2 

88 

83 

67 

85 

85 

86 

86 

85 

9  5 

85 

86 

86 

62 

80 

88 

81 

84 

88 

86 

88 

85 

0 

MIN 

73 

73 

72 

78 

72 

73 

73 

73 

79 

78 

75 

74 

69 

66 

'0 

73 

77 

74 

7  2 

72 

75 

76 

75 

74 

74 

73 

72 

72 

73 

DEER  PARK 

MAX 

88 

85 

88 

85 

90 

91 

98 

87 

88 

82 

88 

91 

90 

89 

69 

86 

86 

82 

OJ 

90 

68 

78 

77 

82 

87 

87 

90 

89 

88 

90 

87 

0 

49 

70 

6'' 

70 

68 

70 

70 

71 

72 

69 

74 

74 

67 

68 

66 

68 

71 

72 

73 

72 

7  2 

70 

70 

72 

7  1 

71 

71 

71 

73 

DE  FUNIAK  SPRINGS 

MAX 

93 

91 

90 

93 

95 

96 

94 

88 

89 

9  3 

94 

88 

90 

79 

82 

88 

94 

93 

94 

95 

96 

9  9 

88 

91 

82 

85 

84 

88 

83 

88 

89 

9 

72 

ro 

69 

69 

70 

70 

69 

71 

70 

70 

70 

66 

61 

65 

64 

71 

69 

69 

69 

68 

67 

69 

68 

66 

68 

69 

69 

68 

67 

DE   LAND   3  N 

MAX 

an 

99 

86 

87 

88 

86 

87 

88 

90 

u8 

89 

84 

88 

89 

89 

89 

86 

89 

89 

89 

89 

92 

90 

81 

6  8 

85 

89 

88 

85 

89 

87 

.6 

MIN 

71 

72 

71 

69 

69 

72 

72 

72 

72 

78 

67 

73 

7  2 

64 

67 

70 

71 

72 

71 

71 

74 

75 

73 

73 

73 

70 

72 

70 

DEVILS  GARDEN  TOWER 

MAX 

90 

B  B 

89 

81 

9  6 

88 

9  1 

90 

87 

9  3 

87 

89 

90 

92 

92 

88 

88 

87 

91 

91 

89 

83 

85 

69 

oi 

91 

89 

89 

89 

90 

88 

4 

MIN 

72 

70 

69 

72 

72 

73 

72 

72 

73 

6  9 

68 

77 

76 

73 

75 

75 

73 

72 

74 

77 

74 

76 

73 

73 

•8 

74 

75 

78 

75 

DRY  TORTUGAS 

MAX 

87 

89 

88 

8  6 

H3 

90 

9  0 

86 

85 

88 

68 

87 

88 

88 

88 

89 

87 

86 

91 

88 

86 

98 

88 

86 

87 

88 

88 

88 

88 

88 

87 

6 

MIN 

77 

77 

77 

76 

74 

78 

79 

79 

75 

77 

75 

81 

79 

80 

81 

81 

74 

78 

71 

80 

72 

77 

77 

77 

8, 

78 

79 

75 

79 

EVERGLADES 

MAX 

MIN 

MAX 

91 

99 

87 

98 

9  0 

90 

89 

85 

90 

65 

87 

83 

90 

69 

88 

90 

68 

89 

88 

89 

90 

8  7 

86 

80 

65 

80 

87 

90 

79 

90 

87 

3 

MIN 

71 

72 

71 

6  9 

71 

72 

72 

72 

71 

72 

74 

71 

71 

65 

66 

69 

70 

73 

70 

70 

71 

"1 

73 

70 

73 

72 

71 

71 

70 

FE  LL  SMERE 

MAX 

H9 

8$ 

85 

81 

82 

90 

90 

90 

87 

85 

9  0 

93 

91 

88 

88 

68 

87 

86 

99 

88 

92 

8  2 

78 

62 

85 

89 

65 

90 

89 

88 

87 

0 

MIN 

tl 

73 

71 

68 

70 

69 

69 

70 

70 

70 

71 

71 

71 

70 

70 

68 

72 

74 

7  2 

72 

72 

70 

72 

72 

71 

71 

71 

72 

FERNANDINA  BEACH 

MAX 

M 

89 

84 

64 

69 

85 

86 

83 

87 

86 

83 

66 

91 

69 

88 

88 

84 

86 

86 

85 

86 

8  5 

84 

82 

79 

86 

84 

85 

82 

87 

85 

.3 

MIN 

73 

73 

70 

7  6 

73 

72 

76 

74 

77 

77 

75 

74 

65 

66 

77 

77 

77 

75 

7.. 

72 

72 

74 

73 

73 

74 

74 

77 

72 

72 

72 

73 

5 

FORT   OROM   5  NV 

MAX 

>0 

88 

87 

B< 

89 

90 

8  8 

89 

88 

81 

89 

90 

oo 

87 

90 

90 

87 

87 

9  2 

90 

90 

79 

76 

83 

84 

69 

87 

88 

86 

88 

67 

.1 

MIN 

72 

71 

68 

68 

66 

69 

72 

7  1 

70 

72 

69 

70 

70 

'  1 

68 

70 

7  0 

69 

69 

69 

.3 

FOR  T  LAUDERDALE 

MAX 

65 

86 

87 

8  8 

63 

86 

9  1 

89 

87 

89 

90 

88 

87 

89 

87 

8  8 

89 

88 

•8 

82 

83 

88 

84 

88 

69 

88 

85 

86 

7 

MIN 

7* 

76 

74 

71 

72 

71 

7  6 

72 

72 

76 

75 

76 

80 

77 

80 

75 

74 

75 

7  1 

71 

74 

77 

73 

74 

75 

74 

75 

74 

.5 

FT   LAUDERDALE   BAH  I A  MAR 

MAX 

86 

87 

69 

84 

82 

86 

88 

86 

87 

8  9 

88 

92 

91 

84 

85 

68 

65 

86 

8  2 

81 

84 

89 

88 

86 

86 

87 

87 

66 

.3 

MIN 

7* 

72 

73 

70 

71 

74 

7  3 

80 

80 

76 

76 

80 

80 

73 

74 

79 

78 

75 

73 

70 

74 

77 

73 

75 

76 

76 

75 

74 

9 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

MAX 

90 

90 

90 

■in 

66 

90 

9  8 

90 

91 

60 

86 

88 

90 

91 

90 

89 

89 

89 

85 

89 

69 

87 

85 

85 

87 

89 

91 

89 

87 

88 

88 

3 

MIN 

M 

71 

71 

70 

69 

71 

71 

71 

71 

7  8 

78 

77 

7  6 

74 

72 

75 

75 

73 

7  1 

71 

74 

7  2 

72 

72 

74 

74 

74 

74 

74 

73 

73 

0 

S*«  RoIdiodc*  NoTob  Following  Station  Indox 


DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
SEPTEMBER  1960 


Day  01  Month 


Station 

1  1  2 

3 

4 

5 

c 

7  |  8 

g 

10  | 

12 

13 

i 

14  1 

lb 

17 

18 

1 S 

20 

21 

22 

23 

25 

26 

27 

28 

29 

FORT  MYERS  WB  AP 

MAX 

91 

89 

84 

82 

86 

87 

88 

91 

88 

80 

86 

89 

91 

93 

91 

90 

90 

90 

92 

92 

92 

87 

63 

88 

88 

91 

92 

86 

89 

90 

MIN 

73 

73 

71 

74 

7* 

?* 

76 

71 

77 

76 

77 

73 

77 

76 

75 

75 

74 

76 

75 

75 

73 

73 

76 

74 

74 

75 

76 

74 

FORT  PIERCE 

MAX 

87 

88 

86 

85 

8* 

87 

86 

8  8 

86 

83 

90 

90 

90 

87 

87 

87 

86 

85 

87 

87 

88 

80 

81 

88 

86 

88 

86 

87 

90 

89 

MIN 

76 

70 

71 

72 

72 

74 

7* 

73 

66 

77 

75 

74 

75 

78 

77 

75 

74 

74 

75 

77 

74 

72 

74 

7  2 

72 

75 

74 

74 

72 

FOUNTAIN  3  S 

MAX 

95 

94 

90 

90 

91 

92 

90 

91 

89 

90 

91 

85 

89 

85 

86 

89 

90 

92 

92 

93 

94 

91 

87 

87 

86 

85 

90 

88 

84 

87 

70 

68 

68 

67 

70 

70 

71 

69 

6  0 

66 

70 

7  0 

70 

70 

69 

69 

68 

70 

67 

66 

6  8 

69 

70 

70 

66 

65 

GAINESVILLE  3  WSU 

MAX 

89 

90 

85 

87 

88 

90 

90 

B6 

90 

85 

88 

83 

8  6 

88 

90 

91 

8  9 

91 

91 

91 

92 

8'. 

87 

80 

87 

88 

90 

67 

81 

89 

MIN 

73 

72 

71 

70 

70 

74 

75 

r4 

70 

66 

64 

69 

6  8 

71 

73 

68 

68 

68 

73 

70 

72 

75 

74 

73 

72 

71 

71 

GAINESVILLE   FAA  AP 

MAX 

87 

87 

84 

88 

86 

88 

"4 

86 

90 

84 

87 

81 

87 

88 

89 

9 

87 

90 

69 

91 

90 

86 

87 

77 

85 

83 

89 

83 

80 

85 

70 

68 

69 

70 

73 

75 

7* 

71 

66 

63 

68 

68 

69 

70 

6b 

68 

68 

72 

70 

72 

73 

73 

72 

71 

71 

70 

GLEN  ST  MARY  NURSERIES 

MAX 

90 

B7 

89 

88 

91 

90 

88 

9  0 

89 

66 

»7 

85 

89 

91 

90 

93 

91 

90 

93 

92 

93 

89 

85 

S3 

82 

83 

91 

84 

85 

89 

MIN 

66 

67 

68 

66 

71 

72 

73 

73 

6' 

62 

65 

67 

68 

6  7 

68 

65 

68 

69 

67 

70 

71 

71 

70 

70 

70 

69 

HIALEAH 

MAX 

87 

B7 

89 

89 

84 

85 

88 

87 

88 

83 

89 

91 

92 

9  2 

90 

89 

89 

86 

90 

89 

85 

85 

83 

84 

92 

92 

87 

87 

90 

74 

73 

75 

7* 

75 

71 

76 

76 

75 

76 

76 

77 

75 

75 

76 

77 

72 

72 

73 

74 

75 

73 

73 

74 

73 

HIGH  SPRINGS 

MAX 

92 

91 

87 

91 

89 

92 

90 

87 

92 

86 

89 

84 

86 

91 

90 

92 

91 

93 

92 

92 

93 

91 

90 

84 

85 

86 

90 

89 

84 

90 

M  I  N 

70 

71 

70 

64 

66 

68 

69 

7  2 

73 

74 

72 

73 

64 

63 

68 

66 

70 

69 

67 

68 

66 

69 

68 

71 

73 

72 

70 

65 

61 

68 

HOMESTEAD   EXP  STA 

MAX 

87 

89 

89 

85 

83 

89 

89 

89 

79 

82 

89 

90 

91 

90 

90 

90 

89 

89 

91 

91 

83 

84 

83 

87 

91 

90 

89 

90 

89 

86 

MIN 

66 

6  9 

71 

70 

71 

70 

69 

72 

72 

74 

77 

76 

75 

72 

72 

73 

72 

75 

73 

75 

74 

73 

72 

76 

74 

73 

72 

70 

72 

71 

INVERNESS 

MAX 

89 

90 

86 

89 

88 

89 

90 

87 

91 

83 

88 

87 

87 

89 

91 

90 

90 

93 

91 

91 

91 

88 

83 

85 

66 

90 

89 

88 

82 

87 

73 

71 

72 

73 

75 

73 

76 

74 

71 

65 

72 

72 

73 

73 

72 

18 

75 

75 

74 

74 

74 

74 

73 

73 

70 

71 

JACKSONVILLE   WB  AP 

MAX 

88 

88 

88 

87 

87 

86 

88 

87 

90 

86 

86 

82 

89 

90 

89 

89 

87 

88 

88 

89 

89 

8  8. 

86 

82 

83 

6  2 

86 

87 

83 

90 

MIN 

73 

74 

71 

71 

71 

70 

74 

77 

77 

74 

75 

69 

67 

71 

72 

73 

72 

71 

70 

71 

72 

70 

74 

75 

75 

76 

71 

72 

72 

JACKSONVILLE  BEACH 

MAX 

90 

87 

85 

86 

87 

87 

86 

85 

88 

85 

85 

82 

89 

88 

6  7 

88 

86 

86 

86 

66 

87 

ev 

86 

81 

84 

83 

86 

86 

80 

90 

MIN 

74 

74 

70 

70 

74 

78 

72 

7  1 

78 

74 

7  0 

67 

7  0 

76 

73 

76 

72 

72 

77 

74 

74 

78 

74 

75 

71 

71 

71 

JASPER   3  SE 

MAX 

90 

89 

90 

89 

90 

« 

95 

93 

90 

89 

90 

90 

95 

90 

85 

90 

90 

89 

66 

94 

92 

90 

80 

90 

85 

80 

90 

89 

90 

85 

66 

60 

64 

68 

65 

72 

67 

65 

68 

70 

60 

68 

7  0 

70 

70 

66 

65 

68 

65 

65 

70 

60 

65 

68 

68 

70 

68 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

MAX 

87 

89 

84 

82 

80 

87 

90 

89 

85 

84 

88 

89 

92 

90 

90 

88 

88 

90 

90 

89 

86 

86 

86 

89 

90 

91 

89 

88 

88 

88 

MIN 

76 

78 

74 

73 

78 

73 

74 

81 

81 

8? 

80 

79 

72 

78 

79 

82 

79 

78 

74 

75 

81 

81 

81 

81 

80 

81 

73 

KISSIMMEE  2 

MAX 

89 

87 

85 

82 

85 

85 

90 

92 

89 

89 

89 

89 

90 

89 

89 

90 

85 

90 

87 

90 

90 

86 

87 

87 

85 

90 

88 

86 

85 

84 

MIN 

72 

73 

70 

72 

73 

73 

73 

72 

72 

70 

72 

70 

68 

75 

69 

69 

70 

73 

76 

70 

72 

73 

75 

74 

71 

74 

72 

70 

73 

LA  BELLE 

MAX 

90 

90 

85 

82 

89 

89 

90 

91 

84 

90 

91 

94 

95 

89 

88 

90 

92 

92 

91 

86 

84 

90 

90 

90 

90 

90 

89 

92 

MIN 

70 

2 

71 

70 

72 

71 

7f 

71 

69 

74 

69 

7* 

72 

73 

73 

72 

73 

75 

71 

72 

72 

72 

72 

73 

72 

73 

71 

LAKE  ALFREO  EXP  STA 

MAX 

90 

85 

84 

82 

85 

90 

89 

86 

87 

85 

87 

89 

8-9 

89 

91 

88 

84 

85 

89 

90 

89 

63 

78 

78 

84 

92 

90 

89 

85 

86 

70 

69 

68 

69 

69 

73 

72 

73 

72 

72 

69 

69 

70 

70 

71 

72 

73 

74 

73 

69 

69 

72 

72 

74 

73 

74 

74 

LAKE  CITY  2  E 

MAX 

89 

89 

90 

ee 

90 

91 

89 

86 

89 

88 

86 

89 

89 

87 

89 

91 

90 

90 

92 

92 

90 

91 

86 

88 

89 

84 

88 

81 

88 

89 

69 

68 

66 

71 

70 

69 

71 

69 

64 

63 

64 

66 

69 

69 

67 

67 

68 

7  0 

66 

70 

69 

69 

69 

67 

66 

69 

LAKE  HIAWASSE 

MAX 

86 

89 

87 

86 

86 

88 

88 

91 

87 

90 

80 

85 

88 

87 

88 

90 

90 

86 

84 

87 

90 

89 

84 

80 

82 

87 

91 

89 

87 

85 

71 

71 

71 

71 

72 

73 

72 

71 

71 

74 

72 

70 

69 

72 

72 

74 

72 

72 

74 

78 

72 

72 

73 

72 

72 

72 

72 

72 

LAKELAND  WB  CITY 

MAX 

88 

Bt 

83 

84 

86 

88 

88 

88 

88 

79 

86 

88 

88 

88 

91 

89 

66 

87 

9  0 

89 

89 

80 

81 

80 

88 

88 

90 

87 

85 

87 

73 

71 

71 

73 

74 

70 

72 

72 

74 

71 

73 

74 

74 

74 

73 

74 

75 

73 

71 

72 

72 

72 

74 

73 

74 

74 

LAKE  PLACID  2  SW 

MAX 

92 

90 

85 

86 

88 

92 

91 

89 

88 

89 

90 

90 

91 

93 

90 

89 

89 

91 

91 

90 

82 

81 

88 

87 

91 

90 

90 

89 

91 

MIN 

70 

72 

71 

70 

68 

70 

71 

70 

73 

69 

76 

73 

70 

72 

71 

74 

72 

71 

74 

75 

74 

71 

73 

78 

71 

72 

73 

74 

73 

LISBON 

MAX 

87 

87 

86 

88 

88 

87 

89 

86 

89 

82 

87 

85 

87 

87 

90 

90 

89 

89 

91 

91 

90 

86 

81 

82 

87 

89 

88 

3  8 

84 

87 

MIN 

72 

72 

72 

71 

70 

73 

71 

71 

73 

73 

73 

72 

67 

72 

72 

70 

73 

U 

72 

73 

7' 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

70 

72 

LIVE  OAK  2  ESE 

MAX 

91 

90 

88 

88 

89 

90 

89 

86 

91 

88 

89 

87 

98 

89 

88 

91 

89 

89 

9: 

92 

91 

90 

83 

80 

88 

83 

90 

7  7 

86 

90 

M I N 

69 

70 

69 

68 

66 

68 

66 

72 

72 

72 

7* 

73 

62 

66 

68 

68 

69 

68 

68 

67 

69 

69 

65 

67 

!  1 

73 

70 

6  9 

69 

70 

LOXAHATCHEE 

MAX 

91 

93 

87 

8k 

84 

91 

91 

91 

88 

81 

90 

91 

89 

92 

93 

90 

87 

87 

9  1 

90 

89 

84 

76 

88 

82 

9( 

89 

89 

90 

91 

MIN 

71 

71 

69 

69 

72 

69 

71 

72 

75 

75 

76 

77 

7S 

70 

73 

70 

74 

68 

73 

70 

76 

74 

73 

74 

71 

71 

74 

73 

72 

73 

MAD I  SON 

MAX 

91 

87 

90 

90 

90 

91 

89 

84 

92 

90 

89 

87 

89 

89 

85 

90 

91 

90 

''. 

93 

92 

80 

81 

83 

82 

8) 

90 

75 

88 

89 

MIN 

70 

71 

69 

68 

66 

68 

67 

72 

72 

71 

74 

72 

62 

64 

71 

71 

70 

68 

69 

70 

70 

69 

66 

67 

7  2 

73 

72 

69 

69 

69 

MARATHON  SHORES 

MAX 

MIN 

MAR  I  ANNA    IND  SCHOOL 

MAX 

91 

90 

90 

90 

91 

94 

92 

84 

90 

92 

92 

91 

91 

84 

83 

86 

90 

91 

94 

93 

95 

92 

85 

86 

82 

86 

85 

88 

86 

87 

MIN 

71 

70 

70 

67 

68 

66 

70 

70 

71 

69 

58 

64 

69 

73 

70 

72 

6' 

69 

67 

70 

68 

65 

6 

70 

67 

71 

67 

70 

MAYO   5  NW 

MAX 

89 

92 

89 

88 

89 

90 

90 

86 

91 

86 

'JO 

89 

88 

89 

88 

9( 

89 

90 

or 

91 

91 

gn 

85 

80 

af- 

at 

90 

78 

88 

90 

MIN 

69 

70 

66 

66 

65 

67 

65 

73 

73 

74 

73 

62 

65 

68 

71 

68 

68 

68 

69 

69 

6' 

67 

68 

ro 

73 

73 

!  1 

70 

69 

MELBOURNE 

MAX 

88 

86 

87 

8  6 

88 

88 

87 

88 

87 

85 

90 

93 

91 

87 

86 

9( 

67 

81 

86 

86 

88 

81 

83 

85 

8  1 

86 

85 

a  1 

87 

88 

MIN 

7  7 

* 

72 

71 

70 

72 

73 

75 

71 

70 

75 

73 

67 

75 

72 

75 

74 

76 

75 

78 

rs 

70 

73 

1? 

72 

74 

7  1 

73 

71 

MELROSE 

MAX 

92 

93 

87 

°0 

91 

93 

86 

94 

86 

84 

81 

92 

92 

89 

89 

87 

87 

89 

91 

89 

88 

87 

80 

86 

81 

91 

89 

80 

87 

MIN 

71 

76 

71 

65 

70 

72 

72 

73 

70 

74 

71 

68 

67 

68 

7C 

7C 

72 

70 

7C 

72 

7  2 

70 

72 

72 

74 

71 

70 

70 

71 

MIAMI    BAY  FRONT 

MAX 

86 

88 

86 

85 

85 

89 

91 

90 

91 

92 

88 

87 

86 

89 

89 

85 

80 

81 

85 

88 

89 

85 

81 

89 

89 

MIN 

77 

7  8 

74 

73 

75 

72 

73 

76 

79 

80 

81 

8C 

78 

81 

8C 

72 

73 

73 

73 

79 

76 

76 

78 

79 

77 

MIAMI  BEACH 

MAX 

96 

87 

86 

84 

85 

86 

85 

86 

85 

« 

89 

91 

90 

87 

87 

17 

87 

86 

88 

8f 

85 

83 

81 

83 

88 

85 

84 

86 

87 

86 

MIN 

76 

78 

77 

74 

74 

76 

75 

76 

75 

72 

78 

78 

82 

81 

81 

81 

ec 

76 

81 

81 

79 

78 

73 

76 

79 

76 

79 

78 

81 

72 

MIAMI    WB  AIRPORT 

MAX 

89 

89 

87 

83 

82 

68 

88 

90 

83 

83 

89 

90 

91 

90 

9C 

9C 

86  88 

90 

9C 

85 

Bl 

82 

84 

91 

8 

87 

89 

89 

87 

MIN 

73 

77 

74 

74 

74 

74 

74 

77 

74 

76 

79 

78 

78 

77 

78 

79  71 

77 

78 

7t 

76 

73 

74 

76 

76 

71 

76 

7S 

77 

76 

MIAMI    12  SSW 

MAX 

86 

87 

87 

89 

82 

84 

86 

86 

88 

81 

83 

89 

91 

91 

90 

89 

89 

69 

89 

89  89 

88 

80 

83 

68 

92 

89 

87 

88 

89 

MIN 

72 

72 

73 

71 

72 

71 

70 

73 

72 

71 

74 

76 

75 

73 

76 

71 

76 

75 

71 

76  76 

72 

72 

73 

7' 

72 

72 

72 

77 

73 

MILES  CITY  TOWER 

MAX 

91 

87 

66 

85 

90 

88 

92 

90 

94 

89 

9; 

91 

90 

87 

90 

9] 

91 

90 

89 

91 

MIN 

71 

68 

76 

79 

73 

71 

69 

73 

75 

7* 

74  74 

72 

72 

75 

73 

73 

74 

72 

MILTON   EXP  STATION 

MAX 

90 

88 

90 

92 

94 

94 

92 

86 

76 

89 

90 

84 

90 

81 

78 

82 

85 

91 

91 

92 

93 

92 

86 

88 

8« 

6. 

82 

85 

81 

85 

MIN 

69 

70 

68 

68 

68 

69 

68 

72 

71 

69 

69 

66 

56 

64 

62 

70      70  69 

68     65  63 

6' 

68  65 

6F 

e 

68 

67 

61 

MONT ICELLO   2  S 

MAX 

90 

90 

89 

87 

89 

90 

90 

83 

90 

90 

93 

93 

92 

84 

8  2 

87  91 

89 

9C 

94  91 

8f 

80  61 

78  7« 

86 

84 

81 

87 

MIN 

68 

68 

69 

67 

64 

64 

63 

71 

72 

72 

75 

70 

59 

63 

68 

70     68  66 

67     68  69 

66 

64 

65 

69     70  70 

61 

68 

66 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

MAX 

88 

88 

88 

82 

83 

86 

87 

8  9 

90 

88 

BO 

88 

89 

91 

89 

89     86  38 

87     90  89 

88  82 

80 

88 

89  89 

B8 

89 

88 

MIN 

69 

7* 

73 

72 

72 

71 

71 

72 

78 

74 

70 

75 

73 

72 

72 

75     77  74 

73     75  72 

73 

73 

73 

T< 

70  74 

73 

7* 

75 

S  2  .:■[■:...  NolM  following  SUtioa 
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DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
SEPTEMBER  1960 


Continued 


Day  Of  Month 


Station 

1 

2  J 

3 

4 

5 

6 

7  |   8  |  9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

 L 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30  j  31 

 1  

Avei 

NOUNTAl N  LAKE 

MAX 

99 

82 

85 

a* 

68 

89 

89 

89 

87 

83 

68 

90 

69 

3  \ 

90 

88 

87 

86 

8  9 

90 

90 

81 

9" 

79 

86 

90 

88 

80 

9  9 

89 

86. 

8 

MIN 

71 

73 

71 

70 

69 

70 

73 

72 

74 

70 

70 

74 

73 

68 

72 

72 

72. 

2 

NYAKKA  RIVER   ST  PARK 

MAX 

90 

90 

89 

84 

87 

86 

90 

18 

90 

88 

83 

88 

88 

90 

90 

90 

91 

90 

90 

88 

91 

90 

96 

87 

88 

87 

87 

91 

90 

90 

88. 

6 

MIN 

70 

71 

72 

71 

72 

71 

72 

72 

71 

'? 

74 

73 

69 

73 

7* 

73 

72 

73 

* 

71 

7 

* 

7 

7 

72. 

3 

NAPLES 

MAX 

90 

96 

85 

83 

83 

88 

90 

91 

90 

MIN 

73 

7» 

72 

71 

72 

78 

'  i* 

75 

73 

N ICE V  I LLE 

MAX 

»0 

<C 

90 

90 

91 

90 

93 

91 

87 

98 

91 

92 

85 

9  0 

80 

86 

87 

89 

92 

90 

93 

94 

9  0 

86 

69 

75 

85 

60 

85 

87 

88. 

2 

MIN 

69 

69 

67 

65 

65 

65 

69 

69 

65 

55 

61 

61 

63 

62 

62 

68 

65 

63 

66 

66 

67 

67 

67 

65 

66 

64 

60 

65. 

3 

OCALA 

»'» 

91 

)fl 

88 

90 

7  2 

91 

93 

90 

93 

9  6 

89 

86 

91 

91 

94 

94 

93 

94 

93 

94 

94 

90 

85 

83 

9  0 

B5 

92 

B  e 

81 

90 

90. 

0 

MIN 

69 

72 

71 

ro 

"0 

72 

7  2 

74 

73 

72 

66 

66 

69 

71 

70 

72 

70 

71 

72 

73 

72 

72 

73 

73 

72 

71 

70 

72 

71  • 

1 

OCA LA   2  HE 

MAX 

91 

90 

88 

89 

90 

90 

91 

98 

91 

84 

69 

87 

86 

90 

9  3 

93 

91 

95 

91 

93 

93 

90 

86 

84 

88 

88 

91 

09 

81 

88 

89. 

2 

MIN 

l> 

69 

69 

67 

6  7 

70 

69 

71 

71 

74 

74 

71 

69 

67 

66 

69 

69 

72 

68 

69 

70 

73 

72 

72 

74 

71 

71 

70 

72 

70. 

2 

OKEECHOBEE  HRCH  GATE  6 

MAX 

95 

98 

8* 

■2 

81 

82 

86 

86 

90 

86 

81 

88 

87 

89 

88 

89 

88 

86 

84 

88 

88 

87 

9  ) 

79 

84 

84 

86 

83 

85 

85 

85. 

4 

MIN 

72 

71 

72 

72 

71 

73 

75 

77 

76 

78 

76 

7  4 

74 

72 

7* 

74 

74 

75 

76 

73 

73 

73 

75 

73 

75 

6 

70 

73. 

9 

OXLANDO  KB  AIRPORT 

MAX 

as 

88 

ee 

86 

83 

90 

91 

85 

89 

81 

68 

91 

88 

91 

92 

91 

88 

89 

8  9 

92 

91 

85 

80 

82 

89 

90 

93 

90 

87 

88 

88. 

3 

MIN 

73 

72 

72 

72 

71 

72 

73 

71 

74 

72 

74 

73 

71 

66 

70 

73 

73 

73 

72 

74 

75 

72 

7  2 

72 

73 

72 

73 

72 

73 

72. 

3 

PALATXA 

MAX 

37 

90 

96 

B8 

90 

91 

92 

90 

89 

65 

89 

85 

91 

90 

89 

91 

89 

90 

92 

92 

90 

88 

87 

80 

86 

80 

69 

90 

80 

90 

88. 

2 

MIN 

7? 

72 

72 

70 

69 

72 

72 

71 

74 

74 

74 

71 

72 

69 

66 

71 

72 

73 

71 

71 

2 

71 

72 

73 

73 

71 

71 

69 

71. 

5 

PANAMA  CITY  2 

MAX 

96 

9J 

90 

91 

92 

92 

91 

62 

90 

91 

91 

86 

89 

85 

e7 

90 

90 

93 

92 

94 

95 

92 

89 

88 

87 

85 

92 

8  9 

85 

89 

89. 

9 

MIN 

69 

69 

70 

67 

6  9 

6  7 

68 

70 

70 

69 

72 

70 

60 

66 

70 

72 

70 

69 

68 

69 

69 

72 

66 

* 

69. 

0 

PARR  ISM 

MAX 

9k 

93 

7  2 

85 

93 

92 

91 

90 

91 

96 

90 

90 

93 

94 

95 

95 

94 

94 

93 

94 

92 

94 

94 

93 

94 

92 

93 

93 

94 

93 

92. 

7 

MIN 

70 

70 

70 

6  9 

70 

69 

70 

70 

70 

69 

70 

68 

70 

71 

72 

70 

7 1 

71 

70 

71 

69 

70 

71 

70 

71 

69 

69 

69 

70 

71 

70. 

0 

PENSACOLA  FAA  AIRPORT 

MAX 

86 

B9 

9  0 

91 

93 

94 

92 

83 

76 

91 

90 

85 

96 

76 

62 

82 

87 

90 

90 

92 

92 

90 

89 

88 

78 

84 

82 

84 

80 

85 

86. 

6 

MIN 

74 

7* 

7  2 

72 

7A 

74 

73 

73 

72 

72 

72 

68 

62 

65 

69 

73 

72 

72 

71 

71 

69 

72 

72 

70 

69 

71 

70 

69 

68 

64 

70 

6 

PENSACOLA  WB  CITY 

MAX 

87 

85 

88 

89 

89 

91 

91 

8  3 

7* 

88 

93 

85 

85 

76 

61 

83 

85 

91 

91 

90 

91 

86 

9  1 

86 

79 

82 

80 

85 

80 

86 

85. 

6 

MIN 

74 

7A 

72 

73 

74 

75 

75 

74 

72 

72 

71 

69 

66 

65 

71 

73 

76 

72 

72 

72 

70 

73 

73 

71 

69 

71 

70 

69 

68 

65 

71 

4 

PERRY 

MAX 

n 

92 

B8 

88 

88 

68 

96 

95 

85 

B6 

96 

92 

91 

89 

86 

91 

92 

91 

89 

93 

94 

91 

91 

82 

86 

89 

88 

86 

88 

90 

88 

9 

MIN 

6* 

70 

69 

69 

65 

67 

64 

85 

74 

73 

74 

73 

64 

69 

7  0 

69 

70 

69 

69 

63 

64 

65 

67 

65 

64 

62 

64 

68 

63 

62 

67 

0 

PLANT  CITY 

MAX 

91 

89 

9  9 

88 

8  9 

91 

91 

91 

90 

86 

88 

91 

91 

91 

93 

96 

91 

91 

90 

92 

93 

89 

86 

84 

88 

91 

92 

89 

69 

91 

90 

0 

MIN 

70 

72 

6  7 

68 

71 

7  0 

69 

72 

72 

70 

71 

7* 

72 

66 

70 

70 

7 1 

71 

71 

72 

74 

74 

72 

73 

72 

71 

71 

73 

73 

71 

2 

POMPANO  BEACH 

MAX 

86 

89 

85 

84 

87 

ee 

88 

90 

84 

83 

89 

90 

91 

90 

90 

90 

87 

86 

89 

90 

86 

81 

79 

87 

90 

90 

86 

87 

9C 

87 

8  7 

MIN 

73 

70 

71 

70 

7 1 

71 

69 

74 

70 

76 

71 

75 

'  5 

72 

75 

* 

76 

72 

73 

75 

73 

70 

71 

73 

73 

73 

73 

72 

72 

7 

PUNTA  60RDA 

MAX 

90 

86 

83 

83 

83 

85 

85 

90 

88 

94 

86 

89 

91 

94 

93 

92 

90 

89 

94 

92 

92 

87 

82 

90 

86 

91 

92 

87 

88 

88 

88 

5 

MIN 

72 

73 

73 

73 

73 

7* 

73 

75 

75 

75 

75 

75 

73 

7 

72 

73 

75 

73 

9 

OOINCY  EXP  STATION 

MAX 

89 

89 

88 

89 

89 

91 

89 

82 

90 

90 

91 

90 

88 

83 

79 

81 

88 

90 

90 

93 

92 

89 

85 

84 

77 

85 

88 

83 

84 

85 

87 

0 

MIN 

70 

69 

71 

6  8 

67 

65 

66 

71 

70 

70 

72 

69 

58 

63 

68 

71 

69 

67 

69 

69 

70 

69 

66 

65 

69 

70 

68 

4 

ROYAL  PALM  RANGER  ST A 

MAX 

87 

89 

87 

02 

82 

39 

89 

89 

89 

88 

89 

90 

90 

92 

90 

91 

91 

89 

91 

92 

90 

8A 

86 

89 

90 

91 

88 

89 

89 

88 

88 

7 

MIN 

69 

71 

70 

64 

70 

71 

71 

72 

70 

75 

7  0 

72 

73 

74 

74 

73 

74 

75 

73 

75 

74 

72 

7  1 

77 

7* 

74 

73 

72 

73 

72 

4 

SAINT  AUGUST  I Nl 

MAX 

90 

88 

84 

69 

89 

69 

87 

83 

90 

88 

85 

85 

89 

87 

87 

8  9 

88 

86 

88 

88 

90 

87 

97 

81 

85 

83 

88 

87 

79 

89 

86 

.9 

MIN 

72 

72 

7  1 

77 

71 

77 

74 

71 

78 

77 

75 

70 

71 

64 

74 

71 

77 

76 

71 

70 

71 

71 

75 

72 

7! 

73 

74 

71 

71 

71 

72 

.8 

SAINT  LEO 

MAX 

91 

•7  0 

BA 

87 

89 

88 

91 

90 

91 

80 

87 

85 

88 

89 

93 

91 

89 

90 

89 

90 

91 

87 

83 

82 

87 

90 

90 

89 

83 

67 

86 

0 

MIN 

71 

73 

72 

71 

71 

72 

72 

73 

74 

71 

73 

74 

7  3 

66 

72 

72 

72 

73 

72 

73 

74 

75 

71 

73 

74 

72 

74 

72 

73 

73 

72 

.4 

SAINT  MARKS  6  SE 

MAX 

89 

'7  0 

99 

92 

'■0 

93 

93 

93 

92 

92 

93 

89 

91 

89 

85 

8' 

90 

93 

91 

93 

94 

94 

87 

85 

83 

84 

86 

?9 

85 

89 

89 

.3 

MIN 

72 

71 

71 

6£ 

67 

68 

66 

72 

72 

71 

74 

73 

6  1 

66 

7 

72 

7  1 

67 

69 

70 

73 

70 

68 

67 

7] 

74 

72 

7  0 

69 

68 

69 

,9 

ST  PETERSBURG 

MAX 

91 

90 

81 

86 

90 

91 

86 

90 

91 

79 

87 

88 

86 

89 

91 

9i 

91 

91 

87 

91 

94 

86 

86 

82 

89 

90 

90 

69 

88 

86 

96 

.3 

MIN 

75 

75 

72 

73 

75 

75 

7A 

73 

74 

75 

74 

76 

74 

72 

76 

71 

76 

81 

75 

75 

76 

75 

73 

74 

74 

76 

76 

76 

76 

74 

74 

.9 

SANBORN  TOWER 

MAX 

91 

89 

91 

91 

91 

93 

93 

84 

92 

92 

93 

90 

90 

89 

63 

85 

90 

93 

92 

95 

94 

92 

87 

84 

82 

90 

88 

82 

88 

90 

89 

.5 

MIN 

69 

6  9 

^0 

67 

65 

65 

64 

73 

70 

69 

7  3 

70 

58 

61 

68 

7  1 

70 

66 

6  9 

61 

70 

66 

6" 

65 

70 

71 

69 

?/ 

61 

65 

67 

.9 

SANFORO  EXP  STATION 

MAX 

B8 

88 

86 

87 

H6 

87 

89 

96 

89 

82 

87 

87 

88 

87 

88 

89 

87 

87 

86 

89 

90 

87 

79 

82 

89 

87 

90 

89 

87 

88 

87 

.1 

MIN 

67 

69 

66 

67 

66 

6  7 

68 

69 

67 

TC 

69 

72 

69 

63 

65 

61 

69 

67 

6  9 

69 

71 

72 

E 

69 

69 

69 

68 

69 

70 

68 

.3 

SARASOTA 

MAX 

91 

91 

BA 

88 

89 

90 

88 

91 

91 

88 

87 

90 

90 

92 

92 

92 

92 

92 

92 

93 

92 

92 

86 

91 

89 

90 

90 

89 

92 

89 

90 

.1 

MIN 

65 

6  J 

71 

69 

6  9 

6  8 

61 

65 

67 

71 

68 

68 

67 

66 

65 

65 

70 

68 

66 

70 

72 

75 

7  1 

71 

72 

7: 

77 

7  2 

7: 

72 

69 

.0 

SHADY  OAKS  FISH  CAMP 

MAX 

9? 

7  0 

85 

87 

90 

92 

90 

90 

89 

84 

90 

MIN 

73 

75 

71 

71 

71 

71 

74 

72 

76 

72 

77 

SOOTH  MIAMI    3  W 

MAX 

89 

89 

88 

84 

82 

87 

88 

99 

78 

83 

89 

89 

92 

90 

90 

01 

89 

88 

90 

91 

86 

81 

SO 

82 

9C 

90 

88 

89 

88 

87 

87 

.2 

MIN 

71 

72 

7  2 

70 

71 

70 

70 

73 

70 

73 

7  9 

75 

74 

73 

74 

74 

74 

72 

74 

75 

76 

72 

72 

76 

1 

72 

72 

'  0 

T: 

71 

72 

.8 

STARKE 

MAX 

90 

87 

87 

87 

89 

90 

9  9 

86 

91 

85 

88 

86 

89 

91 

90 

92 

90 

92 

91 

92 

91 

90 

89 

77 

a  i 

85 

93 

90 

82 

91 

88 

.6 

MIN 

68 

69 

69 

69 

69 

70 

70 

72 

72 

ro 

73 

71 

66 

64 

68 

69 

71 

70 

6  9 

69 

70 

7  1 

69 

72 

74 

72 

ro 

TO 

71 

70 

.0 

STE INMATCHEE  2 

MAX 
MIN 

88 

86 

90 

66 

90 

9  0 

66 

84 

82 

88 

82 

80 

84 

82 

8. 

84 

90 

84 

90 

87 

92 

82 

87 

87 

81 

B9 

69 

81 

90 

86 

.3 

STUART  RADIO  WSTV 

MAX 

90 

88 

Be 

97 

82 

89 

87 

91 

68 

8  3 

90 

93 

9* 

89 

90 

90 

89 

89 

90 

91 

90 

82 

79 

88 

92  88 

84 

85 

9C 

89 

88 

.2 

MIN 

73 

73 

70 

71 

73 

71 

:  5 

74 

73 

74 

79 

77 

76 

73 

78 

72 

71 

71 

'! 

74 

78 

72 

73 

72 

73 

71 

75 

'4 

7! 

73 

73 

.6 

TALLAHASSEE   MB  AP 

MAX 

90 

88 

»8 

68 

89 

90 

90 

64 

89 

90 

89 

85 

87 

86 

81 

82 

87 

88 

88 

91 

90 

88 

82 

84 

76  84 

86 

77 

84  84 

86 

.2 

MIN 

71 

70 

7  1 

70 

67 

68 

68 

7  2 

72 

7  1 

73 

67 

60 

66 

70 

71 

71 

67 

71 

70 

73 

71 

69 

68 

71 

74 

73 

7  i 

7C 

68 

69 

■  8 

TAM I  AM  I    TRL   AO  MI  BENO 

MAX 

91 

91 

89 

84 

82 

92 

91 

90 

85 

9  0 

90 

93 

95 

95 

94 

92 

91 

91 

94 

93 

89 

85 

ee 

89 

94  94 

93 

93 

93  92 

90 

•  4 

MIN 

7? 

7* 

7  2 

69 

71 

72 

70 

72 

70 

6  9 

74 

76 

76 

77 

77 

71 

76 

73 

74 

76 

76 

73 

71 

73 

75  74 

76 

75 

77  74 

73 

,7 

TAMPA  MB  AIRPORT 

MAX 

92 

H9 

82 

89 

92 

91 

88 

93 

91 

79 

86 

87 

68 

91 

91 

94  93 

95 

1' 

93 

95 

89 

85 

84 

89  89 

90 

89 

89  87 

89 

.4 

MIN 

72 

73 

71 

72 

73 

74 

7A 

75 

74 

75 

7* 

7  3 

72 

75 

7' 

74 

75 

73 

7* 

75 

76 

74 

74 

75  75 

74 

74 

76  74 

73 

.9 

TARPON  SPGS  SEWAGE  PL 

MAX 

95 

95 

90 

83 

90 

9  2 

94 

91 

93 

9A 

81 

87 

87 

86 

92 

9 

94 

94 

96 

93 

87 

95 

84 

B6 

89  9C 

91 

99 

90  87 

90 

.3 

MIN 

71 

72 

72 

71 

71 

72 

73 

73 

68 

71 

78 

71 

67 

72 

7 

75 

76 

72 

72 

74 

75 

72 

74 

72 

72 

73 

' 

72 

74 

72 

TAVERN  1 ER 

MAX 

88 

98 

87 

80 

83 

87 

98 

87 

91 

89  86 

89 

89 

9C 

85 

85 

86 

87 

88  86 

87 

99 

8( 

87 

87 

.2 

MIX 

7» 

BO 

78 

7  3 

7* 

75 

77 

it 

82 

76  77 

81 

8C 

79 

75 

74 

74 

78  71 

76 

BC 

81 

76 

77 

.1 

TITUSVIILE  2  W 

MAX 

89 

8  7 

87 

88 

b  ; 

89 

8  8 

92 

88 

83 

89 

91 

"0 

90 

90 

91 

87 

85 

87 

81 

89 

66 

8C 

81 

89  ee 

ee 

89 

89  91 

87 

.  9 

MIN 

71 

72 

7  0 

72 

69 

68 

73 

72 

74 

72 

72 

72 

72 

66 

71 

7] 

73 

73 

71 

71 

74 

73 

71 

71 

73  72 

71 

7) 

73  71 

71 

.6 

USHER  TOWER 

MAX 

89 

88 

88 

8  8 

90 

89 

9  0 

69 

87 

89 

88 

89 

87 

88 

90 

91 

89  90 

91 

9C 

92 

88 

86  82 

6f 

89  85 

a; 

85  87 

88 

.2 

MIN 

69 

70 

70 

69 

6  8 

68 

6  9 

73 

68 

n 

67 

69 

65 

65 

70 

77      70  71 

69  7C 

69 

71 

7C 

72 

69  71 

71 

7] 

71 

69 

.9 

So*  Reforonco  Nolo*  Following  Station 
-  142  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Continued 


Station 

Day  01  Month 

■ 

n 

1 

Z 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23  24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aye 

VENICE 

MAX 

87 

88 

83 

.1*. 

86 

88 

88 

87 

89 

65 

86 

68 

88 

88 

92 

9  1 

87 

86 

92 

91 

87 

65 

87 

68 

69 

67 

88 

86 

88 

67 

6 

M  IN 

71 

71 

71 

77 

72 

71 

73 

72 

71 

76 

75 

70 

75 

7* 

74 

75 

73 

72 

70 

ro 

73 

72 

76 

75 

73 

74 

7  1 

70 

72 

6 

VERO  BEACH  FAA  AIRPORT 

MAX 

88 

8* 

83 

6  8 

87 

87 

•(5 

89 

87 

82 

90 

90 

■7  0 

87 

87 

B* 

85 

82 

88 

87 

66 

79 

78 

64 

B9 

86 

65 

86 

Bp 

89 

85 

9 

MIN 

74 

75 

71 

72 

72 

73 

!•> 

74 

77 

77 

78 

77 

75 

75 

75 

72 

76 

76 

75 

75 

79 

73 

73 

72 

75 

75 

74 

5 

WAUCHULA  2  N 

MAX 

B  9 

88 

85 

86 

89 

90 

89 

89 

88 

93 

91 

89 

86 

90 

91 

91 

82 

83 

90 

92 

69 

84 

88 

66 

MIN 

69 

72 

70 

70 

70 

71 

73 

71 

65 

72 

72 

72 

73 

72 

73 

74 

71 

70 

70 

73 

73 

74 

73 

71 

4 

WEST  PALM  BEACH 

MAX 

87 

86 

85 

8* 

80 

86 

65 

83 

85 

8* 

90 

91 

86 

89 

89 

85 

84 

87 

88 

83 

60 

66 

91 

86 

84 

86 

68 

88 

66 

MIN 

76 

72 

69 

67 

74 

68 

72 

77 

74 

76 

78 

77 

76 

75 

75 

75 

78 

71 

77 

7* 

73 

75 

73 

73 

75 

76 

79 

76 

7* 

.3 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP 

MAX 

?e 

87 

86 

85 

82 

88 

H6 

90 

86 

83 

5  0 

93 

91 

38 

90 

90 

86 

84 

88 

91 

87 

83 

79 

88 

9  3 

87 

66 

B9 

98 

89 

87 

«2 

MIN 

72 

73 

73 

72 

73 

72 

7* 

77 

74 

76 

7fi 

77 

75 

n 

78 

75 

72 

71 

75 

77 

78 

75 

74 

73 

73 

75 

'  < 

76 

75 

74 

WEWAHI TCHKA 

MAX 

89 

89 

91 

91 

91 

92 

90 

92 

91 

91 

91 

92 

6  i 

ft  6 

88 

8  1 

90 

91 

7  2 

93 

94 

H 

87 

87 

83 

88 

89 

61) 

84 

86 

89 

6 

MIN 

71 

70 

71 

68 

67 

62 

»8 

70 

68 

7  0 

ro 

70 

60 

68 

70 

71 

71 

70 

69 

69 

71 

7  0 

66 

67 

70 

71 

69 

72 

71 

67 

68 

.9 

WINTER  HAVEN 

MAX 

91 

91 

88 

87 

89 

93 

Of. 

89 

88 

B5 

82 

90 

00 

89 

92 

90 

88 

86 

91 

93 

90 

81 

83 

8  7 

92 

92 

69 

BB 

90 

88 

.7 

MIN 

70 

71 

71 

71 

69' 

69 

68 

71 

75 

•o 

69 

63 

77 

70 

72 

73 

74 

75 

n 

74 

75 

72 

71 

72 

n 

72 

77 

'  i 

73 

72 

72 

.0 

WOODRUFF  DAM 

MAX 

92 

91 

91 

90 

92 

92 

9S 

92 

84 

91 

92 

89 

85 

BH 

83 

«► 

84 

90 

91 

94 

93 

91 

85 

86 

75 

90 

9» 

85 

86 

69 

.0 

MIN 

72 

71 

72 

70 

69 

68 

69 

68 

73 

72 

72 

60 

63 

65 

C.7 

71 

70 

72 

71 

70 

7  2 

64 

65 

62 

72 

<  I 

72 

70 

69 

.0 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


atanon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total! 
or 

BAY  LAKE 

EVAP 

.12 

.14 

.15 

.06 

.22 

.14 

.17 

.16 

.15 

.17 

.21 

.  23 

.20 

.21 

.23 

.23 

.  1 1 

.15 

.  1H 

.20 

.10 

.11 

.11 

.14 

.11 

.18 

.13 

.16 

B4  .80 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

EVAP 

.15 

.09 

.09 

.13 

.10 

.12 

.24 

.21 

.22 

.18 

.17 

.17 

.20 

.12 

.11 

.17 

.16 

.13 

.08 

.18 

.18 

.23 

.19 

.19 

B4.76 

CLEWISTON  US  ENGRS  (a) 

EVAP 

.07 

.15 

.11 

.05 

.05 

.10 

.12 

.10 

.17 

.25 

.00 

.16 

.15 

.16 

.18 

.15 

.27 

.04 

.  1 1 

.17 

.23 

.10 

.07 

.13 

.20 

.08 

.14 

.15 

.19 

.15 

4.00 

MAX 

89 

90 

91 

88 

87 

87 

90 

92 

93 

86 

76 

88 

90 

90 

93 

93 

91 

85 

88 

83 

94 

89 

92 

84 

88 

89 

93 

94 

91 

91 

89.2 

MIN 

76 

77 

78 

75 

75 

71 

76 

77 

78 

75 

74 

77 

77 

78 

78 

77 

77 

75 

70 

77 

79 

77 

75 

75 

76 

76 

77 

78 

78 

77 

76.4 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

EVAP 

.20 

.19 

.17 

.06 

.24 

.05 

.11 

.25 

.18 

.28 

.16 

.21 

.10 

.17 

.24 

.32 

.27 

.05 

.16 

.19 

.17 

.09 

.14 

.11 

B5.14 

WIND 

25 

24 

12 

13 

12 

15 

10 

40 

104 

1071 

270 

89 

31 

to 

10 

45 

25 

30 

20 

10 

20 

50 

40 

25 

55 

40 

10 

10 

40 

20 

2206 

GAINESVILLE  3  WSW 

EVAP 

.18 

.22 

.16 

.16 

.24 

.14 

.24 

.13 

,22 

.15 

.05 

.18 

.19 

.21 

.19 

.28 

.19 

.19 

.19 

.20 

.19 

.22 

.18 

.07 

.08 

.22 

.25 

.06 

.11 

B5.24 

WIND 

10 

40 

50 

40 

40 

30 

50 

30 

80 

125 

90 

35 

20 

20 

40 

30 

35 

45 

30 

15 

25 

60 

100 

95 

65 

50 

30 

10 

30 

20 

1370 

MAX 

92 

94 

90 

90 

92 

93 

93 

90 

94 

90 

91 

85 

92 

91 

96 

97 

92 

96 

95 

96 

9  5 

90 

88 

84 

87 

89 

05 

114 

82 

91 

91.5 

MIN 

72 

73 

72 

69 

69 

70 

70 

72 

72 

72 

72 

71 

71 

66 

68 

70 

70 

72 

69 

70 

70 

71 

68 

70 

70 

73 

71 

74 

70 

71 

70.6 

HIALEAH 

EVAP 

.26 

.20 

.01 

.23 

.08 

.06 

.19 

.12 

.23 

.24 

.21 

.28 

.18 

.12 

.18 

.31 

.03 

.07 

.09 

.28 

.16 

.15 

.15 

.29 

B4.94 

WIND 

33 

28 

22 

13 

17 

3 

22 

40 

118 

• 

483 

103 

63 

25 

26 

35 

82 

40 

24 

48 

76 

27 

17 

61 

36 

44 

16 

24 

51 

9 

1596 

LISBON 

EVAP 

.12 

.19 

.13 

.16 

.13 

.15 

.21 

.21 

.00 

.15 

.16 

.18 

.21 

.24 

.23 

.19 

.21 

.06 

.27 

.26 

.12 

.06 

.18 

.20 

.11 

.  19 

.16 

.11 

.08 

B4.79 

WIND 

25 

30 

25 

20 

25 

15 

35 

45 

40 

60 

175 

40 

25 

25 

50 

35 

35 

40 

15 

15 

30 

40 

40 

45 

70 

45 

25 

45 

40 

25 

1180 

MILES  CITY  TOWER 

EVAP 

* 

.38 

.34 

.22 

.10 

.17 

.19 

.03 

.24 

.17 

.10 

* 

• 

.25 

WIND 

27 

17 

27 

48 

* 

99 

25 

18 

6 

11 

9 

• 

8 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

EVAP 

.16 

.19 

.15 

.05 

.11 

.16 

.11 

.13 

.29 

.33 

.23 

.28 

.17 

.27 

.14 

.29 

.26 

.33 

.21 

.28 

.17 

.20 

.10 

.19 

.30 

.18 

.21 

.22 

.15 

B6.06 

WIND 

20 

24 

25 

12 

20 

29 

8 

17 

98 

204 

333 

130 

92 

30 

70 

33 

103 

113 

54 

50 

87 

77 

86 

114 

56 

27 

17 

20 

34 

30 

2013 

OKEECHOBEE  HRN  GATE  6 

EVAP 

.14 

.33 

.16 

.13 

.13 

.20 

.21 

.28 

.21 

.00 

.30 

.30 

.20 

.24 

.29 

.22 

.13 

.15 

.16 

.20 

.33 

.09 

.05 

.16 

.16 

.19 

.16 

.23 

.16 

B5.70 

1  AM  MM  1    TRL  40  MI  BEND 

EVAP 

.09 

.14 

.15 

.25 

.06 

.29 

.13 

.15 

.19 

.27 

.15 

.29 

.00 

.10 

.33 

.09 

.16 

.14 

.16 

.23 

.11 

.14 

VERO  BEACH  FAA  AIRPORT 

EVAP 

.39 

.13 

• 

* 

.16 

.13 

.39 

.31 

.24 

.11 

.32 

.25 

.26 

.33 

.09 

.22 

.18 

.10 

.28 

.16 

.14 

WOODRUFF  DAM 

EVAP 

.41 

.23 

.21 

.27 

.29 

.26 

.28 

.24 

.18 

.23 

.28 

.25 

.25 

.25 

* 

• 

.32 

.15 

.35 

.19 

.23 

.28 

.30 

.28 

.15 

.40 

.17 

.19 

.11 

B6.98 

WIND 

46 

61 

67 

61 

56 

32 

33 

130 

111 

96 

137 

118 

100 

18 

104 

172 

69 

34 

55 

32 

28 

54 

l  26 

147 

160 

148 

45 

26 

44 

22 

2362 

(a)     Evaporation  measured  in  a  sunken  pan  36  x  36  inches. 

Ft  Lauderdale  Exp  Sta  -  Evaporation  station  inadequately  fenced. 

Moore  Haven  Lock  1  -  Evaporation  area  not  fenced. 

Okeechobee  Hrn  Gate  6  -  Evaporation  values  determined  by  means  of  non-standard  utee 
Vero  Beach  -  Evaporation  area  not  fenced. 
Woodruff  Dam  -  Evaporation  pan  located  oser  rock. 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


FLORIDA 
SEPTEMBER  1960 


Station 
Depth 

I 

Day  of  month 

• 

i 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

2ft 

29 

30 

31 

Avei 

GAINESVILLE   3  WSW 

1  INCH 

MAX 
MIN 

90 
78 

93 
77 

89 
77 

90 
77 

91 

7  6 

92, 
75 

88 
7M 

■hi 

7K 

91 
77 

85 
78 

86 
76 

82 
77 

90 
73 

91 
74 

94 
76 

94 
77 

92 
78 

92 
79 

92 
76 

94 
75 

92 
77 

90 
78 

87 
76 

82 
77 

87 
77 

88 
78 

92 
76 

89 
78 

83 
76 

88 
74 

89.5 
76.6 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

86 
70 

MM 
;•< 

87 
79 

87 

79 1 

MM 

79 

88 
77 

B5 
79 

M7 

79 

88 
79 

84 

80 

85 
78 

81 
78 

86 
76 

87 
77 

88 
78 

90 
79 

88 
80 

88 
81 

88 
79 

90 
78 

89 

80 

87 

80 

85 
79 

82 
79 

85 
79 

85 
79 

88 
79 

88 
80 

82 
78 

85 
77 

86.5 
78.5 

8  INCHES 

MAX 
MIN 

85 
7.' 

ae 

MO 

86 
80 

B6 
80 

85 

B 1 1 

86 
80 

84 
81 

HI 

Mil 

86 
80 

83 
81 

84 
80 

80 
79 

84 

7M 

85 
78 

86 
80 

87 
80 

87 
81 

86 
82 

86 
80 

87 
80 

86 
82 

85 
82 

83 
80 

82 
80 

83 
80 

84 
80 

87 
80 

85 
81 

Mil 

79 

83 
78 

84.7 
79.7 

IV 11 la  3  WSW  -  Slope  of  Ground:     No  perceptible  slope  of  surface.     Soil  Type:     Arredonda  fine  sand.     Ground  Cover:     Bahiagraas  sod. 
Instrumentation:     3  point  Foxboro  Thermograph. 


Sen  reference  notes  following  Station  Index 
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TOTAL  PRECIPITATION 


FLORIDA 
SEPTEMBER  1960 


FLORIDA 


O     •      •     Prtct&Wie*  on/, 
rfC*  Of  0Of         O  *;  . 


Isolines  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.  Hourly  precipitation  data  fro-  recorder  substations  will  be  available  In  the 
publication  "Hourly  Precipitation  Data". 


AVERAGE  TEMPERATURE 


FLORIDA 
SEPTEMBER  1960 


iHollnen  are  drawn   throuK'i  pnlnts  of  approximately  equal    values.      Hourly   precipitation   data   from  recorder  substations  will  be  available   in  the 

publication  "Hourly  Precipitation  Data". 
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STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO.  | 

COUNTY 

DRAINAGE  I 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

U 
< 

s 

E 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATK 
TIME  AND 
TABLES 

>N 

OBSERVER 

j| 

g 

II 

SPECIAL 

I 

P 

| 

5 

b 

ALEXANDER  SPRINGS 

DOTS 

LAKE 

29  09 

81  34 

90 

5* 

DP 

It  J 

ALE  I ANDCR  SPGS.  ASSN. 

L  1  Vf  OAK  2,  ESE 

«o»j 

MTV'  *W£F 

82  58 

120 

tr 

*P 

RADIO  STATION  WNER 

APALACHICOLA  MB  CITY 

Oil  1 

FRANKL  IN 

29  *4 

84  39 

19 

NIC 

HIE 

u.s.  weather  Bureau 

LONGBOAT  KEY 

SI24 

MANATEE 

*s 

27  23 

•2  39 

10 

4P 

G*  W*  ME PR| NGSHAw 

ARCADIA 

0  2  28 

DE  SOTO 

27  1* 

81  52 

70 

*e 

RADIO  STATION  WAPG 

LOXAHATCMEE 

1182 

PALM  BEACH 

26  41 

60  14 

6P 

4P 

*P  c 

[C*  A*  KING 

DM* 

HIGHLANDS 

4P 

Ji  WILEY  COTMRAN 

90 

c 

OTIS  B.  FORT 

BAB  SON  PAR* 

0940 

POLK 

27  90 

•  1  11 

190 

SP 

harry  n*  t Olson 

9279 

81  23 

145 

TP 

TP 

T*  C*  MERCHANT 

POLK 

27  9* 

81  90 

129 

9P 

IP 

CITT  OF  BARTOW 

9151 

81  00 

5 

|P 

CHARLl  *    Gi    HELTMANt  JP. 

BAT  LAKE 

0920  HILLSBOROUGH 

28  OA 

82  10 

51 

7A 

7A 

U.S.  GEOL •  SURVEY 

MAR  1 ANNA    1 ND  SCHOOL 

I57j 

JACKSON 

30  49 

83  IT 

120 

5P 

» 

'LA .    IND*  SCH*  FOR  BOYS 

6AYPORT 

0913  HERNANDO 

28  12 

82  39 

10 

TA 

TA 

WILBUR  0*  GOOD 

NAP INC LA NO 

9991 

FLAGLER 

29  40 

81  11 

10 

.MARINE  StUOlO  INC. 

BELLE  GLADE   I  IP  STA 

0*11    PALM  BEACH 

8A 

•A 

EVERGLADES  EXP.  STA. 

LAFAYETTE 

4P 

IP 

ROBERT  Ll  ANNIN 

BELLE  GLADC  HRCN  GATE  A 

0414 

PALN  BEACH 

26  A2 

SO  A3 

31 

C 

CORPS  OF  ENGINEERS 

9*12 

BREVARD 

60  37 

24 

SP 

If 

1 

0739 

ME  NOR 7 

2*  19 

81  00 

17 

5P 

SP 

DAV10  B.  JANIESON 

62  01 

110 

BITMLO 

ORANGE 

28  39 

81  06 

65 

4P 

FLOOD  CONTROL  DIST. 

MIAMI   BAY  FRONT 

9*53 

OAOE 

2 

25  47 

60  11 

1 

5P 

9P 

.CITY  OF  MIAMI 

BLACKMAN  *  VNW 

0 

OKALOOSA 

10  97 

86  A2 

200 

c 

MRS,   S.  YOUNGBLOOD 

• 

MIAMI  BEACH 

5456 

DADE 

23  47 

80  08 

* 

IP 

jIlife  GUARD  PATROL 

BLOUNT5TONN  Z  SE 

CALHOUN 

7A 

7A 

DAVID  HOWELL 

MID 

"I? 

1 

J  U.S.  WtATMER  BUREAU 

QMS 

PALN  BEACH 

2*  21 

SO  09 

21 

c 

GUS   P •  MAGE R 

MTI 

80  17 

10 

6A 

U.S. PL ANT    1NTR0DCTN  STA 

0*40 

MANATEE 

27  29 

02  33 

10 

9P 

GULF  COAST  EXP.  STA. 

MILES  CITY  TOWER 

1719 

61  21 

10 

4P 

FlA.  FOREST  SERVICE 

BRISTOL 

1010 

LIBERTY 

30  2* 

B*  59 

160 

c 

MISS  ELMA  SHULER 

MILTON  EXP  STATION 

SANTA  ROSA 

30  47 

217 

|p 

9P 

AGR.  EXP.  STATION 

•    '           CHIN  HILL 

HERNANDO 

28  17 

82  22 

2  00 

IP 

M -CENTRAL  FLA. EXP. STA. 

NOMTICELLO  2  S 

JEFFERSON 

10  12 

83  32 

209 

|p 

A.  M.  PHILLIPS 

BU3HNELL    1  E 

1163 

SUMTER 

*P 

9695 

81  05 

BA 

•AC 

;C0RPS  OF  ENGINEERS 

1271 

PALM  BEACH 

2*  32 

80  18 

3* 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MOUNT  A  1 N  LAKE 

5973 

Bl  9* 

160 

9P 

9P 

MOUNTAIN  LAKE  CORP. 

CANAL  POINT  US  OA 

1  2T6 

1305 

PALM  BEACH 

2*  92 

80  38 

23 

MID 

SUGAR  PLANT  FlD.  STA* 

20 

.STATE  PARK  SERVICE 

CAPE  SABLE  DANGER  STA 

MONROE 

29  08 

80  93 

3P 

9P 

NAT  IOMAL   PARK  SVC. 

NAPLES 

6C  71 

COLLIER 

26  09 

81  47 

9P 

9P 

CITT  OF  NAPLES 

CAPTlVA 

1310 

LEE 

2*  32 

82  11 

3 

S» 

ALLEN  T.  WEEKS 

NICCVIU.E 

1240 

OKALOOSA 

10  91 

86  10 

60 

H  | 

OA 

c 

'JACKSON  GUARD  FOR.  STA. 

carrabelle  i  nmm 

135* 

FRANKLIN 

9P 

MRS.  HAZEL  F»  COOK 

6751 

MRS »    ANNIE   Mi  STEVENS 

1  tB* 

WASHINGTON 

10  *)T 

89  69 

70 

?» 

LONMIE  H*  WMITTAKER 

NORTH   NEW  RVR   CANAL  1 

*316 

PALM  BEACH 

60  45 

13 

< 

U*S.  GEOL •  SURVEY 

1432 

LEVY 

29  06 

83  02 

19 

6C 

*P 

MISS  HARRIETTE  WHIOPON 

OMPLEY  1  E 

1  1*4 

WASHINGTON 

SO  67 

83  29 

130 

SP 

9P 

A*  W.  0  STEEN 

OCALA 

64  i  - 

MARION 

11 

62  08 

8* 

9P 

MID 

CITY  OF  OCALA 

CLEARWATER 

1652 

PINELLAS 

2T  99 

82  67 

20 

CLEARWATER  FIRE  DEPT. 

OCA LA  2  NE 

•>*!  ■ 

MARION 

29  11 

62  07 

68 

<ii> 

IP 

AIRWAY  OBSERVER 

16*1 

LAKE 

*P 

EO  OL I VENBAUM 

fr*B 

OKEECHOBEE 

60  59 

30 

9P 

U.S.  GE OL .  SURVE y 

1649 

MENDRY 

26  65 

80  95 

16 

•  p 

GERVIN  N.  PIT2CN 

**B- 

60  41 

9* 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CLEV1STOM  U  S  ENfi 

163* 

HENDRY 

24  69 

80  99 

20 

6A 

»A 

6A 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

61  16 

COPNWELL  4  MR- 

HIGHLANDS 

2T  26 

81  10 

AO 

IA 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

ORANGE 

28  33 

81  20 

106 

MID 

MID 

J  U.S.  MEATMER  BUREAU 

CRESCENT  CITY 

1«T8 

PUT NAN 

29  25 

Bl  30 

36 

6' 

w!lliam°r.  RAOTKE 

OPTOMA  LOCK  2 

GLADES 

26  67 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CRESTV1EW  RADIO  WJSB 

:  "»B* 

OKALOOSA 

3C 

c 

RADIO  STATION  WJSB 

*753 

81  18 

19 

«P 

*P 

?  OOt, 

OIXIE 

29  38 

83  07 

A5 

c 

A*2« 

64  24 

5 

1001 

DIXIE 

29  38) 

83  07 

69 

9P 

RICMARO  M.  DAVIES 

FLA.  FOREST  SERVICE 

DAN I A  4  WWW 

2  1  1  » 

BROWARD 

26  OA 

BO  12 

7 

Hit' 

FLA.  POwER  ♦  LIGHT 

PARR  I SH 

MANATEE 

27  35 

SA 

8A 

li 

OTIE  B.  GOOFREV 

OATTONA  BEACH 

2190 

VOLUSIA 

n  i> 

81  02 

9A 

6A 

NEWS- JOURNAL  CORP. 

PENNSAKO   A  NW 

OAOE 

25  9* 

80  27 

e 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

OA  YTONA  BEACH  WB  AP 

2118 

VOLUSIA 

3* 

MID 

C  J 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

110 

Nil 

MID 

2200 

OSCEOLA 

28  09 

80  56 

63 

9P 

IP 

c 

7002 

87  11 

11 

J  U.S.WEATHER  bureau 

2220 

WALTON 

30  63 

84  07 

293 

5P 

DC  LAND  1  N 

2229 

VOLUSIA 

29  06 

81  17 

AO 

3P 

3" 

ROBERT    I.  NAXWELL 

PERRY 

TAYLOR 

30  07 

81  16 

6R 

2P 

FLA.  FOREST  SERVICE 

DC  SOTO  CITT  *  SW 

228  6 

HIGHLANDS 

27  23 

81  28 

86 

u 

CHESLEY  A.  SKIPPER 

PLANT  CITY 

HILLSBOROUGH 

28  01 

82  06 

121 

94 

D.   A.  STORMS 

DEVILS  GARDEN  TOWER 

2291 

HENDRY 

26  36 

6P 

7254 

22 

|P 

9P 

23*1 

SUWANNEE 

10 

30  16 

83  15 

Bl 

c 

ADVENT  CHRISTIAN  HOME 

80  17 

M 

i 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CRT  TORTUGAS 

2*1  e 

MONROE 

26  38 

82  92 

3 

6P 

6' 

JOHN  R,  DEMEESE 

EVERGLADES 

tH  1 

COLLIER 

23  31 

81  23 

9 

6P 

*P 

MANHATTAN   M£RC.  CORP. 

OUINCY  EXP  STATION 

GADSDEN 

* 

10  15 

5P 

N .  FLA.  EXP.  STATION 

FEDERAL  POINT 

ttl9 

PUTNAM 

29  66 

81  32 

3 

*P 

BRUCE  GRAY 

RAIFORD  STATE  PRISON 

UNION 

30  04 

120 

c 

FLA.  STATE  PRISON 

2^25 

HENDRY 

2*  33 

c 

H.  GREGORY  ATCHLET 

rno 

80  33 

10 

9P 

FELLSNERE 

2934 

INDIAN  RIVER 

27  6* 

80  36 

23 

6P 

*P 

OK EEL ANT A  SUG.  REF .INC. 

7*12 

Bl  19 

19 

6P 

CITY  Or    ST.  AUGUSTINE 

F E RNA N D I NA  BEACH 

30  60 

81  28 

30 

SP 

SP 

82  19 

TP 

J 

FORT  DRUM  9  RW 

3137 

OKEECHOBEE 

27  33 

80  31 

60 

5P 

SP 

c 

R.  6.  COX 

4T  LUCIE  NEW  LOCK  1 

MARTIN 

27  05 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FORT  GREEN  13  WSW 

3133 

MANATEE 

27  34 

82  08 

120 

7P 

OMEN  J.  KEEN 

SAINT   MARKS  6  SE 

WAKULLA 

30  05 

4P 

*P 

FISH  *  WILDLIFE  SVC. 

FORT  LAUDERDALE 

11*3 

26  06 

6P 

MRS*   ALENE   LA  MARRE 

'8H6 

82  38 

39 

IP 

C 

FT  LAUDCRDALE  BAHIA  MAR 

31*8 

26  07 

80  07 

7 

5P 

9P 

BAM  I A— MAR  YACHT  HARBOR 

17 

U.S.  FOREST  SERVICE 

FT  LAUOCRDALE  EXP  STA 

31T1 

BROWARD 

:!  »  o. 

80  16 

7 

B  A 

8A 

6A 

U*  OF  FLA*  PLANT  LAB. 

SANFORD  EXP  STAT  ION 

SEMINOLE 

A.  >. 

61  15 

FORT  MTERS  MB  AP 

1 1  96 

LEE 

26  33 

Bl  32 

13 

NIO 

C  J 

U.S.  MEATHEft  BUREAU 

SARASOTA 

SARASOTA 

27  21 

Li  i  w 

CITY  OF  SARASOTA 

FORT  PIERCE 

3207 

ST  LUCIE 

2T  23 

80  19 

10 

MID 

Mir 

CITY  OF   FT.  PIERCE 

SHADY  OAKS  FISH  CAMP 

POLK 

27  4» 

61  11 

I P 

9P 

C 

MRS.  PEARL  E ■  BREWER 

FOUNTAIN  1  S 

3  230 

BAT 

30  26 

SP 

FLA.  FOREST  SERVICE 

S3  96 

BO  20 

13 

9P 

ii 

GAINESV I  LLC   1  WSW 

3321 

ALACHUA 

29  38 

82  22 

66 

*p 

4P 

AGRONOMY  OEPT  U.OF  FLA* 

H27 

62  06 

GAINESV I LLE  FAA  AP 

3326 

ALACHUA 

79  62 

62  1* 

159 

MID 

N  ID 

FED.   AVIATION  AGENCY 

GLEN  ST  MART  NURSERIES 

3470 

BAKER 

30  13 

82  10 

140 

6P 

*p 

G*ST*  M*  NURSERIES 

StUART  RADIO  WSTU 

MARTIN 

27  11 

RADIO  STATION  WSTU 

GRACE*  ILL  E 

3938 

JACKSON 

30  39 

85  30 

160 

c 

CHARLES  C«  LlOOON.    JP . 

TALLAHASSEE  WB  AP 

LEON 

10  26 

MID 

MID 

J  U.S.  WEATHER  BUREAU 

1343 

LAPATETTE 

10 

29  38 

c 

ST*  REGIS  PAPER  CO. 

TAMIAMI  CANAL 

8775 

BO  27 

13 

c 

MART  LAKE 

1B40 

ORANGE 

7    21  23 

Bl  16 

TO 

8A 

U.S.  GEOL*  SURVEY 

B7B0 

80  90 

12 

OAOE 

23  90 

80  17 

■ 

64 

9« 

c 

TAMPA  MB  AIRPORT 

Ml GHE SPRINGS 

!*5* 

ALACHUA 

10 

29  50 

B2  36 

75 

5P 

3P 

GEO*  T •  ALEXANDER 

TARPON  SPGS   SEWAGE  PL 

PINELLAS 

2B  09 

CITv  OF   TARPON  SPRINGS 

HILLSBOROUGH  RvR  ST  PK 

HILLSBOROUGH 

28  09 

S2  14 

90 

8* 

STATE  PARK 

TAVERN IER 

MONROE 

25  01 

IP 

11 

CAPT.   EUGENE  LOWE 

HOMESTEAD  EXP  STA 

•  091 

OAOE 

29  30 

11 

MID 

M  10 

SUBTROPICAL  EXP.  STA. 

69*2 

60  90 

40 

1  P 

*P 

IMLII 

LEVY 

29  02 

82  61 

12 

c 

FLA.    POWER  COMPANY 

•120 

* 

62  49 

31 

INVERNESS 

6219 

CITRUS 

28  90 

62  2  0 

70 

5P 

CITY  OF  INVERNESS 

c 

Island  grove  2  wnm 

6327 

ALACHUA 

T9  27 

82  08 

60 

9A 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

VENUS  3  SE 

GLADES 

27  02 

{VAN  T.  OXER 

ISLEVORTh 

•  332 

ORANGE 

28  28 

Bl  33 

119 

IP 

CHASE  ♦  COMPANY 

VERNON 

WASHINGTON 

10  37 

c 

AROL  HUDSON 

JACKSONVILLE   MB  AP 

»S5I 

DUVAL 

10  29 

81  39 

26 

MID 

MID 

C  J 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

VERO  BEACH  FAA  AP 

921* 

I 

SO  25 

MID 

MID 

h  ;  ■ 

'FED.  AVIATION  AGCNC7 

JACKSONVILLE  BCACH 

•  366 

30  17 

10 

TP 

FIRE  DEPARTMENT 

9»c : 

Bl  *9 

1  VON  6.  TlLYOU 

•  39* 

HAMILTON 

10 

30  29 

62  35 

1*0 

5P 

3P 

WEST  PALM  BEACH 

1920 

PALM  BEACH 

26  41 

SO  01 

19 

POST-TIMES 

KENDALL  2  E 

Mlf 

OAOE 

2     29  41 

60  17 

10 

7A 

DADE  CO.  NURSERIES 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP 

9S25 

PALM  BEACH 

26  41 

80  0* 

19 

JlU.S.  MEATHER  BUREAU 

KET  WEST  MB  AIRPORT 

*370 

MONROE 

26  33 

81  49 

MID 

■  ID 

C  J 

U.S.  HEATHER  BUREAU 

WEWAHI TCHKA 

•941 

GULF 

10  03 

69  12 

49 

9P 

Sf 

EOWARO  A.  BANOJOUGH 

KEY  WEST  WB  CITT 

*!7* 

MONROE 

2*  33 

61  66 

t 

«IO 

WINTER  HAVEN 

1707 

61  49 

192 

IP 

RADIO  STATION  WSIR 

**25 

OSCEOLA 

28  18 

81  26 

66 

5P 

?P 

c 

WOOOP'JFF  DAM 

9749 

64  92 

118 

IA 

8A  c 

i CORPS  OF  ENGINEERS 

4662 

MENDRY 

26  *! 

61  26 

1* 

5P 

8* 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

POLK 

28  06 

11  63 

180 

9P 

»P 

CITRUS  EXP.  STATION 

*T3  1 

COLUMBIA 

10 

30  12 

62  39 

209 

5" 

8* 

FLA.   FOREST  SERVICE 

LAKE  HIAWAS5E 

28  32 

81  26 

I  15 

•A 

SU8TROP  FRUIT  FLO*  STA. 

LAKELAND  WB  CITY 

POLK 

9    28  02 

61  97 

21*  MID 

NIC 

C  J 

U.S.  MEATHER  BUREAU 

LAKE  PLACID  2  SW 

HIGHLANDS  7 

27  17 

81  23 

90 

6P 

6? 

4P 

COLE   DANLEY,  JR. 

LAKE  T 9 AFFORD 

*86* 

COLLIER  * 

26  26 

27 

TA 

U.S.  GEOL •  SURVEY 

LAMQHT  A  mnw 

»892 

JEFFERSON  3 

10  26 

83  39 

190 

c 

TUNGSTON  PLANTATION 

LIGMUWVITAE  KET 

i03^ 

MONROE  2 

26  94 

60  62 

e 

c 

DR*  E*  C*  L UN S FORD 

LISBON 

507* 

28  33 

61  6* 

3P 

SP 

jp 

c 

OKLAMAHA  MATER  AUTH. 

2-ATLAMTKi      3 -C HOC  T  A  WHA  T C  HE E  i 


-EVERGLADES i     5-6ULF i     6-OCHL0CK0NEE i 


-  147  - 


REFERENCE  NOTES 


Additional  Information  regarding  the  climate  of  Florida  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  CI lmatolog 1st  at  P.  0.  Box  3658,  University 
Station,  Gainesville,  Florida,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  Indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Uonthly  and  seasonal  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  either  are  missing  or  were  received  too  late  to  be  Included  in 
this  Issue. 

Divisions,  as  used  in  "CI lmatolog leal  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  May  1956. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  Inches  and  wind 
movement   In  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.     Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending 
at  time  of  observation. 

Long-term  means  for  full-time  stations   (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.   S.   Weather  Bureau")   are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted 
to  represent  observations  taken  at  the  present  location.     Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on 
the  period  1931-1955. 

Data  in  the  "Daily  Precipitation:  Table;   "Daily  Temperature"  Table;   and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  when  published,   are  for  the  24  hours  ending 
at  time  of  observation.     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the 
observations  on  daylight  saving  time. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  Gf  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",    indicate  the  following: 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G     "Soil  Temperature"  Table. 

J     "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Suplemental  Data"  Table;   "Daily  Precipitation"  Table;    "Evaporation  and  Wind"  Table;   "Daily  Soil  Temperature"  Table; 
and  the  Station  Index. 

+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++     Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*     Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

tt    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,   the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table  for 
detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,   EST  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.   S.   for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY,   and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25, 

D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,   exposure,   etc.,   of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publi- 
cation "Substation  History"  for  this  state.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,   D.  C.   for  35  cents.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  Issues  of  Local 
Climatological  Data  for  the  respective  stations,   obtained  as  Indicated  above,   price  15  cents. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual:   $2.50  per  year.      (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington  25,   D.  C. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


FLORIDA 


OCTOBER  1960 
Volume  64    No.  10 


ASHKVILLK:  1960 


FLORIDA  -  OCTOBER  1960 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


Highest  Temperature:     95°  on  the  20+  at  4  stations 

Lowest  Temperature:     40°  on  the  26th  at  Niceville  and  on  the  22nd  at 

Milton  Exp  Station 

Greatest  Total  Precipitation:     10.79  inches  at  Miami  Bay  Front 
Least  Total  Precipitation:     0.95  inch  at  Caryville 

Greatest  One-Day  Precipitation:     4.56  inches  on  the  26th  at  Miami  12  SSW 


PREPARATION  AND  PUBLICATION  OF  THIS  BULLETIN 


Much  of  the  data  presented  in  this  publication  comes  from 
observations  taken  by  volunteer  cooperative  observers.  These 
observations  are  mailed  after  the  close  of  the  month  to  a 
Weather  Records  Processing  Center,  where  they  are  checked  for 
accuracy  and  completeness  and  placed  on  punch  cards.  These 
cards  are  used  to  prepare  copy  for  the  various  tables.  Print- 
ing and  mailing  is  done  at  the  National  Weather  Records  Center 
at  Asheville,  North  Carolina. 

The  various  steps  all  take  time.     Records  for  any  state  can 
not  be  checked  by  machine  until  nearly  all  of  them  for  that 
state  have  been  received.     Printing  can  not  be  done  until  all 
tables  and  the  text  for  an  issue  are  completed  and  assembled. 

Constant  effort  is  made  to  speed  up  publication  and  still  main- 
tain high  quality  of  the  data.     A  realistic  deadline  for  mail- 
ing the  printed  Climatological  Data  has  been  set  as  the  15th  of 
the  second  following  month  (45  days  after  the  end  of  the  month 
for  which  data  are  published).     If  any  recipient's  copy  is  un- 
duly delayed,   the  Director,  National  Weather  Records  Center, 
Asheville,  North  Carolina  should  be  advised. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

FLORIDA 
OCTOBER  1960 
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85.6 

62.0 

73.8 

91 

6 

47 

24 

3 

0 

0 

0 

3.26 

1  .38 

8 

.0 

0 

9 

2 

1 

BAY  POP.  T 

84.5 

65.5 

75.0 

89 

27 

56 

25  + 

0 

0 

0 

0 

0 

2.79 

.93 

8 

.0 

0 

6 

3 

0 

6R00KSVI LLE  CHIN  HILL 

85. 7M 

66. 0M 

75.  9M 

•  0 

90 

56 

24 

0 

1 

0 

0 

0 

2.35 

-  .75 

.76 

31 

.0 

0 

5 

2 

0 

BUSHNELL  2  E 

85.4 

65.1 

75.3 

90 

6  + 

52 

24 

0 

2 

0 

0 

0 

3.31 

1  .42 

9 

•  0 

0 

4 

3 

1 

86.7 

66.2 

76.5 

1.6 

91 

1 

55 

24 

o 

5 

0 

0 

0 

2.24 

.57 

.76 

31 

.0 

0 

5 

2 

0 

DAYTON A  BEACH 

83.8 

68.8 

76.3 

91 

8 

55 

24 

o 

1 

0 

0 

0 

1  .58 

.44 

3 

.0 

0 

5 

0 

0 

DAYTONA  BEACH  WB  AP  R 

82.3 

66.4 

74.4 

1.0 

89 

7 

52 

24 

0 

0 

0 

0 

0 

.97 

-  4.92 

.33 

31 

.0 

0 

4 

0 

0 

DC  LAND  3  N 

85.3 

64.2 

74.8 

1.6 

90 

15  + 

50 

24 

0 

3 

0 

1.09 

-  3.62 

.40 

31 

.0 

0 

4 

0 

0 

INVERNESS 

85.3 

65.6 

75.5 

2.3 

89 

3+ 

50 

2* 

0 

0 

0 

0 

0 

5.68 

2.67 

2.28 

9 

.0 

0 

3 

4 

3 

LAKE  MIAWA^F 

°5.5 

66.6 

76.1 

90 

3+ 

55 

24 

0 

2 

0 

0 

0 

2.66 

.0 

0 

LISBON 

85.0 

66.1 

75.6 

89 

1 

55 

24 

0 

0 

0 

0 

0 

4.41 

1.70 

9 

•  0 

0 

5 

3 

2 

OCALA 

86.9 

64.7 

75.8 

95 

5 

54 

24+ 

0 

7 

0 

0 

0 

2.68 

.74 

31  + 

•  0 

0 

6 

3 

0 

OCALA  2  NE 

85.7 

61  .6 

73.7 

91 

19+ 

46 

24 

2 

6 

0 

0 

0 

3.07 

•  69 

31 

.  0 

0 

8 

4 

0 

ORLANDO  WB  AIRPORT  R 

86.7 

67.6 

77.2 

2.5 

1 

57 

24 

0 

6 

0 

0 

ft 

3.17 

.74 

1.34 

8 

.0 

0 

6 

1 

1 

SAINT  LEO 

85.5 

66.6 

76.2 

2.2 

oft 
90 

1 

56 

25 

0 

1 

0 

0 

ft 

3.23 

.36 

1.10 

9 

•  0 

0 

7 

3 

1 

dAWUKP    CAP  5TATION 

74  2 

90 

20  + 

49 

24 

o 

3 

0 

0 

ft 

1  •  54 

-  2.68 

.73 

9 

•0 

0 

4 

1 

0 

I  1 I Ubv 1 LLC    Z  w 

05  9 
* 

66  9 
* 

76.4 

1.6 

92 

7 

54 

24 

o 

3 

0 

0 

0 

3.15 

-  2.86 

1  .41 

7 

.0 

0 

7 

1 

1 

DIVISION 

75.5 

1.6 

2.76 

-  1.27 

.0 

CENTRAL 

ARCADIA 

88.2 

63.3 

75.8 

.8 

92 

14 

50 

26 

0 

9 

0 

0 

0 

3.64 

.11 

1.55 

8 

.0 

0 

5 

2 

2 

AVON  PARK 

90.1 

67.0 

78.6 

2.7 

95 

1 

57 

24 

0 

21 

? 

ft 

0 

3.06 

-  .69 

1  .34 

31 

.0 

0 

7 

1 

1 

BAR TOM 

88.0 

67.4 

77.7 

3.0 

92 

6+ 

59 

24 

0 

10 

c 

0 

0 

3.71 

.74 

2.00 

7 

.0 

0 

5 

2 

1 

BR ADEN TON  EXP  STATION 

°6.8 

67.2 

77.0 

2.3 

92 

3  + 

57 

24 

4 

- 

0 

0 

2.78 

-  .52 

.96 

31 

.0 

0 

3 

3 

0 

CLEARWATER 

84.0 

66.  3 

75.2 

90 

15  + 

55 

24 

0 

2 

ft 

ft 

0 

3.13 

1.07 

31 

.  0 

0 

5 

3 

1 

JEER  PARK 

86.2 

65.5 

75.9 

90 

7  + 

54 

24 

0 

2 

" 

0 

0 

3.57 

l.»0 

7 

•0 

0 

5 

2 

1 

FELLSMERE 

86.7 

64.4 

75.6 

.1 

93 

10 

57 

29+ 

0 

4 

c 

ft 

0 

3.08 

-  4.41 

1.17 

31 

.0 

0 

7 

3 

1 

FORT  DRUM  5  NW 

86.6 

63.7 

75.3 

90 

12  + 

53 

24 

0 

3 

0 

0 

0 

3.93 

1  .95 

31 

.0 

0 

7 

2 

1 

See  Reference  Moles  Following  Station  Index 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


FLORIDA 
OCTOBER  1960 


Stand 

|  | 
5  % 
i  S 
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< 
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s 
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No.  ol  Dan 
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.  ?  I 
1  °  s 
See 
o  2  • 
a  u.  £ 

a 
| 
• 

u 

Q 

Sr*> 

No  ot  Dan 

Mai. 

~ 
*~ 

f  I 

Q  0 
M  O 

S  o 

1 

5 
o 

--: 

c 

3 
S 

p 

s  I 

FORT  PIERCE 

t9  7 

77.7 

93 

1 9 

6  C 

?  4 

o 

1 

0 

0 

0 

4.85 

-  3.34 

3.30 

7 

•  0 

0 

7 

2 

1 

K1SSIMMEE  2 

52 

24 

-  .98 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

87.2 

66.6 

76.9 

2.5 

91 

11  + 

0 

6 

0 

0 

0 

1.92 

.73 

31 

,0 

0 

4 

2 

0 

LAKELAND  WB  CITY  R 

85.2 

68.4 

76.8 

2.5 

91 

1 

61 

24+ 

0 

1 

0 

0 

0 

3.48 

.95 

1.16 

15 

.0 

0 

6 

3 

1 

LAKE  PLACID  2  SW 

88.2 

66.9 

77.6 

92 

7 

55 

24 

0 

8 

0 

0 

0 

5.26 

1.25 

7 

•  0 

o 

7 

4 

3 

MP  1  POl  IDNF 

"CLDUU"f'C 

84.5 

69.3 

76.9 

91 

8 

60 

25  + 

0 

3 

0 

0 

0 

4.28 

1.65 

9 

.0 

0 

3 

2 

2 

MOUNTAIN  LAKE 

85.8 

66.8 

76.3 

2.0 

90 

1 

54 

24 

0 

1 

0 

0 

0 

2.34 

-  1.11 

.67 

6 

.0 

0 

7 

1 

0 

MYAKKA  RIVER  ST  PARK 

87.6 

67.5 

77.6 

92 

2 

55 

24 

0 

B 

0 

0 

0 

2.50 

1.10 

10 

•  0 

0 

5 

2 

1 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

84.7 

70.6 

77.7 

87 

28  + 

63 

24 

0 

0 

0 

0 

0 

3.35 

1.21 

13 

.0 

0 

9 

2 

1 

PARR  I SH 

89.6 

66.5 

78  ■  1 

94 

4  + 

55 

24 

0 

21 

0 

0 

0 

.0 

Ol    AUT     /"  f  T  V 

rL AM  1     LI  IT 

87.6 

65.5 

76.7 

2.8 

91 

13+ 

52 

24 

8 

0 

0 

0 

3.12 

.21 

1.20 

31 

•  0 

0 

3 

2 

2 

ST  PETERSBURG 

85.1 

70.6 

77.9 

1.6 

90 

5  + 

61 

24 

0 

2 

0 

0 

0 

4.11 

.62 

1.51 

9 

.0 

0 

6 

3 

2 

cadi T  A 

J«                1  « 

86.5 

66.8 

76.7 

91 

3  + 

56 

31 

0 

6 

0 

0 

0 

3.90 

1.13 

31 

.0 

o 

7 

4 

2 

SHADY  OAKS  FISH  CAMP 

57 

24 

2.28 

-  .86 

31 

TAMPA  WB  AIRPORT  R 

85.9 

68.1 

77.0 

2.4 

93 

3 

0 

3 

0 

0 

0 

.94 

.0 

0 

4 

1 

0 

TARPON  SPGS   SEWAGE  PL 

86.5 

66.4 

76.5 

1.5 

94 

18 

54 

24 

0 

7 

o 

0 

o 

2.90 

-  .26 

1.44 

9 

.0 

0 

5 

2 

1 

VENICE 

86.4 

67.9 

77.2 

91 

3 

59 

24 

0 

2 

0 

0 

0 

4.54 

1.70 

8 

.0 

0 

7 

3 

2 

VERO  BEACH  FAA  AIRPORT 

84.4 

70.2 

77.3 

90 

9 

61 

24 

0 

1 

0 

0 

0 

1.96 

1.20 

31 

.0 

3 

WAUCHULA  2  N 

87. 7M 

66.  4M 

77.  1M 

90 

10+ 

55 

31 

0 

0 

0 

0 

5.11 

.0 

0 

WINTER  HAVEN 

88.7 

66.3 

77.5 

92 

27 

53 

24 

o 

1  4 

0 

0 

0 

3.09 

1.14 

31 

.  0 

0 

6 

2 

1 

DIVISION 

76.9 

1.8 

3.44 

-  .45 

.0 

EVERGLADES  AND  SW  COAST 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

86.2 

66.6 

76.4 

1.2 

90 

21  + 

60 

24 

0 

3 

0 

0 

0 

2.65 

-  2.45 

•  85 

13 

•  0 

0 

7 

2 

0 

BIG  CYPRESS  RESERVATN 

86.4 

69.7 

78.1 

91 

21  + 

64 

30 

0 

2 

0 

0 

0 

8.43 

2.55 

11 

.0 

0 

9 

6 

3 

CANAL  POINT  USDA 

87.5 

67.5 

77.5 

91 

9+ 

60 

30+ 

0 

6 

0 

0 

0 

4.00 

1.10 

6 

.0 

0 

7 

4 

1 

CAPE  SABLE  RANGER  STA 

88.0 

M 

90 

22  + 

0 

4 

0 

0 

0 

5.87 

2  .40 

11 

.0 

0 

6 

3 

2 

CAPTIVA 

86.1 

73.4 

79.8 

90 

5  + 

66 

23 

0 

2 

0 

0 

0 

2.24 

.90 

31 

.0 

o 

4 

2 

0 

n  FWT^TftN    tl    Q  FNR 

86.2 

70.7 

78.5 

92 

8 

61 

30 

0 

5 

0 

0 

0 

5.66 

1.79 

11 

•  0 

o 

9 

3 

1 

DEVILS  GARDEN  TOWER 

87.3 

68.7 

78.0 

92 

9 

62 

30 

0 

6 

0 

0 

0 

2.02 

.40 

7 

.0 

0 

8 

0 

0 

FORT  MYERS  WB  AP  R 

87.5 

70.0 

78.8 

2.5 

91 

9 

63 

24 

0 

6 

0 

0 

0 

3.01 

-  1.14 

1.35 

31 

.0 

0 

3 

3 

1 

LA  BELLE 

MILES  CITY  TOWER 

87. 7M 

69. 3M 

78. 5M 

92 

9 

62 

30 

0 

6 

0 

0 

0 

4.60 

1.36 

31 

.0 

0 

8 

2 

2 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

86.0 

70.5 

78,3 

2.2 

93 

10 

63 

29+ 

0 

2 

0 

0 

0 

5.99 

1.96 

1.91 

1 

•  0 

0 

8 

3 

2 

NAPLES 

PUNTA  GORDA 

88.8 

70.1 

79.5 

2.7 

92 

26  + 

64 

24 

0 

14 

0 

0 

0 

3.53 

-  .25 

1.32 

8 

.0 

0 

6 

2 

2 

TAMIAMI   TRL  40  MI  BEND 

89. 5M 

72. 8M 

61  ,2M 

95 

20  + 

69 

6+ 

0 

1? 

0 

0 

0 

7.23 

1  .77 

12 

.0 

0 

9 

9 

3 

DIVISION 

76,6 

1.9 

4.60 

.46 

.0 

LOWER  EAST  COAST 

FORT  LAUDERDALE 

84.2 

73.4 

78.8 

1.0 

88 

9  + 

69 

18 

0 

0 

0 

0 

0 

8.06 

.77 

2  .09 

14 

.0 

0 

13 

4 

3 

FT  LAUDERDALE  BAHIA  MAR 

84.7 

72.6 

78.7 

88 

9+ 

69 

22  + 

0 

0 

0 

0 

0 

9.86 

3.54 

14 

.0 

0 

13 

7 

3 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

86.9 

69.1 

78.0 

90 

11  + 

63 

30 

0 

3 

0 

0 

0 

10.04 

2.90 

13 

.0 

0 

1* 

5 

3 

HIALEAH 

87,0 

71.3 

79.2 

90 

14  + 

66 

31 

0 

3 

0 

0 

0 

8.46 

1.39 

14 

.0 

0 

12 

6 

3 

HOMESTEAD  EXP  STA 

07.1 

68.3 

77.7 

1.5 

90 

2^  + 

62 

23+ 

0 

u 

0 

0 

0 

6.79 

-  1.97 

2.80 

31 

.0 

0 

10 

4 

1 

LOXAHATCHEE 

88.1 

68.0 

78.1 

93 

7 

61 

30  + 

0 

° 

0 

0 

0 

8.30 

3.19 

10 

.0 

o 

1  1 

4 

2 

MIAMI   BAY  FRONT 

85. 7M 

74. 6M 

80. 2M 

90 

9  + 

71 

30+ 

0 

2 

0 

0 

0 

10.79 

4.41 

26 

•  0 

0 

1 1 

6 

3 

MIAMI  BEACH 

84.9 

75.4 

60.2 

1  .5 

89 

21  + 

70 

11 

0 

0 

0 

0 

0 

7.00 

-  .07 

4.18 

26 

.0 

1 0 

3 

MIAMI   WB  AIRPORT  R 

86.1 

72.9 

79.5 

1.6 

89 

20  + 

69 

30 

0 

0 

0 

0 

0 

10.54 

2.31 

2.34 

12 

.0 

0 

12 

5 

3 

MIAMI    12  SSW 

86.5 

70,8 

78,7 

1,6 

89 

9+ 

64 

30+ 

0 

0 

0 

0 

0 

8.89 

.56 

4.56 

26 

.0 

o 

1 1 

3 

2 

POMPANO  BEACH 

86.8 

69.8 

78.3 

90 

21  + 

64 

30 

0 

3 

0 

0 

0 

8.20 

3.08 

22 

•  0 

0 

13 

3 

2 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

87.1 

69.9 

78.5 

90 

12  + 

65 

23 

0 

4 

0 

0 

0 

5.49 

1.08 

29 

.0 

0 

11 

5 

1 

SOUTH   MIAMI    3  W 

86.7 

68.7 

77,7 

89 

9+ 

63 

24+ 

0 

0 

0 

0 

0 

8.56 

3.03 

14 

.0 

0 

13 

5 

2 

STUART   1  N 

85.9 

70.7 

78.3 

90 

20 

62 

24 

0 

1 

0 

0 

0 

2.12 

.87 

31 

.0 

Q 

1 

q 

WEST  PALM  BEACH 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP  R 

"6.5 

71.6 

79.1 

1.5 

90 

20  + 

66 

25 

0 

2 

0 

0 

0 

7.43 

-  .89 

1.89 

14 

.0 

0 

14 

4 

2 

D I V  I S I  ON 

1  •  4 

8.04 

-  .32 

.0 

KEYS 

ORY  TORTUGAS 

86.2 

76.9 

81.6 

89 

20  + 

72 

24+ 

0 

0 

0 

0 

n 

3.68 

.0 

0 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

87.1 

77.2 

82.2 

2.7 

91 

28  + 

71 

6 

0 

5 

0 

0 

0 

3.78 

-  3.00 

1.12 

31 

.0 

0 

7 

2 

1 

MARATHON  SHORES 

M 

0 

3 

0 

0 

.0 

0 

TAVERN 1ER 

86.2 

76.6 

81.4 

91 

21 

71 

11 

0 

1 

0 

0 

0 

8.05 

.0 

0 

DIVISION 

61  .7 

2.7 

5.17 

-  1.67 

.0 

Precipitation 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  152  - 


DAILY  PRECIPITATION 


ALEXANDER  SPRINGS 
APALACH 1  COLA  WB  CITY  R 
ARCADIA 
AVON  PARK 
BAB SON  PARK. 

BARTON 
BAY  LAKE 
BAYPORT 

BELLE  GLADE  EXP  STA 
BIG  CYPRESS  RESERVATN 

B1THL0 

BLOUNTSTOWN  2  SE 
BRADENTON  EXP  STATION 
BROOKSV I LLE  CHIN  HlLL 
BUSHNELL   2  E 

CANAL  POINT  USDA 

CAPE   SABLE  RANGER  STA 

CAPT IVA 

CARRABELLE    1  NNW 
CARYV I LLE 

CEDAR  KEY 
CHIPLEY  3  E 
CLEARWATER 
CLERMONT  6  S 
CLEWISTON 

CLEWISTON  u  S  ENG 
CORNWELL  4  NW 
CRESCENT  CITY 
CRESTVIEW  RADIO  HJSB 
CROSS  CITY  2 

DAN  I A  A  WNW 

DAYTONA  BEACH 

DAYTON A  8EACH  WB  AP  R 

DEER  PARK 

DE  FUN  I AK  SPRINGS 

DE  LAND  3  N 

DE  SOTO  CITY  *  SW 

DEVILS  GARDEN  TOWER 

DRY  TORTUGAS 

EVERGLADES 

FEDERAL  POINT 
FELLSMERE 
FERNAND1NA  BEACH 
FORT  DRUM  5  NW 
FORT  GREEN   12  WSW 

FORT  LAUDERDALE 
FT  LAUDERDALE  BAH I A  MAR 
FT  LAUDERDALE  EXP  STA 
FORT  MYERS  WB  AP  R 
FORT  PIERCE 

FOUNTAIN  3  S 
GAINESVILLE  3  WSW 
GAINESVILLE  FAA  AP 
GLEN  ST  MARY  NURSERIES 
MART  LAKE 

HI  ALE AH 
HIGH  SPRINGS 
HILLSBOROUGH  RvR  ST  PK 
HOMESTEAD  EXP  STA 
INVERNESS 

ISLAND  GROVE  2  WNW 
I SLEWORTH 

JACKSONVILLE  WB  AP  R 
JACKSONVILLE  BEACH 
JASPER   3  SE 

KENDALL  2  E 

KEY  WEST  W8  AIRPORT 

KEY  WEST  WB  CITY 

KISSIMMEE  2 

LA  BELLE 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

LAKE  CITY  2  E 

LAKE  HIAWASSE 

LAKELAND  WB  CITY  K 

LAKE  PLACID  2  SW 

LAKE  TRAFFORD 
LISBON 

LIVE  OAK  2  ESE 
LONGBOAT  KEY 
LOXAHATCHEE 

MADISON 

MARATHON  SHORES 
MAR  I  ANNA    IND  SCHOOL 
MAYO  5  NW 
MELBOURNE 

MELROSE 

MIAMI   BAY  FRONT 
MIAMI  BEACH 

MIAMI  WB  AIRPORT  F 
MIAMI    12  SSW 

NILES  CITY  TOWER 
MILTON  EXP  STATION 
MONT ICELLO  2  S 
MOORE  HAVEN  LOCK  1 
MOUNTAIN  LAKE 

MYAKKA  RIVER  5T  PARK 

NAPLES 

NICEVILLE 

NITTAW  1  S 

OCALA 

OCALA  2  NE 
OKEECHOBEE  9  W 
OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 
ORLANDO  WB  AIRPORT  I 
PALATKA 

PANAMA  CITY  2 
PARRISH 

PENSACOLA  FAA  AIRPORT 
PENSACOLA  WB  CITY  1 
PERRINE 

PERRY 

PLANT  CITY 
POMPANO  BEACH 
PUNTA  GORDA 
QUINCY  EXP  STATION 


Total 

Day  of  Month 

1 

2 

3 

_  r 

6 

1 

7 

1 

8 

9 

1 

10  | 

| 

11 

12 

| 

[3 

14  | 

15 

! 

16 

1 

17 

18 

19 

20  i 

21 

22     23  j  24 

25 

26  j 

27 

28 

29  | 

30 

31 

3.26 

•  26 

.20 

.11 

1.38 

.52 

.10 

•  21 

.03 

T 

.11 

.34 

1-72 

•  47 

.07 

■  03 

*  76 

•  23 

™ 

*w 

3.6* 

•  10 

■  09 

•  38 

1.55 

■  1  - 

.04 

1.33 

3.06 

■ 

.06 

•  30 

•  37 

•  30 

T 

.  1 0 

.05 

"?? 

1  .34 

3.40 

.95 

.19 

55 

.11 

1.15 

.05 

2.00 

.32 

•  25 

.01 

•03 

.10 

.95 

•  25 

■03 

•2* 

.08 

•  1 1 

3.01 

•  02 

♦  05 

•  01 

*?  » 

2.  79 

10 

•  93 

.  1  0 

•  90 

_ 

•  1  3 

2.65 

*  * 

.85 

•  64 

8.43 

'  * 

.57 

1  .62 

■  03 

•  62 

2.55 

.  04 

•  74 

•  03 

* 

* 

* 

*  4 

2.85 

.06 

.46 

1.17 

.33 

.  17 

.46 

2*10 

.60 

2.78 

•  11 

.53 

.42 

•  71 

•  05 

2.35 

•  37 

•  12 

.  6  b 

T 

.05 

3.31 

.69 

.48 

1.42 

.04 

02 

62 

* 

.99 

.53 

.04 

.04 

1.10 

.  ?e 

■  12 

T 

.27 

.13 

5.87 

.15 

T 

.42 

.05 

2.40 

.54 

•07 

.03 

2.00 

.  16 

•  05 

2.24 

27 

90 

1.67 

*  3  2 

•  12 

.28 

* 

. .  3 

•  95 

T 

.84 

.10 

T 

T 

01 

3.26 

.76 

.25 

.17 

05 

2.08 

1.31 

' 14  7 

•  62 

•  01 

3.13 

•  90 

•  51 

'  a  8 

* 

1  *07 

2.24 

•  7* 

*?2 

.  3  2 

" 12 

01 

04 

■  76 

4.30 

* 

T 

"  7 

.90 

*2 

•  09 

1.48 

T 

.45 

*  3  j 

03 

.18 

.11 

•  82 

.02 

.59 

.36 

1.79 

.11 

.74 

.75 

.37 

3*26 

•  10 

I  .  16 

.  *  b 

•  47 

36 

1 

* 

.15 

,25 

5.27 

* 

3.38 

1.31 

2*85 
.8 

* 

*22 

.69 

.58 

.13 

,15 

1.10 

1*50 

1.45 

1*31 

•  33 

1  .58 

.38 

.35 

,44 

T 

.  1  b 

•2* 

*  1  \ 

T 

*33 

3.57 

T 

.  -  0 

1  .80 

•  01 

•  29 

.01 

T 

■  02 

.0 

2.52 

.98 

.03 

•  33 

01 

03 

*  12 

06 

34 

1.09 

•  01 

.01 

.16 

.01 

.31 

.01 

.  1 1 

.01 

.01 

.02 

.01 

.02 

.40 

3.61 

.97 

.37 

•  10 

'  3 

1  .35 

2.02 

•  40 

*f>° 

•  27 

.10 

•  03 

•  23 

•  02 

19 

* 

3.68 

n 

1.20 

•  05 

- 

.01 

55       01  73 

06 

02 

•  06 

RECORD 

MISSING 

5  •  86 

2.21 

.69 

.82 

.06 

.06 

1.7B 

3*08 

*2o 

•  23 

*  '** 

•  16 

02 

.01 

1.17 

2.40 

T 

.  86 

*29 

•  12 

3.93 

.02 

"nti 

.01 

•  06 

•  1  5 

.06 

.96 

1  *7B 

3.08 

*  2 

.90 

1  "  8 

.06 

.05 

.39 

.23 

.30 

.45 

.10 

1 

.47 

2.09 

•  12 

.73 

.04 

.23 

1.10 

.24 

9.B6 

•  73 

•06 

T 

•  13 

*i& 

1  .40 

T 

*  j* 

•  12 

•  65 

■  68 

3.54 

•  03 

1.20 

* 

•  02 

.29 

•  29 

.02 

T 

.02 

.16  T 

T 

2.30 

.0: 

1  .35 

J. 01 

.02 

.15 

.12 

•  01 

1 

•  06 

T 

4.85 

•  13 

3*30 

01 

* 

15 

* 

09 

* 

.01 

•  20 

•  03 

.02 

•  06 

.59 

1  .  78 

.10 

.15 

.  1  3 

.63 

3*15 

6.12 

.03 

"It 

•  70 

.03 

.02 

"if- 

1*41 

T 

•  10 

3.32 

2.33 

•  08 

.31 

3.50 

* 

.12 

1  23 
* 

* 

* 

.15 

■  02 

•  23 

T 

8.46 

■  32 

.06 

.86 

•01 

.35 

.67 

.12 

.38 

•  04 

.97 

1.39 

1.2*. 

.03 

•  43 

.06 

1 .20 

•  31 

.90 

1  .02 

.  i  e 

.40 

2.05 

•  20 

.02 

_ 

•  02 

* 

02 

2*18 

.21 

.  15 

.14 

•  66 

.76 

•  12 

.18 

6.79 

•  10 

.28 

* 

48 

* 

03 

* 

T 

T 

T 

2.80 
.56 

5.68 

1.01 

1  .70 

2.28 

.02 

2.70 

.14 

.26 

1.23 

.70 

.09 

.10 

.16 

T 

T 

2.25 

.  2  b 

•  03 

•  23 

•  30 

■  81 

.08 

•  14 

.25 

.35 
.63 

2.95 

T 

T 

4.50 

.01 

.Ob 

3.21 

•  42 

.01 

.66 
.10 

4.24 

•  10 

2.90 

•  90 

•  24 

4.62 

•  21 

.93 

.01 

.21 

.24 

.09 

.15 

T 

.70 

.43 

.80 

•  50 

.20 

•  15 

1*12 

3.76 

.34 

■  14 

•  30 

•  09 

T 

T 

.02 

T 

.46 

•  02 

.02 

T 

6.57 

1.57 

1.14 

.19 

1  .00 

■  20 

•  08 

.  i  9 

.15 

•  05 

•  49 

.  1 1 

1.38 

RECORD 

MISSING 

RECORD 

MISSING 

1.92 

•  21 

.37 

.59 

•  52 

.02 

.73 

•  20 

•  01 
.60 

1*12 

5.21 

•  92 

2.85 

.72 

2  .66 

.07 

•  23 

* 

* 

1.72 

.04 

•  26 

.33 

.02 

*  1  \ 

•  01 

1.16 

T 

T 

.35 

T 

5.26 

*  * 

*  n« 

* 

* 

* 

"eo 
* 

.05 

6.72 

2.40  1 

.12 

.14 

.24 

•  60 

.22 

2.00 

•  45 

4.41 

.  2  8 

1.06 

.90 

1.70 

■  01 

5.59 

•  05 

.16 

•  02 

•  15 
.88 

.03 

•  21 

•  35 

•  33 

.02 

.10 

8.30 

.62 

.02 

.05 

•  55 

.04 

3.19 

.06 

1.90 

.14 

.4b 

.41 

.08 

.30 

.20 

•  18 

2.40 

.91 

.63 

.68 

•  02 

•  05 

■  11 

- 

.20  .06 

1  .98 

•  16 
.18 
1.50 

2.25 

.a- 

.71 

3.88 

.  7  3 

2  .77 

•  20 

4.28 

.26 

.45 

1»65 

42 

5.48 

.04 

2.21 

.54 

.07 

.12 

1.1* 
•  1C 

10.79 

.18 

.25 

.58 

.57 

.36 

.01 

•  04 

4.41 

.38 

•  77 

7.00 

.46 

.08 

.05 

.o; 

•  01 

•  14 

T 

.02 

.56 

,0« 

.13 

.19 

111 

T 

.12 

■  10 

.07 
•  02 

4.18 

8.89 

•  1 1 

.22 

.40 

.01 

•  02 

•  1 1 

**: 

.42 

.15 

T 
* 

•  27 

•  28 

T 
* 

2.34  T 
•  06j  .34 

1  "22 

•  04 

.37 

1  .59 

l  .  n 

1.32 
4.56 

T 

•  1< 

1.87 

4.6( 

•  09 

.13 

.02 

1  .55 

.14 

.43 

.45 

.80 

•  02 

.10 

■  1 1 

I  .36 

•  70 

•  05 

5.0( 

.13 

3.0: 

.50 

.41 

.46 

T 

1.75 

1  91 

.21 

01 

37 

8" 

02 

.01 

.01 

•  13 

.02 

.02 

.26 

•  47 

2.34 

2.50 

.20 

■  IB 

.70 

.02 

1.10 

.30 

6.65 

RECORC 

MISSING 

•OC 

1.60 

•  1! 

■  40 

4.56 

T 

3*25 

1*87 

21 

1  65 

•  39 

.53 

•  74 

2.66 

.02 

.21 

•  74 

.09 

.11 

•n 

3.07 

.12 

•  IS 

.60 

.26 

•  18 

•  53 

•  3B 
.  1  <• 

.06 

4.91 

•  93 

1.04 

.73 

.21 

•65 

.54 

.37 

.0 

.50 

•  13 

•  20 

.19 

•  31 

.32 

.27 

1*21 

.13 

T 

.42 

3.17 

.07 

T 

.04 

•  13 

.02 

1.33 

6.13 

•  9! 

K09 

.o< 

.85 

3.94 

.17 

.,0 

.81 

:„ 

.20 

7.27 

1.69 

4.1! 

.06 

T 

.08 

•  04 

1.2 

5.86 
8.73 

.51 

.04 

.0< 

.76 

1.68 
.40 

2.6! 
•  7! 

.14 

.06 

•  11 

.27 

.02 
1.07 

.01 
.43 

.01 

•  3' 

•  10  .0 

3.35 

.01 

4.17 
3.12 
8.2C 

.03 

.06 

•  3< 
.2C 

3.00 
1.07 
.08 

.94 
.16 
.36 

•  32 

•  12 

.19 

.0 

.45 

1.09 

.07 
•  32 

.02 

T 

•  02 

.23 

.96 
.10 

.49 

3.08  .35 

.45 

•  I! 

1  .11 
.22 
1.18 

3.53 

•  1! 

.25 

1.52 

•  30 

.03 

.27 

.21 

2.3C 

•  5 

.82 

.06 

Sm  rtimmac*  ao>*a  following  SubOD  Indoi 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


Station 

7  yti 

1   I  2  \  3 

.  r.  1 

4   |  S  | 

6 

7  | 

8  1 

9 

10  | 

11 

[2 

13 

14 

15 

16  | 

17 

18 

19 

20  , 

21 

22  | 

23  !  24 

25  26 

27 

28  | 

29 

30 

31 

RO*AL    PALM    OANGE»    S T A 

5.49 

.ot 

.75 

•01  .0* 

.?\ 

.03 

.03 

.53 

.15 

•  01 

.29 

•01 

.66 

.07 

.31 

•  89 

.10 

•  01 

.04 

1.08 

T 

7 

SAINT  AUGUSTINE 

8.0) 

.90 

1  .85 

1  .  24 

•  10 

SAINT  lCO 

9.23 

•15 

.80 

.  1  5 

■  10 

1  *  35 

SAINT    MARKS   6  SE 

6.77 

•  72 

1  .50 

2.70 

ST  PETERSBURG 

4.11 

.13 

.64 

1.51 

.1* 

26 

* 

.49 

SANBORN  TOWE» 

6.86 

2  •  2A 

.32 

3.36 

•  50 

•  44 

SANFO«0  E*»  STATION 

1.5*  T 

•  04 

■  10 

•  04 

.73 

T 

•  02 

•  06 

•  ZO 

SARASOTA 

3.90 

.11 

.55 

1  .01 

.6* 

.20 

1.13 

SHAOT  OARS  F1SM  CAMP 

RECORD 

MISSING 

19 

08 

.0* 

SOUTH  MIAMI    J  W 

T 

.21 

.08  .20 

.08 

.53 

.24 

'2 

.53 

25 

3.03 

.11 

T 

79 

*  * 

STARKE 

3.37 

.01 

1.34 

.75 

.  ■  s 

.01 

1.14 

STE1NMATCMEE  2 

.48 

.57 

•  07 

•  48 

STUART   1  N 

2.12 

.01 

.  :  1 

.14 

•  01 

•  03 

.03 

•  02 

•  04 

•  04 

•  04 

•  01 

•  87 

TALLAHASSEE  W6  AP 

3.28 

T AMI  AM |    TRL  AO  MI  BEND 

7.23 

.02  l.K 

.07 

•  21 

•  70 

. :  s 

.20 

T 

1  «77 

•  03 

1.41 

•  06 

.04 

•  08 

•  20 

•  50 

TAMPA  w8  AIRPORT  R 

2.28 

.38 

.47 

.05 

,3£ 

.01 

T 

.08 

T 

.05 

■  94 

TARPON  SPGS  SEWAGE  PL 

2.90 

.16 

.85 

1  .  41. 

.04 

•  15 

•  26 

TAVERN  1 E" 

8. OS 

.10 

.20 

■  12 

.26 

2.20 

.26 

•  20 

63 

06 

70 

0  97 

1  12 

TITUSVILLE   2  V 

3.15 

.  y 

1  .41 

.30 

.2? 

.43 

.10 

.17 

•  95 

•  36 

3.05 

VENICE 

4.54 

.10 

.11 

.88 

1.70 

.12 

.18 

1.45 

VERO  BEACH  FAA  AIRPORT 

1.96 

.01 

•  03 

.38 

T 

.05 

.18 

T 

.04 

.07 

7 

1.20 

WAUCHULA  2  H 

>.n 

.02 

.02 

.20 

1  .98 

•  13 

1.04 

.11 

T 

•  02 

1.59 

WEST   PALM  BEACH 

RECORO 

MISSING 

WEST   PALM  BEACH  WB  AP  R 

T.*3 

.12 

.32 

.18 

1.21 

T 

.54 

.24 

•  36 

.29 

1.89 

•  26 

.26 

T 

•  03 

■  43 

.87 

7 

.43 

wEwAH 1 TCHKA 

3.16 

1.33 

.60 

T 

T 

•  37 

.50 

T 

.36 

WINTER  HAVEN 

3.09 

.01 

.02 

.50 

.46 

•  47 

.06 

.21 

•  21 

1.14 

WOODRUFF  DAM 

1.91 

1.01 

.45 

.15 

.28 

.02 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind  diiection 

Wind 
m 

speed 

p.  h. 

Relative   humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
•ky  cove, 
sunrise  to  sunset 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
ol 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

1:00  a 
EST 

7:00  a 
EST 

1:00  p 
EST 

7:00  p 
EST 

Trace 

60-10 

.10-49 

66-OS 

66  I-OO  I 

2.00 
and  over 

Total 

APALACH I COLA  WB  CITY 

6.6 

20 

NW 

20 

1 

2 

3 

1 

0 

0 

7 

90 

4.3 

DAYTONA  BEACH  WB  AIRPORT 

NW 

8 

7.3 

24++ 

SE 

6 

89 

93 

64 

80 

9 

1 

4 

0 

0 

0 

14 

- 

5.4 

FORT  HTERS  WB  AIRPORT 

6.0 

25++ 

WNW 

31 

90 

93 

62 

78 

2 

5 

2 

2 

1 

0 

12 

5.5 

JACKSONVILLE  WB  AIRPORT 

NW 

14 

7.5 

33 

S 

6 

92 

94 

55 

79 

5 

0 

3 

3 

0 

0 

11 

79 

4.7 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

ENE 

18 

8.9 

32 

SE 

6 

79 

82 

68 

74 

7 

5 

5 

1 

1 

0 

19 

61 

5.9 

LAKELAND  WB  CITY 

5.9 

3 

3 

3 

2 

1 

0 

12 

70 

4.9 

MIAMI    WB  AIRPORT 

E 

12 

7.1 

23++ 

SW 

31 

87 

88 

65 

79 

5 

4 

7 

0 

4 

1 

21 

52a 

6.4 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

NNE 

11 

6.7 

18++ 

S 

6 

89 

92 

54 

75 

2 

2 

5 

0 

1 

0 

10 

5.2 

PENSACOLA  WB  CITY 

9.3 

23 

SE 

5 

0 

3 

1 

0 

2 

1 

7 

68 

TALLAHASSEE  WB  AIRPORT 

NNW 

14 

4.3 

17++ 

NNW 

20 

89 

91 

58 

80 

1 

3 

1 

2 

1 

0 

8 

4.9 

TAMPA  WB  AIRPORT 

N 

14 

8.9 

23++ 

SE 

31 

85 

91 

56 

71 

2 

4 

3 

1 

0 

0 

10 

67 

4.9 

WEST  PALM  BEACH  WB  AIRPORT 

ENE 

15 

7.9 

29++ 

SE 

31  + 

87 

89 

65 

79 

4 

1 

10 

2 

2 

0 

19 

6.6 

a  City  Office  Data 
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DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
OCTOBER  1960 


Day  Of  Month 


Station 

1 

2 

3 

4 

s 

8 

7  I  8 

9 

10 

11 

12  | 

13 

"  I 

IS 

16 

17 

18 

ALEXANDER  SPRINGS 

MAX 

as 

87 

89 

88 

90 

91 

90 

87 

79 

88 

88 

88 

88 

86 

66 

84 

65 

85 

MIN 

6 

66 

61 

62 

70 

69 

71 

70 

66 

65 

66 

64 

64 

66 

62 

59 

APALACHI COLA   WB  CITY 

MAX 

as 

84 

82 

84 

84 

82 

81 

86 

65 

86 

83 

84 

83 

63 

83 

84 

83 

83 

MIN 

69 

69 

69 

i>Q 

70 

71 

76 

75 

72 

69 

66 

68 

69 

66 

70 

66 

66 

67 

ARCADIA 

MAX 

90 

91 

90 

96 

88 

89 

88 

89 

91 

90 

90 

89 

91 

92 

89 

89 

67 

87 

MIN 

6  9 

70 

69 

68 

66 

68 

71 

71 

71 

70 

70 

67 

6  3 

62 

65 

64 

64 

63 

AVON  PARK 

MAX 

95 

91 

91 

89 

90 

90 

92 

91 

93 

90 

92 

94 

93 

91 

91 

90 

89 

90 

MIN 

70 

69 

71 

69 

67 

70 

72 

70 

71 

70 

66 

68 

68 

69 

67 

68 

65 

69 

BARTOW 

MAX 

90 

91 

89 

87 

92 

92 

90 

69 

90 

89 

91 

90 

89 

90 

87 

89 

87 

90 

MIN 

72 

71 

71 

70 

68 

67 

70 

70 

70 

71 

69 

69 

70 

69 

68 

66 

67 

69 

BAYPORT 

MAX 

85 

85 

86 

87 

88 

88 

87 

87 

85 

80 

85 

87 

86 

85 

86 

87 

84 

83 

MIN 

69 

69 

69 

6  7 

68 

68 

70 

72 

72 

69 

68 

67 

67 

67 

6  7 

67 

64 

65 

BELLE  GLADE   EXP  STA 

MAX 

89 

87 

89 

88 

85 

87 

87 

90 

89 

9  0 

87 

66 

88 

87 

86 

66 

66 

83 

MIN 

69 

70 

68 

67 

69 

68 

70 

71 

69 

68 

69 

66 

66 

69 

65 

67 

64 

67 

BIG  CYPRESS  RESERVATN 

MAX 

88 

88 

88 

89 

87 

85 

85 

86 

85 

91 

85 

86 

83 

87 

83 

88 

87 

84 

MIN 

73 

71 

71 

71 

72 

72 

69 

71 

73 

71 

67 

71 

69 

7  1 

71 

69 

69 

BLOUNTSTOWN  2  SE 

MAX 

85 

87 

90 

88 

89 

86 

79 

81 

82 

87 

85 

86 

82 

68 

88 

87 

86 

66 

MIN 

65 

62 

63 

64 

65 

69 

69 

70 

69 

6  3 

60 

60 

62 

62 

6  3 

63 

60 

59 

BRADENTON  EXP  STATION 

MAX 

89 

92 

92 

87 

91 

89 

87 

86 

88 

89 

88 

87 

88 

87 

89 

87 

66 

89 

MIN 

71 

72 

71 

70 

67 

70 

71 

70 

71 

70 

69 

67 

67 

71 

69 

67 

65 

68 

BROOKSVILLE  CHIN  HILL 

MAX 

89 

88 

88 

87 

89 

90 

85 

88 

SO 

89 

88 

88 

87 

88 

88 

65 

85 

MIN 

69 

69 

69 

68 

69 

69 

70 

70 

70 

70 

69 

68 

67 

68 

66 

64 

67 

BUSHNELL  2  E 

MAX 

90 

88 

88 

87 

88 

90 

89 

89 

80 

87 

86 

88 

88 

68 

88 

65 

85 

85 

MIN 

66 

70 

70 

67 

67 

68 

72 

71 

71 

69 

70 

68 

67 

67 

68 

67 

64 

64 

CANAL  POINT  USDA 

MAX 

01 

90 

89 

86 

87 

87 

90 

88 

91 

89 

88 

90 

89 

85 

89 

88 

87 

85 

MIN 

70 

69 

72 

70 

69 

69 

70 

72 

6  9 

71 

69 

66 

65 

70 

65 

69 

72 

69 

CAPE  SABLE  RANGER  STA 

MAX 

89 

89 

89 

86 

89 

87 

88 

87 

89 

89 

86 

88 

90 

90 

89 

89 

89 

86 

MIN 

76 

76 

75 

75 

76 

73 

CAPTIVA 

MAX 

80 

89 

90 

85 

90 

88 

68 

87 

88 

88 

88 

67 

87 

87 

87 

87 

85 

86 

MIN 

75 

75 

75 

77 

72 

76 

7* 

73 

7' 

75 

74 

74 

73 

CARRABELLE    1  NNW 

8  8 

88 

87 

87 

86 

83 

84 

8  6 

87 

87 

85 

85 

85 

85 

85 

88 

85 

85 

MIN 

69 

71 

64 

59 

59 

CEDAR  KEY 

88 

88 

90 

86 

87 

87 

86 

85 

65 

87 

88 

87 

84 

86 

87 

67 

86 

MIN 

70 

70 

72 

71 

71 

68 

67 

73 

CHIPLEY   3  E 

MAX 

87 

89 

90 

90 

89 

82 

82 

86 

86 

84 

67 

89 

89 

87 

88 

86 

86 

87 

MIN 

61 

60 

64 

63 

66 

69 

68 

70 

66 

61 

59 

62 

61 

61 

66 

62 

58 

58 

CLEARWATER 

MAX 

85 

88 

90 

85 

88 

86 

83 

84 

85 

83 

88 

82 

87 

81 

90 

81 

83 

86 

MIN 

63 

68 

69 

69 

66 

73 

70 

71 

71 

70 

66 

66 

65 

70 

6  7 

66 

63 

66 

CLERMONT  6  S 

MAX 

91 

90 

90 

88 

88 

89 

89 

88 

80 

90 

88 

69 

88 

90 

89 

69 

67 

89 

MIN 

71 

72 

72 

68 

67 

68 

66 

70 

72 

70 

68 

68 

69 

68 

6  8 

68 

66 

66 

CLEWISTON  U  S  ENG 

MAX 

89 

86 

86 

88 

86 

88 

91 

92 

91 

91 

86 

85 

87 

86 

83 

85 

86 

65 

MIN 

72 

72 

77 

77 

76 

74 

74 

71 

71 

72 

70 

70 

69 

72 

69 

70 

69 

75 

CRESTVIEW  RADIO  WJSB 

MAX 

90 

84 

86 

85 

82 

78 

83 

84 

84 

84 

82 

86 

83 

84 

82 

83 

86 

83 

MIN 

64 

71 

70 

69 

64 

59 

69 

68 

59 

59 

59 

65 

56 

58 

5  7 

59 

59 

65 

CROSS  CITY  2 

MAX 

89 

89 

90 

90 

88 

88 

86 

87 

89 

89 

88 

88 

89 

87 

88 

87 

87 

87 

MIN 

68 

65 

64 

63 

63 

66 

70 

70 

70 

66 

62 

64 

63 

68 

65 

64 

59 

59 

DAYTONA  BEACH 

MAX 

•9 

84 

84 

B6 

87 

87 

88 

91 

89 

80 

86 

80 

85 

87 

87 

86 

61 

82 

MIN 

78 

7* 

7 

3 

7 

74 

74 

70 

70 

70 

70 

67 

67 

DAYTONA   BEACH  W8  AP 

MAX 

83 

84 

84 

83 

84 

87 

89 

86 

76 

85 

83 

82 

84 

85 

84 

83 

82 

83 

MIN 

72 

74 

67 

70 

68 

71 

72 

70 

70 

69 

67 

69 

69 

66 

65 

DEER  PARK 

MAX 

90 

88 

86 

66 

86 

89 

90 

89 

88 

86 

87 

85 

88 

85 

85 

87 

87 

85 

MIN 

70 

69 

69 

66 

64 

66 

68 

73 

71 

7 1 

68 

66 

66 

70 

66 

68 

64 

65 

DE  FUN  I AK  SPRINGS 

MAX 

90 

91 

90 

91 

85 

77 

83 

8  8 

88 

87 

88 

89 

67 

88 

87 

86 

87 

87 

MIN 

6  3 

64 

64 

65 

67 

68 

68 

69 

66 

64 

61 

63 

62 

63 

63 

61 

61 

DE  LAND  3  N 

MAX 

87 

87 

87 

87 

86 

90 

90 

89 

80 

89 

87 

69 

88 

87 

90 

85 

84 

84 

MIN 

69 

70 

70 

65 

66 

66 

72 

70 

71 

69 

67 

69 

67 

67 

65 

66 

66 

64 

DEVILS  GARDEN  TOWER 

MAX 

88 

89 

87 

86 

87 

89 

89 

90 

92 

90 

87 

88 

91 

85 

90 

91 

86 

85 

MIN 

72 

70 

71 

70 

70 

72 

73 

72 

72 

72 

71 

69 

70 

69 

71 

68 

68 

69 

DRY  TORTUGAS 

MAX 

89 

85 

85 

86 

87 

88 

86 

88 

89 

86 

87 

87 

89 

88 

87 

85 

85 

86 

MIN 

77 

79 

77 

73 

78 

79 

78 

79 

80 

80 

79 

72 

7* 

76 

79 

76 

77 

EVERGLADES 

MAX 

MIN 

FEDERAL  POINT 

MAX 

86 

87 

87 

87 

87 

91 

89 

87 

88 

96 

85 

87 

86 

67 

88 

84 

85 

84 

MIN 

69 

69 

69 

66 

66 

66 

68 

70 

71 

70 

66 

66 

66 

66 

66 

TC 

67 

62 

FELLSMERE 

MAX 

90 

89 

89 

84 

87 

88 

90 

89 

89 

93 

87 

89 

89 

90 

83 

89 

87 

85 

MIN 

74 

75 

70 

67 

66 

66 

72 

72 

71 

7 1 

68 

67 

68 

67 

67 

66 

66 

66 

FERNAND I NA  BEACH 

MAX 

8* 

82 

82 

83 

87 

88 

86 

3e 

89 

87 

81 

81 

81 

84 

83 

79 

80 

82 

71 

71 

68 

69 

71 

72 

69 

70 

71 

66 

65 

63 

6  4 

68 

68 

61 

66 

62 

FORT  DRUM  5  NW 

MAX 

89 

90 

88 

87 

87 

86 

89 

88 

89 

90 

89 

90 

89 

82 

87 

87 

87 

86 

MIN 

69 

67 

67 

65 

63 

66 

67 

68 

67 

67 

66 

64 

6  5 

67 

64 

65 

62 

64 

FORT  LAUDERDALE 

MAX 

86 

86 

84 

85 

86 

85 

87 

88 

88 

87 

84 

84 

85 

84 

85 

B3 

85  84 

MIN 

74 

76 

75 

77 

72 

75 

77 

'8 

79 

7S 

73 

72 

74 

70 

77 

74 

76 

69 

FT   LAUDERDALE   BAHIA  MAR 

MAX 

8* 

84 

84 

83 

85 

87 

88 

86 

88 

87 

64 

87 

86 

86 

84 

84 

84 

65 

MIN 

73 

73 

75 

75 

74 

77 

75 

72 

74 

73 

73 

70 

72 

69 

69 

72 

7C 

69 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

MAX 

89 

89 

sa 

90 

85 

86 

86 

69 

89 

90 

90 

87 

68 

67 

98 

86 

87 

66 

MIN 

72 

72 

69 

72 

72 

72 

73 

72 

70 

70 

70 

69 

69 

69 

68 

69  67 

67 

27     28     29     30  31 


89 
66 


89  68  87 
63     63  62 


92  89 
69  69 


88  88 
69  69 


66  69  63 

85  88  90 

68  68  65 

87  85  91 

70  72  71 

87  80  72 

60  68  46 

89  87  81 


67 


68     68  61 


88  67 
67  68 


87  90 
69  66 


87  89 
76  79 


87  87  84 

73  75  74 

85  81  73 

60  70  50 

84  85  86 

75  70  59 

84  80  65 

63  63  44 

88  86  78 
63  70  66 


89  89 
69  67 


65  89 

72  70 

80  73 

64  54 

88  87 

64  65  56 

84  86  89 

69  71 

86  86 

67  70 

87  69  8 

65  69 

83  73 

65  60  42 

86  69  82 

64  70  59 


83  80 
50  47 


77  76 
56  60 


85  86 

61  57 


84  89 

63  57 


82  83 
62  59 


76  80 
56  56 


81  81 
67  60 


87  82 
67  65 


75  79 
45  47 


79  81 
61  57 


80  80 

54  52 


83  86 

63  60 


87  86 

71  72 


81  84 

59  65 


67     70  69 


87     89  86 

79     79  76 


69     87  79 

65     70  59 


67  87 

59  57 


86     85  76 

66     66  55 


87  87  86 
65     66  67 


85     87  84 

70     74  72 


87     86  86 

77     74  72 


86     87  89 

66     73  70 


86  83 
50  51 


76  75 
58  56 


85  82  85 
62     58  55 


55  52 
84  83 


86  91  91 
60     64  66 


85     86  86 


77  84 
56  60 


63  84  84 
61      66  66 


85     86  85 

65     70  70 


80  79 
48  45 


82  65  67 
58     61  66 


81     84  86 

55     57  63 


87  86 
66  67 


84  67 

70  72 


81  78  83 
47     46  62 


83  84 

62  61 


79  81 
43  50 


76  76 

59  55 


82  83 
59  55 


81  80 
70  65 


78  79 
46  52 


80  82 
46  50 


80  76 
56  55 


77  60 
56  52 


81  83 
60  54 


80  83 
51  54 


80  82 

51  50 


81  84 

65  63 


62  85 

75  72 


77     78  83 

60     57  52 


64  83 

57  57 


79  82 
46  43 


85  86 
57  60 


81  83  85 
67      74  70 


78  81 

56  56 


83  85  84 
46     52  60 


81  79 
59  58 


79  81 

57  56 


64  65 
55  58 


60  62 
53  49 


85  67 
64  70 


85  85  87 
75     79  78 


79  81  82 
58     56  64 


70  71 
80  80 


75  75  77 
53     57  62 


85     67  89 

57     59  62 


80     81  82 

70     71  71 


82  82 
73  71 


84  83 

70  69 


88  66     86  60 

50  55     5S  55 

92  86     90  63 

66  58     64  68 

87  88 

67  61 

85  84 

66  63 


86  85 

63  69 


83  85 
61  65 


87  65 
64  65 


88  86 
70  66 


60 
50 


86  86 
62  64 


85  87 
64  66 


60 
52  60 


69  79 
63  67 


62  85  77 
62     61  67 


84  78 
59  68 


65 
65 

87 

72 

S3 
71 

78 
51 

82 


84  82 
69  63 


86  86 
66  62 


87  85 
60  63 


86  85 
71  75 


86  81 

70  70 


77  78 
55  51 


85  76 
63  67 


80  80 
57  58 


84  79 
64  68 


66  76 
64  63 


88  84 

61  70 


77  78 
55  46 


84  77 
56  65 


86  83 

61  59 

62  85 
67  64 

84  78 

65  62     61  71 


79  82 
72 


67  86 
65  62 


64  59 

86  86 

68  63 

67  63 

76  77 


86  79 
58  66 


78  73 
58  52 


84  74 
61  61 


88  85 

62  65 


85  86 
76  76 


80  82  75 
64     60  66 


85  84 

57  58 


73  76 
63     54  68 


85  85 
58  57 


84 

77 

64 

77 

64     86     86  85 

69     66     63  69 


85  85 

70  70 
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DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
OCTOBER  1960 


Sutlon 


fort  myers  wb  ap 
fort  pierce 
fountain  3  s 

GAINESVILLE  3  WSW 
GAINESVILLE   FAA  AP 
GLEN  ST  MART  NURSERIES 
MIALEAM 
HIGH  SPRINGS 
HOMESTEAD  EXP  STA 
INVERNESS 

JACKSONVILLE   WB  AP 

JACKSONVILLE  BEACH 

JASPER  3  SE 

KEY   WEST   WB  AIRPORT 

KISSIMMEE  2 

LA  BELLE 

LAKE   ALFRED   EXP  STA 
LAKE  CITY  2  E 
LAKE  HIAWASSE 
LAKELAND   WB  CITY 
LAKE   PLACID   2  SW 
LISBON 

LIVE  OAK  2  ESE 

LOXAHATCHEE 

MADISON 


MARATHON  SHORES 


M A R 1  ANN A    I  NO  SCHOOL 


MAYO   5  NW 


MIAMI    BAY  FRONT 
MIAMI  BEACH 
MIAMI    WB  AIRPORT 
MIAMI    12  SSW 
MILES  CITY  TOWER 
MILTON  EXP  STATION 
MOMT I  CELLO  2  S 
MOORE  HAVEN  LOCK  1 


Day  01  Month 

rjyo 

I 

2 

3 

4 

5 

G 

7 

8 

9 

10  11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

■ 

| 

"AX 

M  I  N 

89 

73 

90 
72 

90 
71 

85 
71 

88 

70 

90 

73 

89 

73 

90 
71 

91 
74 

90 
72 

89 
71 

87 
71 

90 
72 

89 

72 

87 

70 

88 

72 

65 
70 

86 
70 

90 
70 

86 
74 

85 
69 

B3 
66 

84 

66 

84 

63 

86 

65 

87 
68 

89 
69 

86 

71 

66 
64 

87 
65 

83 
72 

87.5 
70.0 

MAX 
MIN 

85 

72 

67 
72 

86 
73 

85 
77 

85 
77 

88 

75 

86 
70 

89 

72 

89 
71 

85 
71 

86 
71 

86 
69 

87 
68 

64 
71 

85 
69 

85 
68 

84 
67 

85 
69 

93 
72 

68 

71 

B8 

70 

84 

69 

62 
63 

82 
60 

63 
64 

85 

73 

84 

70 

86 
68 

83 
64 

as 

64 

84 

70 

85.7 
69.7 

MAX 
MIN 

88 

SB 

90 
63 

88 

63 

>e 

69 

88 

66 

SO 
68 

82 
68 

85 
69 

87 
64 

86 
63 

86 
60 

88 
61 

37 
61 

66 
61 

87 
60 

86 
64 

67 
62 

88 
60 

83 
62 

77 
62 

65 
44 

74 

47 

60 
46 

81 
30 

79 
50 

82 
46 

as 

67 

84 

61 

81 
58 

ai 

52 

75 
60 

83.4 
59.9 

MAX 
MIN 

90 
70 

86 
64 

88 

69 

87 
6  3 

86 
63 

88 
68 

65 

69 

9! 

69 

88 
70 

87 
66 

8  7 
63 

86 
65 

87 
66 

67 
67 

88 
64 

85 
66 

86 

60 

85 
59 

ee 

67 

85 

67 

62 

5a 

77 
56 

79 
47 

81 
48 

62 
48 

84 

52 

84 

60 

85 
58 

84 

62 

84 

57 

81 
64 

85.1 
62.2 

MAX 
MIN 

88 
66 

86 
65 

87 
66 

87 
63 

87 
63 

86 
65 

84 

71 

84 
71 

87 

69 

68 
65 

86 
63 

84 
63 

86 
66 

86 

66 

86 
62 

84 

63 

85 
61 

64 

59 

87 
65 

84 
67 

70 
58 

76 
54 

79 
46 

81 

50 

61 

50 

61 
53 

82 
60 

64 

58 

78 
56 

63 
54 

73 
62 

83.4 
61.4 

MAX 
"IN 

87 
66 

88 
61 

89 
61 

87 

63 

86 
63 

69 
64 

69 
68 

87 
65 

88 
67 

86 
64 

87 
61 

87 
61 

86 
61 

88 
65 

84 
65 

80 
64 

86 

59 

84 

58 

86 
64 

86 

62 

78 

54 

7B 
45 

77 
47 

80 
51 

80 
46 

63 
50 

83 

59 

84 

57 

83 
54 

82 
50 

80 
61 

64.5 
59.2 

MAX 
MIN 

88 
74 

89 
74 

aa 

70 

88 

73 

86 
73 

65 
74 

88 
75 

88 

73 

88 

73 

9  0 
72 

90 

73 

87 

70 

88 
71 

90 
70 

86 
69 

86 

70 

69 
71 

87 
70 

86 

70 

87 
74 

89 
72 

69 
69 

83 
69 

82 
69 

82 
69 

65 

72 

84 

71 

86 
71 

67 
76 

88 

67 

85 
66 

67.0 
71.3 

MAX 
MIN 

39 

6  8 

90 
67 

69 
69 

B7 
62 

68 

63 

8  9 

65 

88 
64 

62 
67 

89 
63 

66 
64 

87 

6; 

87 
63 

87 
64 

87 
67 

66 
65 

86 
64 

86 
60 

87 
61 

86 
64 

65 
66 

82 
53 

76 
54 

79 
44 

81 
46 

82 
51 

83 
52 

84 
60 

85 
60 

63 

53 

64 

54 

79 
65 

85.1 
60.6 

MAX 
MIN 

90 
69 

88 

70 

88 
69 

86 

70 

86 

71 

87 
70 

39 

73 

89 

73 

90 
70 

69 
71 

37 
71 

88 

68 

90 
69 

38 
66 

87 
68 

87 
68 

84 
66 

87 
64 

67 
65 

90 
69 

69 
68 

82 

62 

84 
62 

83 
67 

86 
66 

65 

72 

88 
69 

86 
70 

87 
67 

85 
63 

88 
68 

87.1 
68.3 

MAX 
MIN 

98 
76 

89 

70 

89 

71 

87 
68 

88 
68 

ee 

69 

86 

71 

87 

71 

80 
70 

67 
69 

88 

70 

87 
69 

86 
66 

33 

66 

86 
66 

86 
68 

87 
62 

86 
63 

88 
68 

87 
68 

80 
62 

79 
61 

80 
57 

81 

50 

82 
54 

84 

60 

85 
66 

85 
65 

S3 
61 

84 

62 

81 
68 

85.3 
65.6 

MAX 
MIN 

85 
68 

84 
68 

86 
67 

87 
•  8 

86 
68 

ee 

66 

86 

72 

84 

70 

86 

71 

67 
67 

85 
65 

84 
64 

83 
64 

87 
67 

66 

67 

83 
66 

84 
64 

64 

61 

aa 

65 

82 
66 

73 
56 

73 
55 

77 
50 

80 
57 

76 
53 

79 
56 

81 
61 

B4 

63 

75 
59 

79 
54 

77 
68 

62.6 
63.5 

MAX 
MIN 

'! 

71 

76 

6g 

76 

87 

70 

8  5 

-o 

87 

72 

87 

72 

84 
68 

83 
68 

83 
66 

84 
67 

85 
69 

85 
68 

8  J 
69 

82 
66 

64 

85 
66 

69 

57 

74 

57 

75 
55 

80 
56 

75 
55 

79 
59 

60 
63 

86 
64 

75 
68 

80 
61 

78 
67 

82.4 
66.2 

MAX 
MIN 

90 
64 

90 
68 

90 
62 

85 
64 

67 
64 

88 

63 

85 

65 

85 
68 

90 
64 

85 

60 

80 
60 

85 
60 

ee 

64 

87 
67 

85 
60 

65 
65 

65 
62 

84 

57 

85 
57 

65 

57 

76 
51 

78 

50 

80 
50 

80 
48 

eo 

45 

80 
44 

80 
55 

ao 

65 

84 

66 

80 
50 

75 
60 

83.8 
39.3 

MAX 
MIN 

MAX 

88 
77 

86 

77 

87 
78 

87 
79 

87 
74 

86 

71 

87 
77 

67 

73 

89 
81 

90 
80 

90 
80 

89 
79 

91 
61 

89 
79 

87 
79 

66 
78 

65 
77 

86 
76 

88 

76 

69 
80 

86 

76 

81 

74 

83 
73 

66 
74 

85 

77 

86 
76 

91 
79 

91 
80 

84 

78 

66 
76 

86 
74 

87.1 
77.2 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

91 
71 

89 
72 

89 
71 

88 
69 

89 

66 

90 
68 

89 

73 

88 

72 

86 
72 

88 
71 

91 
68 

90 
69 

90 
69 

89 
71 

87 
68 

87 
68 

87 
65 

87 
66 

89 
69 

90 
68 

86 
62 

80 
60 

83 
60 

64 

52 

86 
57 

87 

62 

86 

65 

68 

68 

85 
59 

87 
63 

76 
71 

87.2 
66.6 

MAX 
MIN 

88 

67 

87 
65 

88 
63 

87 
64 

88 

65 

84 

64 

87 
65 

81 

66 

88 

67 

88 
63 

90 
61 

86 
61 

86 
64 

87 
65 

86 

65 

80 
65 

85 
61 

84 

61 

64 
6* 

83 
67 

74 

53 

75 
51 

72 
49 

79 
49 

78 
50 

82 
52 

83 
60 

84 

62 

85 

52 

86 
59 

75 
65 

83.6 
60.  a 

MAX 
MIN 

87 
70 

90 
72 

90 
72 

88 

68 

8  6 
68 

87 
68 

88 

71 

88 
69 

86 

72 

83 
70 

68 
68 

88 
66 

68 
69 

68 

70 

67 
69 

86 
67 

86 
67 

63 
67 

66 
66 

68 

70 

ea 

67 

80 
64 

76 
58 

79 
55 

78 
56 

81 
59 

63 
66 

86 

66 

86 

63 

83 
63 

84 

68 

as.  5 

66.6 

MAX 
MIN 

9: 

72 

87 
72 

87 
71 

88 
71 

86 
70 

88 

71 

67 

72 

87 

72 

86 
71 

87 
71 

86 
70 

89 
71 

86 

69 

88 
71 

87 
67 

66 

70 

85 
66 

84 
69 

87 
71 

86 

72 

82 
65 

76 

62 

61 
61 

83 
61 

82 
63 

84 

65 

86 

68 

86 

66 

82 

65 

83 
65 

75 
70 

85.2 
68.4 

MAX 
MIN 

9  0 
70 

90 
71 

90 
70 

88 

68 

89 

7C 

90 
69 

92 
70 

89 
70 

91 
71 

91 
70 

89 

68 

89 
66 

90 
69 

8  8 
68 

89 
66 

89 
68 

87 
64 

87 

67 

89 

70 

88 

68 

87 

70 

33 
64 

84 

65 

86 

55 

86 
61 

89 

65 

88 

66 

89 
66 

88 

60 

88 

59 

62 
69 

88.2 
66.9 

MAX 
MIN 

89 
69 

88 

70 

88 
70 

87 
67 

87 
67 

87 
68 

88 
70 

86 

77 

60 

.'0 

68 

70 

87 
69 

86 
68 

87 
69 

68 

68 

86 

67 

66 
68 

85 
66 

86 
66 

86 
66 

87 

69 

79 
65 

79 
61 

80 
56 

60 
55 

83 
57 

85 
57 

86 

65 

85 

65 

83 
62 

34 
63 

77 
69 

85. 0 

66.1 

MAX 
MIN 

8fl 
67 

88 

65 

88 

63 

88 
64 

87 
66 

87 
64 

83 
68 

82 
69 

68 

68 

86 

66 

86 
61 

86 
69 

86 

63 

86 

65 

85 
64 

84 
64 

85 
58 

85 
60 

85 
65 

83 
68 

75 
52 

75 
60 

78 
46 

81 
49 

79 
47 

80 

52 

84 

60 

84 

59 

79 
56 

79 
53 

76 
66 

83.4 
60.9 

MAX 
MIN 

89 

72 

89 
70 

69 
69 

86 
69 

88 

71 

90 
71 

93 
70 

92 
70 

91 
71 

91 
69 

88 
69 

90 
68 

91 
67 

66 
71 

88 
68 

89 
69 

86 

66 

86 
68 

89 

70 

91 
69 

ee 

68 

64 

68 

84 

69 

85 
61 

85 
61 

84 

72 

87 
68 

69 
65 

aa 

63 

89 
61 

85 
64 

88.1 
68.0 

MAX 
MIN 

88 
67 

87 
66 

88 
64 

88 
64 

89 
69 

86 
66 

75 
69 

88 

69 

87 
67 

66 
66 

88 

63 

87 
64 

86 
64 

86 
64 

85 
65 

85 
64 

86 
61 

86 

63 

36 
66 

BO 

63 

69 

so 

75 
50 

77 
46 

80 
54 

79 
51 

81 

50 

84 

61 

62 
64 

79 
55 

80 
55 

77 
67 

83.0 
61.6 

MAX 
MIN 

90 
75 

87 
75 

87 

77 

87 
73 

88 
79 

90 
80 

90 
75 

87 

75 

84 

70 

84 

71 

87 
77 

87 
72 

88 
78 

90 
64 

85 

73 

67 
74 

86 

76 

MAX 
MIN 

88 

60 

89 
61 

90 
63 

88 

62 

90 
63 

80 

66 

83 
68 

87 
69 

87 
64 

85 

62 

36 
61 

81 
60 

ee 

61 

86 
60 

ee 

61 

87 
62 

as 

61 

ee 

56 

82 
62 

77 
62 

65 
43 

74 
46 

eo 

45 

80 
53 

81 
48 

84 
43 

85 

55 

eo 

57 

79 
30 

78 
57 

75 
59 

63.1 
58.1 

MAX 
MIN 

88 

67 

88 
63 

88 
60 

88 

62 

90 
64 

87 

6  6 

SO 
70 

87 

69 

88 

6  8 

88 

66 

87 
59 

86 
67 

86 
64 

86 
64 

65 
64 

85 

62 

86 

59 

85 

59 

88 

62 

84 

69 

74 

53 

72 
50 

76 
44 

81 

50 

80 
45 

85 
46 

85 

69 

84 

63 

80 

52 

80 

50 

75 
67 

84.0 
60.1 

MAX 
MIN 

84 

72 

86 

72 

85 
73 

88 

75 

85 
74 

87 
74 

82 

72 

91 

72 

90 
73 

85 

72 

63 

70 

84 

70 

85 

69 

83 
73 

82 
70 

85 
69 

84 
68 

85 

70 

85 
72 

90 
71 

85 

70 

82 
67 

80 
62 

82 
60 

82 
60 

85 
63 

83 
67 

85 
69 

85 
64 

83 
66 

80 

70 

84.5 
69.3 

MAX 
MIN 

84 

69 

84 
68 

87 
69 

86 
66 

86 
66 

88 

67 

83 
69 

86 
69 

69 
70 

86 

68 

88 
67 

69 
67 

86 
67 

6  1 

66 

86 

67 

B7 
66 

88 
65 

84 
63 

86 
67 

62 
66 

74 
60 

B2 
58 

78 

52 

78 

53 

78 
52 

80 
58 

80 
60 

81 
61 

77 
62 

62 
58 

76 
65 

83.5 
64.0 

MAX 
MIN 

83 

73 

87 
72 

86 
74 

85 

8  0 

84 

75 

82 

77 

89 
78 

90 
75 

90 
77 

76 

69 

88 

75 

89 
75 

88 

75 

84 
72 

64 
78 

88 
72 

86 

73 

66 
79 

89 
79 

87 
76 

82 
71 

63 

72 

81 

73 

84 

72 

84 

72 

84 

74 

86 
76 

85 

73 

83 
71 

85 
76 

85.7 
74.6 

MAX 
MIN 

8  9 
76 

87 
76 

86 
81 

84 

76 

83 
79 

88 

76 

86 

78 

85 

76 

86 
76 

87 

76 

83 
70 

86 
77 

89 

76 

66 
71 

85 
72 

66 
75 

67 

72 

86 

73 

84 
81 

86 
79 

89 

75 

85 
72 

82 

72 

80 

76 

62 

76 

60 
75 

87 
75 

83 
76 

86 

73 

82 
72 

83 
76 

84.9 
75.4 

MAX 
MIN 

87 
74 

88 

74 

88 

73 

87 

77 

83 

74 

66 

75 

88 

75 

88 

74 

89 

75 

es 

74 

86 

74 

89 

72 

87 

73 

64 

71 

84 

71 

87 
73 

85 
72 

86 

71 

87 
7* 

89 

76 

87 

73 

ai 

71 

83 

71 

82 

70 

65 

73 

83 

73 

86 

72 

86 
74 

87 
71 

85 

69 

85 

72 

86.1 
72.9 

MAX 
MIN 

88 

71 

89 
71 

87 
69 

87 

76 

87 

75 

86 

72 

87 
75 

89 
74 

89 
72 

88 
71 

86 
72 

86 
69 

87 
70 

87 
70 

67 
69 

87 
70 

87 
68 

87 
67 

86 
76 

87 
76 

88 
69 

87 
69 

83 
64 

84 

69 

82 
71 

85 
70 

84 

70 

67 

76 

85 

71 

67 
64 

85 
69 

86.5 
70.8 

MAX 
M  1  N 

aa 

71 

88 

71 

89 

7  0 

88 

72 

87 

70 

90 
70 

90 
71 

92 
72 

90 
70 

89 

70 

89 

70 

86 
69 

86 
68 

67 
73 

89 
67 

85 

73 

86 

67 

90 
70 

91 
71 

69 
69 

82 
66 

83 
66 

84 

66 

86 

65 

86 

71 

88 

69 

85 

75 

87 

65 

87 
62 

87 

70 

87.7 
69.3 

MAX 

MIN 

88 

61 

90 
61 

88 
60 

87 
61 

82 
65 

77 
66 

64 
68 

83 
65 

86 
61 

84 

61 

34 

61 

58 

87 
58 

85 
58 

88 
64 

86 
64 

85 
61 

85 
59 

81 

63 

76 
57 

66 
41 

76 
40 

78 
43 

82 
49 

80 
46 

82 
44 

83 
55 

80 
54 

80 
47 

79 
61 

76 
53 

82.4 

57.0 

MAX 
MIN 

88 

63 

88 

63 

88 

62 

9  0 

66 

87 
67 

82 

6  1 

73 
68 

8  1 
68 

88 

65 

as 

64 

67 

63 

65 

62 

86 
63 

86 
62 

84 

63 

86 

64 

88 

60 

85 
60 

80 
64 

78 
68 

71 
48 

77 
47 

79 
46 

61 

51 

80 
51 

81 

52 

83 

60 

as 

58 

78 
54 

78 
65 

77 
54 

82. a 

59.9 

MAX 
MIN 

90 

72 

88 

72 

87 
75 

87 

77 

85 

75 

85 
7* 

89 

71 

89 

72 

69 

72 

93 
77 

37 
77 

66 
76 

66 
70 

88 

72 

85 
69 

65 
70 

88 
66 

85 

70 

B5 
69 

88 

70 

86 

69 

86 

65 

ei 

66 

80 
63 

82 
66 

62 
71 

84 

70 

85 
70 

66 

63 

84 

65 

84 

70 

86.0 
70.5 

So*  Ho!«r«Qc*  Notai  Following  Station  Indox 
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DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
OCTOBER  1960 


Station 


Day  Oi  Month 

Average 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

88 

88 

84 

86 

85 

85 

88 

86 

84 

80 

81 

61 

83 

84 

86 

88 

82 

83 

81 

85.8 

68 

71 

68 

68 

64 

66 

72 

70 

66 

65 

60 

54 

58 

62 

66 

66 

56 

60 

69 

66.8 

90 

91 

91 

90 

90 

86 

85 

69 

66 

85 

82 

84 

78 

85 

86 

88 

87 

88 

66 

87.6 

70 

70 

71 

70 

69 

68 

67 

72 

69 

63 

62 

55 

59 

64 

65 

67 

57 

66 

65 

67.5 

95 

84 

84 

85 

86 

86 

83 

82 

78 

8  0 

60 

84.5 

57 

58 

64 

61 

60 

57 

60 

60 

41 

45 

40 

57.8 

89 

87 

90 

86 

87 

86 

89 

89 

63 

8  0 

82 

82 

84 

86 

87 

87 

86 

86 

79 

86.9 

67 

65 

66 

68 

63 

63 

68 

72 

61 

59 

54 

54 

56 

56 

64 

63 

61 

59 

67 

64.7 

90 

86 

88 

85 

87 

87 

91 

86 

75 

78 

60 

62 

62 

85 

85 

86 

84 

84 

73 

85.7 

64 

65 

64 

64 

60 

59 

65 

67 

60 

58 

48 

46 

49 

51 

61 

60 

56 

54 

68 

61.6 

85 

85 

87 

86 

85 

84 

85 

86 

S3 

84 

61 

79 

81 

83 

65 

87 

81 

84 

84 

84.7 

72 

73 

71 

73 

68 

70 

72 

75 

72 

68 

65 

63 

66 

68 

70 

7  0 

65 

66 

70 

70.6 

90 

90 

90 

87 

84 

66 

8  9 

90 

82 

82 

62 

82 

84 

66 

88 

88 

86 

85 

75 

86.7 

69 

72 

68 

70 

67 

67 

68 

70 

66 

64 

59 

57 

59 

63 

67 

67 

63 

65 

69 

67.6 

85 

85 

86 

87 

85 

79 

87 

85 

76 

77 

80 

81 

80 

82 

85 

85 

60 

81 

75 

84.4 

69 

66 

66 

67 

64 

61 

63 

70 

59 

57 

53 

53 

53 

56 

63 

62 

62 

62 

67 

87 

88 

86 

87 

89 

87 

84 

78 

67 

75 

80 

82 

78 

82 

86 

85 

82 

81 

75 

84.0 

62 

61 

60 

65 

63 

61 

62 

62 

45 

48 

47 

51 

50 

47 

67 

60 

58 

52 

60 

60.  5 

95 

90 

90 

B9 

89 

86 

91 

92 

90 

ee 

61 

61 

82 

83 

88 

89 

91 

90 

88 

89.6 

74 

70 

71 

68 

64 

65 

65 

66 

65 

61 

60 

55 

57 

56 

60 

62 

64 

63 

68 

86 

84 

84 

85 

85 

63 

81 

75 

65 

75 

76 

79 

80 

60 

82 

79 

78 

79 

71 

81.4 

62 

6* 

67 

66 

66 

64 

73 

51 

46 

46 

50 

58 

54 

52 

60 

59 

52 

68 

51 

84 

83 

81 

86 

8* 

60 

82 

75 

66 

73 

77 

78 

77 

76 

78 

80 

77 

78 

72 

60.4 

63 

66 

69 

67 

66 

65 

75 

51 

45 

47 

52 

59 

56 

54 

60 

60 

53 

68 

52 

62.7 

86 

88 

88 

87 

87 

86 

88 

86 

81 

74 

78 

80 

80 

83 

85 

82 

81 

61 

60 

84.6 

63 

62 

63 

62 

62 

62 

63 

62 

54 

51 

46 

49 

46 

50 

61 

59 

S3 

54 

63 

91 

89 

90 

89 

88 

86 

89 

90 

83 

82 

83 

84 

85 

88 

90 

88 

85 

86 

82 

67.8 

67 

69 

67 

66 

63 

64 

67 

68 

64 

62 

58 

52 

57 

60 

65 

68 

58 

60 

70 

88 

87 

87 

88 

87 

67 

87 

69 

90 

84 

81 

63 

85 

85 

85 

85 

88 

86 

84 

86.6 

68 

69 

69 

69 

67 

68 

73 

72 

70 

68 

68 

65 

67 

71 

69 

71 

68 

64 

74 

69.  8 

90 

92 

90 

92 

89 

67 

90 

88 

87 

84 

88 

88 

86 

88 

89 

92 

87 

88 

78 

88.6 

71 

73 

70 

71 

69 

70 

70 

72 

72 

65 

65 

64 

66 

68 

70 

71 

65 

66 

70 

70.1 

85 

85 

86 

86 

86 

85 

81 

74 

70 

74 

79 

80 

78 

80 

84 

81 

77 

76 

73 

82.1 

61 

62 

64 

63 

62 

59 

62 

66 

45 

48 

45 

50 

49 

49 

59 

59 

52 

55 

65 

59.4 

87 

87 

88 

89 

66 

88 

87 

89 

88 

84 

62 

64 

85 

85 

89 

66 

86 

85 

88 

•  7.1 

70 

70 

69 

70 

69 

68 

69 

69 

71 

69 

65 

68 

68 

70 

70 

72 

70 

66 

70 

69.  9 

86 

85 

85 

86 

82 

83 

84 

85 

80 

76 

78 

82 

80 

82 

81 

85 

78 

82 

77 

63.5 

67 

66 

66 

64 

65 

62 

66 

70 

59 

60 

54 

54 

52 

59 

62 

60 

69 

57 

69 

64. 

87 

88 

89 

86 

65 

66 

88 

87 

79 

79 

61 

82 

83 

85 

88 

86 

82 

86 

77 

85.5 

69 

68 

67 

69 

66 

66 

69 

70 

65 

63 

57 

57 

56 

61 

67 

66 

61 

63 

69 

84 

87 

87 

88 

87 

65 

82 

82 

72 

75 

74 

80 

80 

78 

60 

80 

80 

78 

75 

82.6 

65 

6* 

65 

63 

60 

62 

67 

70 

51 

49 

51 

53 

52 

52 

61 

60 

55 

60 

67 

86 

86 

86 

86 

84 

66 

89 

84 

76 

78 

79 

61 

84 

86 

88 

85 

82 

65 

76 

65.1 

69 

74 

73 

72 

68 

70 

74 

74 

69 

65 

63 

61 

65 

66 

71 

73 

6  8 

67 

70 

88 

88 

89 

88 

89 

87 

87 

77 

69 

78 

82 

85 

82 

60 

86 

84 

82 

76 

79 

84.9 

61 

60 

63 

61 

58 

56 

60 

67 

49 

45 

47 

47 

46 

47 

58 

50 

50 

55 

65 

58.0 

88 

88 

89 

86 

64 

85 

88 

90 

82 

8  0 

79 

80 

8  2 

64 

85 

87 

82 

83 

76 

65.3 

63 

66 

64 

65 

64 

63 

62 

66 

63 

61 

57 

49 

51 

55 

63 

63 

57 

61 

65 

63.1 

88 

89 

89 

89 

86 

67 

90 

87 

85 

61 

83 

83 

85 

86 

90 

ae 

79 

79 

76 

66.5 

69 

70 

68 

68 

70 

66 

62 

73 

66 

62 

59 

62 

60 

68 

71 

71 

58 

59 

56 

66.6 

88 

86 

87 

87 

86 

66 

86 

88 

88 

83 

85 

83 

87 

87 

67 

86 

86 

86 

66 

86.7 

70 

64 

68 

69 

69 

67 

69 

71 

69 

69 

63 

63 

67 

68 

69 

69 

70 

64 

64 

88 

89 

87 

86 

87 

65 

89 

88 

83 

77 

60 

82 

81 

84 

83 

8  5 

79 

84 

75 

65.6 

65 

66 

65 

66 

62 

60 

64 

69 

56 

52 

49 

51 

49 

54 

60 

60 

60 

55 

65 

62.3 

85 

87 

81 

87 

85 

85 

85 

64 

75 

76 

61 

84 

84 

82 

85 

84 

62 

84.3 

85 

61 

85 

65 

85 

83 

85 

90 

89 

85 

65 

87 

85 

64 

86 

86 

89 

86 

61 

85.9 

68 

73 

68 

69 

67 

70 

72 

72 

70 

70 

68 

62 

64 

75 

69 

69 

65 

64 

64 

85 

84 

83 

8  3 

64 

84 

83 

74 

64 

72 

76 

76 

77 

78 

81 

79 

77 

77 

74 

60.7 

65 

65 

67 

64 

63 

62 

65 

57 

49 

50 

48 

51 

52 

52 

63 

59 

56 

60 

56 

91 

94 

91 

91 

68 

91 

88 

95 

92 

86 

84 

85 

86 

86 

89 

87 

88 

67 

67 

69.5 

73 

71 

73 

75 

73 

72 

73 

75 

75 

71 

71 

71 

70 

72 

74 

74 

71 

71 

74 

88 

88 

88 

86 

86 

87 

89 

86 

77 

81 

60 

81 

83 

88 

86 

8  5 

83 

67 

76 

65.9 

66 

72 

70 

69 

66 

67 

71 

71 

65 

63 

60 

57 

61 

65 

68 

67 

63 

63 

70 

89 

86 

86 

87 

90 

94 

90 

68 

86 

75 

76 

76 

8  0 

86 

87 

87 

85 

85 

88 

86.5 

65 

67 

6e 

68 

64 

65 

66 

70 

67 

64 

58 

54 

57 

61 

66 

66 

62 

63 

65 

66.4 

87 

87 

87 

86 

84 

86 

86 

67 

91 

82 

84 

82 

85 

63 

86 

86 

86 

84 

86 

86.2 

77 

76 

76 

74 

75 

74 

76 

77 

79 

79 

76 

76 

76 

74 

75 

78 

74 

76 

79 

76.6 

89 

86 

88 

85 

83 

88 

87 

90 

82 

81 

60 

82 

82 

86 

84 

88 

84 

66 

79 

85.9 

67 

70 

66 

70 

67 

66 

68 

71 

66 

65 

59 

54 

61 

56 

63 

67 

61 

64 

67 

66.9 

86 

86 

87 

85 

85 

85 

84 

86 

61 

76 

78 

79 

80 

81 

83 

83 

80 

62 

75 

84.4 

64 

65 

66 

6* 

60 

60 

61 

65 

56 

56 

49 

52 

51 

54 

61 

59 

60 

57 

65 

62.0 

MOUNTAIN  LAKE 

MYAKKA  RIVER   ST  PARK 

NAPLES 

NICEVILLE 

OCALA 

OCALA  2  NE 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 
ORLANDO  WB  AIRPORT 
PALATKA 
PANAMA  CITY  2 
PARR  I SH 

PENSACOLA  FAA  AIRPORT 
PENSACOLA  WB  CITY 
PERRY 

PLANT  CITY 

POMPANO  BEACH 

PUNTA  GOROA 

QUINCY   EXP  STATION 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

SAINT  AUGUSTINE 

SAINT  LEO 

SAINT   MARKS   6  SE 

ST  PETERSBURG 

SANBORN  TOWER 

SANFORD  EXP  STATION 

SARASOTA 

SHADY  OAKS  FISH  CAMP 
SOUTH  MIAMI    3  W 
STARKE 

STE I NHATCHEE  2 
STUART   1  N 
TALLAHASSEE  W8  AP 
TAMIAMI   TRL  40  MI  BEND 
TAMPA  WB  AIRPORT 
TARPON  SPGS  SEWAC-E  PL 
TAVERN IER 
TITUSV1LLE  2  W 
USHER  TOWER 


MAI 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


87  92  90 
72      70  68 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


88  68 

60  56 


89  88 
65  63 


89  89 
68  68 


94  94 
70  72 


86  88 
64  66 


86  86 
66  69 


91  66 
63  63 


91  91 
68  69 


89  89 
71  70 


91  91 
73  71 


86  86 
65  61 


90  68 
71  71 


84  85 
66  67 


90  87 
70  71 


B6  89 
65  65 


67  86 
74  74 


90  90 
63  64 


88  87 
67  69 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


87 
61 

90 


91  90 
71  70 


88  88  89 
70     70  69 


68  90 
70     66  66 


38     89  89 


87  86  86 
77     78  70 


85  86 

67  65 


90  91  91 
74     69  78 


90 
70 


67  95 
66  65 


69  89 

70  70 


87  85 

60  63 


95  90 
67  67 


86     86  86 


89  90 
70  70 


86  87  90 
67     67  68 


88  82 
66  66 


92  93 
70  71 


85 
66  66 


64  84  76 
69     66  68 


69  82 
64  63 


88  89 

65  69 


67  67 
73  73 


86  89  90 
71     71  73 


85  80 
64  66 


86  88 
71  70 


86  87 
68  66 


88  66 

75  71 


88  89 
68  70 


84  61 

69  71 


90  89 

73  75 


89  67  82 
60     64  66 


87  90 
64  64 


90  69 
66  69 


88     86  86 

69  72 


89     86  89 

65     65  65 


69     87  80 


84  64 

76  75 


89  92  88 
70     69  73 


67  89 

70  70 


67  87  87 
64     66  68 


83  85  84 

66  65  60 

88  87  82 

70  71  72 


76     72  73 


89  88 

71  70 


90  66 
67  70 


83  85 
67  70 


90  91 
69  65 


84  84 

71  70 


62  85 
71  72 


64  86 
68  70 


68  88  90 
74     71  71 


88     88  90 


87  87  80 

72  71  72 

82  85  86 

69  66  67 

87  86  86 

74  71  74 

81  89  90 
64  66  62 

90  69  82 

69  67  68 

82  87  89 

70  70  70 


69     73  71 


87  87 
70  69 


65     89  67 


76  65  85 
69     69  65 


92  95 
69  76 


87  88 

73  73 


89     87  89 

72     72  73 


77     78  81 


92  88 
71  70 


89  87  87 

72  68  69 

89  89  90 

72  71  69 


65  65 
60  56 


90  89 
66  68 


68  88 

66  66 


86  89 

70  70 


86  87 
67  67 


85  87 
65  62 


92  91 
71  70 


85  83 
67  64 


85  65 
67  64 


87  67 
66  60 


89  91 
69  66 


90  67 
70  71 


92  92 
73  71 


85  85 
63  61 


89  84 

71  71 


86  85 
68  65 


87  86 

70  73 


71     68  69 


85  87 

72  70 


88  89 
62  58 


68  67 

69  73 


89  90  86 
67  63 

86  87 


67  86 

73  71 


88  87 
68  68 


64  84 
66  64 


92  90 
73  75 


85  87 
70  69 


83  85 
70  66 


66  86 
71  68 


68  86 
66  64 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 

-  157  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Continued 


Day  Ol  Monlh 

rage 

1 

2 

3 

4 

s 

s 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

29 

30 

31 

■ 
E 
< 

VENICE 

MAI 

M  IN 

89 

73 

90 
71 

91 

70 

85 

70 

86 
66 

89 
71 

87 

72 

06 

70 

89 

73 

86 

71 

88 

70 

86 
68 

98 
66 

89 

72 

88 

70 

87 
69 

88 
66 

86 
67 

86 
68 

80 
72 

83 

70 

62 
64 

84 

62 

82 

59 

65 
62 

88 
65 

89 

67 

85 
68 

62 
60 

87 
62 

80 
68 

86.4 

67.9 

VERO  BEACH  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

BS 

73 

63 

73 

66 

72 

84 

75 

99 
7* 

se 

76 

88 

73 

9  9 

73 

90 
73 

84 
73 

87 

71 

85 
70 

85 
69 

61 
72 

84 
69 

84 

70 

B2 
68 

85 
72 

85 

73 

88 

71 

96 
71 

81 

69 

60 
64 

80 
61 

Bl 

62 

84 

69 

82 

70 

85 
69 

63 
64 

64 
64 

83 
72 

84.4 

70.2 

WAUCHULA   2  N 

MAX 
MIN 

•C 
70 

36 
71 

se 
69 

86 
69 

OP 

67 

9" 

69 

88 

71 

90 
66 

69 

67 

89 
68 

89 

68 

89 
71 

87 
63 

86 

67 

89 
69 

88 

69 

M 

69 

83 

58 

65 

56 

87 

62 

69 

66 

88 

66 

85 

S5 

87.7 
66.4 

NEST   PALM  BEACH 

MAX 
MIN 

WEST    PALM  BEACH  WB  AP 

MAX 
MIN 

99 
7* 

7* 

89 
7* 

67 

77 

9f 

72 

9? 

73 

se 

71 

87 
73 

90 
73 

67 
73 

36 

72 

66 
72 

Be 

70 

84 
72 

86 
71 

88 

72 

86 

70 

85 
71 

86 

69 

90 
74 

89 

72 

84 

72 

83 

70 

83 

67 

85 
66 

82 

72 

85 
71 

86 
71 

67 
69 

85 

&e 

84 

74 

86.5 
71.6 

WEWAH1TCHKA 

MAX 
MIN 

99 

63 

9C 
6  A 

-0 

63 

69 

68 

H 

67 

B2 
66 

82 
68 

9« 

69 

69 

60 

87 

65 

85 

67 

89 

62 

88 

63 

66 
62 

88 
65 

85 
66 

87 
64 

88 
61 

83 
62 

79 
66 

70 
48 

75 
46 

8: 
48 

81 

50 

79 
51 

85 
46 

82 
58 

63 
61 

81 
S3 

80 
59 

B0 
59 

84.1 
60.7 

WINTER  HAVEN 

MAX 
MIN 

9] 

70 

91 
75 

91 
69 

88 
71 

88 

70 

91 
69 

90 
71 

90 

70 

9  9 

72 

90 
70 

91 
71 

90 
71 

90 
67 

90 
70 

67 
67 

91 
66 

89 
64 

88 
69 

90 
70 

89 
66 

85 
61 

86 
64 

83 
64 

86 

53 

87 
58 

87 
65 

92 
68 

89 
67 

66 

56 

88 
56 

87 
54 

88.7 
66.3 

WOODRUFF  DAM 

MAX 
MIN 

BS 
SB 

9? 
64 

B9 
64 

67 
66 

86 
67 

88 

70 

79 
69 

64 

70 

99 
(  9 

87 
66 

64 
64 

84 

63 

85 
63 

86 
64 

86 
68 

67 
67 

84 
67 

64 

60 

84 

60 

80 
69 

72 
49 

65 
49 

73 
51 

79 
53 

79 
SI 

77 
51 

82 
56 

81 
61 

78 

54 

80 
54 

79 
59 

82.3 
61.5 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

16 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 

or 
Avg. 

BAY  LAKE 

EVAP 

.16 

.12 

.  1  9 

.16 

.18 

.15 

.24 

.18 

.15 

.19 

.14 

.  1  5 

.19 

.13 

.20 

.14 

.12 

.17 

.15 

.16 

.15 

.18 

.15 

.16 

.13 

.21 

.14 

.12 

B4.99 

BELLE  GLADE  EXP  STA  (a) 

EVAP 

.18 

20 

,  1 

.20 

.13 

.19 

.13 

.17 

.16 

.15 

.17 

.14 

.20 

.14 

.08 

.18 

.15 

.18 

.11 

.15 

.16 

.16 

.14 

.12 

.14 

.14 

.15 

.12 

.11 

.17 

.12 

4.72 

CLEWISTOK  US  ENGRS 

EVAP 

.08 

.12 

21 

.  20 

.20 

.10 

.22 

.04 

.15 

.11 

.22 

.23 

.10 

.11 

.05 

.14 

.20 

.13 

.07 

.10 

.15 

.19 

.11 

.25 

.10 

.13 

.13 

.14 

.06 

.10 

B4.27 

MAX 

91 

90 

90 

90 

85 

88 

H9 

89 

89 

90 

90 

90 

88 

8  8 

83 

87 

90 

88 

86 

87 

87 

87 

82 

79 

82 

83 

36 

87 

86 

85 

86 

87.0 

MIN 

76 

76 

76 

i:> 

74 

75 

74 

76 

77 

76 

75 

75 

75 

76 

73 

74 

72 

73 

74 

75 

74 

72 

71 

70 

72 

71 

72 

74 

73 

71 

72 

73.8 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

EVAP 

.10 

.17 

.20 

.23 

.00 

.33 

.  OH 

.10 

.  1  5 

.13 

.20 

.11 

.07 

.17 

.25 

.14 

.21 

.09 

.16 

.13 

.16 

.15 

.15 

.06 

.19 

.16 

.10 

.15 

.16 

.11 

B4.56 

WIND 

20 

12 

15 

51 

44 

28 

13 

12 

2  5 

10 

10 

10 

5 

7 

13 

15 

18 

22 

17 

23 

27 

18 

30 

29 

20 

50 

21 

28 

17 

15 

12 

637 

GAINESVILLE  3  WSW 

EVAP 

.26 

.16 

.16 

.17 

.23 

.  19 

.20 

.11 

.  15 

.14 

.17 

.16 

.23 

.11 

.17 

.17 

.17 

.18 

.15 

.11 

.15 

.19 

.14 

.12 

.  19 

.14 

.12 

.14 

.15 

.14 

B5.03 

WIND 

30 

35 

35 

15 

35 

25 

25 

30 

20 

15 

10 

25 

30 

15 

15 

35 

10 

15 

35 

15 

40 

40 

30 

25 

15 

15 

15 

20 

30 

30 

30 

760 

MAX 

92 

88 

92 

90 

91 

90 

84 

87 

911 

89 

90 

91 

91 

89 

90 

90 

90 

88 

88 

86 

85 

82 

82 

81 

82 

84 

84 

84 

81 

84 

83 

87.0 

MIN 

71 

64 

66 

65 

67 

68 

69 

69 

70 

68 

66 

73 

67 

68 

74 

67 

62 

82 

67 

68 

60 

58 

51 

52 

53 

56 

63 

62 

63 

58 

66 

64.2 

HIALEAH 

EVAP 

.03 

.10 

.24 

.24 

.22 

.  22 

.08 

.02 

.  12 

.17 

.15 

.14 

.14 

.35 

.13 

.13 

.18 

.17 

.20 

.19 

.14 

.14 

.18 

.14 

.15 

.18 

.08 

.18 

.13 

.20 

.22 

4.96 

WIND 

21 

18 

45 

45 

67 

61 

33 

29 

20 

20 

21 

31 

6 

23 

13 

22 

17 

23 

24 

39 

20 

18 

26 

39 

34 

80 

51 

26 

32 

13 

40 

957 

LISBON 

EVAP 

.17 

.20 

.  22 

.  14 

.24 

.16 

.19 

.17 

.13 

.20 

.17 

.21 

.11 

.15 

.16 

.16 

.16 

.12 

.17 

.14 

.15 

.13 

.14 

.11 

.13 

.14 

.11 

.12 

.12 

.16 

.04 

4.72 

WIND 

15 

30 

30 

25 

35 

50 

40 

45 

15 

10 

10 

30 

20 

15 

20 

20 

25 

15 

60 

35 

30 

40 

30 

15 

10 

20 

10 

25 

20 

30 

65 

840 

MILES  CITY  TOWER 

EVAP 

.21 

.  18 

.17 

.29 

.15 

.16 

• 

.32 

.28 

.07 

.21 

.10 

.14 

.18 

.10 

.16 

.16 

.13 

.26 

.16 

.13 

.22 

.27 

.13 

.07 

B4.88 

WIND 

23 

30 

17 

44 

33 

* 

23 

10 

6 

• 

* 

* 

4 

50 

11 

19 

4 

35 

7 

12 

7 

22 

29 

18 

26 

35 

13 

5 

6 

9 

13 

507 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

EVAP 

.20 

.24 

.27 

.20 

.24 

.16 

.16 

.15 

.24 

.20 

.20 

.11 

.16 

.14 

.16 

.21 

.19 

.14 

.19 

.  14 

.17 

.21 

.14 

.17 

.22 

.20 

.22 

.27 

.26 

.16 

B5.91 

WIND 

45 

23 

69 

95 

86 

59 

30 

41 

31 

18 

30 

21 

15 

14 

20 

19 

42 

68 

41 

20 

25 

11 

91 

34 

23 

68 

57 

31 

21 

17 

27 

1192 

OKEECHOBEE  HRN  GATE  6 

EVAP 

.19 

.16 

.22 

.22 

.16 

.27 

.16 

.21 

.20 

.24 

.19 

.24 

.18 

.20 

.34 

.16 

.22 

.20 

.16 

.24 

.15 

.19 

.20 

.13 

.20 

.20 

.15 

.21 

.16 

.20 

.18 

6.13 

TAM1AMI  TRL  40  Ml  BEND 

EVAP 

.03 

.32 

.24 

.21 

.13 

.12 

.41 

.17 

.24 

.09 

.22 

.06 

.22 

.15 

.27 

.05 

.14 

.19 

.21 

.11 

.14 

.12 

.11 

.14 

.12 

.18 

.19 

B5.07 

VERO  BEACH  FAA  AIRPORT 

EVAP 

.  1  1 

.20 

.18 

.28 

.28 

.25 

.19 

.12 

.15 

.18 

.20 

.15 

.11 

.11 

.16 

.16 

.26 

.15 

.28 

.13 

.15 

.23 

.24 

.19 

.21 

.23 

.19 

.25 

.13 

.21 

.18 

5.92 

WOODRUFF  DAM 

EVAP 

.17 

.20 

.19 

.  23 

.15 

.21 

.05 

.10 

.15 

.18 

.21 

.17 

.18 

.13 

.15 

.11 

.31 

.15 

.15 

.13 

.21 

.12 

.15 

.12 

.15 

.17 

.11 

.14 

.16 

.18 

.14 

4.97 

WIND 

11 

35 

27 

26 

27 

61 

67 

67 

28 

28 

40 

29 

23 

27 

29 

48 

65 

28 

35 

48 

169 

88 

55 

26 

28 

38 

33 

24 

36 

68 

96 

1440 

(ft)     Evaporation  measured   In  a  sunken  pan  36  x  36  Inches. 


Ft  Lauderdale  Exp  3ta  -  Evaporation  station  Inadequately  fenced. 
Moore  Haven  Lock  1  -  Evaporation  area  not  fenced. 

Okoochohee  Hrn  Gate  6  -  Evaporation  values  determined  by  means  of  non-standard  steel  ruler  device. 

Vero  Beach  PAA  Airport  -  Evaporation  area  not  fenced. 


So*  R*f>r«nco  NoIm  Fallowing  Sutloo  lnd«a 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES  „ 

OCTOBER  1960 


Station 
And 
Depth 

Day  of  month 

9 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

18 

22 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

GAINESVILLE  3  WSW 

1  INCH 

UAX 
MIN 

82 
76 

89 
74 

91 
79 

87 
73 

90 
74 

88 
75 

85 
74 

86 
74 

94 
78 

88 
77 

87 
72 

87 
73 

88 
74 

87 
74 

85 
73 

87 
74 

86 
72 

84 

70 

84 

72 

83 
73 

77 
70 

82 
68 

81! 

65 

82 
85 

82 
64 

82 
66 

81 

6U 

82 
08 

81 
68 

82 
67 

78 
70 

84.8 
71.5 

4  INCHES 

UAX 
UIN 

86 
79 

85 
77 

86 
76 

84 
76 

88 

76 

85 
76 

83 
77 

83 

77 

92 
80 

84 

77 

84 
75 

83 
76 

8-1 

78 

83 
77 

83 

76 

84 
76 

82 
74 

82 
74 

82 

75 

82 
78 

77 
74 

79 

71 

7a 
69 

78 

67 

78 
0  8 

78 
68 

78 
71 

78 
71 

78 
71 

79 
70 

77 
72 

82.0 
74.1 

8  INCHES 

UAX 
UIN 

84 

79 

82 
78 

84 
78 

82 
78 

83 
78 

82 
78 

81 
78 

80 
78 

86 
80 

82 
77 

82 

76 

81 
77 

82 
77 

82 
78 

82 
77 

82 
77 

80 
76 

80 

75 

8  0 
76 

80 
77 

77 
75 

77 
77 

77 
72 

76 
71 

76 
70 

76 
71 

76 
72 

76 
72 

76 
72 

76 
72 

78 
73 

79.9 

75.6 

Slope  of  Ground:     No  perceptible  slope  of  surface.     Soil  Type:     Arredonda  fine  sand.     Ground  Cover:     Bahiagrass  sod.  Instrumentation: 
3  point  Foxboro  Thermograph. 


Sea  reference  note*  fallowing  Station  Index. 
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TOTAL  PRECIPITATION 


FLORIDA 
OCTOBER  1960 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


FLORIDA 
OCTOBER  1960 


a™»i°0  1  an t   Au  r°»«r.  Alt. 

llfc-1..— .1.  ^     «•».., „,  ( 

\  TO  ~    !      t:  ' 


STATION  L€G£NQ 
O     •     •    PrtcipiHtf*  an/, 

■©■    ♦    ♦    AvC/p/WcM  Tuiffo,** 

4-    ♦    *™*""J'-#".   tofntvr,  Crop***.** 

T/pt  of  9Qf  ■       O  MM-/*C(Jr#-v, 


lay  taat  »B  CHt 


Isolines  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.  Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be  available  in  the 
publication  "Hourly  Precipitation  Data". 
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STATION  INDEX 


STATION 


COUNTY 


ALEXANDER  SPRINGS 

00 

LAKE 

> 

™29~0S 

81 

>* 

Z 

9P 

ALEXANDER  SPSS •  ASSN. 

0211 

FRANKLIN 

39 

l>iS.  weather  bureau 

UUBU 

021* 

DC  SOTO 

9 

27  14 

TO  6P 

*P 

AvON  PARE 

014V 

HIGHLANDS 

27  19 

169 

BAB  SON  FU1 

01*0 

POL* 

1 

27  90 

*l 

" 

190 

*'■ 

MA     T  M.  OLS 

BARTOw 

04  TB 

NNJX 

9 

27  9* 

•  1 

90 

125 

9» 

9P 

CITY  OF  BARTOW 

U<  LAKE 

a 

HUL '.BOROUGH 

9 

90 

51 

7A 

7A 

U.S.  GEOL.  SURvE y 

M'KK  T 

o»>» 

Mf  P NAMOO 

«  !2 

ULlE  GlAM  ElP  *TA 

3*1  1 

PALM  8EACH 

14 

•A 

SA 

•A 

BELLE    IA.AW   MRCN  GAU  » 

0414 

PALM  BEACM 

» *; 

■o 

* " 

11 

•  lb  Cl«lil  »tll«¥*T  ION 

0739 

ME  NOP* 

9 

24  18 

11 

00 

17 

SF> 

5P 

OAvIO  6.  JAMIESON 

IITMjO 

0738 

ORANGE 

28  11 

65 

4P 

FLOOD  CONTROL  OIST. 

Of  45 

C 

Blcvntsiown  2  st 

91 

7A 

'A 

•OCA  *  a  I  on 

PALM  BEACH 

2 

26  21 

■a 

21 

MAMNTON  UP  STATION 

?. 

MANATEE 

9 

27  29 

•2 

» 

10 

SP 

9P 

GULF  COAST  EIP*  STA. 

*■ I SIOL 

160 

c 

•ROCKSVUlE   CHIN  MILL 

MfPNANOO 

200 

» 

c 

•USnNELL  2  E 

SUMTER 

28  *J 

*P 

4P 

CANAL   POINT   GATE  3 

1271 

PALN  BEACH 

2*  92 

16 

CANAL    POINT  USOA 

127* 

PALM  BEACH 

f 

24  92 

f; 

IB 

29 

Mil) 

IUGAH  PLANT  FLD*  STA. 

CAPE    SA*LE    HANGER  StA 

1)0) 

25  08 

9 

3P 

9P 

5P 

CAHRABElLE    I  NNW 

10 

SP 

IP 

CARfvlLLE 

13BB 

WASHINGTON 

1 

10  47 

85 

49 

70 

IE   M.  MM 

CEDAR  ttr 

1412 

LEVY 

S 

29  08 

■3 

02 

*P 

MISS  MARRIETTE  WMIODOH 

Cm I PLC t  J  C 

WASHINGTON 

130 

IP 

9P 

•H 

1*0 

ftP 

4P 

ClE" I 1TON 

14** 

2*  *9 

18 

(P 

ClEwISTON  u  S  ENG 

1494 

HE  NOP.  Y 

7 

24  45 

1 : 

99 

OA 

«* 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CORNwELL  a  mm 

*0 

BP 

CRCSTvIEh  RAOIO  mjsB 

276 

5P 

sp 

29  38 

45 

COUNTY  AGENTS  OFFICE 

CMU  CI"  2 

2001 

OKIE 

9 

29  18 

83 

0  7 

*9 

9P 

9P 

RICHARD  V.  DAVIES 

"  >A 

DAVTONA  BEACH  MB  AP 

31 

H10 

c 

9P 

5P 

M  fuHAK  SPRINGS 

2220 

MAL  TON 

10  *J 

07 

255 

9P 

5P 

H.  C.  STORRS 

40 

SP 

pa 

20 

6P 

UW 

63 

DAY  TOATUGAS 

2*18 

MONROE 

9 

24  38 

82 

92 

3 

6P 

6P 

JOHN  R.  OEMEE  SE 

3 

6P 

4P 

f>P 

4P 

IB 

c 

V 

6 

25 

*P 

4P 

U    .  . 

'ERNANOINA  BEACM 

29** 

NASSAU 

2 

30  40 

1] 

28 

30 

9P 

5P 

LEWIS  K.  NOLAN 

OKEECHOBEE 

60 

5P 

SP 

C 

yp 

10 

6P 

48 

M  A  A 

9P 

9P 

AM  A -MA      YA    MT  R 

fl    LAUDERDALE   EIP  STA 

J171 

BROwARD 

2 

24  04 

•0 

8A 

HA 

•A 

U.  OF  FLA.  PLANT  LAB. 

26  39 

15 

NIC 

Nil 

c 

140 

JP 

5P 

29  IB 

82 

86 

*P 

a  ihoNOHI  OEPT  U.OF  FlA. 

GAINESVILLE    FAA  A» 

1924 

alacmua 

e 

29  62 

82 

LB 

155 

HID 

M10 

FED*   AVIATION  AGENCT 

GLEN   ST   MAN*  NURSERIES 

1*0 

<.£> 

*P 

c 

29  98 

30 

c 

ST.  REGIS  PAPER  CO. 

28  21 

70 

8A 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

M I A  L  t  AM 

J909 

DADE 

2 

29  50 

BO 

8 

8A 

8A 

BA 

c 

MIAMI    WATER  PLANT 

75 

9P 

5P 

50 

at 

MIO 

c 

SUBTROPICAL  EXP •  STA* 

12 

c 

FLA.    POWER  COMPANY 

INVERNESS 

4289 

CITRUS 

1 

28  90 

■2 

5P 

9P 

CITY  OF  INVERNESS 

ISlano  GROvE  2  wnm 

•  92  T 

ALACMUA 

a 

29  21 

60 

M 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

ISLEWORTh 

4512 

ORANGE 

• 

28  26 

115 

»p 

CHASE    ♦  COMPANY 

JACKSONVILLE  WB  AP 

4358 

n 

30  29 

24 

HID 

MIO 

c 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

JACKSONVILLE  BEACM 

4144 

DUVAL 

2 

30  17 

10 

7P 

7P 

FIRE  DEPARTMENT 

JASPER  J  SE 

HAMILTON 

10 

30  29 

140 

SP 

5P 

FlA*  FOREST  SERVICE 

KXNOALL    2  C 

4418 

DADE 

2 

18 

7A 

DADE  CO.  NURSERIES 

K(t   WEST    MB  AIRPORT 

*970 

MONROE 

9 

24  11 

HID 

MIO 

c 

J 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

KEY  wrST   MB  CITY 

MONROE 

9 

24  11 

9 

MIO 

u.s.  weather  Bureau 

KISSINMCE  2 

**29 

OSCEOLA 

28  18 

68 

9P 

9P 

HAROLD  L •  YOUNG 

LA  BELLE 

ME  NOR* 

9 

26  49 

16 

3P 

8» 

ATLANTIC  LAND   IPV.  CO* 

lake  Alfred  eip  sta 

POLK 

9 

28  06 

180 

9P 

»P 

CITRUS  EXP.  STATION 

LAKt    C 1 11    7  t 

•711 

COLUMBIA 

10 

205 

sp 

FLA.  FOREST  SERVICE 

LAKE  M|A«ASSE 

ORANGE 

8 

28  12 

119 

9A 

9A 

SUBTROP  FRUIT  FLO.  STA. 

lakeland  *8  CITv 

*7*T 

POLK 

28  02 

21* 

HIC 

MIO 

c 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

lake  placid  ?  sw 

HIGHLANOS 

27  17 

90 

6P 

6P 

COLE  OANLEY.  JR. 

LAKE  TAA/fORO 

4844 

COLLIER 

4 

24  24 

27 

!A 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

LAWOMI    4  MNM 

tan 

JE'FER  SON 

» 

10  24 

190 

c 

TUNGSTON  PLANTATION 

L  IGNVMV 1 TAE  KEY 

9019 

MONROE 

2 

24  9* 

B 

c 

OR*  E*  Ca  LUNSFORD 

907* 

LAKt 

B 

28  93 

9P 

9P 

c 

OKLAWAHA  WATER  AUTH. 

STATION 

i 

I 

COUNTY 

DRAINAGE 

LATITUDE 

LONGITUDE 

NOLLVAXn 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

•i 

6 

ft 

8 

Oil 

C 

SPECIAL] 

L  1  VE    OAK    2    E  SE 

SUWANNEE 

10 

30  17 

82  58 

120 

LONGBOAT  KEY 

9124 

MANATEE 

9     27  29 

G.   W.  HERRINGSHAw 

•>iH2 

PALM  BEACM  7 

26  41 

LYNNE**CSEE 

MARION  B 

29  10 

OTIS  B.  FORT 

NAD) SON 

9279 

MAO I  SON 

30  28 

7P 

7P 

T.  C.  MERCHANT 

MARATHON  SHORES 

9991 

MONROE 

;»  ** 

SI  00 

3 

CHARLES  G.  HE L T NAN •  JR. 

NARI ANNA    1N0  SCHOOL 

5172  JACKSON 

30  *5 

FlA.    IND.  SCH.  FOR  BOYS 

MAR INELANO 

29  *0 

MARINE  STUDIO  INC. 

MAYO  5  Nat 

LAFAYETTE 

30  06 

ROBERT  L.  ANN  I N 

MELBOURNE 

9*12 

BREVARO 

SP 

SP 

CITY  OF  MELBOURNE 

MELROSE 

3422 

ALACHUA 

29  42 

82  03 

130 

DR*  CEC  IL  R .  HOOK 

MIAMI    BAY  FRONT 

DADE 

S658 

DADE 

25  47 

LIFE  GUARD  PATROL 

MIAMI    MB  AIRPORT 

Sb&J 

DAOE 

25  *a 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

MIAMI    12  SSW 

9678 

DAOE 

2     29  39 

6« 

8A 

U.S. PLANT    INTRODCTN  STA 

MILES  CITY  TOWER 

S719 

COLLIER 

26  11 

•  1  21 

10 

6P 

** 

FlA*  FOREST  SERVICE 

MILTON  ExP  STAT  ION 

9793 

SANTA  ROSA 

30  *7 

MONTICELLO  2  S 

SB'S 

JEFFERSON 

30  32 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

-.ess 

GLADES 

26  30 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MOUNTAIN  LAKE 

9973 

27  36 

5P 

SP 

MOUNTAIN   LAKE  CORP. 

MYAKKA  RIVER  ST  PARK 

4069 

SARASOTA 

27  15 

82  19 

20 

8  A 

8A 

STATE  PARK  SERVICE 

4071 

COLLIER 

N1CEVILLE 

4240 

OKALOOSA 

30  31 

jackson  guard  for.  sta* 

NITTAW  1  S 

6?s; 

OSCEOLA 

27  96 

MRS.  ANNIE  M.  STEVENS 

NORTH  NEW  Rvfi  CANAL  1 

6318 

PALM  BEACH 

2*  34 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

NORTH  NEW  RvR  CANAL  2 

6323 

PALM  BEACH 

26  20 

80  12 

22 

C 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

OCALA 

6414 

MARION 

29  11 

OCALA  2  N£ 

ft4)19 

MARION 

29  13 

AIRWAY  OBSERVER 

OKEECHOBEE  9  w 

4480 

OKEECHOBEE 

27  1* 

SP 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

6*85  j  OKEECHOBEE 

BA 

BA 

a* 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ORANGE  CITY 

VOLUSIA  8 

•  1  IB 

2* 

c 

JOHN  MARCHEwKA 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

4638 

ORANGE  8 

28  33 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

OR TON A  LOCK  2 

66ST 

GLAOES 

CORPS  OF  ENGINEERS 

6753 

29  39 

CITY  OF    PAL  A  T  K  A 

PANACEA 

6828 

30  02 

CHARLES  C.  HILES 

PANAMA   CITY  2 

68*1 

BAY 

30  10 

85  40 

37 

„ 

9P 

c 

FLA*  FOREST  SERVICE 

PARR  1 SH 

6880 

MANATEE 

27  35 

8A 

OT  1 E  8*  GODFREY 

PENNSUCO  4  Nw 

4981 

DADE 

25  96 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

PENSACOLA  FAA  AP 

ESCAMBIA 

30  28 

MID 

FED.  AVIATION  AGENCY 

PENSACOLA  WB  CITY 

7  in  or 

ESCAMBIA 

MID 

MID 

u.s. weather  Bureau 

PERR1NE 

7020 

DAOE  2 

25  34 

80  21 

11 

BELLE  AIRE.  IMC* 

PERRY 

7o;s 

TAYLOR  5 

10  0? 

FlA.  FOREST  SERVICE 

PLANT  CITY 

7205 

HILLSBOROUGH  5 

28  01 

D.  A.  STORMS 

POMPANO  BEACH 

729* 

BROwARO  2 

26  14 

STATE  FARMERS  MARKET 

PORT   MAYACA   S  L  CANAL 

7293 

MARTIN  7 

24  99 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PUNTA  GORDA 

73SS 

CHARLOTTE 

26  36 

82  03 

* 

SP 

9P 

E*  J.  MC  CANN 

OUINCY  EXP  STATION 

7*?^ 

GADSDEN 

30  33 

BP 

N.  FLA.  EXP.  STATION 

RA] FORD  STATE  PRISON 

T440 

UNION 

FLA.  STATE  PRISON 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

7760 

DADE 

23  22 

NATIONAL    PARK  SVC. 

saint  Augustine 

7B12 

ST  JOHNS 

29  94 

4P 

4P 

CITY  OF  ST.  AUGUSTINE 

SAINT  LEO 

7B51 

PASCO 

28  20 

B2  15 

178 

7P 

7P 

c 

BRO.  AUST IN  VELTEN 

ST  LUCIE  NEW  LOCK  1 

7859 

27  09 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WAKULLA 

30  09 

FISH  *  WILDLIFE  SVC* 

ST  PETERSBURG 

PINELLAS 

CITY  OF  ST.  PETERSBURG 

SANBORN  TOWER 

r990 

30  0* 

5P 

3P 

U.S.  FOREST  SERVICE 

SANFORD  EXP  STATION 

7982 

SEMINOLE 

8     28  4* 

81  15 

1* 

5P 

9P 

CENTRAL    FLA.    EIP.  STA. 

SARASOTA 

802 1 

SARASOTA  5 

21  21 

SHADY  OAKS  FISH  CAMP 

POLK  T 

MRS.  PEARL  E.  BREWER 

SOUTH  MIAMI    3  W 

B196 

DAOE  2 

?•> 

DONALD  W.  MORGAN 

STARKE 

8527 

BRADFORD 

29  54 

9P 

9P 

CUT  OF  STARKE 

STE 1 NHATCMEE  2 

8965 

TAYLOR 

29  40 

83  2* 

4P 

*P 

MRS  *  ETHEL  V.  WOOD 

STUART   1  N 

86^0 

MART  IN 

27  13 

80  19 

10 

RADIO  STATION  wSTu 

TALLAHASSEE  WB  AP 

B75B 

LEON 

84  20 

44 

U.S.  weather  Bureau 

TAMI AMI  CANAL 

8'7S 

DADE 

29  46 

80  27 

13 

c 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

T AMI AMI    TRL  *0  M|  BEND 

8760 

DAOE 

;s  *6 

BO  90 

12 

SP 

9P 

5P 

c 

NATIONAL  PARK  SVC. 

TAMPA  WB  AIRPORT 

HILLSBOROUGH 

27  98 

82  32 

19 

MIO 

-ID 

U.S.  weather  Bureau 

TARPON  SPGS  SEWAGE  PL 

MO/- 

PINELLAS 

28  09 

82  43 

I 

6* 

CITY  OF  TARPON  SPRINGS 

TAVERNIER 

BB-1 

MONROE 

29  01 

80  31 

5 

6P 

CAPT.  EUGENE  LOWE 

TITUSVILLE  2  W 

BREVARD  2 

28  37 

80  50 

40 

4P 

6P 

FRANK  B.  ROOF 

USHER  TOWER 

9120  LEVY  s 

29  23 

82  49 

33 

9P 

BA 

FLA.  FOREST  SERVICE 

VENICE 

91  76 

SARASOTA  5 

27  0* 

82  27 

10 

9P> 

9P 

c 

E.  RAYMOND  WATSON 

VENUS  3  SE 

918* 

GLADES  7 

27  02 

81  21 

70 

c 

VAN  T.  OXER 

VERNON 

9206 

WASHINGTON  3 

30     3  7 

89  43 

49 

c 

AROL  HUDSON 

VERO  BEACH  FAA  AP 

921* 

INDIAN  RIVER 

i  7  )■) 

80  23 

2* 

MID 

;a 

c 

FEO.  AVIATION  AGENCY 

WAUCHULA  2  N 

9*01 

HARDEE 

27  34 

81  49 

119 

SP 

5P 

IVON  B.  T ILVOU 

WEST  PALM  BEACH 

9520 

PALM  BEACH 

26  43 

80  03 

15 

POST-TIMES 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP 

9525 

PALM  BEACH 

24  41 

80  06 

13 

MID 

MID 

C  J 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

WEWAH 1 TCHKA 

GULF 

30  05 

89  12 

49 

SP 

9P 

EOwARD  A.  BAND JO UGH 

WINTER  HAVEN 

9707 

POLK 

28  01 

81  49 

132 

9P 

»P 

RADIO  STATION  WSIR 

WOODRUFF  0AM 

9795 

JACKSON 

30  *3 

8*  52 

lie 

8A 

6A 

8A 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

1-AOALACHICOLA 


3-CHOCTAWHATCHEd     4-EVERGLA0ES.     9-GULF,     6-OCHLOCKONEE 1     7 -OKEECHOBEE  1 


10-SUWANNEE 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Florida  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologlst  at  P.  0.  Box  3658,  University 
Station,  Gainesville,  Florida,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  either  are  missing  or  were  received  too  late  to  be  included  In 
this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  May  1956. 

Unless  otherwise  Indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  In  °F,   precipitation  and  evaporation  in  Inches  and  wind 
movement   in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.     Max  and  Mln  In  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending 
at  time  of  observation. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  In  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted 
to  represent  observations  taken  at  the  present  location.     Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on 
the  period  1931-1955. 

Data  in  the  "Daily  Precipitation:  Table;  "Dally  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  when  published,   are  for  the  24  hours  ending 
at  time  of  observation.     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  sununer  months  some  observers  take  the 
observations  on  daylight  saving  time. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",   indicate  the  following: 

C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G     "Soil  Temperature"  Table. 

J    "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-    No  record  in  the  "Suplemental  Data"  Table;   "Daily  Precipitation"  Table;   "Evaporation  and  Wind"  Table;   "Daily  Soil  Temperature"  Table; 
and  the  Station  Index. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++     Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*     Amount   Included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

ft    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  after  rain. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  Is  entered,   less  than  10  days  record  Is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table  for 
detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  EST  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25, 
D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publi- 
cation "Substation  History"  for  this  state.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,  D.  C.  for  35  cents.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issues  of  Local 
Climatological  Data  for  the  respective  stations,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;   $2.50  per  year.      (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money 

orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington  25,   D.  C. 


USCOMM-WB-Asheville,    N .   C.   12/7/60    900 


-  163  - 


U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

FREDERICK  H.  MUELLER,  Secretary 

WEATHER  BUREAU 

F.  W.  REICHELDERFER,  Chief 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


FLORIDA 


NOVEMBER  i960 
Volume  64       No.  11 


ASHEVILLE:  1961 


FLORIDA  -  NOVEMBER  1960 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:     91°  on  the  17th  at  Avon  Park  and  on  the  6th  at 

Stuart  1  N 

Lowest  Temperature:     29°  on  the  8th  at  Mayo  5  NW 

Greatest  Total  Precipitation:     4.23  inches  at  Dry  Tortugas 
Least  Total  Precipitation:     0.00  inch  at  11  stations 

Greatest  One-Day  Precipitation:     4.13  inches  on  the  1st  at  Dry  Tortugas 
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0 

0 

FORT  DRUM  5  NW 

81.7 

56.4 

69.1 

86 

11  + 

42 

7 

12 

0 

0 

p 

0 

.46 

.19 

14 

.0 

0 

1 

c 

0 

See  Refeie^ce  Notes  Fc'lowina  Siaion  Inde* 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


FLORIDA 
NOVEMBER  1960 


Tempeiatuie 


&  | 

<  S 

1  1 
<  S 

* 

g 

|JJ 

lee 

x 

o 

- 

1 
3 

° 

£ 

o 
a 

No  of  Days 

*" 

„  t 
III 

See 
o  .r  2£ 

a 

2 

s 

Q 

Sno 

».  SImi 

No  ol  Dan 

Mar 

*" 

1 1 

^  J 
s  8 

c 

o 

■ 

: 

8 
S 

5 
o 
o 

5  > 

- 

FORT  PIERCE 

80.5 

65.3 

72.9 

2.7 

84 

18 

52 

7 

3 

0 

0 

p 

0 

.84 

2.14 

.28 

1 

•  0 

0 

3 

0 

0 

r  1  eel uurc 

81.3 

58.0 

69.7 

3.4 

86 

1 

49 

6 

2 

0 

0 

0 

p 

.00 

.00 

.0 

0 

p 

0 

0 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

81.0 

58.0 

69.5 

3.2 

86 

J8  + 

44 

7 

11 

.00 

1.57 

.00 

.0 

0 

0 

p 

0 

LAKELAND  WB  CITY  R 

78.7 

60.6 

69.7 

3.0 

85 

18  + 

48 

8+ 

18 

0 

0 

p 

p 

T 

- 

1.39 

T 

27+ 

.0 

0 

0 

p 

0 

LAKE  PLACID  2  SW 

82.2 

60.1 

71.2 

87 

18 

49 

7 

6 

0 

0 

p 

0 

.67 

.42 

1 

.0 

0 

L 

0 

0 

MELBOURNE 

80  .4 

62.7 

71.6 

84 

1 8+ 

5  0 

0 

c 

0 

0 

16 

0 

p 

0 

MOUNTAIN  LAKE 

79.9 

59.0 

69.5 

2.6 

86 

18 

44 

7 

12 

0 

0 

0 

0 

.00 

_ 

1.75 

.00 

.0 

0 

3 

0 

0 

MYAKKA  RIVER   ST  PARK 

81.4 

58.4 

69.9 

88 

19 

45 

8 

16 

2.08 

2.08 

1 

.0 

0 

1 

1 

1 

OKEECHOBEE  HPCN  GATE  6 

eo.i 

63.3 

71  .7 

87 

30  + 

51 

7 

5 

0 

P 

0 

p 

2.19 

1  .72 

1 

.0 

0 

2 

1 

1 

PARP I SM 

84.  4 

58.7 

71.6 

88 

18  + 

48 

7 

2 

0 

0 

p 

1.15 

1.15 

1 

.0 

0 

1 

1 

1 

PLANT  CITY 

82.4 

57.4 

69.9 

3.6 

87 

18  + 

45 

7 

9 

0 

0 

p 

0 

.  00 

1.83 

a  00 

.  0 

0 

p 

0 

0 

ST  PETERSBURG 

79.4 

63.2 

71.3 

2.6 

85 

28  + 

53 

8 

5 

o 

p 

0 

p 

.02 

- 

1.76 

.01 

19+ 

.0 

0 

p 

0 

0 

SARASOTA 

83.3 

57.1 

70.2 

89 

1 9 

45 

8 

6 

0 

P 

p 

p 

.25 

.12 

1 

.  0 

0 

1 

0 

0 

SHADY  OAKS  FISH  CAMP 

TAMPA  WB  AIRPORT  R 

80.8 

59.6 

70.2 

3.5 

86 

28 

46 

30 

16 

c 

P 

0 

0 

T 

1.04 

T 

30+ 

.  0 

0 

0 

0 

0 

TARPON  SPGS  SEWAGE  PL 

81  .4M 

58.  8M 

70. 1M 

3.3 

86 

18  + 

48 

8 

5 

0 

0 

0 

0 

.80 

87 

.80 

1 

.0 

0 

1 

1 

0 

VEN ICE 

81.5 

60.3 

70.9 

86 

28 

48 

8 

4 

0 

P 

0 

0 

.15 

.13 

1 

.0 

0 

1 

0 

0 

VERO  BEACH  FAA  AIRPORT 

78.9 

63.2 

71.1 

82 

29+ 

49 

7 

8 

0 

0 

0 

0 

1.66 

.71 

26 

.0 

0 

5 

1 

0 

WAUCHULA  2  N 

58. 1M 

M 

87 

18 

46 

7 

0 

0 

0 

0 

.08 

.06 

1 

.0 

0 

0 

0 

0 

WINTER  HAVEN 

84.0 

58.9 

71.5 

90 

1  3 

49 

7 

1 

1 

0 

0 

0 

•  00 

.00 

.  0 

0 

p 

0 

0 

DIVISION 

70.6 

3.0 

.48 

1.39 

.0 

EVERGLADES  AND  SW  COAST 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

81.0 

60.  1 

70.6 

2.1 

86 

19 

47 

7 

9 

0 

0 

0 

0 

1.58 

.89 

.69 

2 

•  0 

0 

» 

1 

0 

BIG  CYPRESS  RESERVATN 

82.  OM 

62. 5M 

72.  3M 

87 

12 

52 

8 

4 

0 

0 

0 

0 

3.14 

1.32 

2 

.0 

0 

4 

3 

1 

CANAL   POINT  USOA 

82.7 

62.9 

72.8 

87 

28  + 

56 

21  + 

0 

0 

0 

0 

0 

2.01 

.71 

2 

.0 

0 

5 

2 

0 

CAPE  SABLE  RANGER  STA 

82.6 

67,5 

75.1 

85 

30  + 

59 

8 

0 

0 

0 

0 

0 

2.89 

2.51 

1 

.0 

0 

2 

CAPTIVA 

80.  3M 

66. 8M 

73. 6M 

85 

11 

56 

8 

0 

0 

0 

0 

0 

1.11 

1.06 

1 

.0 

0 

1 

1 

CLEWISTON  U  S  ENG 

79.8 

67.2 

73.5 

85 

1 

58 

7 

0 

0 

0 

0 

0 

1.68 

1  .32 

2 

.  0 

0 

3 

DEVILS  GARDEN  TOWER 

81  .8 

61.8 

71.8 

87 

18 

51 

8+ 

3 

0 

0 

0 

0 

1.82 

1.52 

1 

.0 

0 

2 

1 

EVERGLADES 

82.8M 

M 

86 

29+ 

54 

8 

0 

0 

0 

0 

4.16 

2.74 

3.55 

1 

•  0 

0 

3 

FORT  MYERS  WB  AP  R 

82.7 

62.7 

72.7 

3.5 

87 

11 

53 

8 

3 

0 

0 

0 

0 

2.02 

2.02 

1 

.0 

0 

1 

\ 

LA  BELLE 

82  .4 

59.4 

70.9 

88 

29+ 

46 

7 

4 

0 

0 

0 

0 

1.58 

* 

1.08 

2 

•  0 

0 

2 

MILES  CITY  TOWER 

82.3 

63.4 

72.9 

88 

18 

52 

8+ 

3 

0 

0 

0 

0 

2.41 

2.06 

1 

.0 

0 

2 

1 

1 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

80.4 

65.1 

72.8 

4.0 

83 

30  + 

50 

7 

3 

0 

0 

0 

0 

1.21 

_ 

.25 

.90 

2 

.0 

0 

2 

1 

0 

NAPLES 

83. 6M 

62. 4M 

73. OM 

90 

11 

53 

8 

0 

1 

0 

0 

0 

.0 

0 

PUNTA  GORDA 

82.9 

63.1 

73.0 

3.1 

89 

11 

51 

8 

0 

0 

0 

0 

p 

.72 

.57 

.72 

1 

.0 

0 

1 

! 

0 

TAMIAMI   TRL  40  MI  BEND 

83.6 

67.4 

75.5 

87 

19+ 

58 

8 

0 

0 

0 

0 

0 

1.91 

1  .83 

1 

•  0 

0 

1 

1 

1 

DIVISION 

72.9 

2.9 

2.02 

50 

* 

.0 

LOWER  EAST  COAST 

FORT  LAUDERDALE 

80.3 

68.  9 

74.6 

2.3 

85 

29 

56 

30 

0 

0 

0 

0 

p 

2.40 

.65 

1.71 

•  0 

0 

4 

1 

1 

FT  LAUDERDALE  BAHIA  MAR 

81  .6 

69.9 

75.8 

86 

10 

57 

7 

0 

0 

0 

p 

0 

2.31 

1  .62 

J 

.0 

0 

2 

: 

1 

FT   LAUDERDALE  EXP  STA 

82.4 

63.9 

73.2 

89 

1  7 

54 

8+ 

0 

0 

0 

0 

0 

3.27 

1.65 

.0 

0 

7 

2 

1 

HIALEAH 

82.3 

66.2 

74.3 

86 

20+ 

55 

8 

0 

0 

0 

0 

p 

3.82 

2.41 

I 

.0 

0 

4 

2 

2 

HOMESTEAD  EXP  STA 

82.1 

61.8 

72.0 

1.7 

86 

1 

8 

0 

0 

P 

0 

p 

1.69 

4? 

* 

1  .39 

I 

.0 

0 

3 

1 

1 

LOXAHA  T  CHEE 

83.5 

60.8 

72.2 

89 

18  + 

51 

8 

2 

0 

0 

p 

0 

2.29 

1  .42 

•  0 

0 

3 

1 

1 

MIAMI   BAY  FRONT 

81.  2M 

70.9 

76.  1M 

85 

18  + 

60 

8+ 

0 

0 

0 

p 

0 

2.51 

.65 

\ 

.0 

e 

b 

2 

0 

MIAMI  BEACH 

80.1 

71.6 

75.9 

1.9 

85 

1 

64 

8  + 

0 

0 

0 

p 

0 

2.31 

.03 

1  .29 

.0 

0 

4 

2 

1 

MIAMI   WB  AIRPORT  R 

81.5 

67.8 

74.7 

2.6 

85 

1 

57 

8 

0 

0 

p 

0 

p 

2.36 

.05 

1  .55 

.0 

0 

4 

1 

1 

MIAMI    12  SSW 

82.1 

65.1 

73.6 

2.3 

86 

2  + 

53 

8 

0 

0 

p 

0 

p 

3.54 

1.18 

1  .04 

' 

.0 

0 

6 

1 

POMPANO  BEACH 

63.0 

66.2 

74.6 

86 

19+ 

55 

8  + 

0 

0 

0 

0 

0 

1.87 

1  .00 

1 

.0 

0 

4 

1 

1 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

82.7 

64.6 

73.7 

89 

24 

57 

8 

0 

c 

p 

p 

0 

3.29 

2.98 

I 

.0 

0 

2 

1 

1 

SOUTH  MIAMI   3  W 

82.1 

63.9 

73.0 

85 

18  + 

53 

8 

0 

P 

0 

0 

0 

3.35 

1.21 

2 

.0 

0 

6 

3 

1 

STUART   1  N 

81.4 

64.  9 

73.2 

91 

6 

52 

7 

1 

1 

p 

0 

0 

1.68 

.73 

1 

.0 

0 

5 

1 

0 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP  R 

81.6 

68.3 

75.0 

3.3 

84 

29+ 

56 

7 

0 

0 

p 

0 

p 

2.67 

.32 

.96 

17 

.0 

0 

^ 

3 

0 

0 1 V 1 S ION 

74.1 

2.4 

2.62 

.07 

.0 

KEYS 

DRY  TORTUGAS 

80.2 

73.2 

76.7 

86 

1 

67 

8+ 

0 

0 

p 

p 

p 

4.23 

4.13 

1 

.0 

0 

2 

1 

1 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

80.8 

72.8 

76.8 

2.2 

85 

18 

66 

8+ 

0 

0 

p 

p 

p 

.65 

1.37 

.33 

1 

.0 

2 

0 

0 

MARATHON  SHORES 

81. 1M 

71  .  1M 

76. 1M 

85 

11 

65 

8 

0 

0 

p 

p 

p 

.0 

0 

TAVERN  I ER 

80.6 

72.6 

76.6 

83 

30  + 

64 

8 

0 

0 

p 

p 

p 

2.19 

1  .09 

1 

.0 

p 

<• 

1 

1 

DIVISION 

76.6 

2.3 

2.36 

.14 

.0 

Precipitation 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


9      10     11  12 


13     14     15      16     17  18 


19     20     21     22     23  24 


25     26     27     28     29     30  31 


ALEXANDER  SPRINGS 
APALACHICOLA  WB  CITY  R 
ARCADIA 

avon  park 
bab son  park 

BARTOW 
BAT  LAKE 
BAYPORT 

BELLE  GLADE  EXP  STA 
BIG  CYPRESS  RESERVATN 

BITHLO 

BLOUNTSTOWN  2  SE 
BRAOENTON  EXP  STATION 
BROOK  SV I LLE  CM  I N  MILL 
8USHNELL  2  E 

CANAL  POINT  USDA 
CAPE   SABLE  RANGER  STA 
CAPT IVA 

CARRABELLE    1  NHH 
CARYVILLE 

CEDAR  KEY 
CM  I  PL  E  Y  3  E 
CLEARWATER 
CLERMONT  6  S 
CLEM1 STOM 

CLEHISTON  U  S  ENG 
COONWELL  *  NH 
CRESCENT  CITY 
CRESTV1EW  RADIO  WJS8 
CROSS  CITY  2 

DAN I A  4  HNH 

DAYTON A  BEACH 

DAYTON*  BEACH  MB  AP  R 

DEER  PARK 

OE  Fun I AK  SPRINGS 

DE   LAND  3  N 
DE  SOTO  CITY  A 
DEVILS  GARDEN  TOWER 
DRY  TORTUGAS 
EVERGLADES 

FEDERAL  POINT 
FELLSNERE 
FERNANDINA  BEACH 
FORT  DRUM  5  NW 
FORT  GREEN  12  HSH 

FORT  LAUDERDALE 
FT  LAUDERDALE  BAH  I A  MAR 
FT  LAUDERDALE  EXP  STA 
FORT  MYERS  WB  AP  R 
FORT  PIERCE 

FOUNTAIN  3  S 
GAINESVILLE  3  WSH 
GAINESVILLE  FAA  AP 
GLEN  ST  NARY  NURSERIES 
HART  LAKE 

HI ALE AH 
HIGH  SPRINGS 
HILLSBOROUGH  RVR  ST  PK 
HOMESTEAD  EXP  STA 
INVERNESS 

ISLAND  GROVE  2  HNH 
ISLE WORTH 

JACKSONVILLE  HB  AP  R 
JACKSONVILLE  BEACH 
JASPER  3  SE 

KENDALL  2  E 

KEY  HEST  WB  AIRPORT 

KEY  HEST  HB  CITY 

KISSIMHEE  2 

LA  BELLE 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

LAKE  CITY  2  E 

LAKE  HIAHASSE 

LAKELANO  HB  CITY  R 

LAKE  PLACID  2  SH 

LAKE  T9AFFORD 
L  I  SBON 

LIVE  OAK  2  ESE 
LONGBOAT  KEY 
LOXAHATCHEE 

MADISON 

NARATHON  SHORES 
MAR  1  ANNA    I ND  SCHOOL 
MAYO  5  NW 
MELBOURNE 

MELROSE 

MIAMI   BAY  FOONT 
MIAMI  BEACH 

MIAMI  WB  AIRPORT  R 
MIAMI    12  SSH 

MILES  CITY  TOHER 
NILTON  EXP  STATION 
MONT  I CELLO  2  S 
MOORE  HAVEN  LOCK  1 
MOUNTAIN  LAKE 

MYAKKA  RIVER   ST  PARK 

NAPLES 

NICEVILLE 

N I TT AH  1  S 

OCALA 

OCALA  2  NE 
OKEECHOBEE  9  U 
OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 
ORLANDO  HB  AIRPORT  t 
PALATKA 

PANAMA  CITY  2 
PARR  I SH 

PENSACOLA   FAA  AIRPORT 
PENSACOLA  H3  CITY  ( 
PERRINE 

PERHY 

plant  city 
pomp a no  beach 
Punt a  gorda 
ouincy  exp  station 


.06 

.05 

.20 

•  10 

•  10 

•  28 

•  05 

.00 

.00 

.74 

.72 

•  87 

•  87 

1.38 

.41 

.69 

3.14 

•  78 

1.32 

.25 

.70 

.40 

.00 

.24 

.04 

•  03 

2.01 

.52 

.71 

2.89 

2.51 

.05 

1.11 

1.06 

•  31 

1  .74 

_ 

.79 

•  23 

•  14 

.02 

1.31 

1.42 

.01 

1.68 

.23 

1.32 

RECORD  MISSING 

1.53 

•  08 

2.20 

T 

2.21 

1.52 

1.78 

.37 

.53 

.04 

.61 

•  01 

2.07 

.88 

.01 

0  1 

1.14 

1.14 

1.82 

1.52 

4.23 

4.16 

3*  55 

.25 

.03 

•  73 

.13 

.74 

.  10 

.46 

.13 

.02 

2.40 

1.71 

2.31 

1.62 

.06 

3.27 

.27 

1.65 

2.02 

2.02 

•  84 

.28 

.84 

.12 

.10 

.47 

T 

.12 

.41 

3.82 

2.41 

1.00 

.00 

.00 

1  .69 

1.39 

.42 

.05 

•  18 

.11 

T 

•  75 

.50 

2.34 

.91 

.51 

•  01 

.65 

.33 

.02 

1.16 

.93 

.00 

1  .5S 

.45 

1.08 

.00 

.05 

.87 

.50 

T 

.67 

•  42 

2.90 

.50 

2.40 

.15 

.01 

.09 

•  02 

.02 

.02 

2.29 

1.42 

.02 

.87 

.06 

•  10 

.70 

.13 

•  02 

.70 

1.88 

.50 

2.51  .31 

.65 

2.31  1.29 

.07 

2.36 

1.55 

T 

3.54  1.0.  .5* 
2.41  2.06 


3.06 
1.0* 
.63j 

•  311 
1.01 
2.19 

.30) 


2.07 
2.95 
1.62 


1.S7  1.00  .10 


.17  .03 

T 

.36     .20  1 


•07     .06  T 

.01     .01  .0. 


.02     .07  ..0 


.03     .01  .09 


•  03     ,23     .02  .02 


.60  .02 

.50  T  T 

T         T         T         .01     .2*  .03  .16 

.03     .21  .77  .77 


.02 

.03  T 


1.20  .75 
.02 


.08      -33  >08 
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DAILY  PRECIPITATION 


NOrfEMBEO  I960 

Continued  ^  ,  ,   

Day  of  Month 


Station 

Ton 

. 

2  1  3 

4 

5  |  6 

7  | 

!  |  9 

10 

11  |  12 

13 

14 

15 

16  | 

» 

18 

19     20  21 

22 

23  24 

25 

26 

27 

28  j  29 

30 

31 

■OVAL   PALM  "ANGER   ST A 

SAINT  AUGUSTINE 

SAINT  lCO 

SAINT    MARKS    6  SC 

ST  PETERSBURG 

J.2»T 
.69 

.10- 
.02 

.17 
T 

.09 
.01 

.0. 
.01 

.04 

.Ok 

.11 

T 

.03 
t 

T 

.06 
.01 

.06 

.23 

.16 

T 

.05 

SANBORN  TO«C» 
SANFO«0  C»P  STATION 
SARASOTA 

SHAD*  OAK S  FISH  CAHP 
SOUTm  MIAMI    3  M 

.60 
.09 
.2* 

3.39 

.03 
•  12 
RECORD 
.6*  1 

MISSING 
.21 

T 

.06 

.02 

T 

.31 

.06 
.26 

.06 

.02 

.12  .10 

7 

.63 

.02 

T 

.36 

.21 

STARKE 

STCINHATChEE  2 
STUART   1  N 
TALLAHASSEE   -0  AP 
T AM  I  AM  I    T  PL  *0  M]  BEND 

.36 
.00 
1  .69 
A. 12 
1  .91 

.0? 
.73 
1.63 

.03 

.01 

T 

.02 

.27 
T 

.02 

.15 

.01 

.13 
.01 

.17  3.»» 

.1* 

T 

.02 

•  01 

.30 
T 

.04 

TAMPA    mB   AIOP0OT  R 

TARPON  SPGS  SEMAGE  PL 

TAVERN  1 ER 

T  |  TUSV I LLE   2  W 

USHER  TOWER 

.60 
2.19 

•41 
2.90 

.60 
1  .09 

2.90 

.36 

.  36 

.26 
•  1<» 

■  11 

T 

T 

7 

•  00 

.16 

T 

VENICE 

VERO  BEACH  FAA  AIRPORT 
MAUCHULA  z  h 
«EST  PAIM  BEACH  wB  AP  R 
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.06 
2.67 

.3* 

.13 
.08 
.06 
.67 
T 

I 

T 

7 

.28 

T  T 
T 

.01 

.36 

T 

.02 
.13 

.02 
T 

.23 
.02 

.61 

.16 
.96 

T 

.03 
.12  .06 

.06 

7 

•  OS 

.71 

T 

T 

7 

T 

.12  7 

WINTER  HAVEN 
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SUPPLEMENTAL  DATA 


Sutton 

Wind  direction 

Wind  speed 
m  p.  h 

Relative    humidity  averages 
percent 

Number  ol  days  with  precipitation 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

Prevailing 

Percent  oi 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
ol 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

1:00  a 
EST 

7:00  a 
EST 

1:00  p 
EST 

7:00  p 
EST 

Trace 

60-10 

.10-49 

66 -OS 

661-001 

2.00 
and  over 

Total 

Percent  ol 

possible 

sunshine 

APALACHICOLA  WB  CITY 

7.0 

25 

N 

30 

0 

1 

1 

0 

° 

0 

2 

77 

4.4 

DAYTONA  BEACH  WB  AIRPORT 

WNW 

10 

7.1 

23 

N 

7 

89 

88 

59 

82 

3 

3 

« 

° 

0 

0 

7 

4.8 

FORT  MYERS  WB  AIRPORT 

7.1 

20 

ENE 

22+ 

2 

0 

° 

0 

0 

1 

3 

3.9 

JACKSONVILLE  WB  AIRPORT 

NW 

15 

7.9 

26 

NW 

18 

87 

89 

56 

77 

7 

3 

0 

0 

0 

0 

10 

67 

S.3 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

ene 

34 

11.9 

28 

SW 

1 

80 

83 

68 

75 

2 

5 

2 

0 

0 

0 

9 

75 

4.3 

LAKELAND  WB  CITY 

6.5 

- 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

71 

3.8 

MIAMI    WB  AIRPORT 

E 

18 

8.9 

23 

N 

30+ 

80 

84 

60 

71 

4 

3 

0 

1 

0 

19 

730 

5.0 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

NNE 

21 

6.9 

21 

E 

15 

88 

91 

51 

72 

1 

2 

1 

0 

0 

0 

4 

4.6 

PENSACOLA  WB  CITY 

- 

10.4 

18 

N 

30+ 

° 

4 

3 

2 

0 

0 

9 

60 

TALLAHASSEE  WB  AIRPORT 

WNW 

14 

5.4 

16 

mot 

29+ 

89 

89 

58 

80 

3 

1 

1 

0 

0 

1 

6 

5.5 

TAMPA  WB  AIRPORT 

N 

18 

10.0 

23 

ENE 

8+ 

84 

89 

49 

68 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

85 

3.9 

WEST  PALM  BEACH  WB  AIRPORT 

E 

24 

10.9 

27 

NNE 

30 

78 

80 

61 

71 

5 

2 

1 

3 

0 

0 

U 

5.7 

0  City  Office  Data 
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DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
NOVEMBER  1960 


Station 

Day  Ol  Month 

ot 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7  8 

9 

10 

11  1 

12 

13 

14 

IS 

1 6 

17  1 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

ALE XANDER  SPR I NGS 

84 

75 

77 

79 

82 

77 

79 

83 

82 

76 

77 

73 

82 

85 

86 

84 

73 

80 

78 

82 

82 

82 

80 

83 

62 

82 

80 

76 

79.6 

M I N 

62 

46 

44 

44 

50 

45 

43 

44 

52 

51 

56 

62 

53 

60 

60 

54 

56 

62 

63 

47 

49 

50 

52 

53 

57 

62 

62 

52 

56 

52 

53*4 

APALACHICOLA   WB  CITY 

MAX 

70 

75 

75 

70 

75 

67 

69 

77 

64 

58 

63 

70 

73 

75 

72 

74 

74 

69 

71 

72 

77 

74 

72 

69 

71 

75 

79 

58 

70  •  5 

MIN 

49 

52 

58 

52 

53 

51 

45 

45 

55 

61 

54 

51 

56 

55 

57 

6  3 

62 

63 

55 

53 

56 

60 

64 

66 

65 

61 

56 

6  2 

52 

40 

55.6 

ARCADIA 

MAX 

78 

80 

84 

82 

83 

60 

82 

85 

87 

85 

85 

81 

84 

85 

86 

87 

83 

80 

86 

63 

65 

84 

86 

64 

85 

84 

83 

76 

83.1 

MIN 

71 

50 

50 

49 

49 

48 

47 

46 

54 

55 

54 

63 

63 

56 

58 

62 

63 

64 

61 

54 

54 

59 

57 

55 

63 

63 

60 

62 

59 

59 

57.0 

Avon  park 

78 

81 

83 

83 

87 

82 

86 

90 

89 

85 

86 

80 

85 

86 

91 

9u 

83 

64 

83 

66 

86 

85 

86 

83 

66 

87 

86 

77 

84.4 

MIN 

70 

50 

55 

56 

58 

56 

46 

5  ' 

56 

59 

63 

65 

64 

64 

63 

64 

66 

64 

57 

57 

61 

59 

59 

64 

65 

63 

62 

62 

65 

60.5 

BARTON 

85 

85 

79 

79 

82 

78 

84 

84 

84 

66 

61 

78 

82 

84 

84 

85 

77 

78 

80 

6- 

63 

84 

83 

82 

84 

86 

85 

76 

81.7 

MIN 

60 

53 

54 

55 

56 

56 

48 

49 

58 

58 

61 

6  7 

65 

64 

62 

61 

65 

6  6 

69 

54 

56 

60 

59 

59 

58 

62 

62 

61 

61 

61 

59.3 

BA VPORT 

78 

69 

76 

76 

79 

78 

79 

83 

80 

80 

79 

80 

60 

82 

84 

78 

79 

80 

79 

83 

85 

81 

80 

79 

80 

re 

86 

76 

76.9 

MIN 

63 

54 

5* 

52 

55 

56 

48 

46 

46 

59 

60 

62 

63 

62 

60 

6 

65 

66 

65 

62 

56 

5  2 

60 

60 

66 

60 

61 

62 

61 

53 

56.0 

BELLE   GLADE   EXP  STA 

MAX 

84 

79 

76 

77 

81 

61 

77 

80 

84 

64 

82 

82 

61 

82 

81 

83 

66 

63 

81 

79 

80 

82 

83 

83 

83 

82 

82 

MIN 

72 

60 

57 

56 

60 

59 

47 

49 

53 

61 

65 

65 

64 

60 

60 

63 

63 

69 

64 

59 

56 

57 

60 

61 

66 

63 

61 

61 

61 

62 

60.1 

BIG  CYPRESS  RESERVATN 

MAX 

85 

81 

79 

78 

81 

83 

78 

77 

63 

86 

87 

82 

82 

82 

82 

82 

85 

86 

84 

63 

82 

81 

83 

B2 

83 

83 

62 

MIN 

72 

62 

61 

59 

61 

60 

53 

5'2 

59 

64 

66 

67 

67 

64 

63 

65 

65 

63 

64 

63 

56 

60 

64 

61 

66 

64 

1  t 

62 

64 

62.5 

BLOUN t  s  town  z  SE 

75 

70 

72 

78 

73 

78 

68 

77 

82 

68 

67 

63 

78 

79 

83 

81 

73 

73 

75 

79 

77 

73 

79 

74 

71 

73 

60 

74 

74.0 

MIN 

44 

41 

42 

42 

40 

43 

38 

35 

37 

53 

47 

48 

50 

51 

49 

5 

59 

59 

49 

42 

43 

60 

53 

60 

64 

61 

47 

52 

60 

36 

46.2 

8RADENT0N   EXP  STATION 

79 

77 

80 

81 

81 

78 

86 

85 

86 

83 

85 

84 

85 

87 

85 

84 

82 

64 

83 

85 

65 

83 

83 

82 

87 

87 

63 

72 

82.3 

MIN 

69 

52 

52 

57 

54 

54 

54 

49 

57 

58 

62 

65 

64 

62 

62 

64 

65 

67 

66 

56 

56 

60 

56 

58 

60 

64 

61 

60 

60 

60 

59.5 

BROOK.  S  V  ILLE   CHIN  HILL 

77 

77 

79 

77 

82 

83 

85 

76 

77 

73 

81 

86 

84 

83 

79 

79 

79 

83 

83 

84 

82 

77 

84 

84 

78 

MIN 

60 

51 

51 

53 

45 

44 

56 

61 

63 

60 

61 

67 

60 

62 

64 

66 

65 

52 

58 

69 

60 

61 

68 

63 

61 

62 

62 

50 

58.4 

BUSHNELL  2  E 

77 

77 

79 

77 

82 

79 

81 

84 

83 

77 

78 

74 

87 

86 

83 

86 

77 

76 

80 

81 

82 

81 

80 

77 

83 

81 

80 

MIN 

61 

47 

49 

47 

52 

50 

46 

42 

55 

55 

60 

62 

60 

62 

61 

62 

64 

67 

50 

52 

56 

56 

55 

58 

62 

62 

57 

58 

55 

56.1 

CANAL   PO INT  USOA 

77 

83 

81 

83 

84 

80 

81 

87 

85 

83 

85 

85 

84 

81 

84 

85 

83 

62 

81 

81 

84 

61 

86 

85 

84 

87 

64 

MIN 

72 

64 

65 

66 

63 

61 

57 

56 

56 

63 

66 

64 

67 

65 

64 

* 

65 

59 

6/ 

60 

56 

59 

61 

63 

67 

63 

62 

63 

64 

65 

62.9 

CAPE  SABLE   RANGER  STA 

83 

78 

81 

81 

82 

63 

82 

85 

85 

85 

64 

84 

84 

84 

84 

84 

83 

82 

82 

82 

82 

84 

64 

81 

83 

83 

64 

MIN 

70 

69 

66 

66 

65 

65 

62 

59 

64 

70 

73 

71 

70 

67 

69 

69 

70 

69 

69 

63 

65 

66 

67 

67 

66 

70 

71 

69 

67 

69 

67.5 

CAPT 1 VA 

MAX 

79 

76 

78 

78 

81 

78 

81 

82 

85 

80 

82 

79 

81 

84 

81 

83 

62 

80 

81 

83 

B0 

82 

81 

84 

84 

82 

MIN 

73 

63 

66 

65 

66 

67 

59 

56 

64 

64 

68 

67 

67 

68 

67 

69 

70 

70 

65 

67 

67 

66 

66 

69 

67 

70 

69 

68 

69 

66.8 

CARRA8ELLE    1  NNW 

MAX 

71 

74 

76 

71 

77 

78 

73 

81 

74 

64 

67 

77 

78 

78 

79 

79 

73 

73 

74 

74 

79 

78 

73 

72 

72 

77 

79 

MIN 

45 

41 

46 

40 

40 

46 

36 

35 

50 

51 

52 

38 

53 

52 

48 

56 

56 

59 

52 

41 

48 

51 

53 

64 

62 

56 

48 

54 

62 

34 

49.1 

CEDAR  KEY 

MAX 

73 

83 

81 

77 

80 

77 

74 

76 

BO 

80 

79 

72 

76 

81 

MIN 

55 

54 

59 

54 

57 

60 

54 

45 

55 

62 

62 

59 

66 

59 

CHIPLEY   3  E 

70 

78 

77 

71 

78 

75 

60 

78 

62 

66 

65 

79 

83 

85 

60 

72 

72 

75 

78 

80 

77 

79 

75 

75 

75 

82 

78 

MIN 

41 

41 

47 

39 

37 

46 

32 

3C 

49 

58 

44 

42 

45 

69 

47 

53 

63 

57 

43 

36 

46 

50 

63 

6C 

62 

61 

46 

54 

57 

33 

47.8 

Clearwater 

77 

75 

77 

78 

79 

77 

82 

82 

84 

72 

81 

81 

82 

84 

83 

84 

79 

80 

80 

82 

81 

82 

79 

77 

83 

83 

81 

MIN 

67 

54 

54 

56 

55 

56 

49 

47 

57 

60 

61 

64 

62 

60 

60 

64 

67 

68 

66 

55 

60 

61 

63 

6C 

59 

63 

62 

65 

65 

55 

59.6 

CLERMONT  6  s 

75 

78 

79 

80 

80 

79 

83 

82 

83 

78 

80 

74 

83 

83 

83 

66 

79 

80 

60 

62 

82 

3  2 

6  0 

76 

82 

82 

78 

MIN 

64 

52 

52 

54 

57 

53 

48 

50 

58 

57 

61 

64 

63 

63 

63 

61 

63 

64 

68 

53 

55 

60 

57 

58 

61 

64 

63 

61 

63 

55 

56.8 

CLEW  I S TON  USE NG 

85 

77 

78 

76 

78 

80 

77 

81 

80 

81 

80 

80 

79 

82 

81 

81 

60 

80 

80 

78 

81 

81 

80 

61 

80 

64 

83 

MIN 

72 

65 

66 

65 

68 

65 

56 

60 

63 

68 

71 

69 

69 

69 

70 

69 

70 

64 

66 

69 

63 

67 

66 

6" 

69 

71 

70 

69 

66 

68 

67.2 

CRESTVIEW  RADIO  WJSB 

75 

79 

82 

77 

78 

78 

81 

69 

63 

72 

73 

60 

60 

83 

83 

6  6 

77 

75 

76 

73 

75 

78 

7  3 

71 

70 

71 

71 

58 

74.2 

MIN 

43 

47 

53 

46 

44 

47 

36 

36 

41 

49 

40 

43 

51 

60 

50 

54 

62 

52 

50 

55 

55 

53 

55 

54 

65 

53 

61 

58 

54 

34 

49.1 

CROSS  CITY  2 

72 

78 

78 

78 

80 

7* 

82 

81 

80 

73 

79 

81 

84 

87 

85 

81 

60 

81 

82 

80 

84 

79 

76 

82 

86 

76 

73 

79.0 

MIN 

53 

43 

44 

41 

46 

46 

46 

34 

53 

51 

58 

56 

57 

56 

55 

55 

56 

62 

58 

54 

51 

47 

53 

53 

56 

58 

56 

5  1 

57 

41 

51.9 

DAYTONA  BEACH 

77 

72 

7* 

74 

77 

80 

76 

79 

80 

SO 

7* 

75 

77 

80 

81 

82 

86 

76 

77 

75 

81 

77 

77 

76 

81 

80 

80 

83 

77  6 

MIN 

64 

52 

52 

54 

61 

59 

46 

56 

65 

62 

67 

59 

70 

58 

66 

61 

63 

68 

55 

65 

59 

66 

63 

66 

67 

64 

65 

61 

67 

55 

61.3 

OA  Y  TON A    BEACH    w6  AP 

74 

74 

75 

76 

79 

75 

79 

82 

81 

74 

78 

7* 

80 

81 

80 

6  3 

71 

77 

77 

80 

79 

79 

77 

77 

80 

8  0 

81 

66 

76  8 

MIN 

55 

52 

50 

53 

58 

54 

46 

58 

57 

55 

62 

61 

59 

62 

62 

61 

61 

64 

56 

56 

54 

66 

58 

6P 

62 

64 

59 

66 

62 

48 

57.4 

nrr d    o  \  a t 

78 

79 

79 

80 

83 

80 

82 

85 

83 

61 

83 

82 

82 

83 

83 

87 

80 

80 

62 

81 

83 

83 

83 

83 

83 

6  2 

83 

81.0 

MIN 

69 

51 

53 

50 

57 

54 

47 

48 

60 

55 

59 

63 

63 

62 

61 

59 

61 

62 

64 

65 

65 

58 

56 

57 

63 

63 

60 

58 

59 

61 

58.8 

r\C     p    .nik     CDD  1  MCC 

L/C    rurtiHK    jrK  t  riuj 

72 

78 

79 

74 

78 

67 

62 

6  6 

79 

70 

60 

71 

68 

79 

81 

83 

75 

70 

72 

75 

78 

77 

78 

76 

74 

72 

75 

80 

73 

MIN 

43 

49 

53 

45 

47 

44 

36 

37 

49 

56 

41 

42 

45 

50 

51 

54 

61 

57 

44 

40 

50 

53 

62 

59 

56 

58 

51 

67 

54 

34 

49.6 

DE   LAND   3  N 

82 

76 

79 

80 

82 

82 

74 

80 

84 

86 

77 

81 

75 

81 

b: 

84 

85 

75 

78 

79 

83 

82 

84 

BC 

80 

83 

«J 

60 

75 

79.  9 

MIN 

62 

51 

46 

50 

56 

44 

44 

48 

55 

54 

60 

61 

60 

57 

59 

61 

64 

65 

50 

57 

60 

56 

55 

56 

64 

55 

55 

60 

55 

56.0 

DEV I LS  GARDEN  TOWER 

83 

79 

79 

80 

82 

79 

7  3 

82 

66 

85 

83 

82 

81 

83 

83 

65 

67 

83 

81 

79 

81 

82 

82 

83 

82 

84 

82 

86 

81  8 

MIN 

60 

59 

60 

57 

60 

60 

51 

5  l 

59 

64 

67 

66 

66 

63 

63 

67 

66 

61 

66 

59 

59 

60 

62 

61 

6  5 

65 

65 

67 

63 

64 

61.8 

DRY  TORTuGAS 

86 

79 

78 

80 

BC 

81 

80 

80 

63 

81 

80 

79 

79 

81 

62 

83 

81 

81 

78 

80 

81 

79 

B( 

80 

80 

61 

60 

MIN 

72 

72 

72 

73 

73 

74 

67 

67 

73 

73 

75 

74 

74 

76 

74 

74 

76 

74 

7. 

75 

73 

75 

75 

73 

73 

74 

72 

7* 

73 

73 

73.2 

86 

78 

79 

81 

83 

82 

83 

85 

86 

82 

83 

84 

63 

86 

85 

85 

84 

83 

66 

82.6 

MIN 

64 

62 

62 

62 

60 

56 

54 

60 

67 

70 

70 

67 

66 

65 

67 

7C 

65 

62 

65 

62 

73 

78 

75 

78 

82 

75 

66 

78 

84 

75 

81 

87 

33 

84 

72 

78 

77 

78 

84 

B2 

79 

72 

79 

81 

84 

77  9 

MIN 

53 

54 

54 

55 

54 

48 

48 

59 

56 

56 

62 

57 

62 

63 

61 

56 

58 

58 

56 

59 

63 

60 

63 

58 

59 

48 

56.9 

FELLSHERE 

MAX 

79 

80 

80 

81 

83 

82 

7  7 

75 

83 

87 

84 

65 

85 

84 

82 

83 

83 

66 

83 

78 

79 

85 

83 

81 

82 

81 

87 

83 

82 

MIN 

57 

55 

55 

55 

56 

55 

47 

48 

48 

48 

61 

6: 

61 

62 

60 

61 

61 

61 

59 

51 

58 

54 

59 

6  ] 

60 

60 

65 

60 

59 

60 

57.3 

FERNANDINA  BEACH 

76 

75 

77 

74 

82 

72 

6  6 

77 

85 

72 

63 

69 

71 

73 

6- 

75 

83 

72 

70 

72 

73 

81 

77 

67 

70 

81 

77 

SO 

MIN 

59 

50 

51 

48 

55 

52 

42 

46 

57 

60 

59 

60 

53 

62 

62 

5! 

63 

63 

56 

57 

56 

50 

57 

60 

61 

56 

64 

58 

63 

41 

55.5 

FORT   ORUM   5  NH 

MAX 

77 

80 

80 

82 

86 

79 

70 

77 

82 

85 

86 

84 

83 

82 

81 

82 

84 

83 

62 

81 

63 

82 

83 

64 

84 

82 

83 

83 

65 

75 

81.7 

MIN 

67 

50 

52 

53 

54 

53 

42 

47 

55 

55 

60 

60 

61 

6t 

59 

58 

62 

59 

53 

58 

54 

56 

60 

61 

57 

55 

59 

56 

56.4 

FORT  LAUDERDALE 

MAX 

83 

82 

79 

79 

78 

82 

79 

76 

77 

78 

81 

60 

82 

81 

60 

80 

80 

61 

62 

80 

80 

80 

82 

81 

80 

79 

80 

81 

85 

SI 

80.3 

MIN 

72 

70 

65 

70 

69 

66 

60 

59 

60 

60 

77 

69 

73 

74 

74 

74 

70 

69 

68 

69 

73 

72 

71 

67 

66 

75 

74 

74 

66 

56 

66.9 

FT   LAUDERDALE   BAH  I A  MAR 

MAX 

83 

79 

78 

78 

84 

82 

77 

76 

81 

86 

83 

82 

a; 

80 

60 

84 

84 

66 

84 

8C 

60 

81 

82 

6  1 

85 

82 

81 

81 

85 

81 

61.6 

MIN 

72 

68 

65 

65 

73 

66 

57 

59 

72 

74 

75 

6  9 

73 

74 

71 

73 

74 

75 

69 

70 

7  0 

74 

68 

69.9 

FT   LAUDERDALE   EXP  STA 

MAX 

85 

84 

82 

81 

81 

83 

79 

78 

77 

82 

85 

84 

83 

82 

82 

82 

89 

84 

84 

84 

60 

81 

81 

6  2 

83 

84 

82 

82 

62 

64 

82.4 

MIN 

72 

68 

63 

61 

63 

63 

54 

54 

61 

65 

68 

6< 

65 

62 

68 

6'. 

65 

63 1  64 

64 

58 

64 

68 

61 

65 

66 

66 

66 

64 

62 

63.9 

S»«  Helorer.ce  Notts  Following  SuUod  Indmx 


DAILY  TEMPERATURES 


Ddy 

01  Month 

rage 

Station 

1 

2 

3 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

.3 

14 

IS 

16 

17 

18 

 r 

19 

20 

21 

 r 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

FORT  MYERS  WB  AP 

MAX 

77 

79 

80 

81 

Bi 

80 

70 

79 

83 

85 

87 

84 

85 

83 

84 

86 

86 

66 

85 

82 

82 

83 

68 

84 

86 

85 

66 

85 

86 

111 

7 

M I N 

66 

58 

6C 

59 

61 

62 

54 

53 

60 

63 

66 

67 

66 

64 

64 

67 

69 

67 

65 

61 

60 

61 

64 

62 

64 

66 

65 

67 

66 

55 

7 

FOR T  PIERCE 

MAX 

7B 

81 

78 

80 

n  I 

80 

71 

77 

81 

82 

80 

82 

81 

61 

81 

83 

61 

84 

81 

80 

80 

81 

82 

81 

83 

79 

82 

82 

83 

76 

80. 

5 

MIN 

70 

59 

6  . 

60 

64 

SC 

52 

67 

88 

61 

66 

62 

66 

65 

67 

73 

67 

64 

67 

71 

69 

72 

60 

66 

70 

68 

73 

73 

69 

53 

65. 

3 

FOUNTAIN    3  S 

MAX 

72 

78 

75 

79 

77 

6  7 

62 

68 

eo 

81 

67 

65 

64 

78 

80 

88 

82 

75 

73 

75 

78 

79 

74 

60 

75 

72 

77 

82 

76 

62 

74. 

6 

m;n 

43 

43 

46 

45 

43 

50 

36 

35 

57 

60 

45 

46 

49 

52 

50 

54 

63 

60 

45 

42 

49 

52 

60 

60 

62 

59 

50 

55 

60 

35 

50. 

2 

GAINESVILLE   J  US* 

MAX 

71 

79 

•f 

77 

81 

rj 

62 

73 

79 

83 

80 

65 

79 

78 

82 

B4 

85 

85 

77 

77 

78 

61 

82 

64 

78 

81 

83 

82 

82 

72 

78. 

4 

MIN 

56 

44 

45 

49 

50 

48 

42 

37 

5  5 

54 

61 

57 

58 

6, 

59 

54 

61 

65 

60 

50 

52 

51 

57 

54 

64 

61 

61 

58 

62 

44 

54. 

3 

GAINESVILLE  FAA  AP 

MAX 

71 

77 

78 

76 

79 

'5 

60 

70 

77 

82 

79 

64 

76 

78 

79 

84 

84 

78 

72 

76 

77 

80 

80 

62 

76 

79 

82 

82 

78 

63 

76 

5 

MIN 

49 

45 

48 

42 

49 

84 

38 

39 

55 

53 

59 

55 

55 

56 

57 

55 

60 

63 

49 

49 

53 

49 

55 

54 

60 

60 

61 

56 

59 

38 

52. 

2 

GLEN   ST   MARY  NURSERIES 

MAX 

7* 

78 

76 

77 

74 

72 

61 

70 

8 

83 

75 

63 

76 

77 

80 

83 

85 

83 

74 

75 

78 

81 

82 

81 

77 

78 

81 

81 

79 

74 

76 

9 

MIN 

55 

42 

45 

39 

47 

48 

35 

34 

53 

53 

55 

55 

50 

55 

54 

53 

60 

65 

55 

43 

50 

44 

53 

56 

60 

57 

61 

59 

57 

38 

51. 

0 

H1ALEAH 

MAX 

86 

8 

81 

81 

81 

83 

82 

It 

77 

81 

84 

83 

83 

63 

81 

81 

83 

65 

85 

86 

80 

80 

81 

82 

85 

84 

82 

82 

81 

84 

82 

3 

MIN 

72 

69 

64 

64 

64 

66 

59 

55 

67 

68 

70 

68 

66 

63 

64 

70 

67 

64 

65 

65 

60 

67 

66 

66 

69 

72 

73 

71 

67 

66 

66. 

2 

HIGH  SPRINGS 

MAX 

68 

77 

78 

76 

80 

7  7 

72 

72 

77 

81 

80 

72 

76 

60 

83 

66 

84 

80 

78 

77 

79 

81 

84 

61 

77 

80 

79 

63 

BO 

75 

78. 

4 

MIN 

51 

43 

46 

41 

47 

53 

38 

35 

54 

52 

57 

53 

52 

56 

54 

55 

59 

63 

55 

46 

51 

48 

54 

55 

54 

57 

62 

55 

57 

40 

51 

4 

HOMESTEAD  EXP  STA 

MAX 

86 

78 

- 

81 

82 

79 

73 

78 

82 

85 

85 

83 

83 

82 

81 

84 

85 

85 

84 

81 

81 

81 

82 

83 

84 

84 

83 

82 

64 

83 

82 

1 

MIN 

71 

64 

62 

59 

59 

88 

56 

54 

60 

63 

67 

65 

64 

60 

61 

6  3 

62 

60 

61 

60 

58 

59 

61 

62 

62 

66 

66 

65 

65 

62 

61 

8 

INVERNESS 

MAX 

78 

77 

79 

77 

82 

79 

78 

75 

BO 

83 

82 

77 

79 

76 

83 

8  8 

84 

85 

76 

79 

80 

81 

81 

82 

80 

76 

82 

8  3 

80 

75 

79. 

7 

MIN 

61 

49 

51 

53 

51 

50 

8  6 

46 

56 

56 

60 

62 

59 

63 

61 

60 

64 

66 

65 

54 

55 

58 

58 

56 

61 

63 

63 

58 

61 

51 

57. 

2 

JACKSONVILLE   WB  AP 

MAX 

71 

76 

78 

76 

79 

71 

60 

69 

80 

83 

73 

65 

74 

75 

78 

83 

80 

83 

71 

73 

74 

79 

83 

80 

71 

71 

80 

80 

82 

65 

75. 

4 

MIN 

55 

47 

53 

46 

53 

49 

42 

43 

57 

59 

57 

51 

51 

59 

58 

55 

65 

66 

52 

52 

54 

48 

59 

60 

62 

57 

65 

60 

64 

43 

54 

7 

JACKSONVILLE  BEACH 

MAX 

73 

72 

74 

75 

80 

72 

60 

71 

74 

83 

74 

64 

70 

73 

74 

76 

76 

83 

70 

72 

73 

74 

79 

77 

72 

70 

76 

78 

81 

68 

73 

8 

MIN 

61 

50 

53 

51 

56 

55 

44 

56 

59 

61 

62 

53 

55 

63 

66 

58 

65 

65 

58 

65 

58 

56 

60 

60 

65 

59 

64 

60 

63 

44 

58 

2 

JASPER   3  SE 

MAX 

75 

80 

80 

74 

81 

80 

73 

73 

75 

85 

75 

60 

70 

78 

80 

85 

85 

80 

80 

75 

78 

60 

80 

75 

80 

76 

79 

82 

80 

75 

77 

6 

MIN 

-r 

40 

39 

36 

44 

43 

34 

30 

52 

50 

55 

48 

50 

48 

50 

53 

58 

50 

50 

38 

48 

42 

55 

50 

60 

58 

56 

56 

55 

35 

47 

7 

KEY  WEST   WB  AIRPORT 

MAX 

82 

77 

79 

81 

12 

78 

74 

77 

81 

81 

82 

82 

82 

81 

B2 

81 

84 

85 

81 

82 

80 

81 

82 

80 

76 

81 

82 

82 

83 

81 

8 

MIN 

73 

73 

74 

72 

72 

71 

66 

66 

70 

73 

74 

75 

75 

71 

73 

7  3 

74 

76 

74 

74 

73 

73 

73 

73 

72 

74 

75 

76 

74 

72 

72 

8 

KISS1MMEE  2 

MAX 

86 

78 

79 

78 

75 

81 

82 

80 

80 

82 

80 

80 

80 

83 

81 

82 

85 

82 

80 

83 

80 

85 

81 

81 

85 

80 

84 

82 

83 

81 

81 

3 

MIN 

69 

53 

52 

53 

50 

49 

50 

52 

58 

59 

65 

60 

55 

61 

61 

61 

63 

66 

65 

58 

54 

57 

51 

59 

55 

60 

60 

60 

65 

60 

58 

0 

LA  BELLE 

MAX 

76 

80 

80 

80 

81 

81 

78 

80 

83 

87 

82 

84 

84 

82 

84 

83 

85 

86 

84 

81 

80 

82 

84 

83 

84 

62 

86 

82 

88 

79 

82 

4 

MIN 

71 

54 

56 

53 

56 

57 

46 

48 

57 

59 

63 

68 

63 

61 

61 

65 

64 

60 

62 

57 

55 

60 

60 

56 

61 

62 

62 

64 

60 

61 

59 

* 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

MAX 

78 

79 

79 

79 

83 

81 

66 

78 

83 

84 

86 

80 

81 

79 

84 

85 

86 

86 

82 

81 

82 

82 

82 

83 

82 

78 

85 

86 

78 

72 

81 

0 

MIN 

70 

51 

52 

52 

56 

52 

44 

50 

60 

58 

60 

62 

62 

62 

62 

61 

61 

65 

56 

54 

54 

60 

56 

57 

61 

63 

61 

58 

60 

60 

56 

0 

LAKE  CITY  2  E 

MAX 

71 

78 

71 

76 

SO 

75 

62 

63 

64 

84 

77 

68 

75 

79 

82 

88 

84 

85 

74 

80 

78 

78 

80 

60 

74 

79 

82 

84 

82 

81 

77 

4 

MIN 

52 

49 

42 

43 

48 

48 

38 

39 

41 

52 

55 

51 

53 

56 

52 

54 

60 

64 

55 

46 

52 

50 

49 

55 

62 

58 

60 

59 

58 

37 

51 

3 

LAKE  HIAWASSE 

MAX 

74 

73 

75 

77 

80 

8  0 

76 

64 

75 

81 

83 

81 

79 

79 

75 

81 

83 

83 

85 

77 

79 

78 

80 

80 

81 

80 

77 

83 

80 

78 

78 

6 

MIN 

64 

53 

53 

51 

59 

54 

50 

49 

53 

57 

61 

63 

61 

63 

61 

6C 

63 

65 

68 

66 

56 

57 

57 

57 

63 

65 

63 

59 

61 

59 

59 

2 

LAKELAND  W8  CITY 

MAX 

75 

76 

77 

76 

6  3 

79 

64 

73 

80 

85 

83 

78 

79 

75 

81 

8. 

85 

85 

77 

78 

79 

80 

82 

81 

79 

74 

62 

82 

81 

70 

78 

7 

MIN 

58 

55 

58 

59 

61 

58 

48 

48 

60 

64 

64 

64 

64 

63 

63 

67 

67 

60 

57 

61 

62 

64 

63 

61 

64 

63 

65 

65 

50 

60 

6 

LAKE   PLACID   2  SW 

MAX 

78 

80 

79 

80 

83 

80 

69 

79 

84 

84 

86 

83 

84 

81 

88 

8  6 

85 

87 

82 

82 

84 

82 

83 

84 

84 

83 

85 

84 

86 

75 

82 

2 

MIN 

70 

55 

57 

57 

56 

57 

49 

50 

59 

57 

63 

65 

64 

63 

62 

64 

61 

57 

54 

63 

58 

57 

64 

65 

60 

62 

60 

64 

60 

1 

LISBON 

MAX 

75 

79 

79 

79 

81 

77 

72 

74 

79 

84 

84 

76 

79 

74 

81 

84 

84 

84 

76 

78 

80 

61 

82 

82 

60 

81 

62 

80 

79 

4 

MIN 

61 

50 

52 

51 

57 

53 

46 

45 

55 

56 

61 

62 

57 

56 

61 

65 

65 

53 

56 

58 

58 

59 

62 

63 

62 

60 

61 

54 

57 

4 

LIVE   OAK   2  ESE 

MAX 

72 

79 

77 

76 

79 

74 

62 

70 

78 

83 

79 

75 

74 

77 

84 

81 

83 

82 

73 

75 

78 

61 

82 

79 

71 

78 

80 

83 

78 

76 

?7 

3 

MIN 

49 

41 

44 

39 

44 

45 

36 

34 

52 

50 

54 

51 

50 

55 

53 

63 

53 

42 

53 

49 

56 

57 

61 

58 

59 

56 

58 

36 

50 

3 

LOX AHA  TCHEE 

MAX 

85 

82 

82 

81 

82 

83 

72 

80 

82 

86 

89 

85 

85 

83 

83 

85 

84 

89 

85 

85 

62 

82 

84 

80 

86 

86 

85 

85 

88 

8 1 

83 

5 

MIN 

72 

65 

62 

59 

58 

56 

53 

51 

61 

62 

64 

60 

59 

6H 

59 

69 

59 

61 

60 

56 

57 

60 

66 

66 

60 

61 

60 

62 

62 

60 

8 

MADISON 

MAX 

70 

76 

77 

75 

77 

67 

60 

69 

76 

82 

66 

6  0 

69 

78 

8  2 

83 

84 

80 

73 

76 

77 

80 

78 

79 

69 

70 

78 

88 

80 

62 

74 

5 

MIN 

47 

45 

5C 

43 

50 

50 

38 

34 

49 

56 

52 

61 

52 

55 

51 

59 

66 

51 

43 

53 

53 

59 

64 

61 

59 

60 

61 

62 

36 

52 

4 

MARATHON  SHORES 

MAX 

76 

BO 

80 

82 

79 

76 

79 

78 

83 

B5 

83 

82 

82 

83 

82 

81 

80 

79 

80 

81 

82 

83 

83 

80 

83 

83 

82 

81 

83 

61 

1 

MIN 

73 

72 

72 

72 

71 

66 

65 

66 

73 

74 

74 

74 

72 

70 

72 

70 

71 

69 

70 

72 

73 

72 

72 

72 

71 

69 

71 

70 

74 

71 

1 

MAR  1  ANNA    I  NO  SCHOOL 

MAX 

71 

78 

77 

78 

77 

71 

60 

68 

81 

79 

62 

64 

63 

78 

83 

85 

77 

80 

72 

75 

77 

81 

76 

79 

77 

70 

76 

83 

74 

79 

75 

0 

MIN 

43 

41 

51 

43 

40 

46 

38 

32 

88 

56 

44 

47 

45 

49 

51 

53 

63 

55 

45 

38 

48 

51 

59 

60 

62 

58 

46 

53 

57 

34 

48 

6 

MAYO  5  NW 

MAX 

77 

78 

75 

75 

79 

Ht 

62 

70 

80 

82 

74 

65 

74 

78 

82 

86 

85 

80 

74 

77 

80 

82 

82 

79 

75 

76 

80 

84 

78 

73 

77 

.1 

MIN 

49 

39 

45 

37 

42 

46 

39 

29 

47 

50 

56 

52 

54 

55 

48 

54 

58 

62 

53 

40 

47 

42 

53 

57 

57 

57 

59 

57 

54 

37 

49 

2 

MELBOURNE 

MAX 

81 

78 

78 

80 

80 

80 

80 

75 

82 

84 

81 

80 

82 

80 

81 

82 

81 

84 

78 

80 

83 

80 

81 

81 

SO 

78 

81 

80 

83 

77 

80 

4 

MIN 

70 

55 

it 

56 

65 

58 

50 

56 

65 

60 

64 

67 

63 

65 

69 

65 

68 

57 

60 

64 

67 

62 

66 

68 

65 

64 

63 

62 

62 

7 

MELROSE 

MAX 

76 

76 

83 

79 

tt 

70 

62 

73 

80 

82 

61 

75 

79 

78 

82 

8  2 

86 

82 

78 

78 

80 

80 

81 

81 

75 

80 

80 

80 

82 

75 

78 

4 

MIN 

57 

53 

82 

52 

57 

52 

46 

45 

56 

57 

60 

55 

55 

60 

59 

66 

59 

54 

57 

55 

59 

58 

64 

60 

62 

59 

62 

45 

56 

6 

MIAMI    BAY  FRONT 

MAX 

85 

80 

81 

80 

83 

81 

76 

76 

80 

82 

82 

83 

82 

82 

80 

82 

79 

85 

84 

80 

80 

80 

83 

82 

81 

62 

81 

60 

82 

81 

2 

MIN 

73 

7( 

66 

68 

69 

60 

60 

74 

76 

76 

72 

74 

75 

72 

74 

70 

72 

76 

75 

68 

69 

69 

70 

70 

75 

70 

70 

70 

9 

MIAMI  BEACH 

MAX 

85 

83 

81 

78 

81 

8- 

75 

75 

79 

80 

81 

B2 

80 

78 

78 

80 

81 

81 

84 

78 

79 

78 

79 

84 

80 

79 

79 

79 

80 

83 

80 

1 

MIN 

74 

70 

87 

68 

75 

68 

64 

64 

75 

75 

76 

72 

70 

71 

6,9 

76 

71 

73 

72 

74 

75 

70 

70 

71 

71 

74 

76 

72 

71 

6 

MIAMI    WB  AIRPORT 

MAX 

85 

80 

81 

81 

81 

81 

75 

78 

81 

84 

83 

62 

81 

61 

80 

83 

83 

63 

84 

80 

60 

81 

82 

83 

83 

80 

81 

82 

83 

83 

81 

t 

MIN 

72 

68 

65 

66 

66 

67 

58 

57 

70 

73 

73 

69 

68 

65 

66 

68 

68 

67 

64 

72 

69 

67 

68 

69 

73 

73 

71 

62 

67 

8 

MIAMI    12  SSW 

MAX 

86 

86 

8  0 

82 

81 

84 

82 

76 

78 

81 

84 

84 

84 

82 

81 

80 

82 

83 

84 

84 

81 

81 

81 

82 

85 

82 

82 

82 

81 

83 

82 

1 

MIN 

71 

69 

62 

62 

63 

64 

57 

53 

69 

69 

69 

66 

66 

60 

68 

64 

63 

64 

59 

68 

67 

64 

64 

66 

67 

69 

68 

65 

65 

1 

MILES  CITY  TOWER 

MAX 

78 

79 

79 

80 

83 

79 

72 

76 

83 

86 

87 

83 

83 

83 

83 

65 

85 

88 

84 

81 

81 

82 

83 

83 

84 

83 

84 

84 

84 

61 

82 

3 

MIN 

62 

64 

58 

67 

60 

66 

52 

52 

6  0 

64 

72 

67 

67 

63 

62 

66 

62 

68 

65 

63 

56 

61 

69 

60 

67 

69 

65 

65 

65 

63 

63 

4 

MILTON  EXP  STATION 

MAX 

72 

75 

78 

74 

79 

75 

61 

68 

72 

70 

65 

74 

71 

79 

78 

82 

72 

63 

71 

75 

76 

74 

77 

72 

71 

73 

74 

76 

67 

61 

72 

5 

MIN 

40 

43 

52 

43 

42 

44 

38 

37 

53 

49 

40 

41 

46 

51 

49 

50 

61 

56 

45 

38 

49 

50 

66 

58 

51 

44 

50 

60 

5S 

34 

47 

8 

MONT  ICE LLO  2  S 

MAX 

74 

77 

73 

78 

88 

63 

69 

77 

83 

76 

6  0 

63 

78 

81 

84 

82 

77 

74 

75 

77 

77 

76 

78 

73 

69 

76 

82 

78 

69 

74 

9 

MIN 

44 

44 

4  8 

44 

43 

52 

37 

37 

49 

55 

49 

50 

51 

53 

53 

57 

60 

62 

49 

45 

52 

51 

56 

64 

62 

58 

56 

58 

58 

34 

51 

0 

MOORE   HAVEN  LOCK  1 

MAX 

82 

75 

8  0 

78 

79 

82 

79 

70 

76 

80 

81 

83 

62 

81 

81 

82 

80 

82 

83 

82 

80 

79 

80 

82 

82 

62 

81 

83 

82 

63 

80 

72 

62 

1  ' 

64 

65 

64 

50 

54 

6? 

67 

69 

68 

67 

67 

62 

70 

70 

65 

65 

64 

60 

67 

68 

62 

64 

67 

67 

70 

70 

67 

65 

1 
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DAILY  TEMPERATURES 

Day  Ol  Monlh 


F LOR  I  OA 
NOVEMBER  1960 


b  la  (ion 

J 

2 

3 

4 

5 

g 

7 

3 

g 

10 

j  j 

12 

13 

15 

18 

19 

20 

21 

2*J 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

MOUNT A  I N  LAKE 

MAX 

76 

76 

75 

78 

82 

79 

75 

75 

61 

84 

83 

79 

81 

78 

81 

81 

84 

86 

82 

78 

80 

82 

81 

ao 

77 

82 

81 

84 

77 

MIN 

6< 

58 

60 

6  7 

64 

63 

6  2 

63 

55 

65 

62 

60 

60 

MY  AK.lt  A  R  1 VER   ST  PARK. 

78 

79 

60 

81 

82 

60 

70 

68 

76 

80 

79 

87 

83 

83 

80 

83 

85 

86 

86 

84 

81 

82 

62 

85 

85 

62 

82 

84 

84 

82 

MIN 

69 

54 

60 

60 

66 

62 

60 

60 

65 

61 

58 

63 

6 

63 

60 

60 

NAPLES 

82 

83 

83 

80 

80 

79 

78 

83 

87 

90 

3  6 

84 

84 

86 

06 

85 

82 

62 

65 

83 

84 

85 

86 

66 

82 

MIN 

60 

61 

59 

53 

61 

60 

67 

67 

63 

63 

64 

62 

66 

66 

60 

N I CE V  I LLE 

78 

76 

76 

77 

78 

75 

65 

60 

67 

75 

72 

70 

63 

69 

75 

74 

76 

75 

71 

70 

71 

75 

72 

77 

74 

75 

76 

74 

75 

68 

MIN 

33 

32 

45 

52 

38 

39 

40 

45 

^6 

40 

37 

39 

45 

5 

59 

50 

53 

48 

56 

60 

33 

7* 

80 

80 

81 

83 

78 

73 

77 

81 

85 

83 

76 

80 

76 

84 

88 

88 

63 

76 

81 

61 

S3 

B4 

85 

83 

63 

8  6 

85 

81 

77 

MIN 

45 

43 

55 

5» 

60 

59 

56 

62 

59 

52 

56 

58 

62 

61 

61 

62 

48 

OCALA   2  NE 

72 

78 

78 

79 

82 

77 

63 

75 

80 

84 

82 

72 

79 

76 

85 

88 

87 

84 

74 

81 

79 

84 

84 

83 

83 

82 

84 

86 

82 

71 

MIN 

38 

56 

59 

56 

61 

6  7 

50 

52 

54 

59 

60 

62 

54 

56 

49 

OK.EECHOBE  E   MR  CN  6A  T  E  6 

80 

75 

79 

77 

79 

62 

77 

68 

75 

79 

81 

a  I 

81 

82 

81 

82 

82 

81 

82 

80 

8  1 

80 

8 

80 

79 

82 

81 

87 

82 

87 

MIN 

70 

58 

68 

66 

65 

64 

& 

63 

63 

65 

66 

65 

66 

65 

67 

65 

ORLANDO  WB   AIR POR  T 

75 

78 

79 

82 

82 

78 

66 

76 

83 

86 

85 

80 

82 

76 

61 

84 

85 

85 

78 

79 

82 

83 

85 

83 

82 

77 

85 

82 

60 

69 

MIN 

63 

62 

62 

63 

63 

60 

60 

60 

60 

63 

65 

63 

61 

64 

50 

7* 

75 

78 

77 

80 

75 

69 

72 

76 

62 

80 

70 

76 

75 

80 

83 

82 

82 

73 

76 

76 

78 

60 

80 

78 

76 

78 

SO 

62 

73 

MIN 

55 

57 

56 

5 

55 

60 

60 

62 

62 

56 

52 

55 

64 

60 

60 

60 

64 

47 

PANAMA  CITY  2 

73 

79 

75 

80 

77 

67 

62 

67 

80 

81 

68 

66 

63 

79 

81 

85 

82 

74 

73 

78 

78 

SO 

74 

82 

75 

73 

76 

82 

77 

63 

MIN 

61 

,6 

50 

53 

5 

64 

59 

46 

42 

48 

54 

51 

60 

36 

PARR  I SH 

88 

78 

80 

82 

83 

SO 

78 

82 

34 

86 

86 

87 

85 

84 

HO 

84 

67 

88 

87 

66 

6  7 

85 

65 

87 

84 

85 

86 

85 

67 

87 

MIN 

60 

60 

64 

62 

60 

62 

59 

58 

59 

56 

58 

J  ' 

-•6 

65 

PENS AC OLA   FAA   A I R POR T 

72 

75 

78 

71 

77 

65 

60 

66 

74 

67 

64 

68 

72 

75 

73 

81 

70 

65 

71 

70 

75 

74 

77 

73 

72 

72 

73 

73 

6  9 

55 

MIN 

53 

54 

56 

55 

45 

54 

55 

56 

54 

50 

58 

64 

42 

6 

rtNW^LIL*     WD     V.  1  1  T 

72 

75 

76 

69 

74 

65 

60 

65 

73 

67 

65 

68 

72 

71 

78 

70 

65 

71 

66 

73 

74 

76 

73 

73 

71 

72 

74 

69 

55 

MIN 

55 

57 

57 

60 

6 

58 

55 

53 

60 

68 

44 

37 

PERRY 

80 

77 

78 

77 

86 

72 

63 

80 

81 

81 

64 

79 

83 

84 

84 

79 

83 

84 

75 

76 

80 

82 

81 

80 

79 

79 

82 

83 

85 

75 

MIN 

50 

5  0 

52 

53 

54 

52 

54 

53 

54 

52 

53 

53 

54 

54 

34 

PLANT  CITY 

82 

79 

81 

81 

85 

84 

73 

77 

B2 

86 

87 

82 

83 

80 

83 

85 

86 

87 

85 

81 

82 

82 

83 

85 

77 

SI 

8". 

86 

83 

79 

MIN 

64 

63 

60 

6  0 

61 

83 

82 

83 

82 

84 

82 

77 

79 

8  1 

85 

86 

85 

83 

82 

82 

85 

83 

85 

86 

82 

82 

81 

84 

83 

65 

84 

81 

82 

84 

85 

MIN 

70 

66 

70 

65 

68 

71 

78 

80 

84 

82 

87 

05 

75 

78 

84 

87 

89 

84 

82 

80 

63 

84 

B7 

85 

85 

82 

61 

83 

83 

85 

83 

82 

85 

84 

8". 

75 

MIN 

67 

65 

64 

64 

OUlNCY   EXP  STATION 

70 

77 

78 

75 

77 

73 

61 

67 

78 

82 

68 

62 

63 

78 

79 

63 

81 

77 

72 

74 

77 

77 

75 

76 

73 

71 

75 

81 

74 

64 

MIN 

0 

48 

50 

49 

52 

51 

54 

62 

59 

49 

49 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

86 

79 

81 

82 

85 

83 

78 

77 

81 

85 

85 

84 

83 

81 

81 

85 

85 

85 

85 

82 

82 

80 

33 

89 

84 

82 

82 

78 

8". 

85 

MIN 

67 

70 

66 

68 

64 

62 

60 

ci  hi    Annie  t  i  «r 
6A 1 N 1    AUuUo 1 1 NL 

74 

74 

75 

77 

61 

7* 

67 

74 

79 

S3 

77 

68 

74 

73 

8  0 

81 

81 

83 

73 

78 

75 

79 

80 

81 

76 

70 

78 

78 

83 

76 

MIN 

56 

62 

59 

55 

61 

65 

56 

62 

63 

60 

58 

6  6 

52 

56 

65 

59 

SAINT  LEO 

MAX 

75 

76 

78 

78 

81 

79 

64 

75 

82 

84 

84 

78 

80 

76 

82 

83 

86 

85 

78 

80 

80 

82 

61 

83 

80 

84 

81 

84 

82 

80 

MIN 

45 

58 

61 

63 

64 

61 

62 

61 

62 

62 

67 

66 

53 

68 

60 

6  0 

62 

SAINT   HARKS   6  SE 

72 

76 

78 

75 

75 

69 

63 

70 

77 

75 

70 

64 

68 

78 

81 

79 

82 

78 

75 

75 

76 

77 

75 

75 

73 

71 

72 

76 

77 

70 

MIN 

38 

50 

54 

53 

53 

54 

5* 

5* 

62 

72 

76 

77 

77 

80 

78 

64 

77 

62 

82 

84 

77 

82 

62 

S3 

85 

85 

84 

79 

61 

80 

82 

82 

83 

77 

74 

6". 

85 

So 

68 

MIN 

64 

66 

65 

63 

63 

SANBORN  TOWER 

MAX 

72 

80 

81 

77 

79 

70 

64 

72 

60 

80 

74 

6  9 

69 

79 

82 

84 

63 

77 

75 

77 

79 

79 

77 

78 

79 

76 

80 

80 

80 

68 

MIN 

40 

45 

40 

53 

58 

59 

46 

40 

47 

50 

52 

64 

60 

u6 

52 

58 

34 

SANFORD  EXP  STATION 

75 

77 

77 

80 

79 

79 

74 

76 

80 

85 

83 

B2 

61 

75 

8  2 

85 

85 

86 

77 

79 

80 

81 

83 

82 

80 

76 

8- 

80 

79 

75 

MIN 

60 

55 

56 

61 

62 

50 

58 

53 

60 

60 

60 

51 

SARASOTA 

MAX 

79 

83 

85 

80 

83 

8  3 

71 

79 

87 

84 

87 

SI 

86 

83 

68 

85 

87 

84 

89 

82 

83 

84 

B6 

83 

86 

80 

86 

86 

84 

75 

MIN 

54 

50 

50 

54 

46 

45 

58 

61 

58 

58 

59 

68 

SHADY  OAKS  FISH  CAMP 

MAX 

MIN 

SOUTH  MIAMI    3  W 

MAX 

84 

80 

82 

80 

83 

81 

80 

78 

S3 

85 

84 

84 

82 

82 

80 

81 

84 

85 

83 

80 

6.1 

80 

82 

63 

83 

80 

a  3 

82 

83 

62 

MIN 

70 

62 

61 

60 

57 

65 

65 

67 

65 

65 

61 

62 

68 

65 

62 

62 

64 

6  9 

63 

63 

62 

65 

65 

7  1 

71 

67 

64 

STARKE 

72 

79 

79 

79 

80 

74 

62 

70 

82 

84 

78 

71 

77 

75 

81 

86 

85 

81 

73 

78 

78 

83 

83 

84 

76 

79 

80 

83 

80 

72 

MIN 

52 

58 

57 

55 

61 

64 

57 

49 

51 

50 

56 

55 

63 

58 

61 

57 

6  0 

42 

STEINHATCHEE  2 

83 

71 

77 

79 

80 

75 

75 

72 

72 

60 

77 

77 

75 

80 

SO 

83 

79 

85 

75 

79 

83 

60 

79 

78 

71 

61 

75 

re 

79 

MIN 

51 

43 

47 

43 

48 

*3 

45 

35 

2 

52 

54 

50 

56 

56 

52 

57 

56 

62 

46 

55 

50 

56 

56 

41 

STUART   1  N 

MAX 

76 

82 

81 

80 

81 

91 

76 

75 

80 

85 

86 

84 

77 

83 

84 

SO 

80 

84 

83 

81 

8  2 

63 

79 

81 

83 

82 

82 

79 

82 

SO 

MIN 

72 

61 

60 

60 

68 

52 

56 

° 

63 

67 

67 

70 

66 

68 

72 

68 

64 

64 

63 

61 

68 

64 

63 

64 

66 

6  6 

72 

70 

60 

TALLAHASSEE  WB  AP 

MAX 

68 

74 

75 

72 

74 

64 

59 

68 

77 

60 

63 

56 

62 

75 

79 

82 

80 

74 

70 

74 

76 

78 

75 

77 

70 

70 

74 

80 

76 

56 

MIN 

47 

44 

47 

44 

43 

42 

39 

39 

52 

55 

5  1 

5  1 

51 

54 

55 

55 

61 

62 

47 

48 

52 

54 

55 

64 

62 

54 

54 

57 

51 

38 

TAMIAMI   TRL  AO  MI  BEND 

MAX 

82 

80 

82 

83 

86 

82 

74 

78 

83 

87 

67 

86 

83 

83 

83 

84 

86 

87 

87 

85 

83 

82 

8* 

85 

86 

84 

83 

84 

6  6 

83 

MIN 

72 

73 

65 

66 

65 

66 

60 

58 

63 

66 

71 

73 

70 

67 

66 

69 

TAMPA  WB  AIRPORT 

MAX 

77 

77 

SO 

80 

80 

80 

67 

76 

85 

61 

83 

81 

84 

82 

85 

85 

83 

84 

82 

82 

82 

84 

81 

83 

81 

78 

85 

86 

80 

69 

MIN 

57 

51 

56 

57 

58 

56 

48 

49 

59 

63 

64 

65 

62 

62 

63 

60 

62 

h  ' 

TARPON   SPGS    SEWAGE  PL 

MAX 

81 

70 

7* 

85 

79 

81 

78 

62 

78 

83 

82 

79 

80 

83 

81 

86 

85 

86 

84 

84 

82 

83 

85 

83 

82 

79 

83 

85 

80 

MIN 

66 

54 

53 

55 

53 

54 

52 

48 

49 

57 

60 

62 

62 

61 

62 

62 

67 

54 

59 

60 

59 

59 

60 

62 

6  3 

59 

TAVERNIER 

MAX 

83 

77 

78 

77 

81 

79 

76 

77 

SO 

82 

83 

a  i 

81 

SO 

B0 

82 

83 

83 

82 

81 

61 

79 

80 

81 

79 

62 

81 

81 

82 

83 

MIN 

73 

73 

72 

71 

70 

68 

66 

64 

73 

75 

75 

73 

73 

70 

75 

75 

76 

77 

71 

73 

70 

74 

75 

71 

71 

73 

75 

76 

76 

73 

TITUSVILLE  2  W 

MAX 

82 

76 

78 

79 

81 

81 

71 

77 

82 

86 

82 

77 

80 

78 

81 

86 

83 

86 

77 

82 

79 

84 

64 

so 

80 

79 

84 

84 

81 

72 

MIN 

61 

54 

53 

64 

56 

54 

49 

51 

57 

57 

60 

61 

60 

65 

6C 

61 

63 

66 

61 

51 

58 

60 

60 

58 

63 

64 

62 

64 

63 

49 

USHER  TOWER 

MAX 

75 

75 

80 

76 

79 

73 

63 

72 

79 

80 

76 

72 

77 

76 

82 

84 

83 

79 

75 

77 

78 

80 

82 

77 

76 

75 

61 

88 

77 

71 

MIN 

54 

44 

48 

44 

48 

48 

40 

36 

53 

54 

59 

57 

57 

57 

56 

56 

60 

62 

59 

48 

52 

55 

55 

51 

59 

57 

56 

58 

62 

42 
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DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
NOVEMBER  1960 


Btdtoa 

Day  OI  Month 

1 

2 

3 

*  4 

5 

7  1 

8  1 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20  | 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29  ! 
29  j 

30  31 

Avei 

VENICE 

MAX 

76 

79 

82 

'  80 
57 

82 
9  6 

77 

3  7 

74 
5  J 

78 
48 

83 

S  7 

83 
60 

85 
62 

83 

83 
64 

60 
6 

83 
61 

84 
65 

83 
66 

83 
67 

83 
67 

82 
57 

61 

57 

83 
60 

62 
60 

82 
59 

83 
62 

83 
64 

85 
b3 

86 

62 

81 

74 

81.5 
60.3 

VERO  BEACH  FAA  AIRPORT 

MAX 
M 1 N 

78 
70 

79 

6  7 

76 
5  9 

79 
61 

81 
6  3 

a  . 

61 

68 
49 

73 
62 

81 

6  6 

80 
62 

eo 

6  7 

7fl 

6  7 

61 
63 

8C 
66 

SO 
68 

81 
67 

82 
66 

81 
64 

78 
61 

80 
60 

78 

60 

81 
63 

80 
62 

60 
66 

79 
66 

77 
68 

60 
65 

81 
6  3 

82 

72 

78.9 
63.2 

WAUCHULA   2  N 

MAX 
M1N 

77 
71 

71 

52 

SC 
54 

79 
54 

46 

77 
47 

84 
56 

85 
57 

85 
62 

82 
61 

83 
61 

84 

63 

86 
64 

87 

68 

81 
54 

83 
59 

84 
58 

82 
56 

84 
60 

83 

77 

58.1 

WEST   PALH  BEACH  WB  AP 

MAX 
M  IN 

83 

73 

a; 
67 

82 
65 

81 
64 

S3 
69 

81 

63 

74 
56 

78 

59 

82 
73 

83 

70 

84 

70 

83 
69 

62 
70 

S2 
72 

62 
72 

82 
72 

82 
72 

84 

65 

84 
68 

80 
68 

81 

63 

80 
72 

82 
68 

78 
65 

83 
69 

82 
73 

82 
75 

82 
73 

84 

81 

61.6 
68.3 

WEWAH I TCHKA 

MAX 
MIN 

77 
43 

77 
A3 

8  0 
48 

75 
46 

78 
43 

7» 
42 

70 
40 

69 
32 

79 
50 

82 
53 

68 
49 

66 
50 

75 
50 

79 
50 

80 
SI 

84 
54 

82 
61 

75 
60 

80 
40 

79 
46 

81 
53 

80 
54 

78 
5B 

79 
60 

60 
64 

75 
58 

79 
51 

81 
56 

74 
32 

66 

31 

76.6 
49.6 

WINTER  HAVEN 

MAX 
MIN 

78 
60 

84 

53 

83 

63 

82 
53 

85 
55 

82 

53 

82 
49 

It 
52 

83 
60 

87 
57 

68 

(  i 

85 
61 

90 
63 

86 
63 

83 
63 

84 
64 

89 
62 

67 
65 

84 
64 

89 
58 

85 
58 

62 
62 

87 

57 

82 
56 

85 
S5 

82 
64 

84 

63 

85 
61 

83 
61 

78 
59 

84.0 
58.9 

WOODRUFF  DAM 

MAX 
MIN 

75 
52 

7C 
43 

78 
44 

78 
48 

72 
41 

76 
41 

64 
46 

60 
38 

69 
38 

79 
52 

78 
49 

59 
48 

64 
49 

61 
49 

76 
54 

80 
36 

84 

60 

76 
60 

70 
53 

70 
45 

75 

47 

73 
S3 

80 
57 

77 
63 

75 
63 

69 
61 

70 
50 

68 
54 

83 
61 

71 
39 

72.7 
50.5 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


Sutton 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 

or 
Avg. 

BAY  LAKE 

EVAP 

.07 

.IK 

.15 

.15 

.13 

.15 

.  20 

.17 

.10 

.13 

.15 

.16 

.11 

.14 

.13 

.  12 

.12 

.15 

.18 

.11 

.14 

.13 

.11 

.13 

.09 

.05 

.11 

.12 

.10 

B3.91 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

EVAP 

.05 

.05 

.15 

.16 

.15 

.07 

.15 

.19 

.13 

.08 

.06 

.11 

.09 

.10 

.16 

.10 

.08 

.09 

.10 

.14 

.13 

.10 

.12 

09 

.09 

.08 

.11 

.09 

.10 

.09 

3.21 

CLEWISTON  US  ENGRS  (a) 

EVAP 

MAX 

MIN 

.02 
79 
74 

.07 
74 
72 

.20 
80 
87 

.18 
78 
66 

.09 
78 
66 

.13 
79 
68 

.17 

HO 

63 

.22 
72 
61 

.04 
76 
61 

.09 
79 

65 

.02 

80 

68 

.14 

83 
70 

.10 
82 
70 

.14 
81 
69 

.03 
81 
69 

.15 
82 
69 

.10 
82 
70 

.06 
83 
70 

.16 
83 
69 

.15 
81 
67 

.04 
80 
67 

.15 
79 
67 

.13 
79 
68 

.08 
79 
69 

.15 
HO 

69 

.05 
81 
69 

.17 
80 
70 

.13 
R2 
70 

.09 
79 
70 

.15 
82 
71 

3.40 
79.8 
68.1 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

EVAP 
WIND 

.06 
36 

19 

.12 
31 

.16 
30 

.17 
27 

.14 

60 

.16 
4 

.17 
53 

.18 
53 

.12 
24 

.07 
16 

.07 
16 

.19 
36 

.14 

28 

.17 

66 

.15 
44 

.15 
21 

.10 
22 

.09 
34 

.15 
23 

.12 
22 

.15 
36 

.12 
38 

.14 
22 

.10 

22 

.12 
23 

.08 
19 

.08 
24 

.09 
17 

.11 
7 

B3.80 
873 

GAINESVILLE  3  WSW 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.12 
45 

75 
59 

.12 
15 
7H 
47 

.15 
30 
79 
49 

.13 
20 
7H 
47 

.18 
25 
78 
53 

.12 
30 
77 
52 

.12 
45 
86 
41 

.14 
45 
70 
39 

.08 
45 
77 
58 

.11 
30 
80 
57 

.11 
25 
78 
60 

.12 
35 
65 
58 

.06 
35 
78 
57 

.  10 
45 

76 
60 

.11 
50 
81 
63 

.13 
10 
83 
58 

.08 
15 
85 
63 

.12 
35 
85 
67 

.15 
45 
73 
61 

.16 
40 
78 
48 

.09 
20 
78 
54 

.12 
15 
82 
53 

.11 
20 
82 
59 

.13 
10 
83 
51 

.13 
25 
78 
66 

.12 
40 
81 
62 

.15 
15 
82 
62 

15 
83 
60 

.14 
45 
81 
63 

.17 
45 
73 
48 

B3.69 
915 
78.1 
55.7 

H1ALEAH 

EVAP 
WIND 

37 

.  10 

24 

.14 
11 

.17 
22 

.13 
38 

.  18 
20 

.17 

30 

.18 
40 

.24 
85 

.10 
47 

.13 

30 

.11 
38 

.14 
45 

.23 
28 

.23 
67 

.09 
84 

.14 
39 

.08 
23 

« 

16 

* 

29 

.42 
43 

.15 
59 

.25 
78 

.15 
45 

.12 
23 

.11 
14 

.02 
57 

.29 
72 

.12 
64 

.12 
24 

B4.48 
1232 

LISBON 

EVAP 
WIND 

.10 
55 

.11 
25 

.13 
10 

.10 
20 

.11 
15 

.12 
25 

.17 

50 

.12 
35 

.09 
25 

.16 
15 

.10 
10 

.13 
30 

.09 
30 

.06 
30 

.09 
35 

.10 
20 

.11 
15 

.09 
25 

.15 
30 

.12 
25 

.10 

15 

.11 

20 

.09 
15 

.09 
10 

.10 
20 

.08 
25 

.07 
15 

.07 
25 

.05 
10 

.16 
40 

3.17 
720 

MILES  CITY  TOWER 

EVAP 
WIND 

.14 

.19 

.11 

.12 

.08 

.17 

.12 

.12 

.10 

.07 

.10 

.26 

.05 

.08 

.13 

.08 

.04 

.14 

.05 

.15 

.15 

.08 

.08 

.06 

.10 

.13 

.10 

.08 

B3.30 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

EVAP 
WIND 

.04 
45 

.08 

50 

.17 
80 

.18 

52 

.18 
38 

.13 
30 

.20 
60 

.20 
105 

.13 
41 

.16 
24 

.10 
16 

.15 
44 

.16 
79 

.16 
72 

.19 
70 

.14 

66 

.11 
23 

.10 
20 

.12 
5 

.17 
76 

.17 
37 

.15 
44 

.16 
46 

.14 

17 

.16 
55 

.14 
45 

.14 
35 

.16 
30 

.13 
36 

.12 
13 

4.35 
1334 

OKEECHOBEE  URN  GATE  6 

EVAP 

.  23 

.08 

.18 

.  18 

.20 

.15 

.17 

.19 

.15 

.16 

.11 

.17 

.18 

.11 

.22 

.12 

.11 

.14 

.13 

.17 

.19 

.14 

.18 

.13 

.13 

.12 

.16 

.18 

.18 

.10 

4.66 

TAMIAMI  TRL  40  III  BEND 

EVAP 

.21 

.11 

.14 

.13 

.13 

.15 

.17 

.13 

.14 

.12 

.12 

.10 

.15 

.14 

.09 

.10 

.11 

.10 

.15 

.14 

.05 

.15 

.09 

.09 

.07 

.11 

.14 

.11 

.12 

B3.68 

VERO  BEACH  FAA  AIRPORT 

EVAP 

.17 

.41 

.23 

.18 

.26 

.23 

.25 

.20 

.21 

.08 

.18 

.12 

.19 

.24 

.08 

.11 

.06 

.12 

.17 

.21 

.12 

.16 

.13 

.20 

.09 

.16 

.14 

.07 

B5.09 

WOODRUrT  DAM 

EVAP 
WIND 

.  13 
128 

.10 
52 

.13 
38 

.19 
71 

.13 
27 

.15 
87 

.20 
14M 

.20 
131 

.10 
102 

.14 
46 

.13 
105 

.06 
85 

.05 
60 

.07 
34 

.08 
33 

.11 
36 

.08 
33 

.15 
50 

.08 
73 

.16 
85 

.10 
33 

.10 
43 

.14 
49 

.05 
13 

.09 
50 

.06 
56 

.05 
27 

.03 
28 

.13 
59 

.15 
167 

3.34 
1929 

(a)     Evaporation  Measured  in  a  sunken  pan  36  x  36  inches. 


Ft  Lauderdale  Exp  Sta  -  Evaporation  station  Inadequately  fenced. 
Moore  Haven  Lock  1  -  Evaporation  area  not  fenced. 

Okeechobee  Hurricane  Gate  6  -  Evaporation  values  determined  by  means  of  non-standard  steel  ruler  device. 

Vero  Beach  FAA  Airport  -  Evaporation  area  not  fenced. 


Sob  R*I«t*dc*  NuIob  Following  SUUoo  indox 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


FLORIDA 
NOVEMBER  1960 


Station 
And 
Depth 

Day  of  month 

& 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

.4 

,5 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

I 
< 

GAINESVILLE   3  WSW 

1  INCH 

MAX 
UIN 

77 
67 

77 
60 

78 
60 

77 
61 

76 
61 

76 
62 

69 
58 

72 
57 

73 
62 

75 
63 

75 
65 

72 
67 

77 
66 

78 
67 

78 
65 

80 
65 

80 
68 

78 
70 

79 
68 

78 
63 

77 
64 

79 
63 

79 
65 

80 
66 

80 
85 

76 
67 

74 

62 

76.6 
64.0 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

74 

70 

74 

64 

74 
64 

73 
64 

73 
64 

73 

65 

68 
63 

69 
61 

71 
65 

72, 
65 

72 
67 

70 
68 

74 

67 

73 
68 

74 

67 

76 
67 

76 
69 

75 
71 

78 
70 

74 

66 

74 

86 

74 

65 

75 
67 

76 
69 

76 
89 

74 

69 

71 
66 

66.  5 

8  INCHES 

MAX 
MIN 

73 
71 

72 
67 

72 
66 

71 
66 

71 
66 

71 
66 

67 
65 

68 
63 

69 
65 

70 
66 

70 
68 

70 
68 

71 
68 

71 
69 

72 
68 

73 
68 

74 

70 

74 
71 

74 
71 

72 
68 

71 
68 

72 
67 

72 
68 

73 
70 

74 

70 

72 
70 

70 
68 

71.4 
67.8 

Slope  of  Ground:     No  perceptible  slope  of  surface.     Soil  Type:     Arredonda  fine  sand.     Ground  Cover:     Bahlagrass  sod.     Instrumentation:     3  point 
Poxboro  Thermograph . 


See  telerence  notM  tollowlag  Station  Index 
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TOTAL  PRECIPITATION 


FLORIDA 
NOVEMBER  1960 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


FLORIDA 
NOVEMBER  1960 


STATION  INDEX 


l-APALACHICQL 


STATION 

0 

§ 

COUNTY 

._ 
U 

° 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

vDOLIl  V  L  n 

ii 
1 

B 

< 

B 

99 

61 

2*  03 

Bl  3* 

30 

)P 

ALEXANDER  SPGS.  ASSN. 

MID 

u.s.  weaiher  bureau 

OE  SOtO 

*P 

RADIO  STATION  WAPG 

AVON  PARK 

01*9 

27  39 

169 

ftP 

J.  WILE*  COT MR AN 

SA6',0N  PARK 

POLK 

17  30 

•  1  31 

>P 

HARRY  M.  TOLSON 

l 

Bl  90 

129 

if 

Clt*  OF  BARTOW 

2*  Oh 

B2  30 

51 

JA 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

\ 

28  12 

7A 

WILBUR  D.  GOOD 

64LLI    (K.AM    (AP  SfA 

0*11 

PALM  BEACH 

EvtRGLAOES  EXP.  STA. 

MLLL   U.ACI    M»C*  OA  It  * 

0*1* 

PALM  BEACH 

2*  *1 

60  *3 

11 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2*  19 

61  00 

IT 

»P 

DAVID  B.  JAMIESON 

2B  33 

81  06 

69 

bc 

flood  control  dist. 

MRS.   S.  YOUNGBLOOO 

BLOLPllStOWN   1  SI 

0*0* 

CALHOUN 

1 

7A 

7A 

OAVIO  HOWELL 

KK.A  R  A  TQM 

064* 

PALN  BEACH 

1 

26  21 

60  05 

c 

GUS  P.  MAGER 

27  29 

62  33 

10 

»P 

Gulf  coast  cxp.  STA. 

5P 

W-CENtRAL   FLA. EXP. STA. 

BU  SHftELL    2  C 

1113 

Sunt en 

ft'' 

MRS.  A.  H.  NELSON 

CANAL    POINI    UK  % 

1271 

PALN  BEACH 

7 

26  32 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PALN  BEACH 

26  92 

SO  38 

29 

HA 

SUGAR  PLANT   FLO*  STA* 

•.p 

NATIONAL  PARK  SVC* 

IP 

ALLEN  T.  WEEKS 

CABRABtLLt    I  NNW 

114* 

FRANKL IN 

5 

\t  2? 

MRS.  HAZEL  F,  COOK 

CAKTVH.Lt 

WASnlNGtON 

» 

LONMIE  H.  WHlTTAKER 

29  06 

63  02 

19 

MISS  HARRIETtE  WHIODON 

9P 

*P 

Clearwater  fire  DEPT. 

ClIBMONT   *  S 

1641 

LAKE 

• 

6P 

ED  OLIVENBAUM 

ClEmISIO* 

1**9 

HE  NOR* 

26  *3 

80  95 

18 

BP 

GERVIN  N.  PIT2EN 

CLEWlSTOM  u  S  CNG 

ME NOR* 

26  *9 

60  99 

20 

HA 

B  ' 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HI  CM  ANOS 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

■v 

WILLIAM  R.  RAOTKE 

CBESWIEW  RADIO  WJS6 

1964 

OKALOOSA 

9P 

c 

RADIO  SIAtlON  WJSB 

ZOO* 

■ 

9 

* 

61  07 

COUNTY  AGENTS  OFFICE 

29  3B 

83  07 

*9 

9P 

RICHARD  W.  OAVlES 

BROhARO 

60  12 

MIO 

FLA.  POWER  *  LIGHT 

OAYtQNA  01  ALU 

VOLUSI A 

81  02 

NEWS- JOURNAL  CORP. 

OA T I ON A  Bf ACM  US  AP 

2196 

2 

61  03 

31 

MIC 

C      J   U.S.    aEAIHER  BuRCAU 

DCfA  PABK 

220U 

OSCEOLA 

6 

80  9* 

43 

SP 

5P 

c 

GEORGE  H.  KEHPFER 

IX.    fUNIAK  SPRINGS 

30  43 

8b  07 

299 

9C 

H.  C.  STORRS 

VOLUSI a 

81  17 

40 

»P 

ROBERT    1.  MAXWELL 

DC    SOI 0  CI?*   4  SW 

HIGHLANDS 

61  28 

80 

8A 

CHESLEY  a.  skipper 

OCVlLS  GABOLN  IOwER 

22»e 

HLNDR* 

r 

Bl  08 

20 

8A 

FLA.  FOREST  SERVICE 

UOwLING  PAfU 

23*1 

SUWANNEE 

10 

83  19 

63 

C 

ADVENT   CHRISTIAN  HOME 

DftY  TORIUGAS 

2*  38 

92  52 

3 

*P 

JOHN  R.  OEwEESE 

EvERGl ades 

61  23 

3 

*P 

MANHATTAN   MERC.  CORP. 

FEDERAL  POINI 

81  32 

5 

6P 

BRUtE  &RAT 

FtLOA   2  N 

1*2) 

ME NOR* 

* 

81  26 

18 

c 

H.  GREGORY  ATCHLEY 

fellsmere 

2»>6 

INUIAN  RIVER 

1 

80  36 

29 

*P 

4P 

OKEtLANTA  SUG.  ref.inc. 

( t  RNANO 1 NA  BEACH 

29** 

2 

30  *0 

81  28 

30 

5P 

LEWIS  K.  NOLAN 

FQBI    DRUM  9  Ma 

OKI  (CHOSE.! 

7 

80  51 

60 

31 

FOB  f  GREEN   12  WSW 

MANATEE 

82  08 

120 

OWEN  J.  KEEN 

FORT  LAUOEBOALE 

31*3 

BROMARD 

. 

80  09  10 

*P 

•■■ 

MPS.   ALENE   LA  MARRE 

f I    LAuOEROALE    BAh|A  NAB 

)1*B 

BROWARD 

2 

BO  07]  7 

5P 

BAH  1  A -MAR    YACHT  HARBOR 

F I    LAuDCROALL    IIP  STA 

1171 

BROaARO 

26  06 

80  14 

hA 

U>  OF  FLA.  PLANT  LAB. 

'0*1    MYERS   NO  AP 

3166 

LEE 

s 

81  52 

li 

-  h 

C  J 

u.s.  weather  Bureau 

FOOT  PIERCE 

»20J 

ST  LUCIE 

80  19 

10 

MID 

CUT  Of  FT.  PIERCE 

'OUHIAIN  )  S 

3230 

Bay 

i 

85  26 

140 

5P 

FlA.  FOREST  SERVICE 

GAINESVILLE    3  WSW 

3321 

ALACHUA 

i 

82  22 

86 

*P 

4P|  4P 

CG 

AGRONOM*   OEPT    U.OF  FLA. 

AlACHUA 

29  42 

62  16 

195 

FED.  AVIATION  AGENCY 

-  :  "i  SI  MAR*  NURSERIES 

BAKE  " 

62  10 

140 

4P 

G.ST.  M.  NURSERIES 

65  3U 

c 

CHARLES   C.    LIDOON,  JR. 

GRAD* 

L At  AVE  lit 

10 

82  54 

30 

J 

c 

ST.  REGIS  PAPER  CO. 

MAPI  LAKE 

3S4J  ORANGE 

7 

81  14 

70 

U.S.  GEOL .  SURVEY 

h| At Cam 

25  90 

80  17 

B 

a.-. 

■A 

c 

MIAMI   WATER  PLANT 

hIOi  SPRINGS 

rj 

82  )fc 

75 

9P 

GEO.   T.  ALEXANDER 

hULSBOROuGh  BvR    SI  PK 

198* 

HILLSBOROUGH 

82    |«  50 

BA 

STATE  PARK 

HOMtSILAU  EXP  STA 

4091 

OAOL 

. 

80  30 

11 

M  10 

c 

SUBTROPICAL  EXP.  STA. 

INGLIS 

•273 

LEV* 

12 

c 

FLA.    POWER  COMPANY 

INVERNESS 

4269 

CI  THUS 

26  30 

82  2U 

70 

SP  1 

CITY  OF  INVERNESS 

ISLAND  GROvC  ;  WNM 

6127 

ALACHUA 

29  27 

82  08 

9A 

U.S.  GEOL .  SURVEY 

IU  taORT  m 

OB A Not 

26  26 

81  33 

1  1^> 

6P! 

CHASE    ♦  COMPANY 

JACKSONVILLE   mB  AP 

*196 

DUVAL 

30  23 

2* 

mid! 

C  J 

U.S.  WEAIHER  BUREAU 

JACKSONVILLE  BEACH 

*3bb 

OUVAL 

2 

30  17 

81  24 

10 

F  IRE  DEPARTMENT 

JASPER   ]  JE 

*394 

HAMILTON 

30  29 

82  99 

1*0 

»P 

9P 

FL*.  FOREST  SERVICE 

KENDALL    2  C 

*3I» 

OAOt 

29  M 

80  17 

18 

DADE  CO.  NURSERIES 

((1  »ESI  MB  AIRPOPt 

49T0 

MONROE 

2*  33 

61   *9!  b 

MID 

MIO 

C  J 

u.s.  weather  Bureau 

KEt  BEST  MB  CII* 

4973 

MONROE 

> 

2*  33 

81  48 

Mil 

u.s.  weather  Bureau 

(1SSIHHEC  J 

4*29 

OSCEOLA 

81  24 

61 

»P 

SP 

c 

HAROLD  L.  YOUNG 

LA  BELLE 

Hi.  NOR* 

s 

2*  49 

1* 

5P 

6A 

ATLANTIC  LANO  1PV.  CO* 

LAKE   ALfBtO  EKP  SIA 

POLK 

•> 

81  43 

160 

if 

if 

CIIRUS  EXP.  STATION 

LAKE  CUT  2  E 

*73l 

COLUMBIA 

10 

30  12 

82  39 

205 

5P 

FLA.  FOREST  SERVICE 

LAKE  HIAWASSE 

ORANGE 

81  28 

119 

fA 

9A 

SUflTROP  FRUIT   FLO.   ST A . 

LAKELAND  MB  C  H  » 

*791 

POLK 

s 

28  02 

•  1  97!  21* 

Hit 

ID 

C     J  U.S.  WEATHER  BUREAU 

lake  placid  2  sa 

*6*! 

HIGHLANOS 

61  23 

« 

6( 

*P 

6P 

1  COLE  DANLE*.  JR. 

LAK(  IBAfrOBD 

COLL  IE  R 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Florida  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Cl imatolog 1st  at  P.  O.   Box  3658,  University 
Station,  Gainesville,   Florida,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  either  are  missing  or  were  received  too  late  to  be  Included  in 
this  issue. 

Divisions,   as  used  in  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,   became  effective  with  data  for  May  1956. 

Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  °F,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement   in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.     Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending 
at  time  of  observation. 

Long-term  means  for  full-time  stations   (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.   S.   Weather  Bureau")   are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted 
to  represent  observations  taken  at  the  present  location.     Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on 
the  period  1931-1955. 

Data  in  the  "Daily  Precipitation:  Table;   "Daily  Temperature"  Table;   and  "Evaporation  and  Wind"  Table,   when  published,   are  for  the  24  hours  ending 
at  time  of  observation.     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the 
observations  on  daylight  saving  time. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,   and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",    indicate  the  following: 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G     "Soil  Temperature"  Table. 

J     "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  Indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual   issue  of  this  publication. 

-     No  record  in  the  "Suplemental  Data"  Table;    "Daily  Precipitation"  Table;   "Evaporation  and  Wind"  Table;   "Daily  Soil  Temperature"  Table; 
and  the  Station  Index. 

+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++     Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  is  not  equipped  with  automat ic  wind  instruments . 

*  Amount   included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod -covered  ground ;   however ,   the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

II    One  or  more  days  of  record  missing;    if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table  for 
detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage .      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,   EST  of  the  following  day. 

VAR  This  entry   in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.   S.   for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY,   and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington  25, 
D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,   exposure,  etc.,   of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publi- 
cation "Substation  History"  for  this  state.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,   D.  C.   for  35  cents.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issues  of  Local 
Climatological  Data  for  the  respective  stations,   obtained  as  indicated  above,   price  15  cents. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;   $2.50  per  year.      (Yearly  subscription  includes  the  Annual   Summary.)     Checks  and  money 

orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington  25,   D.  C. 
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FLORIDA  -  DECEMBER  1960 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:     86°  on  the  10th  at  Avon  Park  and  La  Belle 
Lowest  Temperature:     16°  on  the  14th  at  Mayo  5  NW 

Greatest  Total  Precipitation:     5.41  inches  at  Milton  Exp  Station 
Least  Total  Precipitation:     Trace  at  Fellsmere 

Greatest  One-Day  Precipitation:     3.88  inches  on  the  16th  at  Bayport 
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LAKE  CITY  2  E 

65.3 

35.6 

50.5 

- 

6.1 

21 

14 

444 

0 

0 

14 

0 

2.08 

-  .78 

.70 

21 

LIVE  OAK  2  ESE 

64.1 

33.8 

49.0 

77 

7 

17 

14 

488 

0 

0 

16 

0 

2.26 

.61 

15 

.0 

0 

4 

2 

0 

MAD I  SON 

50.1 

75 

8 

c 

0 

X 1 

0 

.0 

0 

5 

4 

2 

MAYO  5  NW 

64.2 

33.2 

48.7 

78 

29 

16 

14 

501 

0 

0 

16 

0 

2.01 

.90 

21 

.0 

0 

4 

2 

0 

MELROSE 

65.3 

41.9 

5  3.6 

28 

23 

346 

0 

0 

5 

0 

1.19 

.44 

1  5 

.  0 

n 

Q 

DAI   A  T  r  A 

r  ALA  1  R.A 

64  .  4 

52.5 

7.3 

75 

29 

0 

0 

7 

0 

1  5 

.0 

0 

1 

0 

PERRY 

64.2 

48.8 

79 

8 

19 

14 

496 

0 

0 

18 

0 

2.01 

1.10 

15 

.0 

0 

4 

1 

1 

SAINT  AUGUSTINE 

6.9 

75 

1  1 

0 

0 

9 

0 

.0 

0 

3 

1 

0 

STARKE 

65.7 

37.7 

51.7 

77 

29+ 

23 

14 

407 

0 

0 

1  1 

0 

2.17 

]  .21 

11 

.  0 

0 

4 

1 

1 

STE I NHATCHEE  2 

65.1 

36.3 

50.7 

80 

29 

22 

14 

439 

0 

0 

14 

0 

2.28 

1.00 

1  1 

•  0 

3 

3 

1 

USHER  TOWER 

65.7 

37.0 

51.4 

78 

29 

21 

14 

418 

0 

0 

14 

0 

1.10 

.60 

12 

.0 

0 

3 

1 

0 

DIVISION 

50  8 

.0 

NORTH  CENTRAL 

ALEXANDER  SPRINGS 

67.2 

40.0 

53.6 

23 

18 

354 

0 

0 

in 

0 

2.10 

1.10 

15 

.0 

0 

3 

1 

1 

BAYPORT 

66.6 

42.1 

54.4 

78 

30+ 

29 

22  + 

325 

0 

0 

6 

0 

4.66 

3.88 

16 

.0 

0 

4 

1 

1 

BROOKSVILLE   CHIN  HILL 

66  .  2M 

5  6  .  7M 

5.6 

82 

10 

27 

22 

243 

0 

0 

2.68 

.50 

1.52 

15 

.0 

0 

3 

2 

1 

BUSHNELL  2  E 

68.0 

41.1 

54.6 

80 

10 

25 

18 

331 

0 

0 

9 

0 

2.34 

1.18 

15 

.0 

0 

4 

2 

1 

CLERMONT  6  S 

67.3 

44.9 

56.1 

- 

6.4 

78 

31  + 

30 

22 

287 

0 

0 

3 

0 

1.08 

-  1.00 

.54 

15 

.  0 

o 

3 

\ 

0 

DAYTONA  BEACH 

63.9 

46.2 

55.1 

76 

1  2 

29 

22+ 

302 

0 

0 

0 

1.40 

1.02 

16 

.0 

0 

3 

1 

1 

DAYTONA  BEACH  WB  AP  R 

64.9 

43.3 

54.1 

- 

6.4 

76 

29+ 

26 

18 

336 

0 

0 

ft 

0 

1.24 

-  1.21 

.93 

1  5 

•  0 

0 

3 

1 

0 

DE  LAND  3  N 

66  •  6 

4  3.0 

5  5.8 

5.1 

79 

31  + 

26 

23+ 

0 

0 

0 

.0 

0 

5 

1 

0 

INVERNESS 

67.4 

42.7 

55.1 

_ 

5.4 

7  9 

1 0 

27 

23 

312 

0 

0 

0 

2.27 

.17 

1.25 

15 

.0 

0 

A 

2 

1 

LAKE  HIAWASSE 

66.5 

45.4 

56.0 

80 

12  + 

30 

13 

285 

0 

0 

I 

0 

1.31 

.64 

16 

.0 

0 

4 

1 

0 

LISBON 

67.9 

43.1 

55.5 

78 

31  + 

28 

22 

300 

0 

0 

7 

0 

2.21 

.90 

15 

.0 

0 

4 

2 

0 

OCALA 

69.3 

42.9 

56.1 

82 

28 

22+ 

281 

0 

0 

0 

3.45 

1  .67 

21 

.0 

0 

a) 

7 

2 

OCALA   2  NE 

67.2 

37.6 

52.4 

79 

29+ 

19 

14 

389 

0 

0 

11 

- 

2.13 

1.42 

15 

.0 

0 

4 

1 

1 

ORLANDO  WB  AIRPORT  R 

82 

10 

0 

n 

2 

•  ^4 

1  5 

.0 

0 

3 

1 

0 

SAINT  LEO 

68.4 

45.7 

57.1 

_ 

5.2 

82 

10 

30 

22 

269 

3 

o 

3 

0 

1  .69 

-  .43 

.71 

21 

.0 

0 

1 

2 

0 

SANFORD  EXP  STATION 

69.0 

43.5 

56.3 

- 

6.2 

80 

2  9 

28 

13 

277 

0 

0 

5 

J 

1.03 

-  1.10 

.64 

15 

.0 

() 

1 

0 

TITUSVILLE   2  W 

69.8 

45.8 

57.8 

- 

5.2 

80 

29+ 

30 

22+ 

236 

0 

0 

3 

c 

.87 

-  1.10 

.53 

15 

.0 

0 

3 

1 

0 

DIVISION 

5  5.5 

6.2 

09 

.0 

SOUTH  CENTRAL 

ARCADIA 

72. 1M 

45.  2M 

58. 7M 

- 

5.4 

28 

17 

206 

0 

0 

7 

0 

.0 

0 

0 

AVON  PARK 

72.9 

48.1 

60.5 

4.3 

86 

10 

29 

22 

177 

0 

0 

1 

0 

1.02 

-  .42 

.62 

15 

.0 

0 

1 

1 

0 

BARTOW 

46.5 

82 

1 1 

0 

1 

0 

_  .55 

1  5 

.0 

0 

4 

0 

0 

BRADENTON  EXP  STATION 

71.4 

47.1 

59.3 

- 

3N 

83 

10 

34 

22  + 

204 

0 

0 

c 

0 

2.00 

.15  . 

1.35 

15 

.0 

n 

2 

2 

1 

CLEARWATER 

68.6 

46.2 

57.4 

80 

10 

31 

22+ 

246 

0 

0 

3 

c 

2.41 

1.30 

21 

.0 

0 

; 

1 

DEER  PARK 

71.6 

45.2 

58.4 

82 

11  + 

29 

22 

222 

0 

0 

5 

3 

.90 

.30 

1  2 

.0 

0 

4 

0 

0 

FELLSMERE 

72.9 

47. i, 

60.2 

4.5 

84 

11 

31 

22 

175 

0 

0 

1 

■ 

T 

-  1.93 

T 

15+ 

.0 

0 

0 

0 

0 

FORT  DRUM  5  NW 

72.7 

47.2 

60.0 

83 

10 

31 

22 

186 

0 

1 

0 

.78 

.50 

16 

.0 

0 

1 

0 

See 

Refer 

ince  N< 

>les 

Folio 

Srai 

on  Index 

1 

-  183  - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 

FLORIDA 
DECEMBER  1960 


CONTINUED 


Tern 

petal 

jre 

P 

recip 

ration 

<  s 

•  e 
<  s 

| 

2  5 
g  § 

i 

B 

o 

J 

O 

Q 

No.  ol  Dw 

,2 

J  3  5 

a  E  E 
D  ^  h 

o 

, 

o 

w,  Sleer 

No.  ol  C 

ays 

Min. 

_ 

"1  "? 

Q  O 

1  s 

o 

! 
s 

o 

£ 

g 

1  00  of  Mote 

-  ■ 
.  < 

1 

n£ 

< 

8  * 

cno  t   o icorF 

rUKI     r ICnVC 

71  .3 

52.0 

61.7 

_ 

5.0 

84 

11 

33 

22 

146 

0 

0 

0 

0 

1.1(1 

1.01 

.38 

15+ 

.0 

0 

4 

0 

KISSIMMEE  2 

68.8 

45.0 

56.9 

5.3 

80 

12+ 

31 

22 

258 

p 

0 

2 

0 

1.61 

.27 

.75 

21 

.0 

0 

3 

2 

Q 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

69.2 

45.3 

5  7,3 

4.9 

80 

10  + 

29 

22 

255 

Q 

1.86 

.29 

.98 

1 1 

.0 

p 

3 

2 

0 

LAKELAND  W8  CITY  R 

67.7 

46  .  9 

57,3 

5.2 

81 

!  0 

30 

22 

263 

o 

o 

2 

Q 

1.40 

.60 

•  60 

2 1 

.0 

0 

3 

2 

o 

LAKE  PLACID  2  SW 

72.6 

4  7.8 

60,2 

85 

1 1 

3  3 

22 

18  3 

o 

n 

o 

o 

1.40 

.  86 

1  5 

.0 

0 

3 

1 

0 

MELBOURNE 

71.0 

48.2 

59.6 

80 

11  + 

30 

22 

188 

0 

0 

1 

0 

.60 

.50 

16 

.0 

_ 

2 

1 

0 

MOUNTAIN  LAKE 

69.7 

45.9 

57,8 

- 

5.3 

82 

1  1 

29 

22 

242 

0 

0 

4 

c 

.92 

.82 

.41 

21 

.0 

0 

3 

o 

0 

MYAKKA  RIVER   ST  PARK 

70  •  8M 

43  •  8M 

57.  3M 

83 

1 0 

30 

23+ 

262 

0 

c 

7 

0 

1  .76 

•  92 

1  3 

.0 

0 

3 

2 

0 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

69  .  7 

50.1 

5°. 9 

79 

1 1 

34 

22 

183 

0 

0 

0 

0 

•  86 

•  52 

1  6 

.  0 

0 

2 

1 

0 

PARR  I SH 

69.6 

42.5 

56.1 

85 

1 1 

30 

19+ 

309 

0 

0 

7 

0 

.45 

.35 

21 

.0 

0 

2 

P 

0 

PLANT  CITY 

71.2 

44.6 

57.9 

- 

4.6 

82 

11  + 

28 

22 

244 

o 

_ 

7 

q 

1.82 

- 

.24 

.56 

21 

.0 

0 

A 

2 

0 

ST  PETERSBURG 

68.5 

40.7 

59. 1 

5.6 

82 

10 

35 

22+ 

209 

n 

r 

1.15 

- 

.91 

.68 

21 

•  0 

0 

? 

1 

0 

SARASOTA 

71.5 

44.  4M 

58. OM 

82 

29+ 

32 

22+ 

265 

o 

q 

3 

1.99 

1.03 

15 

.0 

0 

3 

2 

1 

TAMPA   WD   AIRPORT  R 

69.7 

46.5 

58.1 

4.6 

82 

10 

32 

23+ 

240 

0 

0 

3 

0 

1.57 

.39 

.72 

21 

.0 

0 

4 

1 

0 

TARPON  SPGS  SEWAGE  PL 

67.9 

43.4 

55.7 

- 

6.9 

81 

12 

32 

23+ 

297 

0 

0 

4 

0 

2.20 

.13 

1  .15 

2? 

.0 

2 

1 

VENICE 

71.1 

48.1 

^9.6 

8 1 

1 0 

32 

22 

195 

o 

n 

rj 

.97 

.62 

1  5 

.0 

0 

3 

1 

0 

VERO  BEACH  FAA  AIRPORT 

70*1 

51.4 

60.8 

82 

1 1 

22 

167 

o 

_ 

.68 

.50 

1  5 

2 

2 

1 

0 

WAUCHULA  2  N 

44  •  7M 

M 

30 

18 

3 

1.37 

•  75 

1 5 

.0 

0 

3 

1 

0 

WINTER  HAVEN 

72.0 

46.1 

59.1 

81 

12  + 

32 

22 

199 

0 

0 

1 

0 

1.13 

.48 

15 

.0 

0 

4 

0 

0 

DIVISION 

58.7 

5.0 

1.28 

.52 

.0 

EVERGLADES  AND  SW  COAST 

BELLE  GLADE   EXP  STA 

72.8 

48.2 

60.5 

_ 

4.5 

82 

12 

31 

17 

160 

0 

0 

1 

0 

.43 

1.19 

.32 

16 

.0 

0 

2 

0 

o 

BIG  CYPRESS  RESERVATN 

73.  8M 

48. 5M 

61  .2M 

83 

31  + 

33 

22 

144 

0 

0 

0 

0 

.49 

.28 

16 

,0 

0 

CANAL  POINT  USDA 

72  •  6 

51.2 

61,9 

83 

1 0 

38 

22 

119 

0 

0 

0 

0 

.70 

.49 

1  6 

.0 

0 

2 

0 

0 

CAPE  SABLE  RANGER  STA 

74.  0 

56.  5 

65.3 

83 

4 

40 

22 

64 

0 

0 

0 

0 

.31 

.20 

16 

.0 

0 

2 

0 

0 

CAPTIVA 

69.6M 

53.8M 

61  ,7M 

80 

1 0 

39 

22 

136 

0 

0 

0 

0 

1.62 

.84 

21 

.  0 

0 

2 

2 

0 

CLEWISTON  U  S  ENG 

69.3 

54.0 

61.7 

83 

12 

39 

23+ 

133 

.95 

.46 

22 

■  0 

0 

3 

0 

o 

DEVILS  GARDEN  TOWER 

73.7 

49.4 

61.6 

83 

11  + 

33 

22 

144 

o 

o 

o 

o 

.69 

.41 

22 

.0 

0 

2 

0 

0 

EVERGLADES 

73.0 

51.2 

62.1 

6.1 

81 

29 

37 

22 

107 

o 

o 

o 

o 

1.01 

.34 

.41 

12 

.  0 

0 

3 

0 

0 

FORT  MYERS  WB  AP  R 

73.3 

49.8 

61.6 

- 

4.0 

84 

10 

35 

22 

148 

.73 

.56 

.35 

15 

.0 

0 

3 

0 

0 

LA  BELLE 

73.7 

47.0 

60.4 

86 

10 

32 

22+ 

177 

0 

0 

2 

0 

.81 

.39 

.43 

22 

.0 

0 

2 

0 

0 

MILES  CITY  TOWER 

74  •  6M 

49  .  4M 

6  2.0M 

84 

10 

34 

22 

122 

•  69 

.50 

16 

.0 

0 

2 

l 

0 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

4.3 

82 

35 

2  3  + 

163 

o 

o 

Q 

•  69 

- 

.34 

.  34 

1  6 

,0 

0 

2 

0 

0 

NAPLE  S 

74  "ftM 
74.  BM 

• 

• 

83 

1  ft 
1  0 

37 

22 

109 

o 

o 

n 

0 

1.38 

.  88 

1 6 

•  0 

0 

3 

l 

0 

PUNTA  GORDA 

72.1 

51.0 

61  .6 

4.6 

81 

1  0 

35 

22 

149 

0 

1.36 

.11 

•  82 

1  5 

.0 

0 

3 

i 

0 

T  AM I  AM  I    TRL   40  MI  8FND 

75.6 

54.  1 

64.9 

84 

>c 

38 

22 

69 

0 

0 

0 

0 

.59 

.30 

12 

.0 

0 

* 

0 

0 

0 1  V  I S I  ON 

62  .0 

4.3 

.83 

.42 

.0 

FORT  LAUDERDALE 

73.5 

57.4 

65.5 

- 

3.7 

80 

10 

37 

22 

68 

0 

c 

c 

0 

.48 

1.89 

.37 

15 

.0 

n 

FT   LAUDERDALE   BAH  I A  MAR 

74.9 

58.5 

66.7 

82 

9 

37 

22 

56 

0 

0 

0 

0 

.51 

.29 

16 

.0 

0 

1 

0 

0 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

75.3 

51.9 

63.6 

83 

31 

33 

22 

85 

0 

c 

0 

c 

.45 

.35 

1  6 

.0 

0 

; 

0 

0 

H I  ALE  AH 

54,6 

64.8 

84 

1 

38 

22 

71 

c 

0 

0 

0 

•  36 

.19 

16 

.0 

0 

2 

0 

0 

uniir  c  Tt»n    c  r  r>  cta 
MUWt b 1 tAU    t*r    b 1  A 

75.0 

53.1 

64.1 

2.9 

84 

30 

39 

22 

68 

0 

f 

0 

0 

,53 

.57 

•  16 

1  2 

•  0 

0 

3 

0 

LOXAHA  TCHEE 

76.0 

49.8 

62.9 

85 

11  + 

34 

22 

106 

o 

c 

.36 

.16 

16 

•  0 

0 

0 

0 

MIAMI   BAY  FRONT 

73. 8M 

59.  1M 

66. 5M 

80 

21  + 

39 

22 

49 

.46 

.25 

12 

,0 

0 

2 

0 

0 

MIAMI  BEACH 

74.0 

61.5 

67,8 

3.1 

83 

10 

39 

22 

39 

0 

0 

0 

.87 

.96 

.31 

12 

•  0 

0 

4 

0 

0 

MIAMI   WB  AIRPORT  R 

74.2 

56.8 

65.5 

- 

3.7 

81 

11  + 

39 

22 

63 

0 

0 

0 

0 

.50 

1.15 

.26 

12 

.0 

0 

2 

0 

0 

MIAMI    12  SSW 

75.1 

53.6 

64,4 

3.6 

84 

1 

36 

22 

74 

0 

0 

0 

0 

.57 

.90 

.18 

1 2 

.0 

0 

3 

0 

0 

POMPANO  BEACH 

1,5 

54,6 

65,1 

83 

30  + 

34 

22 

77 

c 

0 

0 

0 

.59 

.36 

1  6 

.0 

p 

2 

0 

0 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

*\ 

53.6 

64,6 

82 

30+ 

38 

22 

68 

: 

0 

0 

0 

.30 

.16 

16 

.  0 

0 

2 

0 

0 

SOUTH  MIAMI    3  W 

74.5 

53.9 

64,2 

80 

1  1  + 

37 

22 

72 

0 

0 

0 

0 

.78 

.20 

12 

.0 

o 

/+ 

0 

0 

STUART   1  N 

72.5 

5?. 4 

63.0 

82 

30 

35 

22 

116 

0 

0 

0 

0 

1.06 

.34 

16 

.0 

p 

4 

0 

0 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP  R 

74.3 

56.1 

6^.2 

3.5 

83 

30 

37 

22 

85 

0 

0 

0 

0 

.28 

1.92 

.15 

15 

0 

1 

0 

0 

DIVISION 

64.9 

3.5 

.54 

1.51 

.0 

KEYS 

DRY  TORTUGAS 

73.6 

64.5 

69.1 

81 

11 

54 

22 

9 

0 

0 

0 

p 

.41 

.27 

16 

.0 

0 

1 

0 

0 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

72.3 

62.7 

67,5 

4.3 

60 

1  1 

51 

22 

33 

0 

0 

0 

c 

.93 

.85 

.33 

11 

,0 

p 

4 

0 

0 

MARATHON  SHORES 

73.9 

62.0 

68.0 

83 

9 

45 

22 

33 

0 

0 

0 

0 

.41 

.22 

12 

.0 

p 

2 

0 

0 

TAVERNIER 

74.5 

61  .4 

68,0 

B4 

8 

42 

22 

30 

0 

0 

0 

0 

.17 

.10 

1  5 

.0 

p 

1 

0 

0 

DIVISION 

68.2 

3.3 

.48 

1.29 

.0 
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DAILY  PRECIPITATION 

FLORIDA 
DECEMBER  1960 


Station 

Total 

Day  of  Month 

1 

2 

3 

4  5 

6 

7  |  8 

9 

10 

11  | 

12 

13  1  14  1 

i  i 

15 

16 

17  18 

19  20 

21 

22  j 

23  1 

24 

25 

26  1 

27 

28  1 

29 

30 

31 

ALEXANDER  SPRINGS 
APAL ACH I  COLA  WB  CITY 
ARCADIA 
AVON  PARK 
8ABSON  PARK 

P 

2.10 
2.63 

1.02 
1.18 

.01 

.01 
T 

.02 
.87 
.12 
T 

.05 

.45 

.  1  1 
.  14 

T 

1.10 
.79 

.62 
.50 

T 

.08 

.49 

•  03 

.18 
.29 

T 

T 

.01 

.07 
.18 

T 

T 

.76 

BARTOW 
BAY  LAKE 
BAYPORT 

BELLE  GLADE  EXP  STA 
BIG  CYPRESS  RESERVATN 

1.24 
1.71 
A. 66 
.43 
.49 

.27 

.21 

.1.' 

•  47 

.11 
•  44 
3.88 
.32 
.28 

.01 

.  )■) 
.  38 

.91 
.22 
.11 
.07 

.02 

BITHLO 

BLOUNTSTOWN  2  SE 
8RADENT0N  EXP  STATION 
BROOK  SV ILLE  CHIN  HILL 
BUSHNELL  2  E 

.68 
1.65 
2.00 
2.66 
2.34 

.10 

.18 
.35 
.04 
.12 

.20 
.07 
.09 
.42 

.90 
.30 
1.35 
1.52 
1.18 

.01 
.08 
.06 

•  39 
.93 
.87 
.52 

.13 
.16 

CANAL   POINT  USDA 
CAPE    SABLE  RANGER  STA 
CAPTIVA 

CARRABELLE    1  NNW 
CMIPLEY  3  E 

.70 
.31 
1.62 
2.79 
1.98 

T 

T 

T 
T 

T 

1.09 
.38 

.03 
.01 
.0( 

T 

.6<j 
.92 
.37 

.49 
.20 

.10 
.  86 

.02 

.18 

T 

.03 

.07 

.57 

.78 
.37 

CLEARWATER 
CLERMONT  6  S 
CLEWISTON 
CLEW1ST0N  U  S  ENG 
CORNWELL  a  nw 

2.41 
1.08 
1.05 
.95 
•  89 

T 

.46 

.22 

.18 

•  04 
.13 
.16 

.22 

.65 
.  56 
.16 

T 

.23 
.33 

.21 

.18 

1  .  10 
•  29 
■  93 

.46 
T 

.10 

T 

T 

T 

T 

.01 

T 

CRESCENT  CITY 
CRESTVIEW  RADIO  WJSB 
CROSS  CITY  2 
OANIA  4  WNW 
DAYTONA  beach 

1.49 
3.09 
1.71 
.45 
1.40 

.03 

.23 

.11 
.60 

.06 

.04 

.  i :. 

1  .08 
.81 
.82 
.39 
.01 

1.02 

.22 
.08 
.88 

.01 

.04 
.56 
.64 

1.01 

OAYTONA  BEACH  WB  AP 

OEER  PARK 

DE   FUN  I AK  SPRINGS 

OE  LAND  3  N 

DE  SOTO  CITY  4  SW 

1.24 
.90 
2.69 
1.73 
.84 

T 

.01 

.03 
.02 

T 

.02 

.13 

.77 
.11 

.30 
.02 

.  i  a 

.  32 

T 

.93 
.23 
.  <.<- 
.93 

.06 

.03 
.32 

.01 

T 

.10 

.13 
.19 
.32 
.29 

.02 

T 

.01 

.03 

T 

.10 
T 

T 
T 

.02 

T 

•02 
.40 
•  01 

T 

.60 
•  08 

OEVILS  GARDEN  TOWER 
DRY  TORTUGAS 
EVERGLADES 
FEDERAL  POINT 
FELLSMERE 

.69 
.41 

1.01 
1.33 
T 

T 

.14 

.04 
.04 
.81 
.13 

.72 
T 

.24 
.27 
.37 

.03 
.21 
.24 

.41 

.03 

.02 

.04 
.10 

FERNANOINA  BEACH 

FORT  DRUM  5  NW 

FORT  GREEN   12  WSW 

FORT  LAUDERDALE 

FT  LAUDERDALE  BAH I A  MAR 

1.30 
.78 

2.31 
.48 
.51 

T 

.07 

.02 

.03 

.06 

.06 

.76 
.11 

.01 
.33 
.05 

.65 
.22 
.87 
.37 

.10 
.50 

•  29 

T 

.39 
.03 
.  38 

.09 

.03 

T 

T 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 
FORT  MYERS  WB  AP 
FORT  PIERCE 
FOUNTAIN  3  S 
GAINESVILLE   3  WSW 

R 

.45 
.73 
1.10 
3.85 
2.64 

.14 

.03 

T 

.38 
.48 

T 
T 

.56 

.40 
1.63 

.03 
.13 
.15 

.35 
.38 

."8 

.37 

.35 
.15 

.23 
.05 
.2  3 
.21 

T 

.04 

T 

T 

...  ' 
.48 

1.23 

GAINESVILLE   FAA  AP 
GLEN  ST  MARY  NURSERIES 
HART  LAKE 
HIALEAH 
HIGH  SPRINGS 

2.51 
1.91 
1.01 
.36 
2.03 

T 

.93 
•  31 
.02 

.75 

.26 
.11 

.76 
.62 

.30 

.31 
.42 
.19 

.22 
.47 

.48 

.31 

.04 

•  02 

.21 
.20 

.50 

.39 

HILLSBOROUGH  RVR  ST  PK 
HOMESTEAD  EXP  STA 
INVERNESS 

ISLAND  GROVE  2  WNW 
I SLEWORTH 

1.89 
.53 

2.27 
1.86 
1.30 

.07 

.05 
.11 
.20 

.36 
.16 
.  10 
.34 

.04 

.14 

1.28 

T 

.62 

.58 

.07 
.88 

.18 
.  8* 

.43 
.  38 

.64 

.02 

.06 

.24 
.21 

JACKSONVILLE  WB  AP 
JACKSONVILLE  BEACH 
JASPER  3  SE 
KENDALL  2  E 
KEY  WEST  WB  AIRPORT 

R 

1  .81 
1.55 
4.40 
.82 
•  93 

.10 

T 

.10 
T 

T 

.04 

.18 
.22 
.50 

.33 

.17 
.03 

.80 
.71 
1.60 

.22 

.21 
.16 

.  se 

.18 
.70 

.17 

.06 

T 

•  01 

T 

.11 

.11 
.02 

•  22 
T 

.02 
.01 

.60 

.13 
1.00 

KEY  WEST  WB  CITY 
KISSIHMEE  2 
LA  BELLE 

LAKE  ALFREO  EXP  STA 
LAKE  CITY  2  E 

.85 
1.61 

.81 
1.86 
2.08 

.18 

.98 
.02 

.07 
.65 

.31 

.33 
.21 

.51 
.49 

•  36 

•  16 

.10 
.  78 

.37 
.70 

•  43 

.04 

.01 

.1  > 

.01 

LAKE  HIAWASSE 
LAKELAND  WB  CITY 
LAKE  PLACID  2  SW 
LAKE  TRAFFORD 
LISBON 

R 

1.31 
1.40 
1.40 
.50 
2.21 

.04 

.24 
.09 

.20 
.30 
.28 

.52 
•  86 

.90 

•  64 

•  04 

.50 
.12 

.60 
.20 

.77 

.33 

.05 

.14 

LIVE  OAK  2  ESE 
LONGBOAT  KEY 
LOXAHATCHEE 
MADISON 

MARATHON  SHORES 

2.26 
2.19 

.36 
3.86 

.41 

.02 

.05 

.01 

.14 
.14 

.51 

.04 
.10 

.02 

•  22 

.61 
1.21 

1.40 

•  02 

•  16 
.02 

.  go 

•  80 
.0? 
.19 
.13 

•  03 

.01 

.*■) 

.93 

T 

.03 
1.15 

MAR  I  ANNA    I ND  SCHOOL 
MAYO  5  NW 
MELBOURNE 
MELROSE 

MIAMI   BAY  FRONT 

1 .81 
2.01 

.60 
1.19 

.46 

T 

.49 
.20 

.36 

.23 

•  30 
.56 

.44 

.90 
.13 

.04 

.90 
.  K 
.2- 

.0< 

T 

.6'. 
.35 

.14 

.38 

MIAMI  BEACH 
MIAMI   WB  AIRPORT 
MIAMI    U  SSW 
MILES  CITY  TOWER 
MILTON  EXP  STATION 

.87 
.50 
•  57 
.69 
5.41 

.01 
T 

T 
T 

T 

.03 

.01 
T 

T 

.41 

.31 
.26 
.18 

.02 

.17 
1.11 

.10 

.14 
•  30 

.30 

.10 
.0, 

.12 
.44 

T 

.16 

■  20 

.01 

.30 
T 

.60 

.60 

.01 

.01 
.04 
.06 

.03 
.04 

.IS 

1.30 

MONT ICELLO  2  S 
MOORE  HAVEN  LOCK  1 
MOUNTAIN  LAKE 
MYAKKA  RIVER  ST  PARK 
NAPLES 

4.96 
.69 
.92 
1.76 
1.38 

.04 

.03 

1.10 
T 

.03 

.0! 
.02 
.92 
.21 

T 

1.07 
.36 

.34 
•  13 
.62 
.88 

1.61 
.41 

.2! 

•  30 

•  19 

T 

.30 

.73 

NICEVILLE 
NITTAW  1  s 
OCALA 

OCALA  2  HE 
OKEECHOBEE  9  w 

2.99 
.48 
3.45 
2.13 
1.18 

1.32 

.19 
.10 
.13 

T 

•  04 

.30 

1.32 
1 .42 
.59 

.45 
.02 

T 

.61 

1.6" 
.31 
.4< 

.03 

.0! 

T 

.4! 

•  2C 

•  27 

•  01 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 
ORLANDO  WB  AIRPORT 
PALATKA 
PANAMA  CITY  2 
PARR | SH 

R 

.86 
1.07 

2.77 
.45 

.02 

.14 

.16 
.25 
•  74 

•  20 
.  1 C 

.54 
.94 

.50 

.92 

.21 

.61 
.3" 

.06 

T 

■  OS 
.11 
.5' 

.12 

PENSACOLA  FAA  AIRPORT 
PENSACOLA  WB  CITY 
PERRINE 
PERRY 

PLANT  CITY 

R 

3.57 
2.60 
.69 
2.01 
1.82 

.04 

.08 
.08 

.07 
.01 

.21 
.13 

.16 
.05 

•  2C 

•  3< 

1.08 
.17 

.32 
.34 

1.10 
.33 

•  14 

•  92 

.82 
.84 

•  02 

.4; 

.51 

.29 

.' 

•0! 

T 

.04 

•  01 

.29 
.39 

.01 
.31 

.54 

.97 

POMPANO  BEACH 
PUNTA  GORDA 
OUINCY  EXP  STATION 
ROYAL    PALM  RANGER  STA 
SAINT  AUGUSTINE 

.59 
1.36 
2.11 

.30 
1.04 

.0! 

.03 

.05 
.02 

.17 
.03 

•  16 

.53 
.02 

.1! 
.11 

•  82 
.59 

.64 

.36 

.16 
T 

.32 
.31 

7 

.11 

.02 

7 

.03 

.11 
.0' 

.44 

S-m  r»l««ncc  acjimm  toUowing  Sutton 
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DAILY  PRECIPITATION 


SAINT  LEO 
SAINT    NARKS   6  $C 
ST  PETERSBURG 
SANOORN  TOWER 
SANFORO  EXP  STATION 

SARASOTA 

SOUTH  MIAMI    3  W 

STARKE 

STE I MMA TCMEE  2 
STUART   1  H 

TALLAMASSEE  WB  AP 
T AM  I  AM  I    TRL  %0  MI  BENO 
TAMPA  MB  AIRPORT 
TARPON  SPGS  SEWAGE  PL 
TAVERN  I ER 

TITVSVILLE  2  W 
USHER  TOWER 
VENICE 

VERO  BEACM  FAA  AIRPORT 
WAUCKULA  2  N 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP  i 
WEWAHl TCHKA 
WINTER  HAVEN 
WOOWUFF  DAM 


Day  of  Month 


T  ,01  .08 


13      14  15 


16     17     18     19     20  21 


22     23  24 


.06     .20  .66 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  direction 

Wind 
m. 

speed 

o.  h. 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

s 

Station 

Prevailing 

percent  '. 
time  Irom 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

lastest  mile 

Date  ol 
fastest  mile 

1:00  a 
EST 

7:00  a 
EST 

1:00  p 
EST 

7:00  p 
EST 

Trace 

60-10 

10-  49 

66 -OS 

1.00-1.99 

2.00 
and  over 

a 

1 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
alcy  cover 

APALACHICOLA  WB  CITY 

7.9 

28 

NE 

15 

3 

3 

1 

3 

0 

0 

10 

77 

5.1 

DAYTONA  BEACH  WB  AIRPORT 

NW 

23 

8.7 

24++ 

NNW 

1 

81 

82 

59 

78 

5 

1 

2 

1 

0 

0 

9 

6.0 

FORT  MYERS  WB  AIRPORT 

8.7 

31++ 

SSW 

15 

81 

83 

54 

69 

2 

0 

3 

0 

0 

0 

5 

4.9 

JACKSONVILLE  WB  AIRPORT 

NW 

18 

7.4 

33 

N 

2 

77 

81 

52 

67 

3 

1 

3 

1 

0 

0 

8 

65 

5.7 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

NE 

34 

13.8 

30 

NE 

23+ 

77 

80 

65 

73 

3 

4 

4 

0 

0 

0 

11 

67 

5.6 

LAKELAND  WB  CITY 

8.1 

0 

1 

1 

2 

0 

0 

4 

71 

5.3 

MIAMI   WB  AIRPORT 

NNW 

20 

9.8 

32++ 

SSW 

15 

77 

80 

51 

65 

4 

3 

2 

0 

0 

0 

9 

670 

6.0 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

NNE 

24 

8.6 

23++ 

NW 

15 

80 

82 

51 

68 

1 

1 

2 

1 

0 

0 

5 

5.3 

PENSACOLA  WB  CITY 

11.1 

31 

SW 

31 

0 

4 

4 

2 

0 

0 

10 

57 

TALLAHASSEE  WB  AIRPORT 

NNW 

15 

5.8 

18++ 

NNW 

21 

77 

80 

50 

68 

5 

1 

0 

5 

0 

0 

11 

5.3 

TAMPA  WB  AIRPORT 

NNE 

14 

11 .9 

29++ 

NW 

21 

75 

76 

49 

65 

1 

0 

3 

1 

0 

0 

5 

68 

5.5 

WEST  PALM  BEACH  WB  AIRPORT 

NNW 

23 

12.2 

25++ 

NE 

2 

77 

81 

53 

70 

7 

4 

1 

0 

0 

0 

12 

6.5 

0  City  Office  Data 
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DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
DECEMBER  1960 


Station 

Day  Ol  Month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

|  IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avoi 

ALEXANDER  SPRINGS 

MAX 
MIN 

64 

36 

62 
37 

68 
42 

71 
39 

73 

40 

75 
43 

75 
49 

74 
40 

75 
46 

76 
56 

75 
62 

74 
46 

61 
25 

63 
30 

53 
44 

62 
46 

55 
28 

59 
23 

i" 
26 

70 
29 

67 
45 

57 

30 

56 

25 

54 

21 

65 

32 

67 
37 

65 
40 

70 
47 

77 
52 

71 
58 

79 
57 

67.2 
40.0 

APALACH I  COLA   WB  CITY 

MAX 
MIN 

52 
37 

57 
31 

59 
34 

62 
42 

62 
47 

64 

52 

69 
50 

66 

50 

63 
53 

63 
51 

71 
53 

53 
38 

49 

30 

53 
33 

62 
43 

56 
38 

54 
33 

56 
33 

58 
40 

63 
46 

62 
33 

44 

26 

52 
31 

53 
35 

58 
40 

62 
45 

60 
53 

62 
49 

57 
50 

65 
55 

66 
54 

59.2 
42.2 

ARCADIA 

MAX 
MIN 

68 
40 

66 

40 

72 
45 

74 
47 

71 
47 

T6 

53 

81 

60 

81 

57 

76 
58 

82 
54 

84 

61 

75 
53 

54 

30 

70 
31 

70 
45 

73 
44 

62 
28 

68 
32 

66 
37 

73 
31 

68 

45 

55 
29 

31 

72 

70 
44 

72 
44 

70 
49 

77 
52 

78 

53 

76 

56 

78 
56 

72.1 
45.2 

AVON  PARK 

MAX 
MIN 

69 
45 

68 
45 

73 
48 

76 

50 

76 
51 

79 
54 

80 
59 

78 
56 

82 
}9 

86 

57 

85 
63 

77 
53 

55 
35 

73 
37 

74 
46 

64 
47 

63 
33 

68 
37 

67 
42 

76 
41 

69 
52 

56 

29 

57 
36 

66 
44 

72 
46 

74 
47 

69 
54 

77 
55 

83 
55 

82 
59 

81 
55 

72.9 
48.1 

BARTOW 

MAX 
MIN 

65 
40 

66 
41 

65 
41 

70 
46 

74 
47 

77 
53 

77 
58 

78 
54 

78 
57 

79 
57 

82 
64 

77 
53 

60 
43 

65 

74 

70 
44 

65 
47 

72 
33 

64 
33 

65 
35 

72 
37 

72 
55 

57 
30 

56 

33 

65 
40 

68 

43 

70 
44 

69 
49 

75 
55 

77 
55 

76 

60 

80 
61 

70.6 
46.5 

BAYPOR  T 

MAX 
MIN 

65 
38 

63 
36 

63 
37 

72 
44 

74 
48 

76 

50 

78 

50 

75 
42 

75 
52 

75 
51 

74 

52 

74 
52 

54 
29 

52 
30 

62 
30 

65 
50 

54 

35 

55 
32 

60 
33 

62 
38 

65 
41 

62 
29 

45 

30 

56 
1 1 

70 
41 

68 
42 

74 
46 

67 

52 

77 
50 

78 

52 

74 

59 

66.6 
42.1 

BELLE  GLADE   EXP  STA 

MAX 
MIN 

78 

52 

74 
52 

70 
52 

74 
49 

75 
49 

76 
54 

76 
63 

73 
61 

79 
56 

81 
55 

80 

53 

82 
56 

69 
41 

61 
37 

70 
44 

76 
51 

69 
31 

70 
34 

64 
40 

66 
42 

73 
47 

77 
34 

55 
39 

66 
45 

68 
49 

74 
47 

71 
49 

72 
50 

77 
51 

79 
53 

61 

57 

72.8 
48.2 

BIG  CYPRESS  RESERVATN 

MAX 
MIN 

76 
49 

72 
49 

69 

50 

74 

53 

76 
55 

76 
54 

75 
57 

75 
60 

80 

59 

81 
58 

82 
58 

83 
61 

77 

38 

60 
39 

72 
41 

76 
49 

66 
39 

6^ 
41 

71 
41 

70 
42 

76 

4  5 

79 
33 

56 
34 

62 
43 

76 
47 

75 
51 

78 
54 

80 
49 

83 
55 

73.8 
48.5 

BLOUNT STOWN   2  SE 

MAX 
MIN 

57 
32 

52 
27 

55 
25 

53 
23 

63 
28 

71 
35 

74 
40 

75 
41 

75 
46 

56 
47 

66 

40 

71 
41 

49 
28 

47 
24 

48 

25 

51 
40 

54 
24 

56 
24 

60 
25 

63 
29 

66 

44 

46 

23 

42 

22 

50 
23 

60 
30 

66 
31 

70 
37 

67 
41 

61 

44 

69 
44 

64 

52 

59.9 
33.7 

BRADENTON   EXP  STATION 

MAX 
MIN 

67 
44 

67 
39 

75 
45 

77 
48 

79 

50 

81 

55 

76 
56 

78 
56 

81 

55 

83 
57 

an 

63 

71 
56 

54 

35 

69 
34 

70 
45 

61 
54 

58 
36 

67 

35 

67 
38 

72 
36 

65 
47 

48 
34 

60 

35 

70 
41 

73 
45 

73 
46 

75 
49 

80 

53 

60 
55 

76 
57 

79 
60 

71.4 
47.1 

BROOXSVILLE  CHIN  HILL 

MAX 
MIN 

65 
35 

62 
36 

68 
41 

70 
44 

74 
49 

76 

52 

79 
51 

79 
51 

76 
55 

82 
55 

79 
62 

70 
46 

5? 

28 

63 

17 

64 
46 

64 
46 

34 

34 

69 
42 

67 
46 

47 
27 

52 
31 

37 

66 

73 
43 

70 
52 

71 
52 

79 
54 

81 

59 

77 
56 

68.2 
45.1 

8USHNELL   2  E 

MAX 
MIN 

66 
37 

62 
36 

66 
42 

70 
39 

74 
42 

75 
48 

77 
49 

76 
45 

74 
51 

80 
55 

78 
62 

74 
47 

51 

29 

63 
26 

65 
41 

63 
47 

56 
28 

62 
25 

64 

28 

70 
31 

65 
43 

47 

27 

53 
27 

54 

31 

67 
36 

70 
41 

67 
43 

73 
47 

77 

55 

74 

55 

78 

60 

68.0 
41.1 

CANAL   POINT  USDA 

MAX 
MIN 

77 
53 

72 
53 

77 

53 

75 
57 

77 
53 

75 

57 

71 
61 

81 
58 

80 
58 

83 
56 

82 
58 

69 
49 

64 
43 

70 
4  5 

75 
45 

65 
46 

66 
45 

67 
46 

65 
47 

74 
49 

75 
49 

59 
36 

60 
42 

63 
50 

74 
53 

65 
50 

71 
54 

76 
56 

80 
55 

81 
53 

80 
54 

72.6 
51.2 

CAPE   SABLE   RANGER  STA 

MAX 
MIN 

79 
60 

71 
53 

77 
56 

83 

57 

75 
58 

76 
62 

79 
62 

78 
63 

79 
61 

78 
65 

78 

72 

77 
64 

64 
45 

69 

48 

70 
51 

69 
57 

66 
46 

71 
52 

70 
54 

73 
52 

74 
54 

67 
40 

64 

49 

71 
54 

75 
53 

75 
54 

73 
60 

78 
62 

78 
60 

76 

63 

77 
64 

74.0 
56.5 

CAPTIVA 

MAX 
MIN 

69 
50 

65 
57 

69 

53 

70 
55 

75 
57 

77 
64 

76 
64 

77 
62 

80 
63 

78 
67 

73 
60 

64 
42 

66 
43 

73 
52 

67 
56 

59 
46 

64 
46 

64 
51 

72 
50 

68 

55 

59 
39 

57 
43 

64 
49 

67 
52 

68 
53 

68 
51 

72 
56 

76 

57 

76 
59 

76 
61 

69.6 
53.8 

CARRABELLE  1  NNW 

MAX 
MIN 

53 
29 

56 
26 

65 
29 

66 

29 

69 
30 

70 
40 

74 
39 

74 
40 

65 
50 

67 
49 

73 
60 

65 
32 

49 
27 

53 
22 

57 
40 

57 
43 

56 
26 

58 
21 

59 
27 

64 

33 

61 
36 

48 
21 

53 
21 

56 
25 

62 
28 

63 

29 

67 

44 

69 
42 

67 
45 

69 
55 

64 

54 

62.4 
35.2 

CHIPLEY  3  E 

MAX 
MIN 

53 
34 

54 

25 

65 

23 

70 
25 

74 
30 

77 
40 

73 
40 

73 
48 

69 
48 

70 
49 

73 
61 

64 
40 

46 

27 

47 
22 

50 
39 

53 
42 

56 
21 

61 

22 

63 
26 

70 
38 

64 

33 

42 
21 

51 
19 

57 
25 

65 

29 

69 
36 

73 
53 

70 
47 

71 
42 

67 

55 

67 
51 

63.1 
35.8 

CLEARWATER 

MAX 
MIN 

63 
40 

63 
37 

70 
44 

72 
47 

74 
49 

il 

54 

75 
56 

78 

52 

77 
54 

60 
57 

78 
65 

71 

52 

54 
31 

65 
72 

68 
43 

65 
50 

54 

35 

61 

36 

63 
37 

70 
41 

63 
49 

50 
31 

56 

33 

66 
36 

68 
44 

72 
46 

71 
50 

75 
54 

76 
55 

75 
58 

76 
62 

68.6 
46.2 

CLERMONT  6  S 

MAX 
MIN 

65 
41 

64 
39 

68 
45 

72 
47 

74 
46 

76 
54 

77 
55 

77 
47 

73 
53 

78 
57 

77 
61 

70 
49 

« 
32 

62 
74 

67 
45 

63 
47 

54 
36 

60 
34 

62 
34 

69 
37 

60 
46 

46 

30 

52 

32 

63 
36 

67 
43 

68 
44 

67 
47 

73 
49 

76 
55 

75 
57 

78 

61 

67.3 
44.9 

CLEWISTON  U  S  ENG 

MAX 
MIN 

74 

56 

70 
53 

68 

57 

71 
59 

72 
60 

72 
61 

72 
63 

72 
64 

75 
62 

70 
62 

82 

65 

83 
63 

68 
44 

58 

45 

65 
48 

76 
48 

63 
49 

66 
50 

65 
51 

64 
51 

73 

47 

74 
39 

55 
39 

56 
47 

59 
51 

68 
52 

69 
54 

65 
57 

71 

58 

71 

59 

81 

58 

69.3 
54.0 

CRESTVIEW  RADIO  WJSB 

MAX 
MIN 

50 
31 

55 
24 

56 
29 

66 
41 

72 
43 

75 
48 

73 
42 

71 
49 

62 
42 

69 
51 

74 
6 1 

68 

38 

43 
27 

50 
36 

50 
42 

51 
36 

55 
25 

60 
28 

65 

25 

65 
43 

60 
41 

48 

20 

51 

23 

58 
30 

70 
35 

70 
46 

65 
40 

65 
40 

65 

55 

70 
49 

65 
49 

61.8 
38.4 

CROSS  CITY  2 

MAX 
MIN 

59 
29 

58 
32 

68 

32 

26 

73 

76 
33 

78 
36 

78 

39 

75 
45 

79 
51 

77 
60 

68 
40 

49 
27 

52 
19 

66 
41 

66 
45 

59 
23 

62 
20 

65 
24 

67 

29 

67 
36 

46 
24 

53 
23 

62 
24 

66 
30 

72 
28 

64 

37 

74 
46 

77 
41 

70 
51 

73 
54 

66.6 
34.9 

DAYTONA  BEACH 

MAX 
MIN 

60 
41 

64 
46 

63 
48 

69 

50 

67 
50 

73 

70 
57 

71 
49 

71 
54 

71 
56 

72 
62 

76 
46 

57 
29 

46 

33 

64 
44 

66 
45 

56 
35 

53 
32 

57 
38 

59 
39 

73 
54 

64 

29 

45 
30 

52 
36 

63 
42 

62 
47 

65 
49 

64 

59 

67 
57 

74 
60 

68 

60 

63.9 
46.2 

OAYTONA   BEACH   WB  AP 

MAX 
MIN 

64 

40 

63 
41 

70 
46 

69 
47 

73 
48 

72 
53 

73 
49 

73 
46 

72 
48 

69 
59 

76 
60 

66 
41 

47 

32 

58 
32 

65 
45 

55 
39 

54 

29 

59 
26 

61 
34 

72 
34 

63 

35 

46 

29 

51 

29 

63 
36 

64 
42 

66 
45 

64 
45 

68 
57 

76 
58 

67 
58 

'4 

57 

64.9 
43.3 

DEER  PARK 

MAX 
MIN 

69 
44 

69 
47 

73 
48 

74 
46 

76 
47 

78 
49 

79 
56 

78 
52 

78 

55 

82 
55 

82 
62 

78 
56 

56 
34 

6B 

32 

76 
41 

65 
45 

62 
?1 

67 
30 

67 
34 

74 

37 

65 
51 

51 

29 

57 
32 

66 
40 

70 
45 

72 
45 

72 
46 

75 
47 

78 

S4 

79 
54 

81 

56 

71.6 
45.2 

DE  FUN  I AK  SPRINGS 

MAX 
MIN 

52 
33 

54 
26 

64 
28 

68 

33 

72 
39 

75 
45 

73 
46 

72 
53 

64 

44 

67 
46 

72 
58 

59 
39 

47 
26 

47 
25 

51 
38 

54 
40 

56 
24 

61 

28 

64 

33 

67 
44 

62 
32 

42 
20 

49 

24 

56 
30 

66 

37 

64 
44 

72 
49 

69 
47 

64 

44 

60 
53 

66 

50 

61.6 
38.0 

DE  LAND  3  N 

MAX 
MIN 

65 
38 

63 
39 

69 
43 

70 
44 

75 
47 

75 

53 

76 

53 

77 
44 

74 
47 

77 
58 

76 
61 

71 
47 

52 
31 

65 
30 

67 
44 

64 
45 

59 
30 

67 
26 

64 

32 

72 
33 

69 
55 

58 
28 

54 
26 

65 
35 

65 
43 

71 
43 

68 
46 

69 
46 

79 
52 

75 
59 

79 
56 

68.6 
43.0 

DEVILS  GARDEN  TOWER 

MAX 
MIN 

71 
48 

69 
48 

73 
50 

73 
51 

76 
52 

77 
56 

76 
63 

79 

59 

80 
60 

83 
58 

83 
62 

77 
59 

61 
37 

72 
38 

78 
45 

77 
45 

65 

37 

67 
44 

69 
44 

76 
39 

76 
4  9 

67 

33 

59 
38 

66 
48 

72 
50 

72 
46 

70 
52 

78 

53 

80 
56 

61 

55 

81 

56 

73.7 
49.4 

DRY  TORTUGAS 

MAX 
MIN 

75 
65 

75 
66 

72 
69 

74 
68 

75 
69 

75 

70 

76 
71 

76 
71 

79 
70 

78 

73 

81 

72 

77 
70 

71 
58 

70 

68 

76 
64 

76 
63 

71 

57 

70 
57 

70 
62 

73 
62 

78 

62 

71 
54 

66 

55 

68 
60 

70 
63 

69 
63 

70 
65 

70 
64 

72 
65 

77 
66 

78 
67 

73.6 
64.5 

EVERGLADES 

MAX 
MIN 

70 
52 

70 
50 

74 

53 

75 
55 

75 
56 

74 

55 

79 
61 

77 
56 

76 

53 

78 

55 

75 
64 

69 
51 

68 
41 

71 
42 

74 

52 

69 

53 

66 
42 

45 

71 
48 

77 
47 

74 

53 

65 

37 

61 
41 

71 
51 

74 

50 

75 
49 

72 
55 

79 
56 

81 

55 

80 
57 

74 

52 

73.0 
51.2 

FEDERAL  POINT 

MAX 
MIN 

60 
37 

60 
39 

66 
40 

69 
44 

73 
49 

72 
53 

72 
52 

76 
44 

69 
51 

71 
58 

73 
59 

69 
43 

52 
31 

62 
33 

60 
46 

60 
44 

55 
34 

59 
33 

60 
32 

71 

32 

61 
43 

44 
28 

46 

30 

62 
31 

64 

40 

72 
44 

61 
41 

68 
49 

73 

4T 

69 
55 

75 
46 

64.7 
42.3 

FELLSMERE 

MAX 
MIN 

70 
46 

70 
41 

72 

53 

74 
46 

73 
46 

77 
46 

73 
57 

77 
58 

74 

57 

82 
60 

84 

61 

82 
51 

66 
34 

6? 
35 

77 
44 

73 
45 

65 
34 

68 

40 

68 
39 

76 
42 

70 
51 

61 
31 

57 
35 

73 
45 

74 
47 

72 
45 

70 
53 

76 
58 

an 
55 

79 
58 

82 
56 

72.9 
47.4 

FERNAND I NA  BEACH 

MAX 
MIN 

53 
36 

52 
38 

58 

36 

62 
35 

66 
36 

68 

4  4 

76 
44 

77 
46 

65 
53 

57 
50 

73 
54 

69 
40 

49 

27 

6n 
26 

62 
43 

60 
42 

60 
31 

61 
28 

63 
30 

64 

33 

57 
38 

45 

25 

53 
25 

56 

27 

57 
37 

61 
35 

65 
43 

58 
49 

61 
47 

71 
50 

64 

50 

61.4 
38.7 

FORT   DRUM  5  NW 

MAX 
MIN 

71 
42 

70 
44 

74 
44 

76 
44 

76 
46 

80 
49 

75 
59 

80 
58 

60 

57 

83 
56 

82 
62 

77 
55 

58 

35 

66 
34 

75 
48 

64 
47 

65 
36 

69 
38 

69 
41 

74 
42 

70 
46 

57 
31 

59 
36 

70 

41 

75 
47 

74 
43 

70 

52 

78 
57 

79 
56 

60 
60 

78 
56 

72.7 
47.2 

FORT  LAUDERDALE 

MAX 
MIN 

75 
56 

71 
59 

74 

57 

76 
59 

75 
68 

76 
63 

76 
62 

77 
62 

78 

63 

80 
71 

74 

68 

74 
57 

63 
45 

71 
51 

75 
51 

74 

52 

68 
44 

73 
51 

70 
54 

74 
60 

73 
59 

67 
37 

56 
40 

71 
49 

73 
56 

74 

59 

74 

62 

79 
69 

79 
62 

79 
69 

78 
64 

73.5 
57.4 

FT   LAUDERDALE   BAHIA  MAR 

MAX 
MIN 

75 
56 

73 
53 

78 

59 

76 
68 

75 
59 

75 
68 

76 
65 

76 

63 

82 

62 

81 

72 

81 

73 

77 
67 

69 
41 

71 
48 

75 
64 

73 
51 

66 
45 

73 

51 

70 
52 

74 
54 

77 
60 

70 
37 

68 
46 

73 
63 

73 
59 

74 

56 

74 

59 

79 
68 

7  9 
69 

80 
62 

78 
64 

74.9 
58.5 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

MAX 
MIN 

ei 

54 

80 
52 

76 
54 

76 
53 

75 
61 

77 

54 

75 
58 

75 
57 

78 
57 

80 

59 

81 

64 

82 
68 

75 
39 

54 
42 

72 
46 

71 
46 

73 
41 

70 
48 

74 
47 

72 
47 

74 

50 

79 
33 

61 
38 

73 
54 

74 
58 

74 
47 

76 
54 

73 
57 

77 
56 

80 

55 

63 

57 

75.3 
51  .9 

FORT   MYERS  WB  AP 

MAX 
MIN 

72 
47 

70 
45 

75 
50 

76 
51 

77 
52 

77 
55 

78 
64 

81 
60 

82 
60 

84 
61 

62 
66 

74 

50 

59 
39 

70 
39 

76 
52 

65 
46 

63 
39 

69 
42 

68 
42 

76 
41 

75 
46 

55 
35 

59 
37 

68 

49 

74 

51 

73 
49 

73 
52 

80 
54 

an 
55 

80 
57 

81 
56 

73.3 
49.8 

See  Reiarence  Nolo*  Following  Station 
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DAILY  TEMPERATURES 


Continued 


Station 

Day  Ol  Monlh 

|  Average 

1   I  2 

3 

4 

5  j  * 

7 

s 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

|  15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

FORT  PIERCE 

Max 

70 

70 

73 

74 

76 

77 

73 

75 

77 

78 

84 

73 

59 

68 

76 

62 

63 

68 

67 

75 

75 

55 

62 

67 

71 

69 

72 

76 

76 

74 

75 

71 

3 

MIN 

50 

50 

61 

65 

67 

59 

59 

1 0 

59 

61 

64 

46 

37 

40 

50 

45 

41 

45 

46 

46 

42 

33 

41 

48 

51 

49 

59 

61 

58 

60 

58 

52  < 

° 

FOUNTAIN   3  S 

MAX 

68 

54 

65 

69 

72 

75 

76 

76 

75 

69 

68 

71 

48 

48 

51 

54 

58 

64 

65 

44 

51 

60 

66 

71 

66 

72 

71 

67 

67 

64. 

0 

MIN 

30 

37 

28 

32 

33 

44 

45 

47 

50 

48 

56 

40 

27 

23 

38 

42 

26 

27 

30 

33 

33 

21 

20 

25 

33 

36 

53 

48 

44 

57 

51 

3 

GAINESVILLE  3  WSW 

MA  i 

59 

56 

65 

68 

73 

76 

76 

76 

75 

76 

74 

70 

52 

59 

63 

63 

57 

68 

67 

52 

63 

65 

73 

65 

70 

70 

72 

66 

2 

MIN 

33 

33 

36 

40 

41 

53 

41 

40 

47 

53 

ft  1 

40 

27 

22 

46 

44 

23 

23 

25 

29 

40 

23 

22 

25 

34 

34 

38 

49 

45 

55 

52 

37 

9 

GAINESVILLE   FAA  AP 

MAX 

57 

56 

65 

67 

70 

75 

76 

75 

66 

74 

59 

48 

37 

62 

56 

57 

67 

5  3 

63 

64 

71 

64 

t  8 

65 

71 

64. 

0 

MIN 

32 

33 

35 

35 

40 

44 

42 

41 

48 

54 

59 

36 

25 

22 

44 

30 

27 

26 

27 

30 

31 

24 

25 

27 

33 

35 

36 

49 

43 

54 

55 

36 

9 

GLEN  ST   MARV  NURSERIES 

MAX 

56 

54 

63 

66 

73 

75 

75 

75 

65 

72 

73 

68 

49 

57 

61 

61 

57 

60 

67 

63 

52 

51 

60 

64 

71 

69 

62 

7  5 

73 

71 

64. 

6 

MIN 

28 

32 

29 

25 

38 

36 

79 

50 

49 

56 

39 

25 

19 

39 

42 

23 

22 

24 

28 

39 

21 

21 

24 

26 

29 

40 

49 

40 

54 

50 

34 

4 

M I AL6AM 

MAX 

8* 

78 

72 

76 

r6 

75 

77 

79 

78 

80 

5  1 

81 

75 

65 

71 

77 

69 

70 

73 

72 

59 

69 

73 

76 

75 

73 

77 

79 

82 

75 

0 

MIN 

55 

53 

52 

55 

60 

59 

62 

64 

59 

62 

ft  9 

68 

44 

45 

50 

52 

42 

47 

50 

52 

54 

38 

39 

51 

60 

60 

56 

59 

59 

56 

61 

54 

6 

HIGH  SPRINGS 

MAX 

55 

56 

65 

69 

73 

75 

77 

76 

72 

76 

75 

70 

50 

55 

63 

60 

56 

60 

62 

68 

62 

42 

50 

60 

63 

70 

65 

70 

77 

72 

71 

65 

0 

MIN 

30 

31 

33 

30 

37 

45 

40 

40 

51 

50 

51 

41 

27 

22 

32 

43 

24 

23 

25 

30 

40 

19 

23 

25 

32 

32 

42 

47 

42 

53 

52 

35 

9 

HOMESTEAD  EXP  STA 

MAX 

78 

72 

77 

76 

75 

77 

76 

91 

81 

81 

B3 

-8 

64 

71 

76 

69 

67 

73 

70 

76 

80 

57 

69 

74 

76 

75 

74 

78 

78 

64 

80 

73 

0 

MIN 

60 

55 

53 

54 

56 

60 

58 

54 

60 

64 

53 

46 

47 

53 

52 

42 

49 

51 

49 

48 

39 

48 

54 

35 

51 

55 

57 

55 

55 

57 

5  3 

1 

INVERNESS 

MAX 

60 

62 

68 

71 

74 

77 

77 

76 

74 

79 

78 

71 

55 

61 

63 

63 

57 

69 

ft  2 

46 

52 

65 

67 

70 

67 

7  3 

77 

72 

77 

67 

4 

MIN 

42 

44 

51 

46 

51 

57 

62 

4ft 

30 

29 

44 

47 

34 

29 

30 

33 

43 

30 

27 

34 

40 

41 

43 

48 

53 

57 

61 

JACKSONVILLE   WB  AP 

MAX 

53 

53 

60 

65 

71 

73 

75 

75 

64 

64 

74 

60 

47 

57 

62 

56 

57 

59 

63 

65 

58 

44 

51 

59 

60 

70 

66 

58 

71 

71 

69 

62 

3 

MIN 

34 

35 

34 

32 

35 

44 

44 

47 

54 

52 

57 

38 

28 

24 

43 

36 

29 

27 

29 

31 

33 

26 

27 

28 

36 

35 

47 

45 

43 

55 

53 

38 

1 

JACKSONVILLE  BEACH 

MAX 

56 

56 

65 

66 

62 

60 

56 

59 

60 

42 

48 

58 

62 

62 

70 

61 

1 

MIN 

36 

39 

40 

40 

45 

51 

49 

48 

54 

56 

53 

4? 

28 

72 

44 

44 

33 

32 

33 

37 

37 

26 

26 

30 

40 

41 

46 

52 

33 

53 

55 

4  1 

8 

JASPER  3  SE 

MAX 

65 

60 

60 

68 

65 

68 

75 

76 

72 

70 

75 

70 

49 

54 

65 

65 

60 

70 

50 

60 

63 

70 

70 

6  8 

75 

70 

70 

64 

9 

MIN 

28 

30 

25 

20 

23 

40 

35 

40 

45 

45 

55 

40 

25 

19 

40 

40 

21 

20 

24 

25 

36 

22 

19 

22 

29 

26 

41 

40 

39 

54 

50 

32 

' 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

MAX 

73 

69 

73 

74 

73 

74 

76 

78 

79 

79 

80 

76 

65 

70 

76 

70 

63 

61 

66 

7  0 

68 

68 

76 

78 

79 

72 

3 

MIN 

67 

60 

67 

67 

58 

63 

62 

55 

56 

61 

61 

62 

51 

54 

58 

61 

61 

63 

64 

66 

67 

69 

62 

'T 

K1SSIMMEE  2 

MAX 

71 

61 

60 

65 

74 

80 

77 

79 

77 

75 

78 

80 

59 

64 

68 

64 

65 

66 

69 

56 

57 

58 

60 

65 

72 

75 

77 

78 

75 

6e 

8 

MIN 

4  1 

41 

45 

50 

4  8 

50 

53 

51 

56 

53 

89 

52 

32 

77 

33 

47 

36 

33 

33 

38 

55 

31 

33 

35 

43 

43 

43 

54 

55 

61 

60 

*5 

.0 

LA  BELLE 

MAX 

68 

68 

74 

74 

76 

78 

77 

78 

78 

86 

88 

75 

62 

72 

78 

65 

64 

67 

58 

67 

74 

73 

73 

79 

84 

82 

73 

7 

MIN 

44 

45 

45 

46 

56 

62 

57 

57 

58 

62 

59 

35 

32 

43 

47 

34 

39 

39 

35 

50 

32 

35 

47 

44 

45 

51 

53 

53 

53 

57 

*7 

►0 

LAKE   ALFRED  EXP  STA 

MAX 

66 

66 

7  1 

73 

7  ! 

77 

78 

80 

79 

80 

79 

72 

51 

66 

69 

60 

58 

65 

70 

62 

48 

55 

65 

68 

69 

70 

76 

78 

78 

78 

69 

.2 

44 

47 

56 

50 

55 

56 

62 

51 

33 

35 

44 

44 

31 

32 

33 

35 

49 

29 

32 

37 

45 

44 

47 

56 

35 

59 

59 

** 

LAKE  CITV  2  E 

MAX 

60 

56 

65 

72 

73 

76 

76 

77 

67 

74 

72 

69 

46 

54 

64 

62 

61 

62 

67 

62 

44 

52 

60 

65 

74 

64 

69 

76 

70 

72 

65 

.3 

30 

31 

25 

44 

4  7 

42 

44 

54 

39 

24 

21 

39 

37 

31 

24 

26 

30 

37 

22 

22 

25 

33 

32 

41 

50 

41 

55 

56 

,S 

6 

LAKE  H1AWASSE 

MAX 

65 

63 

65 

71 

7: 

73 

76 

79 

77 

74 

8  0 

80 

57 

49 

66 

67 

56 

56 

61 

62 

70 

60 

45 

51 

63 

65 

67 

68 

72 

76 

77 

66 

5 

45 

48 

62 

47 

54 

55 

60 

49 

30 

16 

45 

48 

35 

35 

34 

35 

51 

31 

32 

38 

42 

44 

45 

52 

34 

58 

59 

* 

' 

LAKELAND  WB  CITY 

MAX 

63 

63 

68 

72 

74 

79 

7  9 

7  5 

81 

80 

69 

49 

65 

68 

58 

57 

71 

61 

55 

63 

66 

69 

7  3 

75 

77 

67 

7 

39 

45 

47 

60 

58 

5  9 

56 

64 

43 

32 

35 

50 

44 

37 

38 

41 

43 

37 

30 

35 

39 

45 

46 

52 

56 

55 

62 

61 

46 

LAKE  PLACID  2  SW 

MAX 

69 

68 

76 

78 

8  2 

8  2 

83 

65 

76 

56 

70 

78 

65 

63 

67 

54 

57 

69 

71 

60 

80 

81 

72 

6 

48 

50 

52 

57 

58 

56 

55 

64 

52 

36 

36 

45 

48 

35 

39 

43 

35 

52 

33 

35 

35 

48 

47 

52 

54 

58 

58 

55 

* 

8 

LISBON 

MAX 

62 

63 

68 

7 1 

74 

75 

76 

7  7 

75 

78 

78 

71 

53 

63 

66 

62 

59 

63 

70 

65 

50 

53 

66 

66 

72 

67 

72 

78 

70 

78 

67 

,9 

42 

46 

51 

52 

47 

51 

56 

62 

46 

30 

30 

45 

46 

30 

30 

32 

36 

47 

28 

29 

35 

40 

42 

45 

49 

53 

57 

59 

43 

1 

LIVE  OAK   2  ESE 

MAX 

57 

54 

64 

68 

60 

71 

76 

7? 

73 

72 

76 

48 

52 

61 

55 

58 

60 

64 

66 

63 

42 

50 

57 

63 

70 

68 

65 

76 

70 

71 

64 

■  1 

29 

22 

42 

35 

38 

49 

46 

58 

38 

23 

17 

38 

40 

21 

21 

23 

28 

36 

22 

20 

23 

25 

28 

42 

SI 

39 

53 

55 

.6 

LOXAHATCHEE 

MAX 

75 

74 

75 

75 

77 

78 

77 

81 

84 

65 

85 

83 

63 

73 

77 

72 

69 

71 

71 

77 

80 

66 

64 

74 

74 

76 

73 

80 

83 

82 

82 

76 

0 

5  2 

51 

51 

59 

66 

50 

55 

89 

60 

39 

42 

45 

48 

41 

48 

51 

44 

46 

34 

42 

45 

44 

48 

50 

53 

57 

54 

57 

49 

•  8 

NAD  I  SON 

MAX 

50 

53 

61 

67 

72 

74 

74 

75 

60 

70 

70 

66 

46 

49 

52 

54 

56 

59 

62 

65 

58 

41 

49 

59 

61 

66 

69 

66 

73 

67 

67 

61 

.6 

28 

29 

50 

44 

53 

48 

47 

60 

40 

25 

25 

39 

43 

26 

29 

34 

36 

33 

23 

25 

27 

33 

38 

50 

52 

80 

56 

53 

3  8 

5 

MARATHON  SHORES 

MAX 

7 

75 

>ft 

76 

73 

70 

74 

80 

83 

80 

81 

76 

77 

72 

75 

74 

65 

68 

65 

75 

77 

65 

62 

67 

70 

69 

69 

77 

62 

82 

79 

73 

,9 

70 

69 

62 

62 

67 

67 

72 

74 

70 

51 

ftO 

63 

61 

53 

57 

60 

60 

62 

45 

52 

57 

57 

60 

62 

64 

64 

65 

65 

62 

.0 

MAR  1  ANNA    I  NO  SCHOOL 

MAX 

51 

54 

72 

76 

7  5 

74 

67 

72 

13 

62 

47 

47 

49 

60 

57 

60 

63 

70 

62 

42 

50 

55 

66 

71 

70 

69 

73 

65 

65 

62 

■  9 

26 

26 

42 

41 

49 

48 

49 

61 

40 

27 

25 

39 

40 

25 

27 

27 

37 

33 

20 

22 

25 

30 

36 

53 

48 

42 

55 

50 

36 

5 

MAYO  5  NW 

MAX 

5* 

55 

65 

70 

75 

75 

76 

77 

69 

75 

74 

60 

48 

5h 

56 

65 

56 

59 

64 

66 

59 

40 

46 

60 

64 

69 

68 

69 

78 

70 

71 

64 

,2 

H I N 

2  ' 

17 

35 

36 

49 

48 

60 

37 

24 

1ft 

40 

43 

21 

20 

22 

24 

38 

23 

20 

20 

22 

26 

48 

50 

40 

53 

55 

" 

"2 

MELBOURNE 

MAX 

74 

68 

73 

70 

73 

73 

75 

75 

80 

80 

78 

69 

63 

66 

75 

68 

65 

65 

72 

68 

67 

58 

60 

67 

69 

68 

75 

76 

79 

78 

71 

0 

M  1  N 

47 

50 

51 

61 

57 

59 

57 

59 

55 

36 

37 

35 

47 

37 

38 

40 

44 

53 

30 

35 

40 

43 

46 

47 

55 

59 

62 

60 

' 

MELROSE 

MAX 

59 

55 

64 

67 

77 

77 

76 

76 

74 

72 

70 

70 

50 

61 

60 

60 

57 

64 

64 

68 

58 

47 

55 

61 

62 

70 

69 

68 

77 

69 

72 

65 

3 

M  |  N 

)8 

42 

51 

46 

51 

54 

60 

42 

29 

29 

44 

44 

33 

33 

33 

35 

42 

29 

28 

31 

39 

41 

44 

53 

46 

57 

56 

41 

' 

MIAMI   BAY  FRONT 

MAX 

76 

74 

76 

76 

78 

80 

80 

78 

75 

65 

70 

77 

63 

69 

72 

71 

75 

80 

70 

68 

72 

66 

73 

74 

76 

76 

73 

.8 

M  ]  N 

57 

59 

63 

66 

64 

74 

73 

69 

45 

48 

65 

54 

54 

54 

55 

63 

39 

49 

58 

57 

56 

62 

70 

59 

1 

MIAMI  BEACH 

MAX 

76 

74 

72 

72 

74 

77 

77 

80 

83 

79 

77 

70 

69 

75 

73 

70 

70 

71 

73 

78 

70 

68 

71 

72 

73 

72 

74 

73 

78 

77 

7* 

0 

M I N 

57 

69 

70 

67 

66 

73 

74 

69 

45 

52 

66 

54 

46 

55 

56 

59 

65 

39 

47 

66 

62 

59 

67 

69 

70 

68 

68 

61 

5 

MIAMI    WB  AIRPORT 

MAX 

77 

71 

75 

74 

75 

77 

77 

B0 

80 

81 

81 

74 

64 

70 

77 

67 

69 

71 

71 

74 

79 

59 

69 

73 

74 

74 

74 

77 

78 

80 

78 

74 

2 

M I N 

55 

59 

62 

64 

64 

62 

68 

71 

53 

45 

4ft 

62 

52 

45 

52 

53 

54 

51 

39 

48 

57 

58 

54 

58 

66 

59 

61 

63 

96 

8 

MIAMI    i 2  5SW 

MAX 

8  4 

79 

76 

75 

77 

78 

78 

79 

8  0 

81 

76 

65 

70 

77 

68 

70 

74 

74 

74 

80 

60 

71 

74 

75 

75 

74 

78 

77 

79 

75 

1 

m  |  N 

56 

6 

59 

62 

57 

57 

64 

70 

68 

44 

44 

49 

52 

41 

43 

51 

49 

50 

36 

40 

50 

57 

53 

54 

58 

63 

57 

59 

53 

6 

MILES  CITV  TOWER 

MAX 

73 

74 

73 

78 

7  9 

61 

84 

83 

74 

68 

73 

77 

68 

65 

70 

70 

76 

78 

60 

66 

74 

73 

71 

79 

80 

83 

62 

74 

6 

MIN 

47 

51 

51 

60 

58 

5  8 

58 

67 

58 

38 

39 

48 

51 

37 

42 

45 

39 

34 

37 

49 

53 

44 

50 

52 

56 

53 

55 

49 

M 1 L TOM  EXP  STATION 

MAX 

52 

54 

68 

73 

76 

75 

70 

60 

65 

69 

61 

47 

45 

46 

52 

57 

61 

65 

68 

62 

43 

51 

57 

65 

63 

63 

70 

63 

60 

66 

61 

0 

MIN 

33 

24 

28 

28 

36 

46 

44 

54 

42 

46 

56 

4  1 

27 

25 

37 

40 

23 

24 

'32 

48 

32 

21 

21 

30 

36 

49 

47 

48 

48 

52 

50 

37 

8 

MONT  1  CELLO  2  S 

MAX 

52 

52 

77 

76 

77 

6  9 

68 

70 

67 

47 

50 

50 

55 

56 

61 

64 

64 

60 

43 

50 

58 

63 

67 

67 

65 

73 

67 

65 

62 

,4 

MIN 

30 

26 

30 

29 

36 

43 

40 

47 

51 

47 

58 

40 

25 

23 

38 

42 

25 

26 

29 

35 

37 

21 

23 

25 

30 

35 

50 

49 

40 

56 

50 

36 

6 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

MAX 

73 

71 

«« 

72 

72 

74 

75 

73 

76 

77 

79 

82 

68 

58 

66 

75 

65 

63 

66 

68 

T» 

73 

55 

58 

63 

71 

72 

69 

76 

77 

82 

70 

7 

MIN 

30 

50 

52 

54 

54 

57 

60 

62 

6  7 

63 

64 

63 

40 

41 

45 

46 

44 

45 

46 

45 

50 

35 

35 

42 

49 

49 

50 

55 

57 

57 

58 

51 

0 

MOUNTAIN  LAKE 

MAX 

66 

65 

70 

72 

74 

75 

77 

77 

77 

81 

82 

73 

51 

67 

72 

64 

58 

65 

65 

71 

68 

55 

56 

65 

68 

70 

69 

7» 

77 

78 

77 

69 

7 

MIN 

44 

42 

46 

48 

46 

55 

54 

•.9 

57 

65 

52 

34 

33 

47 

48 

31 

30 

31 

34 

52 

29 

34 

41 

45 

44 

47 

SS 

35 

60 

58 

45 

9 

Sm  Reiotonco  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 

Continued  


Station 

Day  01  Month 

Average 

1 

2 

3 

5  |  6 

7 

8 

g 

in 
10 

12 

13 

15 

16 

8 

19 

21 

22 

26 

7 

28 

29 

30 

31 

MYAKKA  P 1 vf P    ST  PARK 

73 

68 

66 

72 

77 

80 

79 

83 

81 

65 

65 

72 

64 

62 

68 

67 

74 

68 

52 

58 

67 

71 

74 

75 

77 

79 

78 

MIN 

36 

46 

54 

37 

43 

.  a 

NAPLES 

MAX 

74 

72 

75 

75 

75 

81 

82 

81 

83 

82 

79 

65 

71 

75 

72 

66 

71 

78 

75 

72 

59 

66 

74 

73 

78 

79 

60 

80 

74 

•  8 

MIN 

59 

56 

41 

51 

.6 

N I CEV I LLE 

MAX 

ss 

56 

60 

62 

65 

70 

71 

71 

73 

60 

69 

70 

41 

46 

47 

54 

53 

50 

57 

65 

65 

42 

42 

50 

57 

61 

61 

67 

70 

69 

67 

59 

.  8 

MIN 

32 

30 

41 

25 

20 

20 

26 

37 

32 

1 8 

40 

34 

.0 

OCALA 

MAX 

68 

62 

68 

73 

82 

80 

74 

80 

74 

70 

54 

67 

62 

63 

60 

65 

65 

72 

65 

49 

55 

68 

6  9 

76 

71 

74 

78 

73 

75 

69 

MIN 

46 

51 

53 

56 

61 

44 

29 

28 

48 

31 

42 

.  9 

61 

62 

68 

71 

76 

78 

74 

79 

74 

70 

48 

65 

62 

6] 

57 

61 

63 

71 

61 

44 

52 

65 

67 

74 

69 

74 

79 

69 

75 

67 

,  2 

MIN 

37 

' 

37 

42 

9 

47 

59 

43 

29 

19 

42 

30 

40 

37 

.6 

0KEECH08EE  HRCN  GATE  6 

MAX 

73 

69 

68 

72 

74 

75 

74 

77 

78 

79 

75 

64 

66 

67 

61 

65 

66 

66 

60 

66 

54 

67 

66 

72 

72 

70 

78 

72 

72 

MIN 

48 

51 

52 

55 

57 

58 

61 

63 

62 

66 

63 

38 

38 

39 

34 

40 

50 

•  1 

ORLANDO  WB  A  I PPOR  T 

65 

65 

70 

72 

77 

78 

75 

s: 

81 

67 

51 

66 

69 

55 

58 

63 

6' 

73 

63 

48 

56 

65 

69 

71 

71 

75 

80 

78 

79 

68 

g 

MIN 

50 

54 

63 

4 

31 

35 

48 

46 

.2 

P AL A  TK A 

59 

60 

69 

68 

74 

1  1 

74 

71 

71 

72 

69 

47 

62 

62 

56 

55 

55 

60 

68 

62 

52 

50 

60 

6  2 

68 

66 

69 

75 

66 

73 

64 

,  i. 

MIN 

45 

47 

52 

42 

8 

27 

* 

3  0 

30 

35 

39 

28 

37 

55 

40 

.6 

PANAMA   CITY  2 

MAX 

59 

54 

65 

69 

74 

75 

76 

75 

75 

68 

69 

70 

49 

48 

52 

55 

59 

64 

65 

66 

71 

45 

52 

62 

66 

71 

70 

73 

72 

66 

64 

.  6 

MIN 

38 

28 

3 

34 

45 

*' 

46 

50 

49 

42 

27 

24 

39 

21 

37 

.4 

PARR  I SH 

70 

67 

60 

72 

7J 

79 

80 

84 

84 

85 

84 

60 

62 

60 

58 

57 

60 

t  2 

66 

75 

60 

46 

55 

64 

68 

71 

74 

78 

81 

84 

6  9 

.  6 

MIN 

45 

48 

60 

57 

30 

39 

31 

42 

.5 

PENSACOLA  FAA  AIRPORT 

MAX 

50 

53 

61 

65 

71 

69 

51 

68 

69 

47 

46 

46 

50 

53 

55 

59 

6  1 

69 

69 

44 

50 

56 

61 

63 

66 

67 

64 

64 

67 

59 

•  8 

MIN 

34 

30 

37 

*2 

49 

54 

50 

50 

*5 

43 

34 

° 

29 

4 

41 

.5 

PENS ACOL A  WB  CITY 

50 

54 

58 

63 

72 

70 

52 

66 

69 

48 

47 

46 

51 

5  J 

52 

57 

6  0 

67 

61 

43 

47 

58 

59 

63 

67 

63 

65 

64 

67 

6  9 

w  1 

MIN 

3 

30 

39 

* 

51 

56 

52 

51 

44 

52 

44 

35 

30 

30 

4? 

31 

42 

.7 

PERRY 

54 

57 

65 

69 

7  7 

79 

68 

74 

73 

65 

50 

54 

6  3 

59 

59 

62 

61 

57 

60 

49 

51 

62 

64 

71 

68 

70 

76 

66 

67 

64 

.  2 

MIN 

32 

26 

2" 

31 

37 

60 

39 

25 

19 

29 

33 

.3 

PLANT  CITY 

66 

67 

72 

75 

8  1 

81 

78 

82 

82 

" 

67 

69 

61 

61 

66 

67 

72 

68 

57 

54 

69 

70 

71 

73 

77 

78 

78 

78 

7  1 

.  2 

MIN 

38 

43 

46 

50 

56 

63 

3  0 

31 

49 

44 

.6 

POMPANO  BEACH 

MAX 

78 

72 

75 

75 

77 

75 

76 

78 

81 

81 

83 

79 

it 

72 

77 

71 

71 

74 

72 

73 

80 

65 

69 

75 

75 

76 

75 

76 

79 

83 

80 

75 

.5 

MIN 

65 

65 

64 

.6 

PUNTA  GORDA 

MAX 

71 

68 

73 

75 

76 

77 

79 

80 

78 

Bl 

80 

74 

58 

72 

76 

67 

63 

67 

69 

74 

70 

53 

57 

67 

71 

72 

72 

77 

80 

76 

80 

72 

.1 

MIN 

53 

60 

52 

41 

41 

4  4 

43 

53 

35 

38 

47 

4  9 

59 

54 

55 

56 

60 

60 

51 

.0 

QUINCY   EXP  STATION 

MAX 

52 

56 

64 

6  9 

73 

75 

76 

76 

70 

69 

73 

64 

47 

49 

46 

54 

57 

61 

65 

66 

59 

44 

50 

60 

6o 

70 

69 

70 

69 

66 

63 

62 

.9 

MIN 

30 

39 

42 

26 

25 

27 

35 

34 

22 

20 

25 

30 

34 

52 

47 

40 

57 

51 

36 

.2 

ROYAL   PALH  RANGER  STA 

MAX 

82 

75 

76 

76 

76 

75 

76 

80 

79 

BO 

82 

78 

70 

70 

76 

72 

68 

73 

7! 

75 

79 

69 

67 

73 

76 

75 

74 

78 

78 

82 

80 

75 

.  6 

MIN 

54 

59 

51 

43 

40 

50 

47 

50 

38 

47 

53 

66 

50 

54 

58 

54 

57 

58 

53 

.6 

SAINT  AUGUSTINE 

MAX 

59 

64 

64 

66 

68 

72 

71 

69 

70 

75 

71 

50 

61 

60 

61 

56 

60 

62 

69 

61 

47 

49 

63 

60 

66 

66 

65 

71 

67 

63 

.  8 

MIN 

44 

50 

51 

28 

28 

44 

29 

28 

2  9 

31 

43 

26 

26 

29 

36 

41 

41 

55 

53 

55 

40 

.4 

SAINT  LEO 

6? 

63 

69 

72 

79 

79 

76 

82 

79 

71 

49 

65 

67 

62 

56 

62 

6  3 

70 

60 

47 

55 

65 

67 

71 

69 

74 

77 

79 

78 

68 

,  4 

MIN 

37 

*2 

45 

48 

53 

53 

56 

'7 

64 

48 

31 

34 

* 

47 

35 

34 

3  8 

40 

30 

31 

36 

4  3 

46 

51 

52 

56 

59 

63 

.  7 

SAINT   MARKS   6  SE 

55 

55 

55 

68 

75 

73 

65 

72 

70 

63 

49 

48 

58 

56 

56 

58 

59 

58 

60 

45 

50 

58 

66 

63 

70 

70 

70 

68 

63 

61 

,9 

MIN 

0 

25 

28 

37 

41 

** 

45 

50 

*7 

60 

9 

24 

38 

37 

24 

27 

30 

35 

45 

47 

54 

52 

36 

.8 

ST  PETERSBURG 

63 

64 

71 

73 

78 

77 

76 

82 

79 

72 

50 

66 

68 

57 

56 

63 

63 

70 

62 

46 

55 

66 

69 

70 

71 

76 

78 

75 

76 

66 

,  5 

MIN 

44 

41 

46 

6  1 

51 

56 

5  9 

56 

59 

60 

65 

55 

35 

39 

60 

49 

.7 

SANBORN  TOWER 

55 

58 

68 

71 

78 

78 

68 

71 

74 

66 

49 

51 

55 

69 

60 

63 

66 

66 

62 

49 

54 

64 

69 

72 

74 

75 

69 

70 

64 

65 

,  4 

MIN 

29 

24 

23 

2  9 

31 

39 

38 

41 

48 

4  7 

60 

36 

27 

22 

38 

30 

34 

.  7 

SANFORD  EXP  STATION 

65 

65 

71 

73 

76 

76 

74 

78 

76 

73 

55 

62 

69 

63 

57 

61 

64 

71 

68 

57 

53 

65 

6S 

71 

74 

73 

60 

74 

78 

69 

.  0 

MIN 

39 

38 

42 

44 

45 

50 

42 

48 

53 

56 

44 

?  B 

33 

39 

29 

31 

52 

31 

32 

4  6 

45 

48 

56 

54 

59 

68 

43 

.5 

SARASOTA 

66 

65 

75 

75 

76 

79 

77 

81 

78 

71 

57 

68 

72 

62 

58 

67 

65 

71 

66 

35 

61 

67 

76 

79 

81 

82 

62 

74 

77 

71 

.  6 

MIN 

43 

38 

45 

*7 

47 

53 

58 

55 

*7 

64 

56 

33 

32 

46 

44 

.4 

SOUTH  MIAMI    3  W 

78 

72 

75 

74 

75 

78 

80 

80 

80 

80 

75 

66 

70 

76 

71 

71 

72 

73 

75 

77 

59 

70 

72 

74 

75 

73 

77 

78 

79 

79 

74 

.  6 

MIN 

55 

5* 

55 

60 

58 

* 

60 

57 

61 

67 

67 

44 

44 

54 

46 

50 

49 

50 

37 

46 

54 

59 

50 

53 

61 

55 

56 

59 

63 

.9 

STARKE 

57 

56 

65 

69 

76 

77 

68 

74 

75 

70 

49 

59 

63 

62 

58 

61 

64 

69 

59 

49 

52 

63 

65 

72 

68 

67 

77 

70 

75 

65 

,7 

MIN 

31 

33 

33 

3  1 

38 

40 

*7 

42 

50 

51 

59 

40 

26 

23 

42 

36 

37 

.7 

STEINHATCHEE  2 

60 

62 

62 

65 

76 

78 

73 

78 

70 

61 

61 

53 

67 

63 

52 

62 

63 

65 

61 

45 

52 

60 

65 

70 

64 

73 

80 

74 

72 

65 

.  1 

MIN 

30 

31 

32 

** 

34 

38 

46 

44 

49 

49 

55 

39 

27 

22 

39 

51 

52 

36 

.  3 

STUART    1  N 

MAX 

73 

69 

74 

75 

75 

74 

76 

78 

81 

76 

79 

72 

61 

69 

71 

69 

67 

69 

6  9 

70 

75 

63 

60 

71 

73 

73 

72 

77 

74 

82 

80 

72 

.  6 

MIN 

50 

51 

60 

65 

66 

59 

60 

61 

60 

60 

65 

56 

39 

42 

6  1 

57 

62 

53 

.4 

TALLAHASSEE   WB  AP 

51 

54 

62 

65 

73 

73 

59 

69 

73 

52 

46 

49 

63 

53 

55 

59 

61 

64 

60 

43 

49 

59 

63 

68 

66 

68 

71 

65 

64 

61 

.0 

MIN 

35 

30 

32 

29 

33 

41 

*3 

46 

50 

49 

51 

36 

?fi 

26 

40 

35 

24 

27 

32 

50 

49 

43 

55 

54 

36 

.9 

T AM  I  AM  I    TRL   AO  MI  BEND 

83 

74 

74 

76 

76 

76 

71 

81 

81 

82 

83 

79 

68 

72 

77 

73 

69 

74 

7  3 

75 

80 

66 

67 

69 

75 

76 

74 

78 

78 

84 

81 

73 

.  6 

MIN 

55 

52 

51 

54 

58 

58 

6  B 

63 

63 

65 

67 

65 

4  3 

46 

46 

45 

50 

51 

53 

56 

58 

59 

62 

60 

54 

.1 

TAMPA  WB  AIRPORT 

65 

65 

72 

75 

77 

77 

80 

82 

79 

68 

62 

65 

68 

60 

59 

66 

6  5 

70 

62 

49 

57 

69 

71 

73 

74 

77 

78 

74 

77 

69 

.  7 

MIN 

40 

37 

47 

48 

50 

54 

6  8 

56 

57 

5  8 

66 

45 

32 

34 

47 

32 

4  5 

47 

49 

56 

57 

61 

63 

46 

.5 

TARPON  SPGS  SEWAGE  PL 

74 

61 

62 

71 

79 

76 

80 

78 

80 

81 

57 

59 

64 

62 

61 

54 

60 

63 

69 

60 

45 

54 

67 

70 

74 

75 

71 

76 

75 

67 

.9 

MIN 

40 

37 

38 

46 

48 

49 

5  2 

50 

50 

57 

57 

50 

3  2 

32 

36 

33 

33 

33 

39 

32 

32 

33 

39 

43 

46 

49 

55 

56 

60 

43 

.4 

TAVERN  I ER 

MAX 

77 

72 

76 

76 

74 

76 

72 

84 

78 

79 

81 

79 

67 

70 

75 

74 

66 

72 

70 

74 

77 

69 

67 

72 

75 

74 

75 

75 

77 

79 

79 

74 

,5 

MIN 

6  5 

58 

59 

63 

68 

66 

6  5 

66 

65 

73 

7* 

66 

60 

54 

65 

56 

42 

52 

58 

59 

61 

68 

67 

65 

66 

61 

.4 

TITUSVILLE  2  W 

MAX 

68 

68 

72 

72 

74 

75 

74 

76 

73 

77 

60 

76 

57 

63 

79 

66 

60 

63 

65 

72 

65 

55 

56 

65 

68 

69 

70 

74 

80 

77 

79 

69 

.  8 

MIN 

41 

46 

49 

47 

51 

46 

34 

30 

36 

36 

42 

30 

32 

36 

47 

45 

55 

59 

58 

59 

68 

45 

.6 

USHER  TOWER 

MAX 

56 

57 

66 

70 

72 

75 

75 

76 

72 

77 

74 

73 

49 

60 

65 

62 

55 

60 

62 

66 

64 

49 

51 

61 

64 

72 

62 

72 

78 

70 

71 

65 

.7 

MIN 

30 

31 

35 

32 

37 

43 

42 

41 

46 

53 

60 

41 

28 

21 

45 

45 

25 

23 

26 

31 

36 

24 

23 

27 

32 

31 

39 

47 

42 

55 

54 

37 

.0 

VENICE 

MAX 

69 

66 

73 

75 

75 

78 

76 

79 

79 

81 

7.8 

71 

6B 

70 

72 

66 

61 

68 

68 

72 

65 

55 

39 

67 

72 

71 

73 

78 

78 

75 

77 

71 

.1 

MIN 

43 

38 

46 

50 

49 

56 

61 

59 

58 

58 

65 

60 

35 

34 

47 

52 

35 

35 

40 

39 

50 

32 

34 

42 

46 

46 

51 

54 

56 

38 

62 

46 

.1 

VERO  BEACH  FAA  AIRPORT 

MAX 

68 

69 

73 

72 

73 

76 

72 

75 

75 

80 

82 

71 

56 

66 

75 

61 

62 

66 

65 

71 

73 

53 

58 

67 

70 

68 

69 

75 

77 

77 

77 

70 

•  1 

MIN 

»o 

51 

54 

64 

62 

58 

62 

62 

62 

61 

63 

47 

37 

40 

47 

46 

38 

45 

46 

46 

43 

34 

39 

49 

51 

48 

59 

59 

59 

62 

59 

51 

.4 
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DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
DECEMBER  1960 


Day  Oi  Month 


Station 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

— 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

15 

16 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

Aver 

WAUCHULA   2  H 

78 

65 

66 

66 

73 

7  0 

57 

57 

7j 

7  6 

8  0 

78 

M  IN 

1  ] 

•.  i 

46 

54 

56 

56 

58 

53 

33 

33 

45 

48 

30 

36 

33 

50 

31 

31 

41 

53 

55 

59 

44.7 

WEST    PALM  BEACH  KB  AP 

MAX 

77 

71 

76 

77 

76 

78 

77 

80 

82 

81 

82 

73 

62 

70 

76 

66 

67 

71 

70 

72 

79 

58 

67 

73 

76 

74 

75 

78 

78 

83 

79 

74.3 

48 

44 

51 

51 

49 

47 

37 

45 

56.1 

WEWAH I TCHKA 

MAX 

54 

56 

68 

72 

73 

76 

75 

77 

75 

71 

72 

73 

50 

4fl 

51 

55 

58 

62 

64 

68 

62 

44 

52 

61 

67 

63 

68 

74 

70 

68 

70 

64.4 

MIN 

31 

29 

28 

30 

31 

42 

43 

45 

51 

49 

57 

38 

29 

25 

38 

44 

28 

25 

30 

39 

35 

24 

24 

30 

27 

29 

51 

48 

49 

58 

53 

37.3 

WINTER  HAVEN 

MAX 

68 

67 

72 

78 

79 

78 

80 

80 

80 

81 

81 

81 

55 

68 

71 

65 

63 

69 

69 

73 

67 

53 

60 

63 

72 

7* 

71 

76 

80 

79 

80 

72.0 

MIN 

44 

42 

45 

45 

45 

53 

56 

48 

54 

57 

56 

54 

34 

38 

48 

47 

34 

33 

40 

44 

47 

32 

35 

42 

42 

50 

48 

54 

55 

56 

52 

46.1 

WOODRUFF  DAM 

MAX 

54 

51 

53 

62 

63 

72 

70 

71 

72 

58 

70 

75 

49 

46 

47 

46 

52 

53 

56 

60 

67 

53 

40 

49 

58 

63 

70 

65 

68 

71 

61 

59.6 

MIN 

29 

26 

21 

27 

29 

42 

41 

40 

51 

48 

43 

42 

30 

25 

28 

33 

26 

26 

25 

28 

28 

25 

23 

23 

31 

32 

38 

48 

43 

43 

51 

33.7 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 

or 
Avg. 

BAY  LAKE 

EVAP 

.20 

.18 

.15 

.13 

.12 

.14 

.17 

.  14 

.10 

.12 

.13 

.12 

.11 

.10 

.08 

.10 

.  14 

.10 

.12 

.06 

.11 

.11 

.  14 

.07 

.19 

.13 

.08 

.13 

.09 

.08 

63.76 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

EVAP 

.13 

.14 

.15 

.15 

.14 

.10 

.0  3 

.08 

.10 

.09 

.  1 1 

.11 

.15 

.11 

.06 

.10 

.11 

.11 

.09 

.10 

.09 

.12 

.11 

.06 

.05 

.14 

.07 

.05 

.12 

.09 

.06 

3. 14 

CLEWIST0N  US  ENGRS  (a> 

EVAP 

.23 

.24 

.21 

.12 

.10 

.05 

.09 

.11 

.04 

.11 

.05 

.04 

.27 

.17 

.05 

.04 

.19 

.01 

.22 

.02 

.05 

.06 

.16 

.13 

.05 

.04 

.07 

.08 

.03 

.03 

.03 

3.09 

MAX 

74 

7  6 

66 

69 

71 

69 

73 

69 

75 

76 

83 

78 

71 

61 

65 

68 

65 

62 

65 

65 

68 

64 

56 

53 

56 

72 

65 

62 

69 

71 

73 

68.1 

MIN 

60 

57 

57 

5B 

59 

51 

63 

65 

65 

65 

67 

64 

53 

51 

51 

55 

51 

51 

51 

53 

54 

49 

47 

46 

48 

52 

57 

57 

56 

58 

61 

56.2 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

EVAP 

.12 

.14 

.15 

.14 

.21 

.16 

.08 

.08 

.05 

.10 

.12 

.15 

.16 

.10 

.11 

.13 

.09 

.08 

.11 

.12 

.08 

.14 

.14 

.16 

.05 

.11 

.12 

.03 

.15 

.11 

.08 

3.57 

WIND 

40 

84 

71 

80 

54 

48 

22 

19 

2 

50 

50 

22 

27 

45 

18 

76 

31 

26 

27 

13 

6 

37 

72 

50 

60 

32 

18 

29 

47 

20 

11 

1187 

GAINESVILLE  3  WSW 

EVAP 

.13 

.16 

.  10 

.09 

.15 

.15 

WIND 

65 

100 

90 

50 

50 

30 

15 

10 

45 

60 

50 

135 

85 

10 

35 

125 

30 

15 

5 

30 

60 

60 

30 

20 

30 

20 

10 

50 

60 

10 

35 

1420 

MAX 

63 

58 

6  5 

66 

70 

74 

72 

MIN 

29 

2  6 

30 

34 

42 

48 

46 

HIALEAH 

EVAP 

.12 

.15 

.13 

.  1 2 

.24 

.18 

.09 

.11 

.04 

.06 

.11 

.17 

.19 

.07 

.09 

.10 

.11 

.09 

.13 

.13 

.09 

.16 

.10 

.05 

.04 

.23 

.11 

.10 

.09 

.13 

.21 

3.75 

WIND 

55 

80 

75 

62 

104 

65 

39 

13 

14 

23 

63 

48 

72 

57 

30 

81 

41 

28 

46 

28 

22 

82 

67 

66 

85 

67 

38 

58 

57 

35 

15 

1620 

LISBON 

EVAP 

.12 

.  14 

.09 

.10 

.08 

.07 

.10 

.08 

.06 

.07 

.04 

.15 

.11 

.04 

.00 

.11 

.07 

.06 

.08 

.05 

.05 

.10 

.06 

.04 

.08 

.07 

.05 

.05 

.10 

.01 

.05 

2.30 

WIND 

55 

85 

60 

45 

25 

15 

20 

10 

15 

30 

40 

100 

70 

10 

50 

110 

20 

15 

15 

10 

50 

50 

20 

20 

30 

15 

5 

30 

40 

0 

20 

1060 

MILES  CITY  TOWER 

EVAP 

* 

.42 

.15 

.12 

.00 

.  16 

.04 

.11 

.06 

* 

* 

.14 

.02 

.09 

.16 

.12 

.08 

.19 

.02 

* 

.26 

.09 

.13 

.10 

.10 

.07 

.08 

.09 

.00 

.11 

2.91 

WIND 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

EVAP 

.18 

.17 

.11 

.15 

.16 

.08 

.13 

.09 

.12 

.11 

.07 

.14 

.20 

.12 

.09 

.10 

.11 

.15 

.11 

.13 

.09 

.02 

.15 

.09 

.04 

.12 

.08 

.04 

.11 

.12 

.09 

3.47 

WIND 

120 

144 

124 

76 

49 

15 

29 

31 

8 

36 

15 

104 

85 

105 

19 

101 

61 

56 

35 

28 

19 

68 

SB 

64 

46 

44 

16 

18 

37 

10 

17 

1666 

OKEECHOBEE  HRN  GATE  6 

EVAP 

.17 

.19 

.08 

.24 

.15 

.12 

.08 

.14 

.  14 

.10 

.10 

.15 

.27 

.11 

.08 

.09 

.16 

.13 

.  14 

.13 

.10 

.10 

.15 

.12 

.04 

.15 

.05 

.09 

.12 

.11 

.09 

3.89 

TAMIAMI   TRL  40  MI  BEND 

EVAP 

.13 

.15 

.25 

.11 

.08 

# 

.11 

.13 

.11 

.09 

.13 

.13 

.18 

* 

a 

.21 

.10 

.11 

.12 

* 

# 

.28 

.12 

.09 

.07 

.05 

.09 

.10 

.OS 

.08 

3.10 

VER0  BEACH  FAA  AIRPORT 

EVAP 

.22 

.21 

.26 

,24 

.23 

.15 

.14 

.14 

.12 

.10 

.  IE 

.11 

.27 

.10 

.07 

.21 

.13 

.  14 

.12 

.12 

.11 

.13 

.17 

.02 

.07 

.16 

.09 

.03 

.  10 

.14 

.08 

4.34 

WOODRUFF  DAM 

EVAP 

.19 

.11 

.12 

.08 

.07 

.08 

.09 

.05 

.16 

.10 

.01 

.17 

* 

* 

.36 

.05 

.12 

* 

.12 

.17 

* 

* 

• 

.18 

.08 

.04 

.07 

.11 

.05 

.05 

2.63 

WIND 

191 

171 

104 

44 

30 

33 

23 

26 

85 

93 

92 

145 

240 

87 

48 

187 

157 

30 

22 

18 

120 

206 

88 

38 

23 

32 

13 

41 

75 

39 

47 

2551 

(a)     Evaporation  measured  in  a  sunken  pan  36  x  36  inches. 

Pt  Lauderdale  Exp  Sta  -  Evaporation  station   inadequately  fenced. 

Moore  Haven  Lock  1  -  Evaporation  area  not  fenced. 

Okeechobee  Hrn  Gate  6  -  Evaporation  values  determined  by  means  of  non-standard  steel  ruler  device. 
Vero  Beach  FAA  Airport  -  Evaporation  area  not  fenced. 
Woodruff  Dam  -  Evaporation  pan  located  over  rock. 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


FLORIDA 
DECEMBER  I960 


Station 
And 
Depth 

Day  oi  month 

c 

I 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

GAINESVILLE  3  WSW 

1  INCH 

MAX 
MIN 

69 
S3 

66 
51 

68 
51 

69 
51 

70 
54 

73 
56 

72 
56 

71 

55 

67 
57 

72 
60 

69 
65 

65 
55 

62 
47 

62 
45 

60 
54 

62 
54 

63 
44 

62 
43 

63 
44 

63 
48 

64 

58 
40 

60 
41 

62 
11 

65 
46 

59 
49 

66 
54 

69 
54 

66 
59 

68 

59 

65.5 
51 .3 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

66 
59 

63 
56 

64 

55 

65 
56 

6  5 
57 

68 
58 

67 
59 

66 
58 

64 
59 

68 
81 

68 

65 

63 
60 

62 
53 

58 
50 

59 
55 

59 
55 

57 
49 

57 
48 

57 
48 

55 
50 

58 

53 
45 

54 
45 

55 
47 

59 
49 

56 
51 

61 

54 

64 

55 

62 
59 

64 

59 

61.2 
54.3 

8  INCHES 

MAX 
MIN 

65 
63 

63 
60 

62 
58 

63 
58 

62 
59 

65 
60 

65 
81 

64 
60 

63 
60 

66 
61 

66 
65 

63 
62 

62 
55 

56 
53 

58 

56 

58 
56 

56 
51 

55 
50 

55 
50 

53 
51 

56 

51 
46 

52 
46 

51 
48 

56 
50 

55 
51 

58 
54 

60 

55 

80 
59 

62 
59 

59.4 
55.8 

Slope  of  Ground:     No  perceptible  slope  of  Burface.     Soil  Type:     Arredonda  fine  sand.     Ground  Cover:     Bahiagrass  sod.     Instrumentation:     3  point 
Foxboro  Thermograph. 


CLIMATOLOGICAL  DATA 

FLORIDA 
DELAYED  DATA 


Tern 

perat 

ute 

1 

lecip 

:.sl  ..i, 

Station 

E 

§ 

E 
1 

1 

|  J  1 
See 
o  j:  ^ 

I 

o 

i 

a 

No.  of  Days 

a 

E 

i 

£ 

a 
o 

Q 

No  ol 

3a,s 

Ma* 

Mm 

Max  Depth 

1 

S 

1 
o 

JULY  1960 

PALATKA 

93 

.2 

71 

.8 

82.5 

.2 

98 

20+ 

70 

25+ 

0 

26 

0 

0 

0 

7.26 

55 

1.10 

10 

.0 

0 

14 

7 

2 

OCTOBER  1960 

KISS IMMEE  2 

86 

.6 

68 

.b 

77.6 

3.4 

90 

11  + 

52 

24 

0 

6 

0 

0 

0 

5.84 

2 

54 

1.45 

8 

.0 

0 

8 

6 

2 

DAILY  PRECIPITATION 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

JULY  I960 

PALATKA 

.68 

.05 

1.10 

.54 

.05 

.15 

.32 

.06 

.15 

.39 

.64 

.01 

.02 

.15 

T 

.30 

.30 

.70 

1.03 

.61 

7.26 

AUGUST  1960 

PERRINE 

.25 

.13 

.07 

.35 

.03 

.03 

1.00 

.87 

.06 

.87 

.78 

.08 

.23 

.37 

.54 

1.05 

6.72 

OCTOBER  1960 

K I  S3 IMMEE  2 

.63 

.55 

1.16 

1.4S 

.55 

.40 

.35 

.75 

5.84 

NOVEMBER  1960 

CORN* ELL  4  MW 

1.04 

.16 

1.20 

NAPLES 

1.18 

.06 

1.24 

«*M»no»  notM  following  Station  lnd*x. 
-  191  - 


DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
DELAYED  DATA 


Day  of  month 


Station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

JANUARY  1960 

DAYTONA  BEACH 

MAX 
MIN 

»» 

51 

67 
58 

78 

65 

7  7 

62 
S4 

71 
60 

84 
66 

78 
47 

81 
50 

73 
56 

75 
55 

67 
34 

73 
36 

81 
59 

79 
57 

81 
52 

69 
50 

74 
60 

79 
44 

57 
36 

56 
33 

51 
30 

55 
26 

45 
32 

31 
34 

59 
39 

66 
46 

72 
55 

80 

57 

79 
52 

63 

68 
49 

6 
5 

DAYTONA  BEACH  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

67 
4  5 

77 
S3 

77 
58 

6  6 
47 

71 
32 

83 
62 

79 

55 

64 
4  5 

73 
44 

77 
51 

71 
53 

74 

50 

HI 

52 

78 
59 

80 

55 

73 
48 

75 
45 

80 
58 

62 
42 

57 
34 

51 
32 

55 
29 

47 
28 

54 
31 

57 
33 

67 
35 

74 
41 

79 

34 

73 
55 

64 
48 

56 
45 

69 
48. 

1 
5 

JULY  1960 

P  ALA  TEA 

MAX 
MIN 

96 

7-1 

98 
74 

96 
72 

B1 

73 

9  7 
73 

94 

73 

99 
73 

93 
70 

94 

72 

91 
72 

87 
72 

95 
71 

95 
70 

93 
70 

94 

70 

94 
70 

92 
70 

90 
70 

95 
70 

98 

73 

95 
76 

90 
78 

93 
72 

96 
70 

94 

70 

89 

72 

95 
71 

83 
71 

83 
72 

94 

72 

86 

72 

93 
71. 

2 
8 

OCTOBER  1960 

KIS3IMMEE  2 

MAX 
MIN 

90 
70 

85 
72 

M7 
72 

M9 
70 

90 
88 

84 

73 

90 
71 

89 
70 

90 
75 

90 
78 

90 
71 

88 
6H 

88 

72 

89 
75 

85 
70 

88 
70 

89 

66 

85 
76 

82 
70 

88 
70 

86 
76 

64 

72 

82 
80 

82 
52 

83 

59 

84 

62 

83 
66 

87 

65 

85 
60 

85 
66 

88 
63 

86 

68 

6 
6 

Daily  Soil  Temperature  Tabl" : 
Gainesville  3  WSW 


Soil  Temperature  Table: 

Gainesville  3  US* 


CORRECTIONS 
MONTH:     JANUARY  1959 


ANNUAL:  1959 


MONTH:     JANUARY  1960 


8  inch  depth,  minimum  temperature  on  the 
6th  should  be  51;   average  minimum 
temperature,  5.40. 


8  inch  depth,   January  average  should  be 
56.3;  January  extremes,   67/47;  Annual 
average,  73.8;  Annual  extremes,  90/47. 


Dally  Temperature  Table: 
Daytooa  Beach 


Daytona  Beach  WB  Airport 


Delete  all  data.  See  delayed  data  for 
record. 


Delete  all  data.  See  delayed  data  for 
record. 


MONTH:     JULY  1960 


Cllmatological  Data  Table: 
Venice 


Wewahitchka 


Dally  Precipitation  Table: 
Venice 


Dally  Temperature  Table: 
Ven Ice 


Wewahitchka 


Average  maximum  temperature  should  be  90.9; 
average  minimum  temperature,   73.6;  average 
temperature,  82.3;  low  temperature  should 
be  71  on  the  31st;  Mo.  days  maximum  90,  26; 
total  precipitation  10.00;  No.  days  with  .10 
or  more  8;   .50  or  more  5;  1.00  or  more  4. 
South  Central  Division  precipitation  aver- 
age should  be  13.94;  departure  from  long- 
term  average  +5.83. 

Average  minimum  temperature  should  be  72.6; 
average  temperature,  82.4. 

Precipitation  on  the  31st  should  be  1.60; 
monthly  total,  10.00. 

Maximum  temperature  on  the  31st  should  be 
92;  minimum  temperature,  71;  average  mini- 
mum temperature,  73.6. 

Minimum  temperature  on  the  30th  should  be 
75;  31st,  72;  average  minimum  temperature 
72.6. 


Dally  Precipitation  Table: 
De  Soto  City  4  SW 


MONTH:     OCTOBER  1960 


MONTH:     NOVEMBER  1960 


Precipitation  on  the  31st  should  be  0; 
monthly  total,  147. 


Dally  Precipitation  Table: 
Perr lne 


Precipitation  on  the  26th  should  be  ' 
*;  28th,  •;  29th,   .40;  monthly  total, 


;  27th 
2.02. 


S«*  rataranc*  notes  following  Station  Indax. 
-  192  - 


TOTAL  PRECIPITATION 


FLORIDA 
DECEMBER  1960 


AVERAGE  TEMPERATURE 


FLORIDA 
DECEMBER  1960 


STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

DRAINAGE  1 

U 

5 

5 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

% 

ja 

§1 

ALEXANDER  SPRINGS 

LAKE 

29  03 

9P 

ALEXANDER  SPGS.  ASSN. 

APAlACMICOLA  MB  CITY 

021 1 

FRANKLIN 

29  ** 

8*  59 

13 

win 

MIC 

u.s.  meather  bureau 

0229 

DE  SOTO 

27  1* 

61  52 

70 

6P 

RADIO  STATION  WAPG 

BABSOn'pARK 

9361 

HIGHLANDS 

27  35 

61  30 

163 

6P 

6P 

J.  WILEY  COTHRAN 

1390 

81  31 

130 

5P 

HARRY  M.   TOL SON 

0*78 

POLK 

27  34 

5P 

CITY  OF  BAR TOM 

BAY  LAKE 

0520 

HILLSBOROUGH 

8?  3E 

31 

7/ 

U.S.  GEOL •  SURVEY 

6AYPORT 

0535 

HERNANDO 

28  32 

82  39 

10 

MILBUtt  D.  GOOD 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

0611 

PAL"  BEACH 

26  4C 

60  3B 

16 

8A 

»  ■ 

EVERGLADES  EXP.  STA. 

BELLE  GLADE  HRCN  GATE  A 

0616 

PALM  BEACH 

80  *3 

31 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BIG  CYPRESS  RESERVATION 

HfNDRY 

26  19 

5P 

DAVID  6.  JAMIESON 

0758 

ORANGE 

28  33 

81  0« 

63 

6F 

FLOOD  CONTROL  OIST. 

0765 

OKALOOSA 

86  *2 

200 

c 

MRS.  S.  VOUNGBLOOO 

0604 

CALHOUN 

30  26 

83  02 

91 

7A 

7A 

DAVIO  HOWELL 

BOCA  RATON 

0B65 

PALM  BEACH 

80  03 

21 

c 

BRADENTON  EXP  STATION 

09*0 

MANATEE 

27  29 

9P 

5P 

GULF  COAST  EXP.  STA. 

BRISTOL 

1020 

L IBERTY 

30  26 

8*  5S 

160 

c 

MISS  ELMA  SHULER 

BROOKSVILLE  cmin  hill 

:  046 

HERNANDO 

82  22 

200 

5P 

3P 

M-CENTflAL  FLA. EXP, STA. 

BUSHNELL  2  E 

1163 

SUMTER 

28  *0 

82  05 

75 

6P 

6P 

MRS.  A.  H.  NELSON 

CANAL  POINT  GATE  5 

1271 

PALM  BEACH 

80  36 

36 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CANAL  POINT  USDA 

1276 

PALM  BEACH 

26  52 

MID 

8A 

SUGAR  PLANT  FLO.  STA. 

CAPE  SABLE  RANGER  STA 

1305 

MONROE 

25  08 

80  5? 

3 

5P 

NATIONAL  PARK  SVC. 

CAPTIVA 

1310 

LEE 

26  32 

82  11 

3 

SP 

5P 

ALLEN  T.  WEEKS 

CARRABELLE  1  NNW 

FRANKLIN 

29  52 

8*  *0 

10 

5P 

MRS.  HAIEL  F.  COOK 

CARYV1LLE 

1388 

MASHI NGTON 

85  49 

70 

7A 

LONNIE  H.  MH[ TTAKER 

1*32 

LEVY 

29  08 

83  02 

19 

6P 

MISS  HARRIETTS   MH 1 D DON 

CHIPLEY   J  E 

15** 

MA  SH 1 NGTON 

30  *7 

85  29 

130 

5P 

5P 

A,  M.  0  STEEN 

1632 

PINELLAS 

27  59 

20 

6P 

CLfARMATER  F | R£  DEPT. 

CLERmonT  6  5 

28  29 

81  *6 

1*0 

6P 

6P 

ED  OLI VENBAUM 

CLEWISTON 

16*9 

HENORY 

80  55 

16 

8P 

CLEWISTON  u  s  ENG 

165* 

26  *5 

80  53 

20 

8A 

8A 

BA 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CORNWELL    a  NW 

.  169 

HIGHLANDS 

27  2* 

81  10 

40 

6A 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

19TB 

PUTNAM 

29  25 

81  30 

38 

6P 

WILLIAM   R.  RADTKE 

■T°ES'vtEW  RADIO  MJS8 

198* 

30  *6 

86  35 

276 

5P 

5P 

c 

RADIO  STATION  WJ5B 

CROSS  CITY 

2006 

DIXIE 

83  07 

45 

c 

COUNTY  AGENTS  OFFICE 

CROSS  CITY  2 

DIXIE 

29  38 

83  07 

3P 

5P 

RICHARD  W.  0AV1ES 

211* 

BROWARD 

80  12 

7 

ID 

FLA.   POWER  ♦  LIGHT 

DAVTONA  BEACH 

2150 

VOLUSIA 

29  13 

81  02 

9A 

NEWS-JOURNAL  CORP. 

DAYTONA   BEACH  W8  AP 

215B 

VOLUSIA 

29  11 

81  03 

31 

MID 

ID 

U.S.  MEATHER  BUREAU 

DEER  PARK 

22O0 

OSCEOLA 

80  3* 

43 

3P 

'P 

c 

GEORGE  H.  KEMPFER 

DE  FUN  I AK  SPR INGS 

2220 

86  07 

255 

5P 

SP 

H.  C.  STORRS 

2229  VOLUSIA 

29  0* 

61  17 

*0 

3P 

3P 

ROBERT  I.  MAXMELL 

DE  SOTO  CITY  A  SW 

HIGHLANDS 

27  25 

61  26 

88 

Si 

CMESLEY  a.  skipper 

DEVILS  GARDEN  TOwER 

HENDRY 

26  36 

81  08 

20 

6P 

8A 

FLA.  FOREST  SERVICE 

OOWLING  PARK 

2391 

5UMANNEE 

10 

83  15 

S3 

c 

DRY  TORTUGAS 

2616 

MONROE 

2*  18 

82  52 

6P 

6P 

NATIONAL  PARK  SERVICE 

EVERGLADES 

2650 

COLLIER 

25  51 

81  23 

5 

6P 

6P 

MANHATTAN  MERC.  CORP. 

FEDERAL  POINT 

2915 

81  32 

5 

6P 

6P 

BRUCE  GRAY 

2923 

HENORY 

26  33 

Bl  26 

18 

c 

M.   GREGORY  ATCHLEY 

FELLSMERE 

2936 

INDIAN  RIVER 

80  36 

25 

4P 

fERnanDINA  BEACh 

NASSAU 

30  *0 

81  28 

30 

3P 

5P 

LEWIS  K.  NOLAN 

OKEECHOBEE 

27  J5 

80  51 

60 

tp 

c 

R.  B.  COX 

FORT  GREEN  12  WSw 

3153 

MANATEE 

82  08 

120 

OWEN  J.  KEEN 

FORT  LAUDERDALE 

3163 

BROWARD 

80  09 

10 

MRS.    ALENE    LA  MARRE 

FT  LAUDERDALE  BAH I A  MAR 

3168 

B  ROM A  RD 

26  07 

80  07 

9P 

5P 

BAHIA-MAR    YACHT  HARBOR 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

3171 

BROMARO 

26  06 

80  1* 

8A 

8A 

8A 

U.  OF  FLA.  PLANT  LAB. 

3186 

LEE 

26  35 

81  52 

15 

HID 

ID 

C  J 

u.s.  weather  bureau 

FORT  PIERCE 

3207 

ST  LUCIE 

27  25 

60  19 

10 

MID 

ID 

CITY  OF  FT.  PIERCE 

J2'0  BAT 

30  26 

85  26 

1*0 

5P 

SP 

FLA.  FOREST  SERVICE 

GAINESVILLE  3  WSW 

3321 

ALACHUA 

62  22 

86 

*P 

*P 

CG 

AGRONOMY    0£PT    U.OF  FlA. 

GAINESVILLE  FAA  AP 

3326 

ALACHUA 

29  42 

82  16 

153 

-it 

IP 

FEO.  AVIATION  AGENCY 

GLEN  ST  NARY  NURSERIES 

BAKER 

30  15 

82  10 

1*0 

*P 

G.ST.  M.  NURSERIES 

GRACEV 1 LLE 

3538 

JACK  SON 

30  59 

85  30 

160 

c 

CHARLES  C.  LIDDON.  JR. 

35*3 

LAFAYETTE 

10 

29  56 

82  5* 

30 

ST.  REG  I S  PAPER  CO. 

HART  LAKE 

36*0 

ORANGE 

28  2) 

81  1* 

70 

8A 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

3909 

DADE 

25  50 

80  17 

8A 

8A 

8A 

c 

MIAMI    MATER  PLANT 

HIGH  SPRINGS 

3956 

ALACHUA 

Id 

29  50 

82  16 

73 

5P 

5P 

GEO.  T,  ALEXANDER 

H 1 L  L  5  BOROUGH  RVR  ST  PK 

3986 

HILLSBOROUGH 

28  09 

02  1* 

90 

8A 

STATE  PARK 

HOMESTEAD  EXP  STA 

4091 

DADE 

80  30 

11 

MID 

10 

c 

SUBTROPICAL  EXP.  STA. 

INGL 1 S 

LEVY 

»  » 

82  61 

12 

c 

FLA.    POWER  COMPANY 

*269 

CITRUS 

5P 

5P 

CITY  OF  INVERNESS 

ISLAND  GROVE  2  WNW 

*327 

:  s  si 

82  08 

60 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

4333 

ORANGE 

81  33 

115 

6P 

CHASE  ♦  COMPANY 

JACKSONVILLE   MB  AP 

*35B 

8     30  25 

81  39 

24 

MID 

ID 

C  J 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

JACKSONVILLE  BEACH 
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PALATKA 

6Tr  3 

PUTNAM 

13 
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5 
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REFERENCE  NOTES 

Additional   Information  regarding  the  climate  of  Florida  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Cllmatologlst  at  P.  0.  Box  3658,  University 
Station,  Gainesville,  Florida,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  either  are  missing  or  were  received  too  late  to  be  included  in 

this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  May  1956. 

Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  In  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  Is  measured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.     Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending 

at  time  of  observation. 

Long-term  means  for  full-time  stations   (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.   S.   Weather  Bureau")   are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted 
to  represent  observations  taken  at  the  present  location.     Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on 

the  period  1931-1955. 

Data  in  the  "Daily  Precipitation:  Table;  "Dally  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending 
at  time  of  observation.     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the 

observations  on  daylight  saving  time. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,   and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",    indicate  the  following: 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  "Hourly 

Precipitation  Data"  Bulletin. 

G    "Soil  Temperature"  Table. 
J    "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  In  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-    No  record  in  the  "Suplemental  Data"  Table;   "Daily  Precipitation"  Table;   "Evaporation  and  Wind"  Table;   "Daily  Soil  Temperature"  Table; 

and  the  Station  Index. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++     Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*  Amount  Included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table  for 
detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 

Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  EST  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  In  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY ,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25, 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publi- 
cation "Substation  History"  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,   D.  C.   for  35  cents.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issues  of  Local 

Climatological  Data  for  the  respective  stations,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 

Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 


USCOMM-WB-Asheville,   N.  C.  2/8/61  900 
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AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  LONG-TERM  MEANS  ^°«'°; 
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4.12 

8 

.90 

5 

25 

•  95 

9.71 

9.14 

7.43 

9.96 

3 

05; 

2.90 

1.10 

E65 

29 

VENICE 

1.20 

4 

2f 

3 

►90 

3 

73 

1.63 

1.38 

10.00 

7.18 

16.20 

54' 

.15 

.97 

55 

34 

VERO  BEACH  FAA  AIRPORT 

.21 

4 

06' 

7 

43 

2 

84 

4.19 

7.36 

9.66 

. 

96 

1.66 

.66 

64 

71 

WAUCHULA   2  N 

•  62 

5 

46 

4 

*- 

3 

39 

2.86 

3.72 

14.60 

8.40 

13.83 

11 

.06 

1  ,37 

63 

■-'I 

WEST  PALM  BEACH 

.36 

.02 

6 

58 

4 

25 

2 

37 

-1 

1  1 

68 

.61 

3.60 

-1.31 

4.93 

-2.71 

3.66 

-2.96 

3.07 

-3 

38 

22.10 

:  ■ 

12 

WEST    PALM  BEACH  WB  AP 

.22 

•  26 

4 

54 

2 

25 

1 

59 

-1 

63 

5 

oo 

1  .86 

2*09 

-2.97 

6.37 

-1  .52 

5.97 

-  .73 

4.76 

-2 

64 

24.86 

15 

74 

7 

43 

-  .89 

2.67 

-  .32 

.28 

-1  .92 

66 

'7 

WEWAHI TCHKA 

E3.35 

9 

08 

4 

58 

4 

91 

3.92 

E3.40 

9.15 

10.50 

9.12 

•  34 

3.32 

E64 

83 

WINTER  HAVE H 

1.62 

4 

57 

12 

18 

5 

30 

2.84 

6.47 

11.37 

1.78 

17.26 

3 

09 

.00 

1.13 

69 

61 

WOODRUFF  DAM 

5  •  58 

6 

95 

2 

86 

5 

26 

1.99 

3.71 

3.44 

8.20l 

9.95 

1 

91 

.45 

1  .69, 

51 

99 

DIVISIONAL  AVERAGES 

NORTHWEST 

4.09 

•  23 

7. 

14 

3. 

14 

40 

-1 

11 

7 

02 

2.24 

3.23 

-  .83 

4.70 

-  .47 

7.10 

-  .98 

7.57 

24 

9.19 

3 

73 

3 

80 

1  .64 

1.30 

-1.74 

2.93 

-1.23 

62 

47 

4.66 

2.66 

.21 

5( 

00 

\t 

09 

7 

66 

3 

00 

3. 

26 

-  .07 

1.61 

-1.45 

7.81 

1.88 

9.42 

1.65 

6.791 

26 

9.23 

2 

70 

37 

.16 

.501 

-1.46 

2.04 

-  .66 

60 

35 

8.58 

NORTH  CENTRAL 

1.47 

.  n 

6 

18 

3, 

59 

11 

94 

8 

5; 

2. 

73 

-  .58 

1.56 

-1.69 

8.09 

.92 

12.42 

4.35 

5.42 

-1 

82 

13.22 

5 

98 

2 

78 

-1  .27 

•  45| 

-1.52 

1  .96 

-  .09 

66 

22 

15.97 

SOUTH  CENTRAL 

1.06 

.87 

4 

86 

2, 

95 

8 

1* 

5 

0? 

3 

42 

.15 

2.69 

-  .61 

6.30 

-1.10 

13.94 

5.83 

6.31 

-1 

27 

15.01 

7 

3 

u± 

-  .45 

.48 

-1.39 

1.28 

-  .52 

66 

93 

14.55 

EVERGLADES  AND  S  W  COA 

•  38 

-] 

•  11 

3 

It 

:  9 

2 

23 

21 

4 

it 

1.36 

4.32 

.35 

7.37 

-  .98 

11.25 

3.09 

7.43 

01 

13.28 

93 

60 

.46 

2.02 

.50 

.83 

-  .42 

61 

9.15 

LOWER  EAST  COAST 

•  24 

-1 

.86 

2 

72 

76 

1 

20 

-1 

7. 

82 

3.97 

4.33 

-  .65 

7.22 

-  .25 

7.4.6 

.73 

6.20| 

45 

21  .16 

:  1 

93 

e 

04 

-  .3? 

2.62 

-  .07 

.54 

-1  .51 

69 

55 

1O.50 

KEYS 

•  38 

-] 

.71 

1. 

6? 

18 

90 

3 

)4 

.93 

9.94 

7.44 

3.11 

-1  .38 

3.42 

-1  .27 

7.03 

2 

34 

7.62 

5 

17 

-1.87 

2.36 

-  .14 

.46 

-1.29 

45 

43 

3.23 

See  Reference  Hotes  Fol loving  Station  Index 
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TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


Station 

Highest 

% 
Q 

Lowest 

1 
Q 

 ! 

Last  spring  minimum  of 

First  fall  minimum  of 

Number  of  days 
between  dates 

16°  or 
below 

20'  or 
below 

24°  or 
below 

28°  or 
below 

32' or 
below 

32°  or 
below 

28 'or 
below 

24°  or 
below 

20' or 
below 

16°  or 
below 

16°  or  below 

20"  or  below 

ft 
0 
- 

0 

ttl 

s 

j  32"  or  below 

Dale 

Temp. 

£ 
a 

Temp. 

Date 

Temp. 

s 
a 

Temp. 

Date 

d 
— 

0 
Q 

Date 

Temp. 

a 

Temp. 

« 
0 

Temp. 

4 

a 

Temp. 

ALEXANDER  SPRINGS 

9  a 

5-24 

21 

1-24 

NONE 

NONE 

1-24 

21 

3-22 

27 

3-22 

27 

12-13 

2  5 

12-13 

7  5 

12-18 

23 

NONE 

NONE 

729 

7  66 

266 

APALACH I  COLA  we  CITY 

93 

8-29 

27 

1-23 

NONE 

NONE 

NONE 

1-23 

27 

3-  6 

30 

12-  2 

1 9  t  7 

'  0 

NONE 

NONE 

NONE 

ARCADIA 

26 

1-24 

NONE 

NONE 

NONE 

1-2* 

26 

3—  5 

32  ! 

12-13 

1  NONE 

3?fl 

AVON  PARK 

101 

7-15 

27 

1-24 

HON' 

NONE 

NONE 

1-2* 

2  7 

2  —  15 

32 

12-22 

NONE 

NONE 

NONE 

311 

BARTOW 

97 

8-22  + 

29 

2-15+ 

none 

NONE 

NONE 

NONE 

2-15 

29 

12-22 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

_ 

311 

BAY PORT 

" 

~ 

~ 

12-13 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

93 

8-13  + 

27 

1-24 

NONE 

NONE 

1-2* 

2  1 

1-24 

?y 

12-17 

NONE 

NONE 

NONE 

28 

BIG  CYPRESS  RE SERVATN 

96 

7-21  + 

32 

1-24 

NONE  1 

NONE 

NONE 

1  -24 

32 

NONE 

BLOUNTSTOwN   2  SE 

96 

7-  3+ 

22 

12-23 

NONE 

NONE 

1-24 

23 

3-  * 

2  H 

3-22 

32 

12-  1 

27 

12-  4 

NON  E 

NONE 

315 

273 

254 

BRADENTON  EXP  STATION 

95 

8-28  + 

29 

1-24 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-24 

29 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

BROOKSVlLLE   CHIN  HILL 

95 

7-22  + 

Z  7 

12-22+ 

NONE 

NONE 

NONE 

1-23 

j|  7 

\~  t 

32 

12-13 

NONE 

NONE 

NONE 

325 

BUSHNELL  2  E 

95 

8-12  + 

22 

1-24 

NONE 

NONE 

1-24 

22 

2-20 

28 

32 

12-13 

unic 

NONE 

NONE 

NONE 

298 

281 

CANAL  POINT  USDA 

lb 

5-26 

35 

2-  9 

NONE 

NONE 

NONE 

CAPE   SABLE   RANGER  STA 

34 

1-24 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

CAPTIVA 

9* 

8-  3 

39 

12-22 

•Jon  e 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

CARRABELLE    1  NNW 

97 

8-29 

21 

12-2  3+ 

NONE 

NONE 

1-23 

2  3 

- 

\ 

31 

12-  1 

29 

12-  2 

2  6 

12-14 

2  2 

NONE 

NONE 

326 

263 

CEDAR  KEY 

95 

8-10  + 

NONE 

NONE 

NONE 

1-23 

*  ■ 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

CHIPLEY  3  E 

96 

7-22  + 

19 

12-23 

NONE 

NONE 

1-2  8 

3-2  2 

28 

28 

313 

255 

CLEARWATER 

95 

8-16 

30 

1-24 

NONE 

NONE 

NONE 

1  24 

30 

12-13 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

_ 

324 

CLERMONT   6  S 

96 

8-11  + 

29 

1-24 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-24 

29 

12-13 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

324 

CLEWISTON  U  S  ENG 

9a 

8-24  + 

32 

1-22 

NONE 

NONE 

NONE 

1  -22 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

CRESTVIEW  RADIO  WJSB 

96 

7-  4 

20 

12-22+ 

1-23 

20 

3-  6 

2 '» 

3-  6 

24 

3-22 

29 

12-  1 

12-  2 

12-22 

NONE 

271 

271 

CROSS  CITY  2 

~ 

12^14 

12-14 

T  9 

NONE 

CROSS  CITY   FAA  AIRPORT 

NONE 

1-24 

19 

3-22 

2R 

4_1 1 

3? 

DAY TON A  BEACH 

98 

7-   6  + 

26 

1-23 

NONE 

NONE 

NONE 

1-2' 

28 

3-  7 

32 

12-13 

2° 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

- 

281 

DAYTONA  BEACH  WB  AP 

93 

7-  4+ 

26 

1  2-18 

NONE 

NONE 

1-23 

2  6 

3  2 

12-13 

1 2- 1  e 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

330 

282 

DEER  PARK 

96 

8-  2 

24 

1-23 

NONE 

1-23 

2  4 

1-2* 

26 

31 

12-1* 

12^2 

NONE 

NONE 

NONE 

OE  FUN  I AK  SPRINGS 

100 

7-   3  + 

20 

12-22 

NONE 

NONE 

3-  * 

3  4 

3—  6 

25 

3-13 

29 

26 

12-17 

7  0 

7  88 

271 

DE  LAND  3  N 

96 

6-26  + 

NONE 

NONE 

12-13 

12-18 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

OEVILS  GARDEN  TOWER 

^6 

5-26+ 

31 

1-24+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-24 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

DRY  TORTUGAS 

93 

7-24 

54 

12-22+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

EVERGLADES 

34 

1-24 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

FEDERAL  POINT 

9', 

8-21  + 

28 

12-22 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

3—  4 

3  1 

_  0 

FELLSNERE 

Q7 

8-23  + 

31 

12-22+ 

NONE 

NONE 

NONE 

1-24 

31 

12-22 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

333 

FERNANDINA  BEACH 

96 

7-  2 

25 

12-23+ 

NONE 

NONE 

NONE 

3-  6 

28 

3-22 

31 

12-13 

27 

12-13 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

- 

- 

282 

266 

FORT  DRUM   5  NU 

°  5 

7-21 

26 

1-24 

NONE 

1-2* 

28 

1  ~\X 

28 

12-22 

3  3 

NONE 

NONE 

NONE 

~ 

~ 

333 

FORT  LAUDERDALE 

9  5 

6-23 

3  1 

1-22 

NONE 

NONfc 

NONE 

~  ~. 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

FT   LAUDERDALE   BAH  1 A  MAR 

93 

7-24 

37 

12-22+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

FT   LAUDERDALE  EXP  STA 

9* 

7-25 

28 

1-24 

NONE 

NONE 

NONE 

1-24 

124 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

FORT  MYERS  WB  AP 

95 

6-25  + 

32 

1-24 

NON  E 

NONE 

NONE 

NONE 

1-24 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

FORT  PIERCE 

93 

10-19+ 

30 

1-22 

NONE 

NONE 

NONE 

1-22 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

FOUNTAIN  3  S 

97 

7-  1 

20 

12-23 

NONE 

3-  4 

2  4 

3-22 

3-22 

27 

12-  1 

Vi 

12-14 

12-23 

70 

NONE 

256 

GAINESVILLE  3  WSW 

96 

7-21  + 

18 

1-24 

NONE 

1-2* 

1  ft 

1-25 

22 

3-2  2 

27 

3-22 

27 

17  13 

32* 

266 

GAINESVILLE  FAA  AP 

95 

7-  3  + 

- 

12-  1 

Jj  c 

12-14 

NONE 

NONE 

GLEN  ST  MARY  NURSERIES 

97 

7-21  + 

19 

12-14+ 

NONE 

1-2* 

1 ,J 

1-26 

24 

3-22 

26 

4-11 

32 

12-  1 

7  8 

12-  1 

78 

12-14 

19 

12-14 

19 

NONE 

_ 

325 

323 

254 

23* 

HIALEAH 

92 

9-2  7+ 

34 

1-22 

- 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

HIGH  SPRINGS 

98 

6-  1 

19 

12-22 

1-24 

.  0 

1-25 

'-2 

3-  7 

2  B 

3-22 

3  0 

12-  1 

3D 

12-13 
"  F 

12-14 

12-22 

NONE 

333 

324 

281 

25* 

HOMESTEAD  EXP  STA 

93 

7-24  + 

28 

1-24 

NONE 

NONE 

NONE 

1-24 

26 

1  -24 

2  B 

I NVERNESS 

96 

7-21  + 

25 

1-24 

NONE 

NONE 

1-24 

25 

30 

12-13 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

'- 

334 

266 

JACKSONVILLE   WB  AP 

OH 

7-  3+ 

24 

12-14 

NONE 

NONE 

NONE 

3-  6 

26 

3-  7 

31 

12-  4 

32 

12-13 

2  8 

12-14 

24 

NONE 

NONE 

- 

282 

272 

JACKSONVILLE  BEACH 

95 

8-10  + 

26 

12-23+ 

NONE 

NONE 

NONE 

1-23 

26 

3-22 

32 

12-1  3 

2  ft 

NONE 

NONE 

NONE 

325 

266 

JASPER  3  SE 

99 

7-  3  + 

19 

1  2-23  + 

NONE 

1-25 

20 

1-26 

2  - 

3-22 

2  8 

28 

11-  3 

12-  4 

12-  * 

9fl 

NONE 

314 

313 

254 

231 

KEY   WEST  WB  AIRPORT 

92 

9-13  + 

!  0 

1-24 

NONE 

NONE 

KlSilMMEE  2 

95 

7-  5+ 

29 

1-25 

NONE 

NONE 

NONE 

125 

29 

12-13 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

I 

323 

LA  BELLE 

99 

8-19 

26 

1-24 

NONE 

NONE 

NONE 

1-24 

26 

3-22 

32 

12-14 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

- 

267 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

5-2  3 

27 

1-24+ 

NONE 

NONE 

NONE 

1-24 

^7 

2-20 

29 

12-'  7 

NONE 

NONE 

NONE 

301 

LAKE  CITY  2  E 

7-21  + 

2\ 

12-14+ 

NONE 

NONE 

1-25 

24 

3-  6 

*  ,? 

2  = 

12-  1 

12-13 

NONE 

NONE 

323 

273 

LAKE  HIAWASSE 

8-11  + 

1-24 

NONE 

NONE 

1-24 

*  ' 

NONE 

LAKELAND  WB  CITY 

7-16 

30 

12-22 

NONE 

NONE 

NONE 

123 

32 

12-13 

NONE 

NONE 

NONE 

LAKE  PLACIO  2  SW 

96 

7-24+ 

32 

1-24+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-24 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

L I SBON 

8-10 

27 

1-24+ 

NONE 

NONE 

NONE 

1-24 

21 

2-20 

32 

12-13 

1  9_2f 

NONE 

NONE 

NONE 

333 

297 

LIVE  OAK  2  ESE 

101 

8-15 

\  7 

12-14 

NONE 

1-2* 

ie 

1-25 

21 

3-2  2 

27 

3-22 

27 

12-  1 

12-  4 

12-14 

7 

NONE 

325 

314 

257 

*  * 

LOXAHATCHEE 

98 

8-  8 

28 

1-22 

NONE 

NONE 

NONE 

1-22 

28 

1-24 

31 

NONF 

MADISON 

96 

6-  1  + 

22 

1-23 

NONE 

NONE 

1  -24 

24 

3-  6 

25 

3-13 

30 

12-1 

12  2 

12-22 

NONE 

NONE 

333 

271 

263 

MARATHON  SHORES 

45 

12-22 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

MARIANNA    IND  SCHOOL 

7-23  + 

1  2-2  2 

NONE 

NONE 

3-  7 

31 

11-  e 

12-22 

20 

12-22 

20 

NONE 

337 

270 

231 

MAYO   5  NW 

8-16  + 

12-14 

NONE 

1-24 

:  B 

24 

3-22 

2  8 

4-11 

31 

11-  8 

: 

12-  4 

12-  4 

12-14 

6 

315 

7  8  ft 

255 

211 

MELBOURNE 

8-24  + 

12-22+ 

NONE 

NONE 

?  0 

33* 

MELROSE 

27 

1-23  + 

NONE 

NONE 

1-24 

32 

12-13 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

334 

266 

MIAMI    BAY  FRONT 

92 

9-15 

36 

1-22 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

MIAMI  BEACH 

9-12 

1-22 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

MIAMI    MB  AIRPORT 

7-15  + 

1-22 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

MIAMI    12  SSW 

9-26  + 

1-22 

NONE 

NONE 

NONE 

1-23 

MILES   CITY  TOWER 

1-24 

NONE 

NONE 

NONE 

1-24 

?  5 

1-2  5 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

MILTON  EXP  STATION 

99 

7-  3 

21 

12-23+ 

NONE 

NONE 

1-23 

21 

3-2  2 

28 

3-22 

28 

12-  2 

24 

12-  2 

24 

12-  2 

24 

NONE 

NONE 

- 

- 

314 

255 

255 

**ONT  ICELLO  2  S 

7-  3+ 

1-23 

NONE 

1-23 

20 

3-  6 

24 

3-  7 

;  8 

29 

12-  1 

12-14 

NONE 

NONE 

283 

270 

25* 

MOOPE   HAVEN  LOCK  1 

7-2  1  + 

1-22 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

30 

NONE 

1  tone 

NONE 

NONE 

NONE 

MOUNTAIN  LAKE 

1-24 

NONE 

NONE 

NONE 

25 

2-20 

30 

NONE 

301 

MYAKKA  RIVEP   ST  PARK 

26 

1-24 

NONE 

NONE 

NONE 

1-24 

26 

1  -24 

26 

12-13 

7 1 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

'£* 

NAPLES 

J* 

1-24 

NONE  1 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

- 

- 

NICEVlLLF 

96 

18 

1  2-2  3 

NONE 

1-22 

2  0 

3-  6 

24 

3-22 

25 

4-11 

31 

11-  8 

32 

12-  4 

25 

12-14 

23 

12-17 

20 

NONE 

330 

283 

257 

211 

99 

7-^1 

24 

1-25 

NONE 

NONE 

1-25 

2* 

- 

12-13 

29 

12-14 

2e 

NONE 

NONE 

NONE 

OCALA   2  N£ 

97 

8-12  + 

19 

12-14 

NONE 

1-24 

20 

2-20 

24 

3-2  2 

27 

3-22 

2  7 

29 

12-14 

19 

19 

19 

325 

291 

267 

266 

OKEECHOBEE   MRCN  GATE  6 

96 

7-  7 

32 

1-22 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-22 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

96 

8-  9+ 

30 

1-23 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-24 

32 

12-13 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

32* 

99 

8-10  + 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

3-  6 

30 

12-13 

28 

12-13 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

282 

PANAMA    CITY  2 

97 

7-  1 

21 

12-23 

NONE 

NONE 

1-23 

2* 

3-  4 

26 

3-22 

2« 

12-  1 

31 

12-  3 

28 

12-14 

74 

NONE 

NONE 

776 

274 

25* 

PAPP 1 SM 

99 

8-22 

24 

1-24 

NONE 

NONE 

1-24 

2* 

1-25 

26 

1-25 

26 

12-13 

70 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

323 

PENSACOLA   FAA  AIRPORT 

97 

7-21 

24 

12-22 

NONE 

NONE 

NONE 

3-  4 

28 

3-  6 

2  9 

12-  2 

30 

12-22 

24 

12-22 

24 

NONE 

NONE 

293 

271 

PENSACOLA  WB  CITY 

97 

7-26 

25 

12-22+ 

NONE 

NONE  | 

NONE 

2-14 

26 

3-  6 

30 

12-  2 

30 

12-22 

2  5 

NONE 

NONE 

NONE 

312 

271 

PERRY 

19 

12-14 

NONE 

1-24 

20 

2-20 

23 

3-22 

28 

3-22 

28 

12-  1 

32 

12-  2 

25 

12-  4 

24 

12-14 

19 

NONE 

325 

288 

255 

25* 

PLANT  CITY 

96 

9-16 

27 

1-24 

NONE 

NONE 

NONE 

1-24 

27 

2-20 

30 

12-1  3 

30 

12-22 

2ft 

NONE 

NONE 

NONE 

333 

297 

POMPANO  BEACH 

93 

7-24+ 

32 

1-23 

NONE 

NONE 

NONE 

,  NONE 

1-23 

32 

NONE 

NONE  ' 

NONE 

NONE 

NONE 

PUNT A  GORDA 

97 

7-21 

35 

12-22 

NONE 

NONE  I 

NONE 

1  NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

N  3  N  E 

NONE 

OUINCY   EXP  STATION 

96 

7-22  + 

20 

12-23 

NONE 

NONE 

3-  6 

24 

3-2  2 

28 

3-22 

28 

12-  1 

31 

12-  2 

12-14 

|2» 

12-23 

20 

NONE 

283 

255 

25* 

See  relerence  notes  following    Station  Index. 
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TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


Table  3 — Continued 


Last  spring  minimum  of 

First  (all  minimum  ol 

Number  ol  days 
between  dales 

Station 

16°  or 
below 

20°  or 
below 

24°  or 
below 

28°  or 
below 

32°  or 
below 

32°  or 
below 

23°  or 
below 

24°  or 
below 

20"  or 
below 

16°  or 
below 

£ 

* 

ja 

© 

t 

© 
A 

s 

© 

a 

1 
o 

Q 

Q 

B, 
E 

H 

© 
Q 

c 
6 

© 

To 
O 

0. 

S 

ii 

o 
« 
Q 

d 
S 

© 

Q 

0. 

e 
$ 

0) 

Q 

li 
6 
ai 
t- 

© 
13 
Q 

Q. 

E 

© 
O 

ti 

E 

Q 

© 

© 

a 

a 

1- 

o 

CO 

o 

o 

O 
CM 

o 

0 

a 

ROYAL   PALM  RANGER  STA 

SAINT  AUGUST  I NE 

SAINT  LEO 

SAINT  MARKS  6  SE 

ST  PETERSBURG 

95 
97 
97 
98 
96 

7-2* 

7-  3 
5-24 

8-  29 
8-16+ 

30 
25 
29 
22 

1-22 
1-23 
1-24 
12-22+ 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
1-24 
NONE 

23 

NONE 
1-24 
NONE 
3-  6 
NONE 

26 
2  6 

1-24 
3-  7 
1-2* 
3-22 
NONE 

12 
31 
29 
31 

NONE 
12-13 
12-13 
12-  1 

NONE 

2  8 

3  1 
30 

NONE 
12-13 

NONE 
12-  2 

NONE 

28 
25 

NONE 
NONE 
NONE 
12-14 
NONE 

2* 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

- 

325 

324 

271 

281 

324 
254 

SANBORN  TOWER 
SANFORD  EXP  STATION 
SARASOTA 

SHADY  OAKS  FISH  CAMP 
SOUTH  MIAMI    3  W 

96 
98 
95 

93 

8-29 

7-  6 

8-  28  + 

20 
28 
29 

12-23+ 
12-13 
1-24 

NONE 
NONE 
NONE 

NONE 

1-24 
NONE 
NONE 

NONE 

20 

3-  6 
NONE 
NONE 

NONE 

24 

3-22 
NONE 
NONE 

NONE 

2  ' 

3-22 
1-2* 
1-2* 

1-2* 

27 
32 
29 

32 

11-  7 

12-  13 
12-14 

NONE 

32 
28 
32 

12-  2 
12-13 
NONE 

NONE 

?- 

12-  2 
NONE 
NONE 

NONE 

24 

12-23 
NONE 
NONE 

NONE 

20 

NONE 
NONE 
NONE 

NONE 

114 

271 

255 

230 
324 
325 

STARKE 

STEINHATCHEE  2 
STUART   1  N 
TALLAHASSEE  WB  AP 
TAMIAMt  TRL  40  MI  BEND 

96 

96 
95 
96 

8-11  + 

8-23  + 

7-  21 

8-  1 1  + 

22 
22 
32 
2* 
38 

1-24 
12-14 

1-22 
12-2  3+ 
12-22+ 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

1-24 
1-24 
NONE 
1-22 
NONE 

22 
23 

24 

3-  6 

2-  19 
NONE 

3-  6 
NONE 

2fl 
28 

28 

3-22 
3-22 
1-22 
3-22 
NONE 

31 
29 
32 
29 

12-  1 
12-  1 

NONE 
12-  2 

NONE 

31 
30 

30 

12-13 
12-13 

NONE 
12-13 

NONE 

26 

27 
2  B 

12-14 
12-14 

NONE 
1  2-23 

NONE 

23 
22 

2* 

NONE 
NONC 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 

NONE 

325 
325 

336 

282 
298 

282 

254 
254 

255 

TAMPA  WB  AIRPORT 
TARPON  SPGS  SEWAGE  PL 
TAVERN  I ER 
TITUSVILLE  2  W 
USHER  TOWER 

97 
97 

»e 

96 

8-28+ 
7-23 

7-  3+ 

30 
27 
42 
28 

1-2* 
1-24 
12-22+ 
1-23 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
1-24 

21 

NONE 
1-24 
NONE 
1-23 
3-  6 

27 

28 

28 

1-2* 
1-24 

3-22 
3-13 

30 
27 

32 
32 

12-13 
12-13 

12-18 
12-  1 

32 
32 

30 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
12-13 

28 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
12-14 

21 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

325 

282 

324 
324 

271 

263 

VENICE 

VERO  BEACH  FAA  AIRPORT 

WAUCHULA   2  N 

WEST   PALM  BEACH 

WEST   PALM   BEACH  WB  AP 

'  5 
9* 

94 

5-21 
8-30 

8-23+ 

30 
33 
22 

36 

1-24 
1-22 
1-24 

1-22 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONF 
1-24 

Nr.nr. 

NONE 

22 

NONE 
NONE 
1-24 
NONE 
NONE 

22 

1-24 
NONE 
1-24 
NONE 
NONE 

30 

22 

12-22 
NONE 
12-18 

NONE 

32 
30 

NONE 
NONE 
NONE 

NONE 

NONE 
NONE 
NONE 

NONE 

NONE 
NONE 
NONE 

NONE 

NONE 
NONE 
NONE 

NONE 

333 
329 

WEWAHI TCHKA 
WINTER  HAVEN 
WOODRUFF  DAM 

99 
97 

99 

6-  27  + 

7-  15 
7-14 

24 
25 
16 

12-23+ 
1-24 
1-22 

NONE 
HON? 
1-22 

16 

NONE 
NONE 
1-22 

16 

NONE 
NONE 
1-24 

2? 

3-  7 
1-24 
3-  7 

28 
25 
27 

3-22 
1-24 
3-22 

30 
25 
31 

11-  8 

12-  22 
12-  1 

32 
32 

12-  3 
NONE 
12-  2 

28 
26 

12-22 
NONE 
12-  3 

24 
2  1 

NONE 
NONE 
NONE 

I 

NONE 
NONE 
NONE 

314 

271 

270 

231 
333 
254 

TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 


Station 

Jan. 

Feb. 

Mar 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept 

Oct 

Nov. 

Dec. 

Annual 

BAY  LAKE 

EVAP 
DEP 

B2.41 

B3.69 

B6.39 

B6.95 

6.89 

B6.27 

B6.06 

B4.80 

B4.93 

B3.91 

3.64 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

EVAP 
DEP 

3.91 
+0.69 

B4.12 
+O.07 

5.92 
+0.13 

6.13 
-0.51 

7.05 
-0.20 

B6.73 
+0.45 

6.76 
+0.44 

B5.99 
-0.37 

B4.76 
-0.57 

4.72 
-0.31 

3.21 
-0.56 

3.14 
+0.13 

62.44 
-  0.61 

CLEWISTON  US  ENGRS  (a) 

EVAP 
DEP 
MAX 
MIN 

3.09 

72.8 
59.4 

B3.73 

72.4 
57.4 

4.88 

76.3 
61.0 

5.50 

82.9 
69.7 

6.57 

86.7 
73.1 

B5.09 

90.2 
76.3 

B5.64 

93.0 
78.3 

5.15 

92.4 
78.2 

4.00 

89.2 
76.4 

B4.27 

87.0 
73.8 

3.40 

79.8 
68.1 

3.09 

68.1 
56.2 

54.41 

82.6 
70.7 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

EVAP 

DEP 

WIND 

3.93 
866 

4.07 
1296 

5.80 
1399 

6.66 
1423 

6.99 
837 

B6.42 
889 

B6.42 
621 

6.38 
739 

B5.14 
2206 

B4.56 
637 

B3.80 
873 

3.57 
1187 

63.74 
12963 

GAINESVILLE  3  WSW 

EVAP 

DEP 

WIND 

MAX 

MIN 

3.04 

1350 
68.3 
46.9 

3.93 

1950 
70.3 
45.3 

B5.99 

2120 
75.9 
46.6 

7.71 

1595 
87.6 
58.8 

B8.09 

1335 
90.0 
63.0 

B7.50 

985 
94.1 
68.9 

B6.91 

895 
97.0 
73.7 

B7.06 

610 
97.6 
72.5 

B5.24 

1370 
91.5 
70.6 

B5.03 

760 
87.0 
64.2 

B3.69 

915 
78.1 
55.7 

1420 

15305 

HI ALE AH 

EVAP 

DEP 

WIND 

4.43 
+0.98 
1165 

B4.09 
-0.27 
1594 

5.96 
-O.ll 
1756 

B7.16 
-0.01 
1959 

7.52 
-0.16 
1238 

5.98 
-0.93 
1194 

7.05 
+0.41 
1018 

B7.49 
+0.71 
1404 

B4.94 
-0.78 

1596 

4.96 
-0.18 
957 

B4.46 
+0.43 
1232 

3.75 
+0.46 
1620 

67.79 
+  0.55 
16733 

LISBON 

EVAP 

B3.10 

3.01 

4.80 

6.00 

6.67 

6.26 

B6.62 

6.62 

B4.79 

4.72 

3.17 

2.30 

58.06 

DEP 
WIND 

B12S6 

1650 

1685 

1535 

1040 

880 

940 

765 

1180 

840 

720 

1080 

13571 

MILES  CITY  TOWER 

EVAP 

DEP 

WIND 

3.52 
664 

3.81 
852 

B5.77 
989 

B6.12 
980 

B6.84 

750 

5  41 
684 

B5.96 

BS.26 
485 

B4.88 

507 

B3.30 

2.91 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

EVAP 

DEP 

WIND 

3.77 
1581 

3.92 
1864 

B5.32 
2158 

B7.23 
1799 

7.21 
1106 

B6.86 
1200 

B6.41 
929 

6.44 
990 

B6.06 
2013 

B5.91 
1192 

4.35 
1334 

3.47 
1668 

66.95 
17834 

OKEECHOBEE  HRN  GATE  6 

EVAP 
DEP 

4.10 

4.35 

B6.14 

7.02 

8.26 

B7.83 

8.64 

7.49 

B5.70 

6.13 

4.66 

3.89 

74.21 

T AMI AMI  TRL  40  MI  BEND 

EVAP 
DEP 

3.16 
-0.31 

B3.37 
-0.89 

4.75 
-1.19 

B6.53 
-0.29 

5.92 
-1.33 

B5.87 
-0.82 

B6.15 
-0.23 

B6.39 
-0.06 

B5.07 
-0.24 

B3.68 
-0.34 

3.10 
+0.02 

VERO  BEACH  FAA  AIRPORT 

EVAP 
DEP 

4.38 

B4.40 

B6.78 

B8.48 

B7.57 

B7.09 

B7.12 

5.92 

B5.09 

4.34 

WOODRUFF  DAM 

EVAP 

DEP 

WIND 

B2.52 
2543 

B3.47 
2848 

5.39 
3113 

B6.93 
J  2051 

7.49 
2002 

8.  24 
1654 

7.62 
1400 

B6.85 
1238 

B6.98 
2362 

4.97 
1440 

3.34 
1929 

2.63 
2551 

66.43 
25131 

(a)     Evaporation  measured  In  a  sunken  pan  36  x  36  Inches. 

Ft  Lauderdale  Exp  Sta  -  Evaporation  station  inadequately  fenced. 

Moore  Haven  Lock  1  -  Evaporation  area  not  fenced. 

Okeechobee  Urn  Gate  6  -  Evaporation  values  determined  by  means  of  non-standard  steel  ruler  device. 
Vero  Beach  FAA  Airport  -  Evaporation  area  not  fenced. 
Woodruff  Dam  -  Evaporation  pan  located  over  rock. 


See  reference  notes  following    Station  Index. 
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SOIL  TEMPERATURES 


January 

rch 

April 

May 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

Annual 

Station 

and 
Dtfjth 

9 

5 
< 

s 

1 

5 

M 

> 
< 

1 

H 

> 
< 

• 

1 
M 

• 

> 
< 

• 

ft 

S 
U 

• 

< 

W 

• 

• 

> 
< 

s 
a 

a 

H 

tr- 
io 
> 
< 

Extremes 

c 

> 

< 

Extremes 

e 

o» 

i 
> 
< 

Extremes 

s 
< 

s 

a 

9 

• 

• 

> 
< 

• 

§ 
9 

€ 

H 

• 

9 

> 
< 

9 

a 

9 

a 

bd 

9 

r> 

1 
< 

s 

i 

9 

Id 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 
6   INCHES  (1) 

64.3 

69/56 

64.7 

69/59 

65.7 

70/60 

70.2 

77/65 

75.1 

81/70 

76.8 

82/69 

- 

- 

- 

- 

../.. 

- 

../.. 

- 

-/- 

- 

-/-- 

6  INCHES  (2) 

64.0 

68/58 

63.4 

69/59 

70/60 

70.2 

76/67 

74.1 

77/71 

75.9 

80/71 

6   INCHES  (3) 

71/57 

63.9 

69/61 

65.7 

70/61 

73.2 

75/71 

79.0 

78/71 

GAINESVILLE  3  WS« 
1  INCH 

60.4 

73/42 

60.5 

73/47 

64.6 

83/49 

76.8 

93/60 

81.8 

102/66 

85.3 

100/72 

88.5 

102/78 

86.4 

100/76 

83  . 1 

94/73 

78.2 

94/64 

70.3 

80/57 

58.4 

73/40 

74.5 

102/40 

-1  INCHES 

59. 9 

70/4 

59.8 

69/51 

63.2 

77/52 

75.2 

86/63 

79.9 

91/68 

83.5 

94/74 

87.3 

96/80 

85.8 

95/79 

82.5 

90/70 

78.1 

92/67 

70.0 

76/61 

57.8 

68/45 

73.6 

96/45 

8  INCHES 

59.5 

67/48 

58.9 

66/52 

61.8 

73/53 

73.7 

84/65 

78.5 

87/70 

82.4 

91/76 

86.4 

91/82 

85.3 

91/80 

82.2 

87/72 

77.8 

86/70 

69.6 

74/63 

57.6 

66  46 

72.8 

91/46 

yoothly  averages  are  obtained  by  taking  the  average  of  daily  max  and  min  values. 

Ft.  Lauderdale  Exp  Sta  -  Slope  of  Ground:     No  perceptible  slope  of  surface  of  tanks  or  surrounding  terrain.     Soil  Type:     Davie  fine  sand.     Ground  Cover: 
St  Augustine  sod  growing  in  concrete  tanks  4  1/2  x  9  feet  set  flush  to  the  surrounding  soil  level.     Instrumentation:  Foxboro 

Temperature  Recorder. 

(1)  Water  table  controlled  at  12  inches  below  soil  surface. 

(2)  Water  table  controlled  at  24  inches  below  soil  surface. 

(3)  Water  table  controlled  at  36  inches  belpw  soil  surface. 

Gainesville  3  WSW  -  Slope  of  Ground:     No  perceptible  slope  of  surface.     Soil  Type:     Arredonda  fine  sand.     Ground  Cover:     Bahiagrass  sod. 
Instrumentation:     3  point  Foxboro  Thermograph. 


«  HANGKS    IN   STATION  NAMES 


CARRABELLE  1  NNW 
DE  LAND  3  N 
SHADY  OAKS  FISH  CAMP 
STUART  1  N 


BAYPORT 

CARRABELLE  1  KNW 

DE  LAND  3  N 

FORT  LAUDERDALE 

FORT  LAUDERDALE  EXP  STA 

GRAPE  HAMMOCK 

OC  ALA 
PERRY 

SHADY  OAKS  FISH  CAMP 

STEINHATCHXE  2 

STEINKATCHEE  2 
STEINHATCHEE  2 
STUART  I  N 


CARRABELLE 
DE  LAND 
GRAPE  HAMMOCK 
STUART  RADIO  WSTU 

RELOCATION  AND  CHANGES  OF  EQUIPMENT 


All  equipment  mo 
All  equipment  mo 
All  equipment  mo 
All  equipment  mo 
Soil  temperature 


-ed  0.6  mile  W 
-ed  0.6  mile  N 
'ed  3.1   miles  NNE 
'ed  350  yards  SW 
equipment 


ed 


All  equipment  moved  1.5  miles  NNW  to 

Shady  Oaks  Fish  Camp 

All  equipment  moved  0.3  mile  S 

All  equipment  moved  35  feet  E 

Temperature  ard  Raingage  equipment  m 

to  Indian  Lake  Estates 

All  equipment  moved  0.5  mile  E 

All  equipment  moved  0.8  mile  W 
All  equipment  moved  0.9  mile  NW 
All  equipment  moved  500  feet  W 


April 

May 

May 

October 


1960 
1960 
1960 
1960 


August 

31 , 

1960 

April 

8, 

1960 

Hay 

20, 

1960 

June 

10, 

1960 

August 

1, 

1960 

May 

1', 

1960 

June 

1960 

March 

4, 

1960 

December 

21, 

1960 

March 

3, 

1960 

April 

26, 

1960 

September 

lt 

1960 

October 

19, 

1960 

Sec  reference  notes   following  Station  Index 


-  204  - 


TOTAL  PRECIPITATION 


FLORIDA 
1960 


Isolines  are  dra»n  through  point,  of  approxi-ately  equal  values.  Hourly  precipitation  data  fro.  recover  substations  .i 
publication  "Hourly  Precipitation  Data  . 


11  be  available  in  the 


AVERAGE  TEMPERATURE 

S3  84  83  82  81  80 


FLORIDA 


i ,     ,ir,,»„   thr-.Mi:l    i».ints  ..f  »,  i-i  »M«.iirh   .-.in.il   val.i.-..     Il..urly  precipitation  .lata  from  recorder  substations 

publication  "Hourly  Precipitation  Data". 
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STATION  INDEX 


Station 

Index  No. 

County 

4) 
D 

2 

Q 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Years  of 
record 

Opened 
or  closed 
during  yr. 

Refer 

to 
tables 

Temp. 

Precip 

i 

W 

Month 
opened 

11 
o  S 

« 

ALEXANDER  SPRINGS 

0070 

LAKE 

• 

29  05 

81  34 

1  2  3 

APALACHICOLA  WB  CITY 

0211 

FRANKL  IN 

5 

13 

1  2  3  C 

ARCADIA 

0228 

DE  SOTO 

5 

27  14 

12  3 

0369 

HIGHLANDS 

1  2  3  C 

BA6SON  PARK 

0390 

POLK 

7 

27  50 

61  31 

150 

6 

2 

BARTOW 

0*78 

POLK 

S 

27  5* 

81  50 

125 

1  2  3 

BAY  LAKE 

0520  HILLSBOROUGH 

5 

10 

2  4 
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REFERENCE  NOTES 


Additional   Information  regarding  the  climate  of  Florida  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  P.  0.  Box  3658,  University 
Station,  Gainesville,   Florida,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  °F;  precipitation  and  evaporation  in  inches,   and  wind 

movement   In  miles. 

Evaporation  Is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.     Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending 

at  time  of  observation. 

Long-term  means  for  full-time  stations   (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.   S.  Weather  Bureau")   are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted 
to  represent  observations  taken  at  the  present   location.     Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on 

the  period  1931-1955. 

Cllmatologlcal  divisions,  outlined  on  the  maps  in  this  bulletin  became  effective  with  data  for  May  1956. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW ,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  in  the  June  and  December  issues  of  Climatological  Data. 
No  record. 

+     Also  earlier  date  (dates)  or  months. 

•     Amount  included  in  following  measurement. 

ft    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod  covered  ground;     however  the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

B     Adjusted   to  full  month. 

C     Data  for  recorder  stations  denoted  by  "C"  in  the  "Refer  to  tables"  column  of  the  Station  Index  are  processed  for  special  purposes  and 
published  In  "Hourly  Precipitation  Data".     Length  of  record  for  recorder  -  only  stations  may  be  found  in  the  annual  issue  of  "Hourly 

Precipitation  Data". 

E     Amount   is  wholly  or  partially  estimated. 

G     In  the  "Refer  to  tables"  column  of  the  Station  Index  the  letter  "G"  indicates  that  soil  temperatures  are  published. 

M    One  or  more  days  record  missing;    if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  monthly  Climatological  Data 

for  detailed  daily  record. 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     I nc ludes  total  for  previous  month.     V  in  annual  column  means  total  is  for  a  two-year  period. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  location,   elevations,  exposures,  etc.,   of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publi- 
cation "Subs tat  ion  History"  for  this  state.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents ,  Government  Print  ing  Office , 
Washington  25,  D.  C.   for  35  cents.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local 
Climatological  Data,   obtained  as  indicated  above ,   price  15  cents. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,   monthly  and  annual ;  $2. 50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annua  1  Summary . )     Checks ,  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be 
sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington  25,  D.  C. 
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